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GEORGIA  -  JANUARY  1961 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


Highest  Temperature:     77°  on  the  12th  at  Ashburn 

Lowest  Temperature:     -8°  on  the  22nd  at  Blairsville  Exp  Sta 

Greatest  Total  Precipitation:     5.93  inches  at  Valdosta  WB  Airport 

Least  Total  Precipitation:     1.74  inches  at  Atlanta  WB  Airport 

Greatest  One  Day  Precipitation:     2.37  inches  on  the  13th  at  Waycross 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:     3.0  inches  at  Blairsville  Exp  Sta 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:     2  inches  on  the  27+  at  4 

stations 

SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


The  outstanding  feature  of  Georgia's 
weather  during  January  1961  was  the  ice 
and  sleet  storm  that  covered  practically 
the  entire  State  on  the  25th  and  26th. 
Light  freezing  rain  began  in  south  Georgia 
around  noon  of  the  25th  and,  by  the 
morning  of  the  26th,   all  of  the  State, 
except  the  southern  border  counties  and 
southeast  coastal  section,  was  covered 
with  ice. 

For  south  and  central  Georgia,   this  was 
the  worst  ice  storm  since  1935  and  one 
of  the  worst  of  record.     Utility  lines 
and  trees  suffered  the  greatest  amount 
of  damage.     Numerous  communities  were 
without  telephone  and  electric  service 
for  many  hours  as  repair  crews  worked 
around  the  clock  under  the  most  adverse 
conditions.     The  heaviest  damage  was  in 
the  area  bounded  by  a  line  from  Randolph 
to  Tift  to  Wayne  County  in  south  Georgia 
and  a  line  extending  from  Heard  to 
Spalding  to  Warren  County  in  upper  middle 
Georgia.     More  sleet  and  less  freezing 
rain  in  north  Georgia  resulted  in  less 
damage,  but  caused  extremely  hazardous 
driving  conditions  and  brought  most 
activities  to  a  standstill.     The  State 
Highway  Patrol  officially  closed  all 
State  roads  north  of  the  Columbus  - 
Macon  -  Augusta  area  early  on  the  26th 
and  travel  south  of  this  area  was  greatly 
hampered,   or  stopped  entirely  for  several 
hours.     Practically  all  schools  north 


of  the  southern  border  counties  were 
closed  on  the  26th  and  27th.     Four  people 
died  in  Georgia  from  automobile  accidents 
blamed  on  icy  roads  and  numerous  persons 
were  hurt  by  falls. 

January  was  unusually  cold  throughout 
most  of  the  month.     Except  for  a  brief 
mild  period  from  the  12th  to  the  15th, 
temperatures  were  continuously  below 
normal.     Monthly  averages  ranged  mostly 
between  five  and  nine  degrees  below  the 
long-term  means  for  January.     The  coldest 
weather  occurred  on  the  22nd,  when  early 
morning  lows  dropped  below  ten  degrees 
in  North  Georgia  and  to  the  low  twenties 
on  the  lower  east  coast.     The  eight 
degrees  below  zero  at  Blairsville  on  the 
22nd  was  the  lowest  official  temperature 
recorded  in  Georgia  since  January  1940„ 
Precipitation  totals  were  below  normal 
for  the  month  except  in  the  southeastern 
third  of  the  State  where  most  stations 
reported  positive  departures.     In  some 
areas,   January  was  the  sixth  consecutive 
month  with  subnormal  precipitation.  A 
small  tornado  caused  minor  property 
damage  in  rural  Bleckley  County  on  the 
19th. 

Horace  S.  Carter 

Weather  Bureau  State  Climatologist 
Agricultural  Engineering  Building 
University  of  Georgia 
Athens,  Georgia 
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77 
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17 

22 
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0 
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COROELE  WATER  WORKS 

57. 0M 
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43. 9M 

71 

12 

14 

22 
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0 

0 

20 

0 

.86 

14 

.0 

0 

DOUGLAS  2  NNE 

55.1 

30.8 

43.0 

70 

13 

19 

22 
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0 

0 

20 

0 

5.10 

2.00 

14 

.0 

0 
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3 

3 

F I TZGERALD 
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34.9 

45.9 

7.5 

68 

12 

17 

22 
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0 

0 

13 

0 
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0 
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59.9 

33.8 

46.9 

72 

12 

16 

22 
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- 
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5.86 

1.61 
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.0 

0 

8 

4 

3 
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57.9 

30.9 

44.4 

71 

12 

12 

22 
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o 

o 

20 

o 

4.69 

1.59 

1.16 

14 

7 

4 

1 
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58.9 

35.2 

47.1 

- 
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74 

13 

20 

22 
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.0 
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9 

2 

0 

NASHVILLE  5  SSE 
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34.4 

47.0 
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12 

17 

22 
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0 

0 

13 

0 

5.11 
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55.9 

34.0 

45.0 

- 

7.5 
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13 

19 

22 
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0 

0 

18 

0 

4.93 

1.45 

1.75 
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.  0 

0 
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1 
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17 

23 
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_ 
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.0 
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_ 
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_ 

3.89 
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0 

6 
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1 
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46*6 

68 
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21 

22 

563 

3.30 

1  .20 

14 

■? 

2 

7 

2 

• 

BRUNSWICK 

59.7 

39.3 

49.5 

_ 

6.5 

71 

12 

24 

22 

470 

0 

0 

4 

0 

3.62 

1.38 

.94 

13 

.  0 

0 

8 

4 

0 

BRUNSWICK  FAA  AIRPORT 

57.8 

38.4 

48.1 

69 
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22 

22 
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0 

0 

7 

0 

2.73 

.84 

13 

.0 

0 

7 

3 

0 
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35.5 

47.1 

72 

12 
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22 
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0 

13 

0 
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1.27 

14 

.0 

0 

6 

2 

1 
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AM 

72 

12 

14 

22 

583 

0 

0 

17 

0 

3.05 

.94 

14 
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0 

6 

3 

0 
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r                 lUrl     7     jj  W 
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36*  1 

48*7 

71 

12 

20 

22 
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0 

0 

14 

0 

3.98 

1  .36 

14 

.0 

0 

7 

4 

1 

GLENNVILLE 

57.8 

35.5 

46.7 

_ 

6.5 

71 

12 

18 

22 

562 

0 

0 

13 

0 

4.29 

1.47 

1.43 

14 

8 

3 

1 

JESUP  8  S 

59.5 

32.0 

45.8 

73 

8 

14 

22 

588 

0 

0 

16 

0 

3.88 

1.01 

14 

8 

3 

NAHUNTA 

59. 6M 

33.  2M 

46. 4M 

73 

24 

17 

22 

568 

0 

0 

16 

0 

3.77 

.94 

13 

8 

3 

0 

SAPELO  ISLAND 

58.3 

38.8 

48.6 

71 

24 

22 

22 

503 

0 

0 

8 

0 

3.64 

.81 

14 

.0 

0 

8 

4 

0 
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56.6M 
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8.3 

71 

13 

1  3 

22 
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1 

20 

0 

14 

T 

T 
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7 

2 

0 
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34.5 

45.6 
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14 

T 

T 

25 

6 

2 

0 
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56.4 

38.0 

47.2 

67 

14 

22 

22 

542 

0 

0 

9 

0 

2.50 

.88 

14 

.0 

0 

6 

2 

0 

SURRENCY  2  WNW 

59.5 

31.6 

45.6 

75 

8 

14 

22 

597 

0 

0 

20 

0 

4.43 

1.43 

14 

8 

3 

2 

WAYCROSS 

59.5 

32.8 

46.2 

9.0 

71 

24 

17 

22 

576 

0 

0 

16 

0 

5.25 

2.54 

2.37 

13 

.0 

0 

8 

II  ? 

2 

DIVISION 
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7.2 

3.55 

1  .06 

T 
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BRUNSWICK 
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CARNESVILLE 
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COVINGTON 
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CUTHBERT 

OAHLONEGA 
DALLAS  5  SE 
OAL  TON 
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Day  of  Month 
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1  1  2  1  3 
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19 

20 
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LEXINGTON 

2.96 

•  81 



.  70 

•  05 

* 

L I NCOLNTON 

4.25 

1  .27 

1  *60 

•  03 

•  11 

•  01 

'tt 

• 

LITTLE  H I GHTOWER 

2.98 

.85 

.40 

.22 

•  10 

LOUISVILLE 

4.12 

.46 

1.70 

•  41 

.  33 

•  35 

.63 

.27 

LUMBER  CITY 

4.69 
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.04 

.54 
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3.6* 
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1.36 
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2.64 

08 
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* 
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T 
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3.90 
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* 
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.92 

T 

R INGGOLO 

2.86 

1.34 

•  39 

.16 

T 

T 

.44 

T 

•  48 

.05 

RISING  FAWN 

2.61 

•  84 

•  47 

•  20 

■  03 

•  04 

*  »° 

■ 

2.84 

•  08 

T 

"■to 

ROME  WB  AIRPORT  R 

2*19 

•  1  9 

•  01 

•  46 

SAPELO  ISLAND 

3.64 

.70 

.10 

.51 

.81 

T 

•  22 

•  18 

.71 

T 

•  41 

SAVANNAH  USD*   PLANT  GDN 

2.69 

.34 

T 

•  92 

•  32 

.01 

•02 

.11 

•  26 

.54 

.16  .01 

SAVANNAH  *B  AP  R 

2.15 

•  02 

T 

T 

.42 

.65 

•  22 

T 

* 

•  18 

•  34 

•  01 

SAVANNAH  BEACH 

2.50 

■  20 

•02 

•  88 

.02 

•  01 

SI LOAM 

3.70 

1.18 

.29 

•  01 

*45 

*09 

*78 

0 

*  1 

SPARTA  2  NNW 

3.65 

1.30 

1.00 

.30 

.05 

.30 

.70 

STANLEY  6AP 

3.08 

.61 

•  25 

.39 

•  32 

•  02 

.65 

.04 

•02 

•  93 

,25 

ST  1 LLMORt 

3.99 

•  37 

2.22 

T 

.  39 

•  19 

•  * 

* 

•  12 

4.18 

•  30 

•  69 

T  '  7 

SUNME  Rv I LLE 

3.50 

1  *08 

'  *  88 

"  1  7 
* 

•  01 

70 

SURRENCY  2  WNW 

4.43 

.52 

•  02 

.46 

1.43 

!l4 

.22 

•  32 

1.12 

•0] 

.19 

SWAINSBORO 

2.96 

.50 

.12 

.96 

.02 

•  05 

.36 

.01 

.01 

•  12 

.93 

.13 

•  13 

SWEET  GUM 

2.22 

•  47 

.20 

•  35 

•  25 

•  03 

.40 

•  03 

• 

*  ; 

TALBOTTON 

3.51 

1.05 

•  72 

•  06 

•  46 

■  9  3 

TALLAPOOSA  2  NNW 

1  .60 

T 

T 

.55 

35 

T 

TAYLORSVI LLE 

2.09 

.61 

.39 

.09 

•  52 

.46 

ThOMASTON  2  S 

.35 

.01 

•  09 

.53 

.30 

•  32 

.01 

.33 

THOMASV I LLE 

3.54 

•  69 

.20 

.  07 

.67 

.20 

.05 

•  06 

•  20 

1.18 

•  20 

THOMASV I LLE  WB  CITY 

3.83 

.75 

.21 

•  11 

T 

•  66 

.02 

•  28 

.22 

1  .24 

T  IFTON  EXP   STAT  ION 

4.93 

.74 

.13 

1.75 

•  33 

■02 

•  37 

•  60 

.68 

•  31 

TITUS 

3.87 

.80 

•  54 

.45 

•  09 

•  02 

•  01 

•  63 

.  31 

•  03 

•  34 

■  43 

TOCCOA 

03.90 

.96 

1.37 

.52 

.03 

.37 

D.oe 

.97 

TRAY  MOUNTAIN 

4.97 

1.33 

1.66 

.59 

.29 

.02 

•  05 

•  44 

•  07 

• 

•  9i 

TUNNEL  HILL 

2.62 

1.17 

.41 

•  20 

•  40 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 

5.93 

1.25 

.06 

.27 

T 

2.17 

•  32 

T 

.01 

•  36 

I  .0! 

T 

•39  *09 

VALDOSTA  4  NW 

5.21 

T 

•  14 

1  .49 

.34 

WALE  SKA 

3.62 

.43 

.53 

1.20 

•  19 

.53 

•  49 

.25 

T 

WARRENTON 

3.56 

.65 

1.02 

.40 

.22 

.60 

•  19 

•  12 

WASHINGTON 

3.16 

.29 

.65 

.57 

.46 

T 

T 

.63 

.3* 

T 

T 

WAYCROSS 

5.25 

.48  .04 

.13 

2.37 

.30 

.13 

•  13 

1.32 

.32  .01 

WAYNESBORO  2  NE 

WEST  POINT 

3.28 

.84 

.02 

.70 

.13 

•  90 

.13 

•  94 

.02 

WINOER   1  SSE 

3.30 

.87 

1.20 

.20 

.02 

.53 

•  46 

WOODBURY 

2.39 

1.04 

.47 

.03 

•  01 

.53 

T 

•21 

T 

T 

.10 

WOODSTOCK 

2.57 

.75 

.48 

.19 

•  04 

•  47 

.40 

•  24 

YOUNG  HARRIS 

2.84 

.39 

.01 

.49 

•  32 

•  17 

•01 

.65 

•OA 

T 

•  93 

.21 

T 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind  epeed 
m  p.  b 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 
1  possible 
|  sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

a 

1 
> 

percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 

of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1:00  a 
EST 

7:00  a 
EST 

1  :00  p 
BST 

7:00  p 
EST 

Trace 

01-09 

.10-49 

.50-99 

100-199 

2  00 
and  over 

Total 

ATHENS  WB  AIRPORT 

w 

34 

9.4 

28++ 

WNW 

19 

75 

79 

51 

59 

5 

2 

3 

2 

0 

0 

12 

4.7 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

WNW 

26 

13.7 

46++ 

WNW 

19 

66 

72 

50 

53 

5 

3 

2 

2 

0 

0 

12 

60 

5.2 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

wsw 

13 

6.5 

25++ 

WNW 

19 

78 

84 

46 

63 

6 

2 

2 

1 

1 

0 

12 

5.2 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

8.9 

29++ 

w 

1 

3 

6 

1 

3 

0 

0 

13 

6.0 

MACON  WB  AIRPORT 

NW 

18 

8.8 

32 

w 

19 

76 

80 

47 

56 

2 

4 

2 

3 

0 

0 

11 

69 

5.6 

ROUE  WB  AIRPORT 

4 

1 

4 

0 

o 

to 

5.6 

SAVANNAH  WB  AIRPORT 

WNW 

18 

9.4 

31 

NW 

19 

83 

84 

54 

68 

5 

2 

4 

I 

0 

• 

13 

58 

THOUASVILLE  WB  CITY 



2 

3 

5 

2 

1 

0 

13 

S*«  i*tm*nc«  Uttm  following  Sution  |nd«i 

-  6  - 


DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
JANUARY  1961 


Day  Of  Month  g, 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

M| 

31 

Avei 

A  1  LEY 

MAX 

62 

68 

60 

56 

47 

41 

43 

59 

58 

50 

33 

48 

61 

66 

58. 

MIN 

35 

36 

35 

34 

34 

34 

38 

45 

!4 

35 

34 

43 

52 

50 

47 

41 

40 

34 

33 

32 

29 

18 

30 

41 

29 

29 

33 

27 

30 

30 

34 

35 

4 

ALAPAHA   EXP  STATION 

MAX 

60 

63 

51 

57 

55 

6  C 

67 

56 

54 

62 

71 

61 

67 

60 

61 

59 

68 

64 

45 

43 

47 

59 

66 

4  1 

45 

39 

47 

53 

60 

57. 

2 

MIN 

A4 

36 

34 

24 

24 

25 

26 

31 

33 

23 

32 

36 

43 

54 

46 

41 

30 

29 

30 

28 

26 

15 

16 

34 

41 

28 

32 

26 

30 

26 

25 

31. 

2 

ALBANY 

MAX 

64 

62 

51 

57 

55 

60 

64 

56 

56 

62 

68 

74 

66 

67 

59 

62 

55 

71 

62 

47 

41 

47 

57 

66 

59 

39 

4 1 

47 

51 

59 

67 

6 

57. 

9 

MIN 

42 

34 

34 

25 

26 

26 

33 

44 

30 

2  3 

33 

40 

49 

53 

49 

43 

35 

33 

40 

27 

30 

16 

38 

47 

30 

30 

34 

27 

31 

25 

27 

34 

0 

ALLATOONA   OAM  2 

MAX 

52 

50 

50 

40 

52 

50 

58 

59 

45 

54 

42 

50 

50 

49 

39 

31 

40 

55 

5 1 

32 

48 

47 

MIN 

36 

28 

29 

20 

20 

23 

2  5 

30 

22 

21 

23 

24 

25 

40 

46 

38 

36 

30 

31 

24 

22 

5 

22 

28 

18 

19 

18 

10 

1  2 

22 

21 

24 

8 

ALMA   FAA  AIRPORT 

MAX 

61 

64 

52 

56 

6  1 

60 

70 

66 

47 

44 

4  8 

59 

69 

57 

39 

88 

MIN 

39 

38 

35 

25 

26 

26 

31 

43 

26 

24 

37 

39 

52 

55 

47 

45 

37 

35 

39 

29 

23 

17 

36 

51 

28 

31 

28 

27 

32 

27 

26 

34. 

0 

ALPHARETTA 

MAX 

52 

50 

41 

52 

5  9 

58 

43 

53 

S2 

40 

54 

62 

49 

39 

28 

39 

55 

32 

29 

45 

5J 

4B 

MIN 

33 

21 

26 

20 

22 

27 

27 

36 

16 

17 

21 

24 

30 

39 

44 

36 

32 

31 

33 

21 

21 

6 

6 

27 

21 

21 

17 

10 

1  0 

20 

22 

23 

6 

AMERICUS  A  ENE 

MAX 

56 

59 

50 

57 

54 

68 

63 

49 

39 

41 

54 

65 

60 

36 

39 

58 

61 

54. 

MIN 

39 

31 

31 

24 

27 

29 

35 

42 

26 

24 

30 

37 

Si 

48 

44 

42 

33 

32 

40 

25 

25 

1  4 

35 

41 

30 

25 

28 

22 

26 

24 

27 

31. 

7 

APPLING 

MAX 

58 

54 

56 

62 

55 

50 

51 

60 

68 

68 

53 

53 

55 

MIN 

26 

16 

20 

22 

26 

40 

15 

10 

11 

20 

26 

45 

44 

43 

25 

APPLING   I  NW 

MAX 

56 

55 

43 

36 

42 

57 

65 

34 

34 

33 

37 

48 

55 

MIN 

35 

28 

25 

12 

18 

38 

24 

24 

27 

21 

22 

19 

20 

ASMBURN 

MAX 

62 

60 

59 

56 

54 

60 

67 

61 

53 

58 

67 

77 

65 

64 

6  3 

5  9 

55 

67 

64 

57 

50 

55 

66 

6  1 

36 

40 

43 

50 

52 

64 

57 

7 

MIN 

41 

35 

37 

30 

29 

30 

32 

45 

30 

28 

36 

43 

50 

51 

46 

43 

35 

37 

44 

27 

30 

1  7 

36 

47 

26 

27 

31 

25 

30 

23 

25 

34 

4 

ATHENS 

MAX 

58 

56 

47 

54 

55 

62 

60 

53 

5 1 

52 

61 

68 

56 

50 

57 

65 

56 

40 

32 

38 

56 

63 

50 

32 

36 

39 

48 

55 

5  9 

52 

2 

MIN 

32 

30 

28 

27 

28 

28 

34 

42 

22 

21 

21 

29 

35 

42 

48 

41 

33 

37 

40 

25 

26 

1  1 

26 

32 

2  3 

23 

22 

18 

25 

22 

27 

29 

0 

ATHENS  COL  OF  AGR I 

MAX 

58 

55 

53 

52 

53 

59 

60 

56 

52 

54 

60 

68 

67 

52 

55 

49 

56 

65 

58 

38 

37 

3  8 

57 

63 

32 

34 

39 

50 

5  6 

52. 

1 

MIN 

38 

27 

26 

22 

25 

28 

32 

40 

20 

22 

20 

27 

37 

42 

45 

40 

30 

34 

39 

24 

24 

8 

25 

30 

21 

22 

20 

17 

24 

21 

26 

27 

6 

ATHENS  NB  AIRPORT 

MAX 

57 

54 

46 

52 

54 

60 

5  9 

5J 

60 

46 

56 

J7 

56 

50 

MIN 

35 

30 

27 

24 

28 

30 

35 

29 

21 

24 

21 

33 

37 

43 

42 

37 

33 

37 

33 

26 

16 

11 

26 

31 

23 

22 

22 

17 

2  4 

23 

27 

28 

0 

ATLANTA  KB  AIRPORT 

MAX 

53 

42 

52 

52 

58 

49 

50 

45 

53 

61 

52 

38 

32 

38 

56 

57 

33 

32 

32 

33 

43 

51 

58 

48 

MIN 

34 

26 

26 

26 

28 

29 

33 

32 

24 

27 

30 

31 

42 

43 

44 

41 

36 

33 

31 

24 

16 

10 

31 

30 

25 

25 

20 

14 

24 

25 

26 

28 

6 

AUGUSTA  »e  AIRPORT 

MAX 

61 

61 

50 

56 

58 

51 

59 

63 

57 

43 

41 

40 

56 

65 

46 

34 

34 

38 

4  8 

56 

62 

53 

9 

MIN 

34 

30 

32 

25 

26 

29 

32 

37 

23 

18 

19 

27 

36 

44 

47 

39 

29 

28 

36 

25 

23 

10 

34 

39 

26 

26 

27 

24 

25 

21 

26 

28 

9 

BA  I  NBR  I DGE 

MAX 

67 

61 

55 

57 

53 

60 

66 

57 

56 

62 

67 

6  1 

60 

69 

66 

50 

45 

47 

57 

62 

59 

65 

46 

56 

52 

57 

65 

59 

3 

MIN 

37 

32 

35 

22 

23 

25 

35 

44 

31 

20 

32 

37 

53 

44 

41 

38 

31 

29 

38 

28 

29 

13 

33 

45 

30 

30 

34 

35 

30 

21 

24 

32 

2 

BLACKBEARD  ISLAND 

MAX 

64 

61 

61 

54 

57 

58 

62 

64 

58 

49 

55 

55 

68 

61 

68 

67 

61 

61 

66 

62 

47 

48 

46 

65 

68 

41 

48 

43 

48 

44 

52 

56 

8 

MIN 

51 

41 

38 

31 

30 

31 

34 

38 

38 

34 

38 

44 

53 

54 

50 

45 

38 

37 

41 

32 

26 

21 

22 

38 

34 

33 

35 

28 

29 

30 

30 

36 

3 

BLAIRSVILLE   EXP  STA 

MAX 

47 

50 

54 

36 

48 

51 

55 

52 

40 

4  9 

56 

56 

65 

54 

48 

37 

52 

58 

49 

33 

20 

36 

48 

46 

35 

35 

29 

36 

43 

47 

45 

a 

MIN 

31 

18 

21 

12 

11 

12 

13 

17 

7 

7 

9 

10 

12 

20 

41 

32 

28 

24 

26 

15 

15 

-  8 

-  5 

19 

11 

11 

12 

4 

5 

6 

6 

14 

3 

BLAKELY 

MAX 

61 

57 

60 

55 

53 

60 

63 

54 

54 

63 

59 

58 

68 

60 

45 

36 

45 

55 

63 

58 

43 

41 

45 

48 

59 

62 

56 

4 

MIN 

39 

33 

34 

26 

29 

31 

37 

45 

28 

25 

33 

39 

51 

48 

67 

42 

32 

35 

43 

28 

30 

14 

38 

42 

30 

30 

32 

27 

29 

26 

29 

33 

9 

BLUE  RIDGE 

MAX 

28 

33 

50 

50 

39 

34 

39 

36 

43 

48 

57 

MIN 

10 

-  3 

23 

27 

14 

28 

13 

6 

16 

10 

13 

BROOKLET    1  n 

MA  a 

58 

58 

59 

56 

64 

62 

56 

43 

42 

56 

64 

60 

34 

42 

43 

50 

57 

65 

57 

5 

MIN 

48 

37 

34 

28 

28 

27 

34 

50 

30 

24 

35 

39 

47 

54 

47 

48 

36 

35 

40 

30 

28 

19 

32 

45 

27 

28 

33 

27 

33 

28 

JO 

34 

9 

BRUNSWICK 

MAX 

66 

64 

56 

62 

60 

67 

66 

64 

48 

47 

65 

70 

64 

47 

49 

50 

46 

51 

68 

59 

7 

MIN 

48 

45 

39 

30 

34 

36 

38 

48 

38 

35 

42 

47 

54 

69 

44 

39 

39 

44 

33 

33 

24 

38 

51 

33 

34 

36 

29 

39 

32 

33 

39 

3 

BRUNSWICK   FAA  AIRPORT 

MAX 

67 

60 

54 

55 

67 

63 

56 

49 

62 

60 

67 

64 

46 

49 

46 

65 

69 

60 

50 

41 

50 

4  3 

52 

63 

57 

8 

MIN 

42 

42 

39 

29 

30 

33 

34 

47 

35 

33 

48 

46 

56 

55 

51 

44 

39 

40 

44 

33 

29 

22 

38 

51 

36 

35 

33 

28 

35 

31 

32 

38 

4 

BUENA  VISTA 

MAX 

65 

57 

54 

52 

66 

65 

43 

42 

4  3 

54 

65 

60 

34 

37 

46 

58 

60 

54 

6 

MIN 

38 

34 

31 

27 

30 

33 

37 

43 

27 

28 

32 

41 

47 

47 

47 

43 

36 

35 

43 

25 

25 

14 

36 

42 

28 

2  6 

28 

22 

26 

>2 

33 

4 

CAIRO  2  NNW 

MAX 

64 

63 

55 

5J 

61 

62 

59 

69 

67 

59 

43 

48 

56 

62 

60 

60 

46 

47 

50 

57 

66 

5  8 

9 

MIN 

41 

40 

35 

27 

29 

31 

39 

36 

33 

30 

40 

46 

5; 

50 

47 

42 

36 

37 

41 

27 

30 

IB 

34 

50 

31 

31 

35 

27 

33 

28 

30 

35 

B 

CALHOUN  EXP  STATION 

MAX 

50 

48 

42 

55 

57 

58 

58 

54 

48 

46 

50 

60 

52 

40 

40 

30 

50 

50 

3  8 

32 

32 

31 

40 

46 

55 

46 

,2 

MIN 

32 

24 

30 

20 

21 

21 

21 

21 

16 

18 

18 

19 

25 

28 

30 

37 

32 

30 

34 

25 

22 

7 

22 

20 

16 

23 

18 

9 

20 

20 

18 

22 

.5 

CAMILLA 

MAX 

65 

61 

57 

57 

54 

60 

67 

55 

67 

61 

60 

69 

65 

54 

43 

47 

57 

65 

62 

55 

45 

47 

50 

59 

65 

59 

1 

MIN 

41 

35 

35 

24 

27 

26 

35 

41 

32 

25 

35 

41 

55 

50 

49 

42 

33 

32 

43 

28 

29 

16 

38 

49 

31 

31 

33 

28 

32 

25 

27 

34 

.5 

CAMP  STEWART 

MAX 

65 

65 

56 

58 

58 

65 

59 

60 

5J 

58 

67 

65 

60 

60 

66 

65 

55 

55 

45 

56 

65 

6  1 

37 

44 

4% 

52 

56 

67 

58 

6 

MIN 

<.e 

38 

36 

28 

28 

29 

35 

48 

32 

27 

40 

38 

50 

56 

48 

44 

36 

36 

40 

30 

28 

18 

34 

48 

2  6 

27 

34 

27 

34 

25 

32 

35 

.5 

CARLTON  BRIDGE 

MAX 

60 

48 

s. 

55 

52 

48 

59 

66 

50 

42 

40 

48 

59 

6  0 

35 

28 

28 

40 

50 

55 

51 

6 

MIN 

37 

22 

20 

19 

17 

20 

24 

25 

11 

11 

12 

18 

22 

30 

62 

42 

26 

24 

26 

26 

17 

1  0 

11 

20 

23 

23 

20 

23 

13 

16 

21 

7 

CARROLLTON 

MAX 

49 

50 

65 

39 

35 

4  1 

58 

55 

48 

33 

33 

34 

45 

52 

?b 

50 

0 

MIN 

34 

22 

30 

18 

20 

21 

26 

38 

21 

17 

IB 

21 

30 

42 

44 

40 

39 

25 

34 

22 

22 

8 

26 

24 

18 

24 

20 

14 

19 

23 

19 

25 

.1 

CARTERSV I LLE 

MAX 

63 

60 

60 

45 

39 

55 

55 

50 

J3 

32 

25 

48 

55 

49 

5 

MIN 

32 

27 

29 

26 

21 

24 

20 

23 

15 

17 

25 

30 

29 

35 

34 

29 

29 

20 

38 

29 

27 

19 

20 

15 

19 

25 

19 

15 

22 

23 

15 

24 

2 

CEOARTOWN 

MAX 

45 

60 

40 

37 

3  8 

57 

56 

43 

3  J 

33 

32 

44 

50 

57 

48 

9 

MIN 

34 

24 

33 

19 

20 

21 

27 

37 

21 

15 

17 

20 

2  7 

42 

46 

40 

39 

24 

35 

23 

21 

6 

31 

24 

19 

26 

22 

12 

IS 

15 

20 

25 

.1 

CLAYTON    1  N 

MAX 

56 

45 

57 

61 

49 

38 

30 

34 

47 

55 

42 

34 

35 

38 

48 

53 

56 

49 

6 

MIN 

38 

24 

25 

2 : 

23 

24 

27 

35 

22 

12 

15 

22 

20 

40 

44 

31 

29 

29 

28 

19 

17 

1 

12 

30 

17 

20 

20 

14 

22 

20 

22 

23 

3 

COLOUITT 

MAX 

59 

61 

60 

71 

67 

59 

45 

49 

56 

65 

6  2 

49 

45 

47 

50 

58 

65 

59 

4 

MIN 

37 

32 

28 

26 

28 

28 

3  8 

38 

32 

28 

31 

34 

41 

48 

48 

42 

34 

34 

40 

28 

31 

17 

38 

50 

32 

32 

35 

29 

32 

29 

2  9 

33 

8 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

MAX 

57 

54 

49 

54 

52 

59 

56 

51 

54 

55 

64 

68 

59 

55 

55 

54 

54 

68 

55 

43 

35 

40 

58 

62 

39 

3  7 

36 

38 

49 

58 

6  0 

52 

6 

MIN 

36 

29 

32 

21 

22 

24 

31 

38 

28 

21 

29 

31 

45 

47 

48 

42 

36 

30 

34 

28 

20 

12 

36 

37 

29 

28 

26 

23 

26 

26 

22 

30 

3 

COMMERCE    1  N£ 

MAX 

52 

55 

53 

S3 

58 

62 

60 

57 

54 

53 

63 

68 

63 

50 

it 

46 

59 

68 

62 

44 

37 

32 

54 

60 

50 

32 

35 

32 

50 

57 

56 

52 

5 

MIN 

29 

19 

16 

14 

12 

17 

19 

34 

9 

9 

9 

14 

19 

41 

45 

41 

24 

25 

29 

25 

12 

2 

10 

21 

2  2 

22 

22 

17 

19 

11 

11 

20 

0 

CORDELE  WATER  WORKS 

MAX 

59 

55 

54 

60 

63 

61 

54 

59 

65 

71 

67 

65 

63 

59 

58 

68 

67 

57 

39 

42 

55 

68 

60 

37 

38 

42 

48 

56 

64 

57 

0 

MIN 

30 

21 

23 

22 

29 

42 

27 

2C 

30 

33 

46 

47 

44 

42 

33 

32 

42 

29 

28 

14 

35 

45 

25 

25 

29 

23 

27 

22 

24 

30 

7 

CORNELIA 

MAX 

57 

52 

42 

53 

55 

59 

59 

51 

53 

'.l 

61 

63 

51 

52 

51 

44 

57 

60 

49 

38 

30 

39 

51 

57 

45 

33 

35 

38 

49 

52 

57 

49 

8 

MIN 

37 

31 

26 

26 

25 

28 

29 

40 

16 

23 

19 

27 

37 

42 

45 

38 

31 

32 

36 

21 

21 

6 

10 

30 

19 

;  9 

20 

16 

21 

20 

22 

26 

3 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Station 

Day  01  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

COVINGTON 

MAX 

53 

41 

56 

j7 

51 

.  3 

MI  N 

38 

27 

29 

22 

26 

27 

34 

33 

21 

20 

22 

27 

40 

41 

47 

42 

35 

33 

40 

25 

26 

10 

29 

29 

25 

24 

22 

16 

24 

24 

24 

28 

CUTHBERT 

MAX 

56 

50 

54 

52 

62 

59 

65 

66 

62 

55 

58 

56 

67 

64 

48 

42 

4  5 

57 

65 

61 

39 

39 

42 

48 

56 

63 

56 

.0 

MI  N 

39 

33 

33 

28 

30 

32 

36 

45 

29 

27 

35 

41 

52 

48 

45 

43 

35 

39 

41 

26 

30 

15 

39 

41 

26 

26 

31 

25 

28 

26 

30 

34 

DAHLONEGA 

MAX 

52 

50 

39 

51 

56 

45 

50 

49 

59 

62 

52 

52 

49 

41 

54 

59 

46 

34 

25 

36 

49 

55 

32 

34 

31 

36 

45 

49 

46 

.7 

MI  N 

33 

30 

26 

21 

26 

28 

31 

34 

20 

21 

22 

23 

28 

41 

44 

36 

34 

33 

35 

21 

21 

6 

9 

29 

22 

20 

18 

14 

15 

22 

25 

25 

DALLAS   5  SE 

MAX 

51 

41 

4  9 

61 

50 

39 

27 

37 

56 

56 

33 

28 

32 

41 

47 

47 

.  1 

MIN 

35 

23 

28 

23 

25 

24 

29 

30 

22 

20 

24 

26 

28 

43 

45 

39 

37 

30 

36 

22 

18 

3 

4 

30 

16 

18 

19 

11 

11 

21 

23 

24 

DALTON 

MAX 

54 

51 

4  1 

48 

59 

51 

39 

27 

41 

54 

51 

37 

32 

20 

29 

39 

46 

46 

.3 

MIN 

29 

26 

|? 

18 

20 

23 

26 

31 

23 

17 

19 

21 

26 

33 

45 

39 

37 

28 

37 

24 

20 

6 

15 

22 

12 

19 

18 

10 

14 

21 

18 

2  3 

DOUGLAS  2  NNE 

MAX 

61 

67 

55 

59 

60 

58 

68 

61 

42 

39 

42 

55 

65 

33 

37 

42 

46 

50 

56 

55 

.1 

MIN 

44 

37 

29 

28 

27 

25 

26 

27 

35 

23 

22 

37 

35 

39 

49 

40 

36 

30 

35 

28 

30 

19 

20 

38 

32 

26 

27 

27 

28 

26 

28 

30 

DUBLIN  3  S 

MAX 

54 

56 

57 

68 

66 

52 

39 

42 

55 

62 

35 

3  6 

39 

39 

69 

96 

.0 

MIN 

45 

33 

34 

26 

27 

28 

30 

42 

28 

23 

29 

33 

42 

49 

46 

40 

34 

37 

42 

26 

25 

16 

19 

38 

26 

25 

<  e 

25 

25 

24 

31 

EASTMAN    1  W 

MAX 

62 

59 

50 

55 

60 

66 

55 

53 

58 

6  5 

72 

59 

59 

58 

6  6 

68 

61 

43 

40 

42 

53 

66 

31 

3  5 

38 

43 

50 

58 

5* 

.8 

MIN 

44 

35 

33 

27 

29 

32 

36 

36 

28 

23 

26 

38 

41 

51 

46 

42 

36 

35 

38 

28 

2  8 

13 

24 

38 

29 

27 

30 

25 

26 

26 

28 

32 

EXPERIMENT 

MAX 

5J 

60 

51 

*6 

41 

42 

57 

58 

33 

j5 

54 

49 

.8 

MIN 

38 

28 

3  0 

23 

28 

31 

37 

42 

22 

26 

30 

32 

40 

45 

46 

42 

38 

32 

46 

23 

26 

10 

31 

33 

24 

25 

2  2 

16 

22 

23 

28 

30 

FITZGERALD 

MAX 

63 

60 

57 

53 

55 

58 

65 

62 

53 

5? 

63 

68 

63 

58 

57 

65 

65 

57 

42 

56 

67 

65 

36 

41 

48 

56 

63 

56 

.8 

MIN 

43 

36 

26 

29 

33 

35 

33 

47 

30 

25 

36 

40 

49 

53 

46 

44 

37 

38 

46 

38 

20 

17 

35 

49 

26 

26 

32 

25 

30 

27 

30 

34 

FLEMING  EXP  STATION 

MAX 

5J 

57 

69 

67 

60 

63 

69 

59 

65 

65 

62 

4  6 

43 

59 

63 

62 

36 

4  3 

57 

66 

56 

.9 

MIN 

32 

24 

24 

25 

29 

47 

36 

21 

33 

34 

48 

56 

47 

41 

32 

30 

36 

30 

30 

14 

34 

46 

27 

27 

32 

24 

26 

32 

FOLK  STON   9  SW 

MAX 

•69 

61 

62 

60 

67 

67 

63 

47 

47 

66 

69 

64 

47 

50 

61 

.2 

MIN 

41 

37 

38 

29 

30 

34 

37 

47 

40 

29 

42 

42 

52 

53 

48 

43 

38 

37 

43 

31 

30 

20 

29 

35 

32 

32 

32 

30 

27 

29 

32 

36 

FORSYTH   1  S 

MAX 

60 

56 

46 

55 

55 

60 

59 

55 

5  j 

53 

6 1 

67 

64 

58 

56 

50 

55 

6  7 

58 

44 

38 

41 

55 

54 

33 

34 

35 

47 

57 

61 

53 

.  1 

MIN 

38 

30 

29 

24 

27 

31 

36 

44 

25 

22 

27 

31 

43 

42 

47 

41 

35 

35 

39 

24 

23 

10 

33 

33 

25 

25 

24 

18 

22 

24 

24 

30 

FORT  GAINES 

MAX 

63 

59 

57 

55 

60 

60 

55 

65 

60 

61 

68 

46 

45 

56 

64 

61 

42 

46 

42 

57 

65 

»7 

.5 

MIN 

38 

31 

24 

25 

31 

35 

45 

25 

21 

30 

34 

53 

40 

49 

45 

35 

35 

43 

27 

30 

14 

37 

41 

30 

30 

31 

26 

24 

26 

32 

FORT  VALLEY  3  E 

MAX 

58 

58 

55 

54 

62 

69 

45 

38 

57 

38 

59 

54 

.2 

MIN 

38 

32 

32 

26 

26 

29 

31 

31 

25 

23 

29 

34 

46 

48 

46 

40 

35 

35 

33 

27 

20 

14 

35 

37 

26 

27 

2  6 

22 

28 

27 

23 

30 

.8 

GAINESVILLE 

MAX 

_ 

5J 

62 

38 

54 

59 

45 

J2 

39 

55 

50 

.0 

MIN 

38 

30 

27 

25 

28 

29 

34 

41 

21 

26 

23 

28 

38 

41 

44 

38 

32 

34 

38 

23 

22 

10 

23 

33 

21 

21 

20 

15 

22 

21 

28 

28 

GLENNVILLE 

MAX 

63 

64 

58 

56 

58 

62 

68 

60 

53 

60 

62 

63 

60 

59 

65 

63 

53 

45 

57 

63 

59 

35 

42 

46 

51 

66 

57 

8 

MIN 

47 

38 

34 

29 

29 

29 

34 

48 

32 

25 

39 

39 

51 

55 

4  7 

45 

36 

35 

42 

29 

29 

18 

35 

49 

27 

27 

34 

27 

33 

29 

30 

35 

GREENVILLE  2  V 

MAX 

56 

53 

58 

59 

52 

52 

55 

61 

57 

52 

48 

51 

61 

54 

43 

37 

37 

56 

56 

54 

33 

33 

33 

45 

54 

60 

50 

9 

MIN 

29 

23 

30 

37 

42 

23 

24 

29 

34 

34 

42 

46 

40 

38 

40 

43 

22 

23 

9 

30 

35 

21 

23 

19 

16 

20 

22 

32 

29 

5 

GRIFFIN 

MAX 

56 

55 

46 

56 

53 

62 

56 

49 

55 

70 

57 

47 

56 

66 

54 

42 

3  2 

38 

58 

59 

52 

33 

33 

35 

49 

56 

62 

51 

6 

MIN 

38 

28 

29 

25 

30 

30 

39 

41 

23 

26 

30 

36 

41 

41 

46 

41 

38 

33 

39 

23 

25 

11 

33 

37 

25 

25 

22 

15 

24 

25 

28 

30 

HARTKELL 

MAX 

60 

55 

50 

5? 

60 

62 

60 

54 

52 

61 

52 

59 

65 

60 

49 

38 

39 

54 

66 

55 

35 

40 

41 

49 

5J 

54 

5* 

.0 

MIN 

38 

29 

?6 

25 

30 

31 

32 

40 

21 

21 

22 

2  6 

34 

41 

46 

38 

30 

31 

37 

23 

?] 

10 

21 

31 

19 

20 

22 

18 

24 

22 

26 

27 

HAHKINSVILLE 

MAX 

56 

59 

71 

71 

53 

42 

50 

63 

69 

61 

34 

43 

52 

60 

64 

58 

4 

MIN 

43 

32 

32 

25 

25 

25 

29 

26 

20 

29 

32 

43 

50 

47 

43 

35 

31 

31 

39 

27 

24 

16 

35 

43 

29 

26 

31 

24 

29 

25 

24 

31 

HELEN   1  SE 

MAX 

45 

5  7 

61 

48 

37 

30 

52 

56 

J3 

}2 

37 

39 

55 

49 

3 

MIN 

36 

25 

27 

28 

23 

22 

24 

37 

]  * 

13 

15 

20 

23 

42 

43 

37 

33 

38 

32 

20 

19 

7 

15 

25 

19 

22 

18 

14 

20 

23 

19 

24 

HOMERV I LLE    3  WSK 

MAX 

56 

60 

68 

68 

59 

45 

47 

61 

69 

63 

52 

52 

48 

49 

59 

67 

59 

9 

MIN 

43 

37 

34 

24 

24 

26 

29 

46 

36 

23 

37 

3 ; 

48 

53 

4  7 

42 

34 

34 

37 

29 

27 

16 

34 

49 

29 

29 

34 

25 

33 

26 

26 

33 

JASPER    1  NNM 

MAX 

48 

38 

57 

43 

59 

47 

36 

36 

34 

50 

51 

29 

49 

53 

47 

9 

MIN 

35 

24 

25 

24 

25 

27 

32 

33 

18 

21 

25 

29 

42 

45 

37 

36 

33 

33 

36 

21 

16 

5 

24 

31 

17 

19 

21 

27 

27 

2 

JESUP  8  S 

MAX 

61 

59 

65 

65 

62 

45 

61 

69 

67 

47 

59 

66 

59 

5 

MIN 

39 

34 

36 

23 

22 

2  3 

26 

46 

32 

21 

37 

36 

47 

53 

4  7 

41 

30 

29 

33 

29 

22 

14 

33 

44 

27 

27 

33 

27 

33 

24 

23 

32 

0 

LA  FAYETTE 

MAX 

59 

48 

2 

MIN 

26 

25 

J2 

25 

25 

24 

29 

27 

24 

20 

21 

26 

31 

44 

44 

39 

33 

27 

26 

25 

20 

8 

25 

27 

17 

29 

21 

11 

16 

1  7 

22 

25 

4 

LA  GRANGE 

MAX 

5 1 

6  8 

64 

53 

53 

50 

3  9 

40 

54 

34 

34 

47 

52. 

6 

MIN 

37 

26 

30 

22 

25 

2  6 

36 

42 

23 

19 

22 

27 

40 

44 

*» 

41 

39 

31 

43 

24 

26 

10 

33 

31 

23 

27 

23 

18 

20 

22 

23 

29 

1 

LOUISVILLE 

MAX 

60 

62 

57 

59 

63 

55.9 

MIN 

44 

34 

32 

24 

29 

3i 

33 

45 

25 

26 

28 

33 

43 

48 

4  7 

43 

32 

38 

40 

30 

25 

15 

32 

39 

26 

25 

30 

23 

22 

2  3 

28 

32 

0 

LUMBER  CITY 

MAX 

63 

62 

56 

55 

56 

71 

70 

57. 

9 

MIN 

46 

30 

33 

21 

23 

21 

30 

46 

27 

15 

28 

31 

43 

54 

40 

43 

32 

30 

34 

29 

20 

12 

33 

46 

28 

27 

34 

27 

32 

21 

23 

30 

» 

LUMPKIN 

MAX 

62 

56 

55 

54 

59 

55 

44 

59 

55. 

9 

MIN 

38 

31 

JO 

25 

30 

30 

38 

43 

2  6 

28 

35 

42 

51 

48 

47 

43 

34 

35 

43 

25 

28 

14 

37 

41 

29 

29 

30 

24 

25 

23 

32 

33. 

4 

MACON  WB  AIRPORT 

MAX 

60 

59 

49 

55 

59 

58 

40 

61 

40 

34 

36 

37 

31 

5  8 

63 

53. 

9 

MIN 

40 

33 

32 

27 

28 

28 

34 

36 

27 

20 

26 

31 

42 

48 

46 

43 

38 

36 

36 

28 

23 

15 

37 

40 

27 

27 

27 

23 

28 

25 

25 

31. 

3 

MARSHALLVILLE 

MAX 

61 

60 

53 

69 

60 

59 

48 

41 

60 

36 

38 

55. 

i 

MIN 

35 

30 

32 

26 

25 

3  0 

30 

44 

25 

26 

32 

3* 

42 

46 

46 

43 

37 

34 

43 

26 

27 

14 

35 

42 

28 

25 

28 

23 

27 

22 

25 

31  . 

7 

MC  INTYRE 

MAX 

60 

59 

49 

56 

T. 

62 

39 

53. 

3 

MIN 

41 

29 

29 

22 

21 

21 

23 

29 

ie 

14 

14 

21 

26 

45 

47 

43 

33 

32 

34 

28 

26 

10 

11 

38 

28 

25 

28 

12 

12 

1  8 

21 

25. 

8 

METTER 

MAX 

57 

58 

6  5 

70 

63 

55 

56 

59 

71 

67 

64 

64 

58 

58 

67 

66 

53 

4  3 

4* 

54 

62 

60 

34 

41 

46 

51 

59 

65 

58. 

0 

MIN 

41 

35 

29 

24 

32 

32 

34 

48 

29 

26 

28 

38 

47 

52 

49 

42 

36 

36 

39 

26 

24 

18 

34 

46 

28 

28 

33 

27 

32 

27 

30 

33. 

9 

MIDVILLE  EXP  STA 

MAX 

61 

58 

50 

55 

56 

62 

63 

56 

51 

52 

65 

71 

63 

60 

58 

54 

56 

65 

60 

52 

39 

38 

55 

61 

55 

33 

35 

39 

49 

56 

61 

64. 

» 

MIN 

33 

32 

30 

25 

29 

29 

30 

46 

26 

21 

29 

33 

43 

48 

46 

42 

34 

34 

38 

28 

24 

16 

31 

3  9 

27 

25 

30 

25 

31 

25 

28 

31  . 

6 

M I LLEDGE V I LLE 

MAX 

60 

57 

61 

49 

57 

56 

63 

59 

53 

53 

55 

62 

69 

57 

55 

60 

51 

57 

68 

56 

44 

37 

40 

57 

61 

34 

34 

38 

41 

51 

56 

53. 

3 

MIN 

38 

29 

29 

22 

22 

25 

2  8 

29 

36 

2i 

26. 

3 

MILLEN 

MAX 

62 

61 

60 

57 

60 

65 

69 

62 

55 

55 

63 

72 

70 

72 

70 

62 

58 

66 

67 

54 

44 

42 

57 

64 

62 

37 

34 

42 

50 

56 

64 

56. 

5 

MIN 

47 

29 

31 

23 

24 

27 

29 

47 

24 

18 

27 

29 

40 

50 

46 

44 

32 

29 

38 

29 

23 

16 

30 

42 

27 

26 

30 

25 

32 

21 

25 

31. 

0 

MONT 1CELLO 

MAX 

42 

33 

39 

58 

61 

33 

33 

35 

37 

50 

58 

MIN 

27 

1  1 

12 

36 

25 

24 

23 

18 

23 

24 

26 
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DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
JANUARY  1961 


Day  Oi  Month  %, 


btation 

1   |  2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

91 
21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

MORGAN 

MAX 

66 

56 

57 

55 

55 

59 

63 

60 

55 

60 

66 

72 

69 

66 

58 

59 

58 

69 

68 

55 

44 

45 

55 

65 

62 

61 

41 

46 

49 

97 

63 

57.7 

MIN 

37 

28 

31 

21 

22 

23 

23 

43 

27 

22 

31 

37 

52 

50 

41 

62 

30 

29 

39 

25 

25 

11 

35 

61 

27 

27 

30 

25 

28 

23 

23 

30.4 

MOULTRIE  2  ESE 

MAX 

65 

61 

53 

56 

55 

60 

65 

57 

56 

61 

66 

70 

76 

65 

65 

61 

59 

68 

65 

58 

41 

66 

99 

66 

61 

58 

42 

46 

30 

56 

66 

56.9 

M I N 

A3 

38 

33 

27 

27 

27 

37 

67 

33 

26 

36 

62 

53 

52 

46 

42 

35 

37 

60 

28 

31 

20 

32 

48 

29 

29 

34 

27 

33 

2  9 

29 

33.2 

NAHUNTA 

MAX 

66 

66 

53 

57 

56 

63 

68 

58 

52 

62 

64 

72 

69 

67 

62 

60 

67 

65 

57 

48 

66 

65 

73 

64 

50 

43 

46 

45 

38 

67 

59.6 

MIN 

A7 

37 

37 

25 

26 

28 

29 

47 

36 

26 

61 

38 

52 

44 

40 

32 

31 

37 

30 

25 

17 

39 

65 

29 

29 

35 

26 

26 

28 

25 

33.2 

NASHVILLE   -  SSE 

MAX 

63 

62 

62 

56 

55 

60 

66 

64 

63 

62 

65 

70 

63 

65 

63 

60 

59 

68 

66 

57 

47 

66 

60 

67 

62 

66 

45 

47 

52 

6  9 

65 

59.5 

M 1 N 

66 

36 

36 

21 

25 

26 

32 

44 

35 

36 

39 

60 

67 

62 

49 

43 

36 

39 

66 

28 

28 

17 

3  2 

42 

30 

30 

35 

27 

36 

26 

28 

36.6 

NEW  I NGTON   1  NW 

MAX 

63 

66 

55 

58 

59 

65 

71 

63 

52 

57 

57 

72 

70 

63 

63 

56 

57 

66 

59 

54 

46 

41 

5  6 

64 

58 

35 

37 

44 

30 

i( 

64 

57.3 

M  I  N 

<4  (| 

29 

33 

25 

23 

26 

30 

49 

26 

18 

27 

36 

68 

60 

65 

65 

35 

36 

36 

27 

22 

16 

2  9 

66 

25 

26 

32 

26 

32 

23 

27 

32.3 

NEWNAN 

MAX 

57 

69 

65 

56 

52 

60 

56 

53 

99 

56 

61 

66 

59 

50 

51 

68 

53 

66 

58 

41 

36 

61 

58 

58 

53 

33 

33 

34 

67 

56 

61 

51.5 

M  I  N 

35 

25 

29 

22 

27 

28 

36 

41 

26 

26 

26 

35 

62 

62 

66 

61 

39 

32 

38 

22 

25 

9 

29 

91 

2! 

27 

22 

16 

20 

23 

26 

29.2 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

MAX 

60 

56 

69 

56 

56 

59 

63 

56 

52 

57 

66 

70 

62 

61 

64 

5  7 

52 

68 

66 

50 

40 

62 

55 

66 

60 

35 

38 

62 

68 

56 

62 

55.6 

MIN 

35 

32 

32 

25 

28 

28 

33 

44 

28 

23 

31 

36 

66 

69 

46 

40 

33 

35 

42 

25 

28 

13 

35 

44 

29 

26 

30 

2  4 

27 

24 

27 

32.3 

ROME 

MAX 

52 

63 

66 

56 

62 

61 

55 

51 

50 

57 

60 

65 

60 

51 

51 

45 

66 

60 

56 

40 

38 

37 

56 

56 

65 

36 

33 

34 

63 

50 

56 

69.6 

MIN 

36 

27 

31 

23 

22 

23 

27 

37 

25 

16 

16 

22 

28 

43 

4-4 

39 

38 

27 

36 

26 

2  0 

7 

2  3 

29 

19 

25 

21 

13 

22 

23 

20 

25.9 

ROME  W8  AIRPORT 

MAX 

66 

65 

62 

56 

52 

60 

55 

46 

69 

35 

56 

66 

57 

50 

50 

43 

65 

62 

53 

39 

99 

37 

55 

57 

37 

36 

30 

92 

62 

-S 

55 

68.0 

M I N 

33 

26 

23 

20 

19 

20 

25 

32 

22 

17 

16 

20 

26 

64 

62 

39 

27 

26 

32 

25 

13 

5 

20 

18 

26 

18 

12 

21 

20 

19 

23.5 

SAPELO  ISLAND 

MAX 

63 

61 

55 

57 

56 

60 

63 

56 

53 

54 

56 

68 

61 

68 

67 

61 

61 

66 

62 

61 

49 

66 

66 

71 

59 

50 

43 

65 

51 

65 

58.3 

M I N 

68 

66 

38 

30 

32 

36 

36 

67 

37 

34 

66 

67 

56 

53 

50 

45 

39 

60 

63 

31 

3  3 

22 

38 

47 

32 

36 

35 

28 

38 

32 

32 

36.8 

SAVANNAH  USOA   PLANT  GON 

MAX 

61 

62 

56 

57 

59 

65 

70 

58 

53 

60 

56 

71 

62 

67 

66 

60 

60 

66 

63 

66 

66 

66 

it 

64 

32 

36 

45 

68 

51 

56 

56.6 

MIN 

** 

33 

33 

22 

22 

26 

27 

35 

2  9 

18 

33 

35 

32 

57 

67 

43 

33 

91 

32 

29 

23 

13 

31 

38 

28 

27 

31 

26 

29 

22 

23 

30.6 

SAVANNAH   WB  AP 

MAX 

65 

61 

33 

56 

59 

63 

69 

58 

51 

59 

54 

69 

63 

65 

64 

59 

58 

66 

63 

65 

65 

43 

56 

63 

53 

36 

64 

46 

51 

56 

65 

56.6 

MIN 

3  8 

38 

36 

27 

29 

31 

36 

44 

30 

25 

38 

40 

53 

56 

68 

63 

35 

33 

61 

29 

24 

17 

36 

49 

27 

29 

29 

27 

32 

25 

28 

36.5 

SAVANNAH  BEACH 

MAX 

62 

60 

57 

57 

56 

57 

62 

59 

57 

52 

55 

62 

56 

67 

66 

66 

59 

60 

58 

56 

67 

46 

60 

64 

58 

66 

63 

44 

65 

4  9 

65 

56.6 

MIN 

69 

63 

37 

32 

35 

37 

39 

48 

36 

39 

44 

46 

52 

52 

42 

46 

40 

38 

60 

32 

92 

22 

39 

47 

29 

29 

36 

28 

26 

28 

36 

38.0 

SI  LOAM 

MAX 

56 

59 

69 

56 

59 

62 

59 

53 

52 

53 

62 

67 

58 

51 

58 

51 

57 

66 

59 

63 

40 

60 

59 

63 

57 

32 

36 

37 

51 

55 

60 

53.5 

MIN 

39 

30 

27 

26 

30 

31 

35 

43 

22 

25 

28 

36 

39 

42 

68 

63 

32 

36 

63 

25 

25 

11 

10 

33 

23 

25 

24 

18 

26 

20 

28 

30.  3 

SURRENCV   2  WNW 

MAX 

63 

66 

62 

51 

57 

62 

65 

75 

52 

61 

63 

71 

66 

62 

62 

60 

59 

67 

66 

58 

44 

66 

62 

?0 

64 

69 

42 

49 

52 

59 

66 

59.5 

MIN 

65 

31 

36 

26 

26 

26 

30 

47 

31 

18 

29 

33 

67 

53 

60 

42 

31 

31 

35 

28 

25 

16 

33 

67 

25 

25 

32 

25 

26 

25 

25 

31.6 

SWA  1 NSBORO 

MAX 

62 

62 

53 

57 

57 

63 

66 

58 

52 

53 

63 

70 

62 

61 

59 

55 

57 

66 

52 

60 

41 

55 

62 

57 

38 

38 

63 

50 

58 

60 

55.7 

MIN 

4  9 

35 

32 

25 

29 

29 

31 

48 

26 

22 

22 

35 

67 

69 

42 

42 

35 

35 

28 

2  1 

15 

13 

66 

27 

26 

25 

25 

31 

27 

28 

32.1 

TALBOTTON 

MAX 

61 

60 

61 

62 

56 

59 

57 

51 

55 

56 

66 

69 

57 

55 

54 

51 

52 

68 

58 

63 

60 

35 

50 

62 

55 

61 

50 

49 

66 

58 

61 

66.5 

MI 

3  6 

28 

26 

26 

25 

26 

29 

41 

21 

19 

23 

26 

35 

62 

42 

39 

38 

32 

60 

26 

15 

9 

36 

36 

23 

24 

29 

26 

26 

24 

27 

28.6 

TALLAPOOSA   2  NNW 

MAX 

57 

66 

61 

52 

51 

60 

55 

54 

68 

55 

60 

64 

57 

52 

51 

.66 

47 

65 

53 

65 

35 

38 

58 

55 

47 

55 

36 

35 

66 

46 

58 

50.5 

MIN 

32 

22 

21 

16 

16 

18 

23 

37 

22 

12 

15 

18 

26 

61 

45 

40 

35 

23 

32 

22 

20 

3 

29 

22 

17 

24 

20 

13 

16 

1  a 

17 

23.0 

THOMASTON  2  S 

MAX 

62 

58 

56 

57 

56 

62 

58 

66 

57 

59 

66 

71 

66 

59 

56 

51 

54 

70 

67 

63 

40 

61 

56 

67 

55 

36 

36 

36 

68 

59 

63 

65.8 

MIN 

3  4 

28 

31 

19 

21 

22 

29 

43 

25 

18 

23 

28 

36 

63 

69 

42 

39 

29 

38 

26 

19 

8 

33 

29 

26 

29 

26 

20 

20 

2  3 

20 

28.1 

THOMASV I LLE 

MAX 

58 

61 

53 

56 

52 

60 

65 

56 

55 

62 

65 

70 

60 

66 

61 

58 

68 

66 

56 

66 

68 

59 

62 

59 

57 

57 

67 

52 

60 

67 

56.7 

MIN 

62 

36 

35 

26 

27 

28 

32 

47 

33 

26 

35 

38 

53 

51 

68 

63 

36 

35 

43 

29 

31 

17 

35 

50 

31 

31 

35 

27 

35 

27 

28 

35.1 

THOMASV I LLE   WB  CITY 

MAX 

59 

61 

69 

56 

53 

60 

65 

54 

56 

61 

65 

70 

60 

66 

63 

60 

58 

68 

66 

66 

41 

69 

5  9 

62 

56 

56 

60 

68 

52 

58 

66 

57.3 

MIN 

62 

39 

35 

29 

35 

36 

62 

47 

59 

32 

62 

44 

56 

53 

50 

66 

38 

60 

61 

30 

29 

20 

37 

52 

31 

32 

31 

28 

36 

29 

33 

37.5 

TIFTON   EXP  STATION 

MAX 

66 

58 

61 

69 

55 

57 

59 

67 

56 

53 

58 

66 

70 

60 

65 

59 

61 

58 

69 

66 

44 

42 

66 

55 

65 

38 

66 

40 

66 

50 

57 

55.9 

M I N 

62 

37 

32 

28 

28 

31 

32 

37 

32 

30 

31 

60 

46 

53 

67 

44 

38 

38 

38 

29 

31 

19 

20 

42 

38 

27 

32 

26 

28 

29 

30 

36.0 

TOCCOA 

MAX 

6  0 

56 

68 

56 

60 

61 

62 

56 

55 

52 

63 

65 

55 

52 

54 

67 

60 

65 

57 

61 

36 

39 

56 

59 

65 

32 

38 

39 

69 

55 

60 

52.5 

M I N 

60 

31 

29 

25 

29 

32 

37 

42 

20 

22 

26 

32 

35 

63 

46 

38 

36 

36 

37 

23 

21 

8 

23 

32 

2  0 

21 

22 

18 

25 

26 

25 

28.9 

VALOOSTA   WB  AIRPORT 

MAX 

67 

59 

61 

51 

55 

55 

60 

68 

55 

56 

62 

65 

71 

61 

65 

66 

61 

59 

68 

66 

46 

62 

67 

60 

66 

65 

52 

99 

69 

51 

58 

57.5 

MIN 

67 

39 

35 

29 

27 

26 

29 

41 

60 

26 

31 

42 

66 

56 

66 

65 

37 

35 

36 

31 

30 

18 

17 

37 

45 

31 

36 

27 

26 

28 

27 

36.  3 

VALDOSTA   A  NW 

MAX 

66 

62 

59 

52 

55 

61 

64 

58 

55 

62 

66 

72 

62 

67 

6' 

62 

60 

66 

67 

56 

44 

69 

61 

67 

59 

53 

68 

68 

52 

59 

67 

59.3 

MIN 

66 

66 

36 

26 

23 

27 

31 

49 

35 

23 

38 

39 

50 

56 

66 

44 

31 

30 

36 

30 

27 

16 

34 

53 

31 

31 

35 

25 

36 

24 

26 

36.5 

WARRENTON 

MAX 

60 

60 

55 

51 

60 

63 

61 

55 

51 

52 

62 

71 

65 

55 

59 

56 

57 

67 

61 

50 

40 

61 

59 

64 

58 

35 

38 

60 

50 

59 

61 

55.3 

M I N 

61 

32 

29 

25 

25 

30 

36 

45 

23 

22 

25 

30 

60 

63 

66 

66 

32 

37 

40 

26 

25 

12 

31 

3  6 

26 

25 

26 

20 

26 

21 

25 

30.6 

WASHI NGTON 

MAX 

69 

58 

66 

53 

56 

58 

58 

53 

66 

63 

58 

66 

68 

52 

56 

50 

53 

63 

63 

50 

36 

36 

46 

64 

62 

32 

32 

95 

37 

52 

58 

51.3 

MIN 

39 

28 

28 

27 

25 

31 

30 

40 

23 

17 

21 

22 

32 

36 

66 

62 

33 

32 

35 

25 

26 

11 

11 

24 

26 

26 

23 

19 

20 

19 

28 

26.8 

WATCROSS 

MAX 

66 

65 

53 

56 

57 

63 

61 

70 

53 

62 

66 

70 

63 

66 

66 

62 

62 

68 

59 

66 

67 

67 

64 

71 

63 

69 

61 

48 

50 

69 

67 

59.5 

MIN 

67 

36 

36 

25 

25 

27 

26 

39 

35 

22 

29 

39 

61 

51 

67 

44 

36 

32 

35 

29 

29 

17 

36 

63 

28 

26 

36 

24 

29 

2  6 

26 

32.8 

WAYNESBORO  2  NE 

MAX 

MIN 

WEST  POINT 

MAX 

59 

55 

69 

56 

53 

59 

56 

54 

53 

56 

63 

66 

65 

56 

52 

53 

55 

68 

63 

64 

41 

61 

5  9 

61 

57 

35 

36 

37 

52 

56 

62 

56.0 

MIN 

39 

26 

31 

21 

22 

22 

31 

41 

26 

16 

21 

27 

37 

65 

50 

42 

37 

28 

61 

24 

26 

10 

35 

26 

24 

27 

27 

21 

22 

19 

21 

26.6 

WINDER  1  SSE 

MAX 

51 

57 

52 

53 

56 

60 

s» 

56 

52 

52 

61 

68 

66 

51 

66 

41 

56 

66 

60 

41 

34 

35 

66 

59 

61 

31 

33 

39 

69 

55 

58 

51.6 

MIN 

36 

25 

25 

25 

25 

25 

32 

37 

18 

22 

23 

27 

38 

60 

39 

39 

33 

36 

36 

23 

20 

6 

22 

24 

21 

20 

20 

14 

21 

22 

25 

26.3 
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EVAPORATION  AND  WIND 


GEORGIA 
JANUARY  1961 


Day  of  month 


Station 

2 

3 

4 

5 

5 

7 

8 

g 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

01 
Avg. 

ALLATOONA  DAM  2 

EVAP 
WIND 

.03 

.06 
77 

.05 
7 

.02 
24 

-37 

15 

'50 

67 

'42 

'40 

'32 

87 

15 

02 
'l7 

00 
'91 

.05 
47 

.  03 
39 

.12 
'45 

.10 
70 

27 

15 

.12 
96 

.03 
69 

100 

19 

34 

48 

43 

38 

34 

B141 6 

ATHENS  COL  OF  AORI 

EVAP 
WIND 

.21 
102 

.07 
32 

.08 

.08 

.06 

.05 

.08 

.09 

.09 
51 

.05 
1 0 

.06 
18 

.05 
16 

.04 
54 

.03 
83 

.05 
74 

.10 
1 71 

.04 
1  1  2 

.09 
98 

.08 
46 

.17 

165 

.05 
119 

.05 
116 

.16 
88 

.09 
102 

.08 
111 

59 

1  30 

113 

50 

22 

69 

B2.48 
2447 

EXPERIMENT 

EVAP 
WIND 

.03 
173 

.08 
27 

.09 
58 

.10 
127 

.11 
70 

.01 
20 

.08 
20 

.10 
80 

.07 
50 

.08 
33 

.09 
57 

.07 
20 

.10 
38 

.00 
92 

.02 
125 

.08 
108 

.05 
157 

.08 
90 

.13 
100 

• 

160 

* 

100 

* 

93 

.39 
132 

.03 
85 

* 

95 

70 

55 

58 

32 

40 

.65 
15 

2.42 
2380 

ROME  WB  AIRPORT 

EVAP 
WIND 

.10 
81 

• 

28 

.09 
45 

* 

37 

* 

31 

* 

14 

* 

17 

* 

40 

• 

48 

17 

* 

21 

* 

15 

11 

* 

30 

.14 
34 

.01 
84 

.03 
40 

18 

.05 
16 

111 

22 

45 

81 

22 

70 

128 

46 

48 

30 

37 

22 

1289 

TIFTON  EXP  STATION 

EVAP 
WIND 

.14 
129 

.14 
45 

.03 
67 

* 

78 

• 

31 

.17 
14 

.06 
13 

.06 
23 

.08 
54 

53 

.17 
45 

.08 
59 

.19 
64 

.00 
99 

.25 
102 

.06 
87 

.11 

57 

.04 
33 

.09 
34 

.00 
44 

.00 
66 

.00 
75 

.  00 
54 

.00 
64 

.11 

55 

.01 
64 

.00 
72 

* 

57 

.09 
37 

* 

44 

.12 
15 

2.00 
1732 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 
And 
Depth 

Day  of  month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

TIFTON  EXP  STATION 

3  INCHES 

MAX 
MIN 

54 
49 

53 
44 

52 
47 

48 
39 

4.3 
39 

45 
38 

46 
38 

50 
40 

49 
41 

46 
38 

47 
37 

49 
44 

53 
48 

52 
48 

55 
48 

52 
47 

52 
47 

50 
42 

51 
42 

50 
40 

45 
38 

42 
34 

41 

30 

46 

39 

52 
45 

45 
36 

40 
36 

40 

35 

42 
35 

45 
36 

45 
35 

47.8 
40.8 

6  INCHES 

MAX 
MIN 

58 
57 

57 
55 

55 
54 

55 
52 

53 
52 

52 
51 

54 

53 

53 
52 

52 
51 

53 
51 

55 
54 

56 
55 

58 
56 

57 
56 

56 
54 

55 
53 

55 
53 

54 
52 

52 
50 

56 
55 

50 
4  9 

52 
50 

54 

53 

54 

50 

50 
50 

50 
49 

50 
49 

51 
50 

51 
50 

53.7 
52.3 

Slope  of  Ground:  Less  than  5  percent  to  the  northwest.  Soil  Type:  Tifton  loamy  sand.  Ground  Cover:  Perennial  grass  sod.  Instrumentation: 
3  Inch  Depth  -  Frlez  Standard  Distance  and  Soil  Thermograph,  Model  1100,  6  Inch  Depth  -  Frlez  Air  and  Distance  Thermograph, 
Model  1120. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


GEORGIA 
JANUARY  1B61 


Day  of  month 


1      2     3     4     S     6     7     8     9     10    U     12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30  31 


AILEY 
ALBANY 

ALLAT00NA  DAM  2 
ALPHARETTA 
AMERICUS  4  ENE 
APPLING  1  NW 
ATHENS 

ATHENS  WB  AIRPORT 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

BLAIRSVILLE  EXP  STATION 

B  LA  It  ELY 

BLUE  RIDGE 

BROOKLET  1  W 

BUENA  VISTA 

CALHOUN  EXP  STATION 

CARLTON  BRIDGE 

CARROLL TON 

CARTERSVILLE 

CEDARTOWN 

CLAYTON  1  N 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

COMMERCE  1  NE 

CORDELE  WATER  WORKS 

CORNELIA 

COVINGTON 

CUTHBERT 

DAHLONEGA 

DALLAS  5  SE 

DALTON 

EXPERIMENT 

FITZGERALD 

FLEMING  EXP  STATION 

FORSYTH  1  S 

FORT  GAINES 

FORT  VALLEY  3  E 

GAINESVILLE 

GLENNVILLE 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SHOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


.3 
1 


2.0 
2 


.1 
1.0 


1.0 
1 


1.0 

1 


.9 
1 


1.0 
1 


See  reference  notea  following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


GEORGIA 
JANUARY  1961 


Day  of  month 

1      2     3      4      5     6      7      8     9     10     11     12    13    14     15     16     17    18     19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30  31 


GRIFFIN 
HARTWELL 
HAWKINSVILLE 
HELEN  1  SE 
JASPER  1  NNW 
JESUP  8  S 
LA  FAYETTE 
LA  GRANGE 
LOUISVILLE 
LUMBER  CITY 
LUMPKIN 

MACON  WB  AIRPORT 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


1.0 
1 


MARSH ALLY I LLE 


MIDVILLE  EXP  STA 


MI  LLEDGEV ILLE 


MOHTICELLO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


NAHUNTA 


NASHVILLE  5  SSE 
NEWINGTON  2  SSW 
NEWNAN 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 
ROME 

ROME  WB  AIRPORT 
SAVANNAH  USDA  PLANT  GDN 
SAVANNAH  WB  AIRPORT 
SI LOAM 

SURRENCY  2  WNW 
SWAINSBORO 
TALBOTTON 
TALLAPOOSA  2  NNW 
THOMASTON  2  S 
TOCCOA 

WASHINGTON 

WAYNESBORO  2  NE 

WINDER  1  SSE 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFAL'. 
SN  ON  C«0 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


1.0 
1 


1.1 
1 


See  reference  notes  following  Station  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION 


GEORGIA 
JANUARY  1961 


GEORGIA 


7« 

ytftn  1  N  I  Pickens  5  SE,  S.  C. 

Il^t*^"  "0™"ln>Lo»«  Creek  1  *,  8.  C.^*" 
Q  Cho..,S\    ^  '-O-  ^ 

'<»"li"'oJ        "   A  «•-»».»■  C.  . 
Hoootootla  Creek  ~.'s^ch(,|>,     „clei"l  SE         /    V  -<V  Clemson  Colleje,  S.  c. 

-Cooper  Gmp      |     O       *  ;  *V        OOtrtiT,   S.  C 

^Cleveland  1     ™  \ 


STATUTE  MILES 


_K_      \  Cleveland 

.  Danlonosa'  «•     "O"  Cornelia  _^,\ 

■aonvllle  #  ^i.^^--  j~  Jne 

*-■    *    Clermont  3^  Sir  I  Carnesvllle 

-\    ^Cl^vll,.      (.  X-  ^"   \  An,re,?ile, 

>c«-.S.  I        /. V"  ?OT>-''  \ 

/  Commer«  l  HE       \     \  BlbertonV 

/  \  O  \  Calhoun  Falls.  S.  C. 


75TR  MERIDIAN  TIME  ZONE 


Winder  1  SSlHS  Athens  WB  Airport  ^  Carlton  Bridge  \ 


\f  Covington     '  v.     Siloan  . 

V.  A  Godfrey  4  NE  /  O" 


..ckaon  D.^  (JENTRA|j 


.     Aiken,  s 


-O-  i,- 

1  "illedgevllle 


r"  2  KM»  V      O  1  - 


\Macon  WB  Airport  \  V 


VEAST 


-o-  v 

Sandersvllle 


Louisville 
 »-  T" 


2  SSW,  S.  C 

■O 


-Clarke  Hill  Dan,  S.  c 


@6 

WB  Airport 

Ho- 

Waynesboro  2  NE 


\  Mount  Vernon  3  INI          .  ' 


\^0UYHEAST  s 


rsville        \    Midville  Exp  Sta 

/      /  -o< 

^     /  \ 

■>      /.-...or.  M-^X0 
in  2      •     /  -O-  J 

f  \  TTV     \^-\   Savan^.B  AP 


s«.,ion  .    ,     v  ,^"^7 

I         Pe.r.oof-"  s  ,  'l        Atkln.on  1  « 

WSW 


  **  w  • 

N    0    i      rolkfltoi   9  Sl| 
Vano  i  J  I 
 ^ i  Jj  \ 


-o- 

Parnandlna  Beach,  Fla. 


JackaoDTllle  WB  AP,  Fla. 


OUd  m.  Matj  IfttTMrKt,  Fla. 


^"w°  1^°"^  POi,VS  ?f  »PPro)(1»ately  equal  values.     Hourly  precipitation  data  fro.  recorder  substations-  will 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".     Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  partlcula 
in  mountainous  areas. 


be 
rly 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


GEORGIA 
JANUARY  1961 


Cleveland  3  HNS,  Tenn 

-o- 


ChRttfcDOOgft  VB  AJ>,  Ttj 


Hale.  Bar  D*a.  T« 


GEORGIA 


STATUTE  MiLES 


75TP  MERIDIAN  TIME  ZONE 


O  •     0)  Precipitation  only 

<P  Precipitation,  storage 

O  -(>-  Precipitation  and  Temperature  ,  , 

-<J>-  -<^-  Precipitation,  Temperature  ond  Evaporation 


Type  of  ooge       O    Hon- recording , 
#  Recording,       £    fltJfA  fj-p.fi 

Double  circle  combinations  indicate  the  ovoilobility  of 
more  detailed  meteorok)g*coi  doto 


® 

Jacksonville  TO  AP,  Fla. 


Glen  St.  Mary  Nurseries,  Pis. 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.     Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".     Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly  in 
mountainous  areas. 
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STATION  INDEX 


lit 


STATION 


ABBEVILLE 
AOAIRSVILI 
AOEL  2  S 


TIOCH 

SHBURN 
TMENS 

NS  COL  OF   AGR  I 

TMENS  wB  AIRPORT 
KINSON  1  W 
LANTA  BOLTON 


AUGUSTA 
BAINBR1DGE 
BALL  GROUND 
8EAVER0ALE 
BELL v I LLE 

BLACK8E ARO  ISLAND 

BL A1RSVI LLE  EXP  ST, 

BLAKEL Y 

BLUE  RIOCE 

BLUE  RIDGE  RESVR  0, 


BRASSTOWN  BALO 
BROOKLET  1  W 
BRUNSWICK 
BRUNSWICK  FAA  Al 


BURTON  DAM 
BUTLER 

BUTLER  CREEK 
CAIRO  2  NNW 

CALHOUN  EXP  STATJOI 
CAMILLA 
CAMP  STEWART 
CANTON 

CARLTON  BRIOGE 

CARNESVILLE 
CARROLLTON 
CARTERS 
CARTERSVILLE 
CARTERSVILLE    i  SW 

CAVE  SPGS  4  SSW 
CEOARIOWN 
CHATSWORTH 
CHKKAMAUGA  PARK 
CMOESTOE 


CLERMONT    3  St 
CLEVELAND 
COLQUITT 
COLUMBUS 

COLUMBUS  WB  I 
COMMERCE   1  Nl 
CONCORD 
COOL IOGE 
COOPER  GAP 

CORDELE  WATEI 
CORNELIA 
COVINGTON 
CUMMING  1  N 
CURRTV I LLE  2 


HM6ER 


DAWSONVILLi 
DIAL  POST  i 
DOC TOR TOWN 


DONALSONV I LLE    1  I 


FIELDS  CROSS  ROADS 
FITZGERALD 


FORT  GAINES 


GA1NESVIL 
GIBSON 


GREENVILLE  2  \ 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


wILCOx 
*1  BARTOW 

S3  COOKE 

i  MONTGOMERY 
31  BERRIEN 

AO  DOUGHERTY 

BARTOW 
11  BACON 

FULTON 
53  SUMTER 

I  SUMTER 
UNION 

■  turner 

i  CLARKE 


0500  RICHMOND 
0511  OECaTUR 
0603  CHEROKEE 
HI  TF  I  eld 


ELBERT 

I  TOWNS 
66  BULLOCH 
AO  GLYNN 


■  POLK 
32  POLK 


RANOOLPH 
L  UMPK 1 N 
PAULDING 


WORTH 

SEMINOLE 
COFFEE 
DOUGLAS 
SCREVEN 

LAURENS 

LAURENS 

DODGE 
i  CALHOUN 
I  ELBERT 
i  GILMER 

1  PAUL01NG 
SPALDING 
i  GORDON 


32  00 
34  21 

31  07 

32  11 
31  21, 

31  »i 

36  10 

31  32 
3*  OA 

32  06 

32  06 


32  IS 
32  33 


34  36 

31  10 

32  2S 

32  31 
3*  13 

33  OS 


32  32 
32  12 
31  3* 


3*  26 
3*  0? 


175     TP  7P 


7B3     5P  TA 


WILLIAM  M.  CAMPBELL 
FRANKLIN   M.  HAMMONDS 

COOKE  CO.  FORESTRY  UNI 
BREwTON-PARKER  COLLEGE 
!  ROY  E*  HOLLAND 

FRANK  S.  OR TON 
CORPS  OF  ENGINEERS 
FED.  AVIATION  AGENCY 
MRS.   SARAH  R.  ROBERTS 
BLANCHE  S.  RHYNE 


GA.EX 


NRSY 


OF  ASH8URN 


LEGE 


T  10 


'  U.S.  WEATHER  BUREAU 
,  MRS.  CATMLAE.EN  SMITH 

HENRY  T.  BARNETT 
l'  U.S.  WEATHER  BUREAU 
i  U.S.  WEATHER  BUREAU 

NEWSPAPER  PRTG.  CORP. 

S I  ONE  Y  R.  MULLEN 
.  MRS.   EST ELLE  GROGAN 
|  MRS.  H,  E.  WARM ACK 

HENRY  C.  HEARN 

U.S.  f 15H  ♦  WLDLF.  SVi 
GEORGIA  MTN.  EXP.   ST A 
I  0*.  J.  G.  STANDI FER 
P.   B.  CARRUTH 
TVA-UO 

MRS.  GWENDOLYN  BROWN 
TVA-l W 
W.  C.  CROMLEY 
,  BENJAMIN   E.  JAMES 
FED.  AVIATION  AGENCY 

GEORGIA  FORESTRY  COMM 
GUY  W.  RUCKER 
THOMAS  F.  MATHEWS 
IWIN  S.   EPSTEIN.  JR. 
D.  BELCHER 

I  GA.  EXP.  STATION 
CHARLES  L.  KELLY 
POST  ENGINEERS 
8.  TEASlEY 
0.  MOORE 

JOHN  W.  CARROLL 
CITY  OF  CARROLLTON 
RALPH  M.  MESSER 
,  CITY  OF  CARTERSVILLE 
GRANVEL  P.  TATljM 


MRS.  LOIS 

TVA-546 

TvA-570 


W.    BARNE  T 


NETTIE  R.  ALTER 


U'  HE  R 


JACl 


TY  OF  CORDELE 
S.  ELIZABETH  R 
CHAPMAN 

WOLFE 
.«  DAVIS 


I»E  OEP 


1TMEN 


92^   10A  10A   10A  GH 


37,      »P  *P 


19     4P  4P 


120     5P  5P 


S.  W.  KENNEY 

MRS.   THELMA  F.  COX 

r.  c.  Thompson 
john  r.  russ 

carl  j.  patterson 
warren  grantham 
leona  b.  Thompson 
warren  w.  wyant 
wiliforo  p.  nalley 

city  of  dublin 
ga.  forestry  comm. 

DAN  w.  HAMMACK 

SHELBYN  c.  gunter 
MRS.  LORA  DOVER 

MISS  JANET  ALLGOOO 
U.  OF  GA.  EXP.  STAT10 
OYMPlE  D.  WARMACK 
1  ST.  REGIS  PAPER  CO. 
SAMUEL  R.  HARMON 

CITY  FIRE  DEPT. 
I  TVA-109 
SOIL  CONSEfl VAT  ION  SVC 
FRANK   H.  OAVIS 
OKEFENOKEE  REFUGE 

'CITY  Of  FORSYTH 
MRS.   MATME   R.  MAYES 
OLIVER   1.  SNAPP 
COUNTY  AGENT 
SAM    S.  H4R3EN 

SANFORD  N.  BRADDY 
W.  C.  BARNARD 
GA.  POWER  COMPANY 
MRS  CURTIS  TUMLIN 
STATE  FORESTRY  SERviC 

HORACE  D.  WESTBROOKS 
GEORGE   E.  GRANTHAM 
BLUE  SPRINGS  FARM 
MRS.  RUTH  T.  GABLE 
SAMUEL  A.  VERNER 


STATION 

|     INDEX  NO.  | 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION  ; 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

1 

Ej 

SPEX71A1 

HAWK  I NSV ILLE 

PULASKI 

32  17 

R.  A.  MC  LENDON 

HAIlEhURST 

JEFF  DAVIS 

31  53 

WOOOROW  w.  BROWN 

HELEN  1  SE 

WHITE 

34  41 

63  4A 

1469 

7A 

7A 

H 

HEMPTOWN  GAP 

42*3 

UNION 

34  32 

64  07 

2090 

7* 

HI  AWASSEE 

TOWNS 

HOMERV 1 LLE   3  WSW 

CLINCH 

16 

31  02 

UNION  BAG  CAMP  PAPER  CO 

JACK  SON  DAM 

BUTTS 

33  19 

GA.  POWER  COMPANY 

JASPER   1  NNW 

66*1 

PICKENS 

34  29 

84  27 

1469 

6P 

TA 

HJ 

JASPER  2  W 

4691 

PICKENS 

34  28 

1900 

c 

ALBERT  N.  NICHOLSON 

JESUP 

WAYNE 

31  37 

61  53 

CITY  OF  JESUP 

JESUP  B  S 

WAYNE 

31  29 

BRUNS.  PULP  *  PAPER  CO. 

JOHNTOWN 

34  31 

MISS  MAMIE  L.  FAUSETT 

JOMES80RO 

4701 

CLAYTON 

6     33  31 

84  21 

93C 

6A 

CICERO  W.  SW1NT 

JULIETTE 

4728 

MONROE 

33  07 

63  4( 

373 

TA 

CLAUDE  SCOTT 

KENSINGTON 

WALKER 

LI 

TVA-722 

KINGSTON 

BARTOW 

34  14 

720 

SUSAN  MCD.  MARGIS 

610 

6P 

CHARLES  W.  GWYN 

LA  FAYETTE  1  SE 

WALKER 

34  41 

630 

c 

SONNY  MUGGINS 

LA  GRANGE 

4941 

TROUP 

740 

8A 

C  H 

PAUL  8.   SMI Tm 

LEXINGTON 

OGLETHORPE 

14 

33  33 

720 

S 1  ONE Y  E •  STEVENS 

LIME  BRANCH 

POLK 

33  56 

690 

CORPS  OF  ENGINEERS 

L 1 NCOLNTON 

L INCOLN 

H 

33  47 

900 

JAMES  W.  BLACKWELL 

LITTLE  HIGHTOWER 

924)2 

34  36 

2200 

9A 

LOUISVILLE 

5314 

JEFFERSON 

11 

33  00 

337 

6P 

C  M 

NES8I T  BAKER 

LUMBER  CITY 

TELFAIR 

31  59 

190 

W.  ALEX  JERNIGAN 

LUMPKIN 

STEWART 

382 

JOHN  C.  HOUSE 

MACON  WB  AIRPORT 

BIBB 

356 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

MARSHALLV] LLE 

5550 

32  21 

186 

3P 

it 

H 

CITY  OF  MARSHALL V ILLE 

MAYSVILLE 

5633 

JACKSON 

1( 

34  13 

920 

7A 

EARL  L •  SAILERS 

MC  INTYRE 

WILKINSON 

10 

32  51 

262 

DELMER  J.  OANIELS 

HETTEfi 

CANDLER 

ll'    32  24 

120 

CITY  OF  METTER 

11      32  30 

166 

MRS.  E.  8.  KING 

MI0V1LLE  EXP  STA 

:  6  6  > 

BURKE  11 

32  3  3 

6P 

6P 

H 

SE  GA.  BRANCH  EiP.  STA. 

MI LLEDGEV] LLE 

10 

33  05 

83   13  iZC 

7A 

* 

H.    LOUIS  MORNE 

MILLEN 

11 

191 

WALLACE  V*  EOENFIELD 

MILLHAVEN  0  E 

SCREVEN 

14 

32  96 

100 

DONALD  LAR1SCY 

MONROE 

10 

760 

INACTIVE  3/60 

MONTEZUMA  1  NE 

32  11 

375 

8A 

MONTI  CELLO 

633 

7A 

M 

POSTMASTER 

MORGAN 

263 

CALHOUN  PUB.   WKS.  CAMP 

MORGAN  5  NW 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  Georgia  may  be  obtained  by  writing  ^to  tbe  State  Cllmatologlat  at  Agricultural  Engineering  Building, 

University  of  Georgia,  Athens,  Georgia,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this 

issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours 

ending  at  time  of  observation. 

Long-term  means  for  full  time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U .  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based 

on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include 
snow  and  sleet.     Entires  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  In  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow 
on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local 
standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  those 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J    "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  issue  of  this  publication. 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Daily  Soil  Temperature"  Table; 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++    Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*    Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

ft    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  inference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation "Substation  History"  fo;  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C.  for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local 

Climatological  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary).     Checks,  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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GEORGIA  -  FEBRUARY  1961 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:     85°  on  the  20th  at  Folkston  9  SW  and  Valdosta  4  NW 
Lowest  Temperature:     9°  on  the  1st  at  Blairsville  Exp  Sta 

Greatest  Total  Precipitation:     18.46  inches  at  La  Grange 

Least  Total  Precipitation:     2.36  inches  at  Cordele  Water  Works 

Greatest  One  Day  Precipitat  ion:     8.08  inches  on  the  19th  at  Douglas  2  NNE 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:     3.0  inches  at  Cornelia 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:     1   inch  on  the  4+  at  Maysville 

and  on  the  3rd  at  Mc  Intyre 

SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


February  1961  was  a  month  of  extreme  con- 
trasts in  Georgia.     The  month  began  cold 
and  dry,   a  continuation  of  the  weather 
experienced  over  the  State  during  most  of 
December  and  January.     There  was  some 
scattered  light  rains  during  the  first 
week  but  not  nearly  enough  to  overcome 
the  moisture  deficit  that  had  accumulated 
during  the  past  several  weeks.  The 
drought  condition  was  further  intensified 
by  a  nine  day  period,  beginning  on  the 
9th,   that  was  almost  completely  void  of 
rainfall.     This  was  followed  abruptly  by 
one  of  the  rainiest  8-day  periods  experi- 
enced in  Georgia  since  weather  records 
were  begun.     The  rains  were  heaviest  in 
the  westcentral  part  of  the  State  where 
both  La  Grange  and  West  Point  recorded 
more  than  17  inches  in  eight  days.  Over 
7  inches  fell  at  both  places  during  one 
24-hour  period.     Most  weather  stations 
northwest  of  a  line  from  Columbus  to 
Athens  reported  more  than  eight  inches 
of  rain  during  the  eight  day  period,  with 
amounts  exceeding  12  inches  at  several 
places.     Most  of  the  month's  rain  fell 
during  this  eight  day  period;   and,   in  much 
of  North  Georgia,   it  was  enough  to  make 
this  the  wettest  February  since  1929  and 
one  of  the  wettest  of  record.     Totals  for 
the  month  were  more  than  double  the  normal 
February  rainfall  over  most  of  the  north- 
western half  of  the  State.     Rainfall  was 
much  lighter  in  South  Georgia,  with  monthly 
totals  ranging  r;oi  near,   to  only  slightly 
above,  normal. 


The  extremely  heavy  rains  caused  flash 
flooding  along  many  North  Georgia  streams 
with  major  floods  developing  on  the  Chat- 
tahoochee in  the  West  Point  -  Columbus 
area.     Several  of  the  State's  other  main 
streams  reached  or  exceeded  flood  stage 
at  various  points.     At  least  five  deaths 
were  attributed  to  the  high  waters. 

Georgia  temperatures  averaged  well  below 
normal  during  the  first  12  days  of  Feb- 
ruary and  much  above  for  the  remainder 
of  the  month.     Freezing  temperatures 
occurred  throughout  the  State  around  the 
4th  and  5th,  with  readings  below  15  de- 
grees in  extreme  North  Georgia.  Most 
South  Georgia  stations  reported  highs  in 
the  80's  on  several  days  during  the  last 
half  of  the  month.     Average  monthly  tem- 
peratures were  mostly  one  to  three  de- 
grees above  normal. 

Several  middle  Georgia  counties  were  hit 
by  tornadoes  during  the  afternoon  of 
February  24th.     Separate  storms  were  re- 
ported in  Taylor,   Bibb,  Dooly,  Twiggs, 
Baldwin,   and  Richmond  Counties  with 
damage  to  property  in  scattered  local- 
ities.    There  were  no  deaths  or  serious 
injuries  reported. 

Horace  S.  Carter 

Weather  Bureau  State  Climatologist 
Agricultural  Engineering  Building 
University  of  Georgia 
Athens,  Georgia 
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1 

1 1 

0 

9.24 

4.27 

2.57 

18 

T 

T 

3+ 

10 

6 

3 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

R 

59.1 

39.8 

49.5 

2.8 

74 

15 

22 

4 

429 

0 

0 

8 

0 

12.77 

7.95 

3.73 

24 

T 

T 

3 

9 

8 

5 

BLAIRSVILLE   EXP  STA 

57.1 

28.3 

42.7 

1.2 

71 

17+ 

9 

1 

616 

0 

0 

19 

0 

9.08 

3.74 

3.28 

25 

0 

9 

5 

3 

BLUE  RIDGE 

59.1 

34.5 

46.8 

73 

16  + 

13 

5 

503 

0 

0 

13 

0 

9.64 

1.89 

25 

T 

25 

1  | 

g 

4 

COMMERCE   1  NE 

60.2 

31.2 

45.7 

74 

16+ 

12 

5 

534 

0 

1 

15 

0 

12.81 

4.24 

21 

11 

7 

3 

DAHLONEGA 

56.1 

36.0 

46.1 

1  .4 

71 

17  + 

20 

4 

523 

0 

1 

1  - 

0 

3  .  66 

21 

5 

4 

GAINESVILLE 

58.7 

37.9 

48.3 

3.2 

7  5 

16 

21 

4 

459 

0 

0 

10 

0 

11.85 

6.84 

4.45 

2 1 

.  \ 

T 

4+ 

1  0 

3 

HELEN   1  SE 

56.8 

33.1 

45.0 

72 

15 

18 

5 

553 

0 

0 

13 

0 

13  32 

2  90 

25 

T 

0 

13 

7 

5 

JASPER   I  NNW 

57.4 

37.7 

47.6 

16 

17 

483 

0 

0 

9 

0 

10.31 

3.10 

25 

.0 

0 

12 

6 

3 

WINDER   1  SSE 

61.0 

36.6 

4  8.8 

76 

16 

2 1 

5 

0 

0 

12 

0 

11.37 

3.54 

25 

.0 

0 

11 

8 

3 

DIVISION 

47.2 

1.8 

10.99 

6.00 

T 

NORTHEAST 

CARLTON  BRIDGE 

58.7 

31.6 

45.2 

.5 

78 

17 

14 

5 

550 

0 

0 

16 

0 

8.33 

3.98 

2.45 

25 

•  8 

0 

7 

2 

CLAYTON   1  N 

56.3 

33.0 

45.7 

2.9 

73 

16 

18 

6+ 

536 

0 

0 

15 

0 

10.  97 

4.79 

3.05 

0 

1  2 

6 

4 

CORNEL IA 

58. 4M 

35. OM 

46. 7M 

2.2 

74 

16 

20 

4 

504 

0 

0 

11 

0 

D 1 0 . 24 

3.0 

7 

5 

5 

HAR  TWE  LL 

\%\ 

77  1  16 

0 

0 

11 

0 

i  .  "  ^  2 

\ 

.5 

? 

f. 

5 

TOCCOA 

60.0 

* 

48*7 
* 

2.0 

75 

16+ 

?? 

5+ 

450 

0 

0 

9 

0 

11.30 

5.95 

3  9 

2 1 

.5 

0 

11 

5 

4 

WASHINGTON 

58  •  3M 

36.9 

47  •  6M 

1.3 

74 

17 

20 

474 

0 

1 

11 

0 

8.71 

4.66 

2.98 

25 

.0 

0 

10 

7 

2 

DIVISION 

47.2 

1.3 

.99 

5.05 

1.0 

WEST  CENTPAL 

BUENA  VISTA 

65. 8M 

42.  7M 

54.  3M 

80 

16 

25 

4 

311 

0 

0 

5 

0 

8.73 

3.32 

23 

.0 

0 

9 

<• 

2 

CARROLLTON 

61.4 

36.3 

48.9 

76 

14 

20 

10 

445 

0 

0 

11 

0 

11.85 

2  5 

T 

T 

3 

11 

t 

4 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

R 

64.9 

40.1 

52.5 

2  9 

78 

28+ 

23 

5 

347 

0 

0 

9 

0 

9.41 

4  74 

2*65 

.0 

0 

8 

4 

3 

EXPER IMENT 

59.4 

50.0 

74 

17+ 

0 

0 

6 

0 

12.56 

3.36 

25 

.0 

0 

11 

7 

5 

GREENVILLE  2  W 

64  .  3 

40.  4 

52.4 

78 

15 

22 

4 

347 

0 

0 

fc 

0 

16.03 

4.43 

25 

.0 

0 

12 

B 

5 

GR IFF  IN 

62.4 

41.7 

52.1 

2.8 

79 

16 

22 

4 

357 

0 

0 

5 

0 

14.21 

9.58 

3.92 

25 

.0 

0 

" 

7 

4 

LA  GRANGE 

65.3 

40.2 

52.8 

78 

16 

21 

5 

338 

0 

0 

7 

0 

18.46 

7.82 

25 

•  0 

o 

1  0 

g 

5 

MARSHALL V I LLE 

67. 8M 

41. 5M 

54. 7M 

78 

28+ 

25 

4 

296 

0 

0 

t 

0 

6.80 

•  0 

o 

NEWNAN 

63.1 

40.4 

51.8 

3.9 

77 

16 

21 

4 

364 

0 

0 

6 

0 

13.07 

8.09 

5.30 

2  5 

•  0 

0 

7 

3 

TALBOTTON 

66.5 

38.4 

52.5 

78 

19+ 

25 

10 

347 

0 

0 

9 

0 

9.91 

.0 

0 

TALLAPOOSA  2  NNW 

62.4 

35.1 

48.8 

3  3 

75 

21 

1 9 

11  + 

451 

0 

0 

13 

0 

13  25 

8  52 

5  25 

20 

.0 

0 

10 

6 

3 

THOMASTON  2  S 

65.1 

38.0 

51.6 

79 

16 

2 1 

10 

367 

0 

0 

10 

0 

9.35 

2.10 

19 

•  0 

o 

H 

5 

5 

WEST  POINT 

65  .  1M 

3.4 

77 

28+ 

o 

o 

o 

18.25 

13.49 

7.18 

25 

.0 

g 

1  1 

6 

6 

DIVISION 

51.9 

•  5 

7.85 

T 

CENTRAL 

AILEY 

68.5 

42  5 

55  5 

80 

15 

26 

10 

270 

0 

0 

6 

0 

.0 

0 

COVINGTON 

60.4 

38.7 

49.6 

2.0 

76 

16 

22 

4 

427 

0 

0 

6 

0 

10.41 

5.92 

3  .09 

2  5 

T 

0 

11 

5 

4 

DUBLIN   3  S 

65.8 

39.9 

52.9 

•  9 

83 

17 

25 

5+ 

347 

0 

0 

8 

0 

6.21 

2.30 

1.41 

1 9 

.0 

0 

1  1 

5 

3 

EASTMAN   1  W 

43.6 

54.0 

1.1 

79 

17 

27 

4 

315 

0 

0 

'< 

0 

4.21 

.38 

1.24 

19 

.0 

0 

7 

3 

2 

FORSYTH  1  S 

63*2 

40.3 

51.8 

78 

16 

24 

367 

0 

0 

7 

0 

11.06 

2.95 

25 

.0 

0 

1  1 

5 

FORT  VALLEY   3  E 

65.4 

42.1 

53.8 

3.7 

80 

28 

26 

4 

318 

0 

0 

7 

0 

6.34 

2.04 

.0 

0 

HAWK  I NSV I LLE 

67.5 

42.0 

54.8 

2.6 

81 

16 

26 

5+ 

297 

0 

o 

' 

0 

3.73 

-  .33 

1.38 

7 

.  0 

o 

7 

2 

MACON  WB  AIRPORT 

R 

64.9 

43.1 

54.0 

2.5 

79 

28+ 

26 

4 

316 

0 

0 

6 

0 

7.12 

2.85 

2.16 

19 

.  0 

x 

3 

9 

3 

MC  INTYRE 

62.6 

37.9 

50.3 

79 

17 

19 

5 

409 

0 

0 

10 

0 

6.96 

2  .44 

20 

1 

.3 

R 

5 

2 

MI LLEDGE V I LLE 

61.  4M 

35.  2M 

48.  3M 

- 

.  7 

79 

17+ 

22 

1 

463 

0 

1 

1 2 

0 

11.42 

7.43 

4.53 

25 

.0 

0 

0 

4 

3 

MONT  I  CELLO 

61.0 

40.2 

50.6 

78 

17 

23 

397 

0 

1 

8 

0 

10.26 

3.41 

25 

.0 

0 

8 

5 

3 

SANDERSV I LLE 

76 

28+ 

g 

7.61 

1.85 

25 

.0 

0 

9 

7 

3 

SILOAM 

61.9 

40.4 

51.2 

3.2 

78 

16 

23 

4 

382 

0 

0 

6 

0 

8.51 

4.62 

2.39 

19 

.0 

0 

6 

3 

DIVISION 

52.1 

1.9 

7.82 

3.75 

T 

EAST  CENTRAL 

APPLING  1  NW 

61.4 

38.5 

50.0 

76 

17+ 

23 

4 

417 

0 

1 

10 

0 

8.92 

3.07 

25 

.0 

0 

8 

4 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

R 

62.9 

39.3 

51.1 

2.3 

78 

28  + 

21 

4 

388 

0 

1 

9 

0 

7.67 

3.94 

3.00 

24 

T 

T 

4+ 

« 

3 

BROOKLET   1  W 

67.0 

43.5 

55.3 

2.0 

83 

18 

27 

4 

286 

0 

0 

5 

0 

3.67 

.32 

1.34 

23 

.0 

0 

3 

1 

LOUISVILLE 

65.3 

40.4 

52.9 

1.5 

78 

18+ 

25 

10+ 

338 

0 

0 

e 

0 

5.50 

1.71 

2.00 

19 

.0 

0 

« 

4 

2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CONTINUED 


Tem 

derail 

P 

lecip 

tahon 

<  S 

<  S 
 1 

1 
< 

o 

e  e 

z 

D"'  1 

3 

Q 

No  of  Days 

v   c  2 
o  ^  - 

1 

Snow,  Sleet 

No  ol  Days 

Mm 

. 
a 

° 

15 

i  o 

Q 

1 

1 
- 

si 

hi 

hi 

WETTER 

67.3 

43.8 

55.6 

81 

18 

28 

4 

280 

o 

o 

4 

c 

4.20 

1.38 

7 

.0 

o 

5 

3 

2 

MILLEN 

66.6 

40.6 

53.6 

1.4 

80 

18+ 

23 

10 

322 

0 

0 

8 

0 

4.86 

1.13 

1  .20 

23 

8 

<• 

2 

NEWINGTON  1  NW 

65.8 

40.6 

53.2 

80 

18 

25 

10 

335 

0 

0 

e 

0 

3.86 

1.15 

7 

0 

6 

3 

1 

SWAINSBORO 

64.6 

41.6 

53.1 

79 

18 

26 

4 

333 

0 

0 

8 

0 

5.12 

1  .48 

19 

.0 

0 

a 

3 

3 

UiDDCMT  rtM 
WAKKtrl  1  UFi 

63  .  It 

40.8 

52.1 

2.6 

81 

16 

22 

4 

357 

0 

0 

e 

0 

10.20 

6.20 

4.30 

25 

.0 

0 

i : 

4 

WAYNESBORO  2  N£ 

66.  6M 

41 .  5M 

54.  1M 

80 

28 

24 

10 

306 

0 

0 

B 

0 

0 

4 

1 

DIVISION 

53.1 

1.6 

6.00 

2.33 

T 

AL  BAN  Y 

70.0 

45.6 

57,8 

3,4 

82 

21 

29 

5 

233 

0 

0 

4 

0 

3.58 

.39 

1.17 

7 

.0 

0 

7 

3 

1 

■  •  a  c  o  i  r  i  i c    /.  CMC 

2,0 

16+ 

25 

303 

0 

0 

0 

4.65 

,29 

1,23 

19 

.0 

0 

9 

5 

1 

8AINBR IDGE 

70.9 

43.8 

57.4 

2.4 

82 

1} 

25 

5 

245 

0 

0 

6 

0 

3.50 

-  .41 

1.20 

23 

.0 

0 

5 

3 

1 

BLAKELY 

68.1 

45.7 

56.9 

2.9 

81 

21 

28 

5 

253 

0 

0 

2 

0 

5.17 

.52 

1.30 

18 

.0 

0 

9 

4 

1 

f  A  1  DrTl             UN  IJ 

70  . 1 

46.6 

58.4 

81 

21  + 

30 

* 

21 

c 

0 

1 

0 

3,95 

.31 

1  .30 

1 9 

.0 

0 

7 

2 

2 

CAMILLA 

70.5 

46.3 

58.4 

63 

20 

29 

10 

223 

0 

0 

5 

0 

2.96 

.99 

23 

.0 

0 

6 

3 

0 

COLQUITT 

70.8 

46.6 

58.7 

83 

21 

30 

11 

218 

0 

0 

3 

0 

3.95 

1.10 

19 

.0 

0 

6 

4 

1 

CUTHBERT 

68.3 

45.8 

57.1 

'2 

16 

28 

4 

246 

0 

0 

2 

0 

5.50 

1.28 

19 

.0 

0 

8 

5 

1 

FORT  GAINES 

69.3 

45.1 

57.2 

3.9 

80 

2  8  + 

26 

5 

238 

0 

0 

4 

0 

6.46 

1.73 

2.50 

19 

.0 

0 

6 

3 

3 

LUMPKIN 

67.  4 

45.0 

56.2 

80 

16 

25 

4 

260 

0 

0 

4 

0 

7.37 

2.62 

23 

.0 

0 

9 

6 

2 

PLAINS   SW  GA  EXP  STA 

66.2 

44.  2 

55.2 

78 

20+ 

26 

4 

282 

0 

0 

5 

0 

4.47 

1.31 

19 

.0 

0 

8 

3 

1 

TH0MASV1 lle 

69.5 

46.4 

58.0 

2.6 

82 

21 

28 

5 

225 

0 

0 

4 

0 

3.91 

.07 

1.63 

19 

.0 

0 

5 

3 

1 

THOMASVILLE  WB  CITY 

69  .2 

49.0 

59,1 

3,2 

81 

21 

31 

4 

201 

0 

0 

1 

0 

4.28 

.47 

1.89 

19 

.0 

0 

6 

4 

1 

DIVISION 

57.3 

3.1 

4.60 

.46 

.0 

SOUTH  CENTRAL 

ALAPAHA  EXP  STATION 

67.8 

38.  9M 

53.  4M 

,  5 

83 

21 

23 

11 

363 

0 

0 

9 

0 

4.58 

1.10 

1  .30 

23 

.  0 

0 

6 

4 

2 

A  ChPI  id  n 

80 

22  + 

0 

0 

0 

0 

3.72 

.98 

1  9 

.0 

0 

8 

4 

0 

CORDELE  WATER  WORKS 

68. 2M 

41  .  1M 

54.  7M 

79 

20  + 

25 

10 

298 

0 

0 

KJ 

0 

2.36 

.83 

7 

.0 

0 

5 

2 

0 

DOUGLAS  2  NNE 

66.9 

41.9 

54.4 

81 

23 

29 

11+ 

319 

0 

0 

a 

0 

11.58 

8.08 

19 

.0 

0 

5 

3 

3 

C  T  T  7(^Cp  A  1  n 

2.3 

80 

22  + 

30 

5  + 

2  59 

0 

0 

3 

0 

3.04 

•  38 

1  .00 

1 9 

.0 

0 

1 

HOMERV I LLE  3  WSW 

71.1 

43.0 

57.1 

83 

20 

26 

4 

251 

0 

0 

4 

0 

2.50 

.92 

19 

.0 

0 

2 

0 

LUMBER  CITY 

69.0 

41.3 

55.2 

81 

22  + 

20 

5 

299 

0 

0 

7 

0 

3.41 

-  .08 

1  .05 

7 

.0 

0 

6 

3 

1 

MOULTRIE  2  ESE 

69.8 

46.1 

58.0 

1.9 

83 

20 

29 

4 

228 

0 

0 

2 

0 

.0 

0 

NASHVILLE  5  SSE 

69.  8M 

45. 2M 

57. 5M 

83 

20 

28 

10  + 

249 

0 

0 

4 

0 

5.32 

2.00 

23 

.0 

0 

T I  ETON  EXP  STATION 

66.5 

45.7 

56.1 

2.9 

80 

22  + 

29 

4 

277 

0 

0 

4 

0 

3.33 

-  .23 

1.09 

19 

.0 

0 

5 

3 

2 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 

69.0 

44.7 

56.9 

84 

21 

27 

4 

264 

0 

0 

5 

0 

3.74 

1  ,82 

24 

.0 

0 

5 

2 

1 

VALDOSTA  4  NW 

71.1 

44.7 

5  7.9 

65 

20 

27 

11  + 

235 

0 

0 

4 

0 

4,80 

2.28 

23 

.0 

o 

2 

DIVISION 

56.2 

1.7 

4.40 

.86 

.0 

SOUTHEAST 

ALMA  FAA  AIRPORT 

68.4 

43.8 

56.  1 

60 

22  + 

28 

4 

271 

0 

0 

4 

0 

5.00 

1.87 

23 

.0 

0 

8 

4 

1 

BLACKBEARD  ISLAND 

65.5 

55.1 

78 

22 

29 

5  + 

275 

o 

Q 

5 

0 

4,02 

1.12 

7 

.0 

o 

7 

3 

1 

BRUNSWICK 

69.2 

47.9 

58.6 

1.9 

82 

28 

32 

4 

204 

0 

0 

1 

0 

3.51 

.81 

1.22 

7 

.0 

o 

3 

1 

BRUNSWICK.  FAA  AIRPORT 

65.6 

46.9 

56.3 

76 

30 

5 

248 

0 

0 

2 

0 

4.00 

1.42 

7 

•  0 

o 

7 

3 

1 

CAMP  STEWART 

68  .  6 

44.9 

56.8 

82 

18 

28 

2  54 

0 

0 

4 

0 

4.51 

1.54 

23 

.0 

0 

7 

g 

2 

FLEMING  EXP  STATION 

68  .  5M 

43.  5M 

56. 0M 

80 

18 

28 

1 1 

275 

0 

0 

8 

0 

4.05 

1.44 

? 

.0 

0 

6 

3 

1 

FOLKSTON  9  SW 

71  .6M 

46 .  6M 

59  .  1M 

85 

20 

30 

4 

208 

0 

0 

1 

0 

2.78 

•  83 

23 

.0 

0 

6 

2 

0 

GLENNV I LLE 

68.1 

45.4 

56.8 

2.7 

81 

22  + 

28 

4 

254 

0 

0 

4 

0 

5.66 

2.68 

1.73 

23 

.0 

0 

6 

3 

3 

JESUP  8  S 

70.5 

41.0 

55.8 

84 

22 

23 

5 

292 

0 

c 

e 

0 

4.47 

1.45 

7 

.0 

0 

6 

2 

NAHUNTA 

70.3 

44.0 

57.2 

84 

20 

27 

5 

249 

0 

c 

4 

0 

3.14 

1.35 

7 

.0 

0 

6 

2 

1 

SAPELO  ISLAND 

66.2 

46. 7M 

56. 5M 

78 

21 

30 

4 

239 

0 

0 

i 

0 

4.18 

1.73 

7 

.0 

0 

6 

1 

SAVANNAH  USDA  PLANT  GDN 

66.1 

41.1 

53.6 

.9 

81 

16 

24 

5 

328 

0 

10 

0 

4.06 

1.13 

1.25 

24 

.0 

0 

7 

3 

1 

SAVANNAH  WB  AP  R 

65.8 

43.6 

54.7 

1.3 

78 

22  + 

28 

4 

295 

0 

0 

6 

0 

3.76 

.94 

1.03 

23 

.0 

T 

3 

8 

2 

1 

SAVANNAH  BEACH 

61. 7M 

42.  8M 

52. 3M 

74 

15 

29 

6+ 

357 

0 

0 

3 

0 

3.78 

1.16 

7 

.0 

0 

1 

SURRENCY  2  WNW 

69.5 

42.4 

56.0 

83 

22 

25 

5 

284 

0 

0 

8 

0 

4.44 

1.75 

23 

.0 

0 

5 

? 

3 

WAYCROSS 

69.1 

43.2 

56.2 

.1 

84 

20 

27 

5+ 

269 

0 

0 

4 

0 

3.  36 

.14 

.86 

7 

.0 

0 

7 

0 

DIVISION 

56.1 

1.5 

4.05 

1.12 

.0 

See  Refeience  Noles  Following  Station  Index 
-  20  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

rr 

Day  of  Month 

21 

22  j 

1  1  2 

1 

1  3 

4 

5 

6 

7  1 

8 

g 

10 

11  1  12 

13  |  14  |  IS 

16 

17 

18 

19 

20 

23 

24 

25  1 

9fi  ' 
lb 

ABBEVILLE 

3.62 

.10 

1.40 

.07 

05 

.15 

•40 

.so 

.25 

ADA  1 R  SV I LLE 

9,07 

.  5  0 

96 

•  95 

2 .00 

•  61 

•  65 

1.87 

A DEL   2  S 

4.62 

.19 

1 

.45 

1 

65 

.13 

T 

.20 

At  LET 

- 

.21 

- 

- 

23 

.80 

• 

• 

1.06 

ALAPAHA  EXP  STATION 

4.5a 

.23 

.77 

.07 

1 

15 

•  30 

•  03 

.06 

3*59 

■  16 

•  06 

1.17 

•  03 

T 

.23 

T 

.10 

.  b! 

■  22 

ALLATOONA  DAM  2 

10.31 

T 

•  19 

1 

•  43 

3T54 

•  27 

.27 

ALMA  FAA  AIRPORT 

3.00 

T 

.22 

.23 

.75 

T 

.68 

71 

T 

.07 

.02 

.42 

ALPMARETTA 

13.13 

.01 

.06 

.35 

.63 

■  2] 

1 

34 

.90 

4.46 

.11 

3.77 

.06 

AMER1CUS  *  ENE 

4.65 

T 

.10 

.90 

.10 

T 

1 

23 

.64 

T 

■  10 

.  B  6 

T 

.62 

.10 

ANTIOCM 

9.16 

.13 

.02 

.07 

.33 

•02 

,08 

72 

1  .31 

1.81 

.14 

•  71 

2.55 

.06 

APPL I  NO  1  NW 

1 

ASHBURN 

3^2 

.51 

.10 

.20 

.45 

!08 

98 

■  91 

•  52 

.25 

ATHENS 

9.21 

.23 

.54 

.60 

.56 

1 

66 

.65 

1.08 

•  25 

•  56 

3.00 

ATHENS  COL  OF  AGR I 

9.13 

.21 

.87 

.41 

2.11 

* 

.72 

.88 

.09 

.45 

1.55 

ATHENS  WB  AIRPORT 

9.2* 

T 

.24 

,03 

1.20 

.02 

T 

2.5T 

38 

.79 

.67 

.15 

•  34 

Z .  2  0 

.56 

ATKINSON  1  H 

3.38 

ATLANTA  BOLTON 

6. 76 

.05 

.07 

.17 

.69 

•  OS 

•  IT 

B  3 

•  67 

1.13 

.67 

•  57 

1.17 

.23 

ATLANTA  HB  AIRPORT  R 

12.77 

.06 

T  ' 

1.06 

.02 

T 

T 

1.77  1 

35 

.90 

.96 

•  13 

.76 

3.73 

1.94 

AUGUSTA  WB  AIRPORT  R 

7.67 

.24 

.0! 

1.18 

.71 

36 

1.07 

.05 

.  04 

3.00 

.20 

BA [NBR 1  DOE 

3.30 

.39 

.67 

.04 

98 

•  03 

•  20 

.  0  4 

.15 

BALL  GROUND 

12.71 

.09 

.11 

1 

•  72 

3  .  82 

BEAVERDALE 

9.12 

.15 

.16 

1.17 

.03 

1 

62 

.50 

1 .56 

.75 

.  .  | 

1.01 

.05 

BLACKBE ARD  ISLAND 

6.02 

.37 

1.12 

.60 

45 

.05 

.05, 

.65 

•  03 

.45 

•  25 

BLAIRSVlLLE  EXP  ST A 

9.06 

.16 

.09 

.29 

.19 

.68 

1.92 

.07 

•  49 

3.20 

.01 

3.17 

•  24 

.01 

•  31 

•  96 

•  02 

1  .  )C 

J  9 

■  02 

.10 

.  87 

.27 

BLUE  RIDGE 

9.66 

.35 

.02 

T 

1  .0' 

1 

.98 

1  .07 

•  93 

•  79 

•  11 

BLUE  RIDGE  RESVR  DAN 

10.61 

.27 

.05 

!»5 

T 

.0, 

95 

1  -25 

2.17 

.18 

.92 

2.11 

.26 

BOWMAN 

6.20 

.14 

.05 

.27 

.80 

.06  1 

90 

.44. 

1.04 

■  83 

•  65 

.05 

1.90 

•  07 

BRASS TOWN  BALD 

0.58 

.06 

.13 

.37 

.14 

.llj 

61 

.83 

1.95 

.05 

.71 

2.35 

.07 

BROOKLET    I  W 

3.67 

•  04 

T 

.89 

.05 

72 

.12 

.02 

.06 

•  34 

T 

.32 

CRUNSWICK 

3.51 

•  20 

T 

T 

T 

■  65 

•  32 

BRUNSWICK  FAA  AIRPORT 

4.00 

T 

.25 

.21 

1.42 

T 

T 

61 

T 

.38 

■  91 

.22 

BUENA  VISTA 

8.73 

.19 

.29 

.35 

•61 

2 

47 

.83 

■  01 

1.32 

•26 

.40 

BUTLER 

7.77 

.11 

.44 

.05 

1 

28 

2.40 

.02 

.03 

.61 

1.63 

BUTLER  CREEK 

6.89 

■  25 

.06 

.67 

.53 

1 . 

.00 

.  78 

■  03 

.  ra 

2.26 

CAIRO  2  NNW 

3.95 

16 

1 

10 

CALHOUN  EXP  STATION 

10.66 

*  10 

1.00 

.10 

.72 

1 

45 

1.31 

2.17 

.90 

.09 

.10 

1.41 

CAMILLA 

2.96 

.31 

.60 

.03 

76 

.99 

.  1  1 

.14 

CAMP  STEWART 

6.31 

.22 

1.37 

.03 

b9 

.24 

T 

.13 

.54 

.0, 

.22 

CANTON 

13.85 

.13 

.28 

.54 

1 

14 

.93 

4.89 

■  23 

•  42 

3.97 

.07 

CARLTON  BRIDGE 

.c^ 

1 

•  57 

2.45 

CARNESVlLLE 

10.68 

.33 

.38 

.72 

.16  1 

40 

.29 

3^84 

.42 

.94 

2.08 

CARROLL  TON 

11.85 

.14 

.56 

.40 

•  36 

2 

53 

1.3* 

1.50 

.31 

.06 

3.57 

.02 

CARTER5 

9.25 

.17 

.27 

.66 

* 

1  .06 

2.42 

.26 

•  35 

1.86 

.05 

CARTERSV1LLE 

8.33 

.65 

•  75 

•  62 

45 

.65 

2.00 

.35 

•  75 

■30 

2.00 

CARTERSVILLE  3  SW 

09 

.13 

1 

•  65 

3.68 

•  21 

2.44 

CEDAR  TOWN 

10.66 

lit 

.18 

.60 

T 

.13 

1 

.64 

2.90 

.45 

1 37 

2.50 

.08 

CHATS WORTH 

9.57 

.17 

.02 

.12 

1  .10 

.02 

•9 

1.26 

2.12 

.23 

».60 

1.22 

T 

CHICK  AMAUGA  PARK 

9.66 

• 

.30 

.3* 

.66 

.09  1 

03 

.30 

1.65 

•  15 

!.75 

1.32 

CHOESTOE 

11.01 

•  23 

.11 

.39 

.23 

85 

.  58 

2.38 

•  04 

:«15 

3.80 

T 

CLATTON  1  N 

10.97 

•  39 

•  43 

•  03 

1.39 

.56 

.43 

•  39 

■  19 

3.05 

CLEVELAND 

12.21 

.02 

.05 

•  14 

.47 

■  71 

•3»  1 

42 

.44 

3 1 24 

.06 

•  00 

3.11 

.05 

COLQUITT 

3.95 

•  36 

.53 

•  59 

•  06 

1 

JO 

.  *Q 

,*t3 

COLUMBUS 

9.32 

.46 

.05 

2 

60 

2.92 

.09 

.05 

•91 

2.24 

COLUMBUS  WB  AIRPORT  R 

9.61 

T 

•  01 

.22 

.08 

T 

2.41 

2 

65 

•  18 

.01 

•  30 

.50 

2*56 

.49 

COMMERCE   1  NE 

12.81 

•  35 

05 

2.19 

4.24 

.07 

.  79 

.  59 

2 .40 

•  20 

CONCORD 

14.21 

.06 

.04 

.66 

T 

!  .  )! 

3 

BO 

.30 

.90 

•  20 

•  40 

1  ,  :>-? 

3.10 

CORDELE  WATER  WORKS 

2.36 

.21 

•  33 

.83 

.02 

•  76 

.13 

CORNELIA 

D10.24 

D.30 

1.00 

.02 

1 

*  6 

3.50 

•  13 

1.05 

3.05 

COVINGTON 

10.41 

.15 

.64 

.28 

•  49 

2 

1  .45 

.35 

.00 

•  40 

■02 

3.09 

CUMH I  NO  1  N 

.22  1 

.10  1-75 

CURRYVILLE  2  W 

11.62 

.15 

T 

.26 

1.23 

.06 

•  95 

1  .25 

3.16 

.25 

!.9« 

l!52 

.03 

CUTHBERT 

5.50 

.22 

.59 

.94 

.03 

.99  1 

.28 

.02 

.03 

.03 

•  93 

.23 

dahloneoa 

— 

- 

.48 

.42 

.25  1 

.63 

3.66 

•  10 

L.57 

3.58 

DALLAS  5  SE 

14.04 

.09 

T 

.60 

.28 

•  22 

1 

1.28 

4.82 

.18 

•  31 

3.83 

.01 

.07 

'. , 

1  .  80 

.68  2.15 

1  .23 

DANVILLE 

9^55 

.25 

.10 

.82 

T 

2 

.37 

1  .65 

.13 

.01 

».70 

•  26 

.26 

DAWSON 

5.30 

.18 

.11 

1.42 

.05 

T 

2 

.11 

.06 

•  84 

•01 

.51 

.01 

OAWSONV1LLE 

13.33 

.20 

.47 

.50 

•  15 

1 

IB 

.78 

4.03 

.10 

•  80 

3.72 

.15 

DIAL  POST  OFFICE 

9.94 

.25 

.11 

.54 

•22 

.89 

■  07 

2.10 

•  06 

•  54 

2.81 

.04 

DOCTOR TOWN   1  WSW 

06 

1 

.20 

.04 

.03 

.13 

•  31 

OONALSONV IllE   3  W 

3.62 

.39 

.26 

.73 

.01 

T  T 

T 

•  16 

.81 

T 

T 

•  75 

.14 

.23 

DOUGLAS  2  NNE 

11.56 

.20 

1.00 

B 

OH 

f.00 

.30 

DOUGLASVlLLE 

13.60 

.11 

.56 

.35 

•  15 

2 

1.10 

2.26 

.25 

•  21 

5.19 

.02 

DOVER 

4.63 

•  12 

1.32 

.27 

.75 

•  73 

•  64 

•  70 

DUBLIN  3  S 

6.21 

42 

28 

1 

•  41 

•  50 

•  75 

•  11 

.10 

EASTMAN  1  W 

4.21 

•  1< 

.17 

1*12 

.09 

1 

24 

'lis 

.03 

.01 

.95 

•  07 

.22 

ELBERTON 

8.62 

•  44 

1.34 

3 

.37 

* 

•  70 

.27 

•  30 

2.30 

ellijat 

9.75 

.24 

.21 

.56 

.03 

.10 

.70 

1  .01 

2.15 

•  10 

.55 

2.70 

■  10 

13.63 

.18 

T 

.52 

.61 

.30 

1 

•  14 

1  .6*. 

4.91 

.55 

•  03 

2.91 

EXPERIMENT 

12.56 

.11 

1.10 

2 

96 

1.81 

1.07 

.22 

•  69 

.  0'* 

3.36 

FAIRMOUNT 

10.02 

E  1  '! 

;II 

.42 

.42 

•  40 

1.22 

2.72 

.12 

•  23 

2.79 

FITZGERALD 

3.04 

.17 

•  16 

• 

.70 

.03 

1 

.00 

T 

.06 

•  62 

•02 

.03 

Flat  top 

11.87 

.27 

.24 

1.73 

.29 

2 

•  15 

•27 

• 

• 

• 

Fleming  exp  station 

4.05 

.23 

1.44 

•  05 

•  81 

•  30 

•  63 

.33 

FOLKS TON  3  SSW 

2  .85 

.25 

.65 

.50 

•  05 

•90 

.30 

FOLK  5 TON  9  SW 

2.76 

.29 

.62 

.06 

•  14 

■  32 

•03 

.30 

FORSYTH  1  S 

11.06 

.17 

.13 

.45 

.12 

2.40  1 

.45 

1  .32 

.13 

.05 

•  70 

1.11 

2.95 

FORT  GAINES 

6.46 

.46 

1.50 

2 

5G 

•  40 

•  30 

.22 

FORT  VALLEY  3  E 

6.34 

.15 

.11 

.56 

.07 

.08 

•  16 

.01 

•  63 

FRANK L IN 

5,37 

1.03 

.37 

•  00 

5.60 

GAINE SVILLE 

11.63 

.09 

T 

■  30 

.59 

T 

.16  1 

.25 

.53 

4.45 

.35 

•  05 

2.95 

.08 

GIBSON 

8.18 

T 

.40 

.70 

•  55 

20 

1.20 

1.17 

•  93 

T 

2.03 

GLENNV ILLE 

5.66 

.24 

.02 

1*72 

.01 

1 

•  33 

.09 

T 

.10 

•  73 

T 

.37 

GOAT  ROCK 

11.15 

.02 

■  30 

.19 

.02 

■  01 

3.29  1 

'  ' 

1*23 

.09 

•  55 

•  12 

1«31 

1.52 

GO0FREY  *  NE 

6.85 

.21 

2 

.94 

1  .45 

■  39 

•  22 

.56 

2.13 

GREENVILLE  2  W 

16.03 

.10 

.15 

.51 

.11 

T 

3.15  1 

60 

1.87 

1.90 

.40 

.94 

•  07 

4.43 

GRIFF  IN 

16.21 

•H 

T 

.60 

.17 

T 

•  62 

3 

•  27 

2.85 

.41 

.33 

•  75 

•  01 

3.92 

HAMILTON 

11.03 

.47 

3 

3< 

1  .98 

.05 

.04 

•  33 

4.16 

HARTWELL 

10.40 

•  33 

.32 

.80 

•0)5 

1 

•  20 

2.10 

•  95 

•  10 

T 

1.70 

HAWK INSVlLLE 

3.73 

.10 

.16 

1 

.75 

HELEN  1  SE 

13.32 

.21 

1.03 

.10 

•  10 

.  :>-: 

.40 

.82 

2.46 

•  94 

•  50 

■  48 

2.90 

H£ MP TOWN  GAP 

9.10 

.03 

.43 

.02 

.22 

►  02 

.90 

1.99 

•  10 

.52 

2-72 

.00 

HIAWASSEE 

10.30- 

.02 

.08 

.12 

1  .68 

.76  1 

.13 

.68 

1.67 

•  29 

•  02 

2.50 

.10 

HOMCRVILLE    3  WSW 

2.50 

.32 

.01 

.39 

7 

T 

•  72 

■  04 

JASPER    1  NNW 

10.31 

.10 

•  23 

.62 

•  10 

.25 

80 

■  10 

.46 

JESUP  8  S 

4. 47 

•  15 

.01 

1.45 

.05 

1 

.27 

.05 

.25 

•  70 

•01 

.43 

JONESBORO 

13.37 

.06 

.62 

.20 

1 

.75  1 

.56 

2.04 

.03 

.35 

.14 

T 

5.75 

JULIETTE 

10.72 

'"i 

.16 

•  41 

.35 

2 

.10 

2.00 

.14 

■  05 

.95 

4.20 

KENSINGTON 

9.76 

T 

.60 

.75 

.08 

.09 

•  36 

1.61 

•  36 

!.33 

1.27 

T 

KINGSTON 

10.84 

.66 

.20 

•  70 

1 

.03 

•  33 

A. 00 

.57 

.25 

1.52 

•  15 

LA  FAYETTE 

9.62 

.20 

.22 

1.00 

•  10 

.06 

.58 

.32 

1.83 

■  12 

E.20 

1.78 

.00 

LA  GRANGE 

18.46 

.10 

.52 

.21 

.  1 

2 

.70 

2.30 

1.4b 

■  92 

•  50 

■01 

7.62 

LEXINGTON 

7.25 

.30 

.46 

.40 

T 

2 

.15 

.80 

.45 

.25 

•63 

T 

1.60 

27     28     29  i  30  31 
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Day  of  Month 


Station 

f— 

1     |  2 

3 

4  5 

6 

7  |  8  |  9 

10      11  12 

13     14  15 

16  1  17  |  18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26  27 

28     29  30 

31 

L1NC0LNT0N 

9.0^ 

.21 

.57 

.77 

* 

1.14 

1.33 

.  36 

.07 

1.05 

.03 

3.48 

•02 

.20 

UTILE  H I GHTOWER 

8.79 

.25 

.10 

• 

.47 

.12 

.85 

•  77 

1  !  72 

•  27 

'*  1 2 

LOUISVILLE 

5.50 

.07 

.18 

.  : : 

.87 

.08 

2  "  00 

1  .02 

"  1C 

.02 

LUMBER  CITY 

3.41 

•  20 

.40 

1  .48 

•  81 

.64 

.12 

•  60 

•  06 

.15 

•  03 

LUMPK I H 

7-37 

•  If 

.51 

.53 

.02 

•  85 

2.62 

•33 

MACON  W8  AIRPORT  R 

7.12 

.42 

■  14 

.66 

T 

1  .34 

2.16 

.28 

.08 

.06 

1.10 

.61 

.23 

T 

MARSHALL V ILLE 

6*80 

.21 

■  12 

.63 

.67 

•  05 

'  10 

.01 

MAYSVlLLE 

12.51 

.1* 

.02 

.37 

.65 

•  21 

1.48 

.46 

♦  .12 

•  59 

1.02 

.07 

3.27 

•  06 

.12 

MC  1NTYRE 

6.96 

.41 

1.17 

•  37 

.60 

METTER 

4.20 

•  35 

•  03 

T 

1.38 

.05 

.04 

'T 

*  70 

•  02 

•  36 

.07 

MIOVILLE 

4.67 

■  10 

.90 

.25 

1.40 

1.20 

.15 

.17 

■  30 

•  10 

.10 

MI LLEOGEV ILLE 

11  .42 

.  1  2 

■  21 

•  68 

.27 

3*85 

'  [ '. 

**23 

MI  LLEN 

4.06 

•  2C 

.94 

.15 

1  00 

.  1  0 

.03 

1 '  20 

.02 

M I LLHAVEN  8  E 

3.98 

.07 

*94 

1 "  39 

*0' 

*77 

*  0' 

41 

•  17 

MONTEZUMA   1  NE 

4.76 

.11 

.12 

'.13 

.03 

MONT  1  CELLO 

10.26 

.08 

.10 

.65 

.25 

.08 

3.12 

1.53 

•  09 

.3* 

.62 

•01 

3.41 

.02 

MORGAN  5  NW 

6.20 

•  24 

T 

1.26 

.02 

3.27 

•  03 

•^83 

*16 

MOULTRIE  2  ESE 

.2e 

.06 

•  42 

.10 

MOUNT   VERNON  3  WNW 

<.:06 

l"ll 

08 

.54 

31 

.19 

NAHUNTA 

3.14 

•  20 

1.35 

.02 

.27 

•  01 

NASHVILLE  5  SSI 

5.32 

.14 

.03 

.36 

* 

1.82 

.20 

2.00 

.20 

.35 

.20 

NEEL  GAP 

13.13 

.  1C 

•  14 

■  37 

.49 

•  52 

^ *  Aft 

**  w 

•  05 

.29 

NEW  I NGTON    1  NW 

3.88 

•  3S 

1.15 

.08 

,"12 

*0I 

*  05 
* 

NEWNAN 

13.071 

■  02 

« 

1*78 

'  t  e 

'  74 

5*  30 

■  07 

N1CKAJACK  GAP 

6.41 

.07 

*  7 

.29 

.92 

*o; 

".61 

*53 

: .  ^9 

2.24 

1*03 

•  19 

NOONTOOTLA  CREEK 

8.91 

" 

1.40 

.10 

.60 

1.10 

1.00 

1  .  H 

ill 

1.00 

1.95 

.40 

NOR CROSS  4  N 

11.18 

•03 

.37 

•  65 

•  04 

1.23 

.  67 

3.23 

02 

.17 

PATTERSON 

4.27 

.73 

.89 

1  !  28 

.32 

•  59 

■  32 

plains  sw  ga  exp  sta 

4.47 

■  15 

.48 

.23 

•  07 

PRESTON 

4.69 

.04 

1.68 

*81 

.  37 

1  26 

*0  | 

*42 
* 

•  09 

RESACA 

10.63 

•  14 

.30 

1.22 

T 

.04 

•  59 

.85 

2.48 

.24 

3.05 

1.40 

.03 

•  29 

R I NGGOLO 

9.74 

•  14 

•  07 

.24 

.91 

1  *  80 

.18 

R  I  S I NG  FAWN 

7.82 

.15 

.03 

.18 

.43 

T 

* 

*  50 

1  "  *>6 

_ 

1*15 

10 

•  28 

11.53 

1  *24 

|72 

2*00 

'  3 

.37 

ROME  W6  A  1 RPORT  R 

11.22 

T 

•  12 

.07 

1.01 

T 

T 

1.20 

•  33 

SANOERSV ILLE 

7.61 

.58 

.24 

.90 

1.27 

1.10 

.89 

.01 

.13 

•  64 

1.85 

SAPELO   I SLAND 

4.18 

•  22 

1.73 

.05 

"of 

•  28 

4.06 

.82 

.38 

.  70 

*04 

.01 

*>29 

1  25 

30 

SAVANNAH  W8  AP  P 

•  30 

•  14 

* 

•  0 

.09 

SAVANNAH  BEACH 

3.78 

•  25 

1.16 

.11 

*  52 
* 

86 

02 

* 

61 

.01 

SI  LOAM 

8.51 

•33 

.02 

.52 

.52 

2.39 

1.35 

•  23 

•  03 

.74 

T 

2,33 

.03 

SPARTA  2  NNW 

12.13 

■  40 

.56 

.25 

1  " 

1 '!! 

,  •? 

STANLEY  GAP 

12.27 

•  30 

.20 

1.07 

.20 

*  q\ 

* 

.20 

" 

■  15 

.49 

ST  I LLMORE 

3.58 

•  42 

.10 

•  01 

SUCHES 

15.94 

•  34 

.24 

1.00 

54 

1  *  95 

*  63 

2  81 

*1  6 
* 

2  3B 

5  40 

.49 

SUMMERVILLE 

10.83 

•  13 

.22 

1.11 

.11 

•  95 

.62 

2.84 

1.07 

2.07 

1.37 

•  07 

.27 

5URRENCY  2  WNW 

4.44- 

.23 

1.03 

.02 

1  *  io 

*&? 

.03 

SWA  1 NSBORO 

5.12 

■12  .07 

1.18 

1*48 

.05 

SWEET  GUM 

9.45 

•  25 

.03 

1  .05 

.24 

T ALBO  TTON 

9.91 

.37 

T 

S  *  *•( 

*66 

70 

2*70 
* 

TALLAPOOSA  2  NNW 

13.25 

.38 

.54 

.10 

.78 

.10 

1.38 

5.25 

■  57 

•  30 

3.82 

.03 

T AYLORS V I LLE 

12.27 

.39 

.41 

.38 

•  22 

9.35 

.15 

.38 

1  *7< 
* 

1*12 

T  HOMA  SV I LLE 

3.91 

1*63 

09 

* 

H  MA  SV ILLE  WB  CITY 

4.28 

'  * 

.52 

.09 

1*89 

*  69 

•  53 

TIFTON  EXP  STATION 

3.33 

•  22 

.02 

1.02 

.02 

1.09 

.78 

•  18 

10.27 

"a? 

.22 

.58 

.07 

'  1 J 

.26 

11.30 

*  i  \ 

.40 

.64 

* 

1*28 

*  ?« 

*  15 

1  *  00 

' .  - 

.10 

14.06 

1*50 

*63 

3  *  0  * 

2*  39 

.23 

T U NN EL  HILL 

8.20 

.10 

I  2 

1.22 

* 

.20 

VALOOSTA  WB  AIRPORT 

3.74 

.38 

.03 

.44 

.16 

.78 

.02 

T 

.09 

1.82 

T 

.02 

VALOOSTA  *  NW 

4.80 

•  25 

.06 

.39 

•  01 

•  27 

WALE SKA 

12.16 

.14 

.28 

.64 

.12 

1.30 

.90 

3.68 

.20 

1.52 

3.12 

.05 

•  21 

WARRENTON 

10.20 

•  15 

.20 

.80 

.35 

.40 

1.10 

1.50 

.40 

1.00 

4.30 

WASHINGTON 

8.71 

.25 

.56 

-65 

.90 

.93 

1.10 

.32 

.11 

.89 

.02 

2.98 

T 

WAYCROSS 

3.36 

.14 

.05 

.86 

.14 

.75 

.07 

.04 

.07 

.05 

•  02 

.51 

.31  .35 

WAYNESBORO  2  NE 

.28 

■  40 

.50 

.68 

2.53 

.25 

.06 

•  75 

.40 

WEST  POINT 

18.25 

•  15 

.38 

.29 

T 

1.32 

2.29 

3.57 

•  24 

1.14 

1.26 

T 

7,18 

.38 

.05 

WINDER  1  SSE 

11.37 

.25 

■  76 

.53 

.65 

1.35 

.72 

2.01 

.36 

.94 

3.54 

.05 

.21 

WOODBURY 

11.02 

T 

.53 

■  07 

.73 

1.98 

2.02 

.10 

.02 

.83 

4.70 

.04 

WOODSTOCK 

14.32 

.43 

T 

.30 

1.46 

.34 

5.43 

•  12 

1.51 

4.08 

.21 

YOUNG  HARRIS 

7.61 

.07 

.02 

.22 

.0  1 

.08 

.87 

1.00 

1.62 

.05 

1.14 

2.25 

.04 

•  24 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind 

speed 

p.  h 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

a 

Station 

Peicent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
ol 

fastest  mile 

Date  ol 
lastest  mile 

1:00  1 
EST 

7:00  a 
EST 

1:00  p 
EST 

7:00  p 
EST 

Trace 

60-10 

10-49 

50-99 

661-001 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  ol 

possible 

sunshine 

Average 

> 

0 
0 
>l 

3 

0 
a 
= 

ATHENS  WB  AIRPORT 

W 

19 

9.6 

52++ 

ssw 

25 

84 

89 

70 

75 

2 

3 

4 

3 

1 

2 

15 

6 

8 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

W 

13 

13.4 

44++ 

wsw 

25 

74 

81 

61 

63 

3 

3 

1 

3 

' 

1 

15 

48 

6 

8 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

W 

13 

6.9 

37++ 

w 

25 

84 

89 

63 

72 

2 

2 

3 

2 

2 

1 

12 

7 

3 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

9.0 

35++ 

s 

25+ 

91 

61 

67 

3 

3 

4 

1 

0 

3 

14 

7 

0 

MACON  WB  AIRPORT 

WNW 

12 

9.3 

40 

sw 

25 

81 

89 

61 

65 

2 

2 

4 

2 

2 

1 

13 

53 

7 

0 

ROME  WB  AIRPORT 

87 

62 

3 

2 

4 

2 

3 

2 

16 

6 

7 

SAVANNAH  WB  AIRPORT 

W 

14 

10.1 

34 

w 

25 

87 

93 

61 

71 

4 

2 

6 

1 

1 

0 

14 

51 

7 

1 

THOMASVILLE  WB  CITY 

1 

2 

2 

3 

1 

0 

9 

See  icfeience  nolei  following  Sttbon  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
FEBRUARY  1961 


Station 


Day  01  Month 

■ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28  |  29  j  30  j  31 

o 
> 

< 

MAX 
MIN 

59 
33 

56 
30 

50 
30 

46 
32 

51 
31 

54 
32 

62 
34 

60 
33 

68 
35 

71 
.  6 

72 
33 

73 
35 

72 
40 

72 
54 

80 
52 

74 
49 

73 
53 

76 
52 

73 
48 

74 

53 

72 
54 

52 

76 
58 

78 
62 

77 
50 

78 
42 

73 
43 

72 
44 

68.5 
42.5 

MAX 
MIN 

65 
33 

68 
34 

67 
33 

41 
21 

57 
27 

60 
32 

52 
39 

53 
43 

46 
34 

48 
28 

59 

73 

60 
26 

72 
32 

75 
36 

75 
.5 

78 
44 

80 
45 

79 
48 

82 

77 
60 

83 
59 

82 
60 

81 
64 

68 

78 

68 
29 

69 

31 

74 
39 

67.8 
38.9 

MAX 
MIN 

69 

35 

69 
38 

62 
35 

55 

31 

62 
29 

52 
41 

50 
44 

46 
41 

54 
34 

62 
30 

68 

30 

74 
39 

77 
38 

78 
53 

78 
51 

80 
50 

77 
50 

80 
60 

77 
59 

81 
62 

82 
64 

77 
61 

78 
64 

76 
63 

73 
50 

73 
36 

74 
38 

76 
51 

70.0 
45.6 

MAX 
MIN 

55 
22 

62 
28 

48 
25 

34 
19 

43 
21 

50 

31 

38 

33 

38 
33 

49 
34 

48 
24 

54 
26 

63 
30 

72 
33 

74 
36 

72 
47 

71 
41 

75 
40 

62 
49 

63 
55 

60 
51 

60 
44 

49 
44 

60 
45 

71 
41 

64 
41 

45 
29 

63 
30 

71 
35 

57.6 
35.3 

MAX 
MIN 

69 
3* 

67 
34 

42 
34 

55 
28 

61 
29 

52 
38 

55 
44 

49 
39 

48 

36 

59 

32 

65 
29 

73 
38 

77 
37 

76 
50 

80 
44 

79 
49 

78 
47 

81- 
54 

77 
59 

80 
60 

80 
60 

80 

60 

70 
62 

78 
62 

69 
47 

71 
38 

75 
37 

70 
46 

68.4 
43.8 

MAX 
MIN 

56 
26 

62 
29 

47 

22 

32 
18 

49 

18 

50 
25 

38 

SO 

35 
31 

38 
32 

47 
24 

55 
25 

62 
31 

74 
36 

72 
40 

73 
44 

73 
44 

76 
46 

64 
48 

60 
53 

60 

53 

59 
42 

47 

42 

61 

42 

72 
41 

63 
43 

57 
28 

63 
28 

70 
34 

57.7 
34.8 

MAX 
MIN 

62 
35 

62 
37 

57 
30 

55 
25 

55 
29 

51 
38 

42 
38 

43 
38 

51 
34 

56 
29 

64 
31 

71 
35 

74 
38 

75 
52 

77 
43 

77 
49 

71 
50 

76 
55 

71 
56 

74 
59 

5  8 

72 
53 

75 
60 

72 
60 

68 
46 

68 

32 

70 
37 

75 
48 

65.6 
42.7 

MAX 
MIN 

60 

32 

60 
26 

43 
27 

31 

53 
24 

52 
25 

44 

32 

38 
34 

57 
33 

52 
24 

57 

29 

63 
36 

74 
39 

76 
43 

74 
52 

76 
47 

76 
47 

-!■. 

50 

75 
54 

63 
57 

64 
43 

48 

43 

67 

47 

72 
52 

68 

6  8 

67 
25 

65 
33 

71 
42 

61.4 
38.5 

MAX 
MIN 

68 

35 

67 
36 

61 
37 

59 
33 

58 

37 

59 
36 

54 
36 

58 
39 

61 
34 

62 
39 

64 
39 

69 
37 

72 
39 

66 
39 

75 
49 

76 
52 

78 
52 

78 

52 

78 
60 

73 
57 

80 
61 

80 

55 

78 
57 

73 
62 

74 
52 

73 
37 

66 
38 

73 
41 

69.2 
44.4 

MAX 
MIN 

59 
32 

50 
30 

32 
23 

51 
23 

49 
27 

42 
30 

37 
33 

44 

33 

49 
35 

56 
28 

62 
30 

73 
40 

73 
40 

74 
40 

75 
51 

76 
45 

63 

50 

62 
50 

60 

55 

61 
57 

60 
42 

49 
43 

72 
49 

62 
44 

63 
36 

64 

33 

70 
34 

74 
49 

59.4 
38.6 

MAX 
MIN 

60 
30 

52 
29 

35 
22 

53 
22 

52 
26 

39 
28 

39 
33 

41 

32 

48 
34 

56 

25 

62 
28 

74 
40 

74 
41 

74 
39 

75 
50 

76 
45 

75 
49 

62 
46 

60 

54 

62 

55 

55 
40 

50 
42 

72 
46 

73 
45 

67 

36 

64 

32 

70 
32 

74 
44 

60.5 
37.4 

MAX 
MIN 

59 
32 

44 
29 

31 
23 

51 
23 

49 
27 

39 
29 

35 
33 

44 

32 

47 
31 

55 
28 

61 
30 

73 
41 

73 
43 

73 
42 

74 
52 

75 
46 

63 
49 

62 
48 

60 
54 

62 
45 

46 
41 

50 
42 

72 
50 

60 
48 

66 

35 

63 
31 

70 
36 

74 
46 

58.3 
38.1 

MAX 
MIN 

60 
3* 

53 
30 

35 
27 

48 

22 

52 
25 

38 

33 

36 
34 

39 
34 

46 

30 

54 
27 

62 
32 

73 
42 

71 
42 

72 
50 

74 
52 

73 
49 

68 

50 

62 
53 

60 
54 

64 
50 

50 
44 

58 
46 

72 
53 

61 
50 

66 
34 

65 
32 

68 
38 

73 
48 

59.1 
39.8 

MAX 
MIN 

61 
29 

45 
25 

32 
28 

50 
21 

51 
25 

46 
26 

40 
36 

47 
36 

53 
31 

58 
24 

63 

27 

75 
36 

76 
36 

76 
47 

16 
48 

77 
44 

76 
45 

76 
58 

65 
54 

66 

55 

55 
45 

61 
47 

74 
56 

69 
60 

6<i 
40 

67 
37 

75 
35 

78 
48 

62.9 
39.3 

MAX 
MIN 

66 
32 

72 
38 

63 
38 

57 

30 

62 

25 

58 
40 

61 
45 

51 
40 

53 
35 

61 
30 

68 

27 

75 
31 

77 

35 

78 
50 

78 
48 

80 
46 

80 
44 

80 
55 

80 
58 

81 

65 

82 
62 

76 
64 

78 

63 

77 
62 

75 
48 

72 
37 

72 
35 

73 
44 

70.9 
43.8 

MAX 
MIN 

30 

68 

39 

61 
36 

39 
29 

53 
29 

52 
40 

55 
45 

58 
42 

54 
39 

51 
30 

60 

31 

65 
37 

74 
43 

73 
48 

73 
46 

75 
51 

76 
49 

71 
55 

72 
57 

72 
56 

73 
60 

78 
54 

70 

57 

68 
56 

71 
61 

67 
42 

72 
40 

69 
46 

65.5 
44.6 

MAX 
MIN 

54 
9 

55 
18 

48 

26 

42 
17 

45 
10 

55 
i  l 

43 
30 

42 

33 

39 
28 

36 
17 

48 
19 

57 
20 

70 
24 

71 
26 

70 
36 

67 
29 

71 
29 

61 
46 

61 
47 

58 
43 

59 
46 

63 
48 

62 
49 

68 

30 

67 

33 

57 
22 

59 

22 

70 
24 

57.1 
28.3 

MAX 
MIN 

63 

37 

69 
39 

60 
39 

54 
29 

60 
28 

48 

40 

51 
44 

46 
41 

53 
35 

59 
33 

65 
34 

71 
38 

74 
38 

75 
56 

77 
47 

78 
51 

70 
48 

79 
54 

77 
58 

80 
64 

81 
65 

73 
62 

77 
62 

76 
62 

73 
48 

69 
38 

71 

39 

77 
51 

68.1 
45.7 

MAX 
MIN 

59 
25 

55 
23 

36 
31 

44 
18 

57 
1  3 

41 
24 

46 
35 

40 
34 

42 
30 

52 
17 

60 
25 

69 

35 

69 
31 

72 
52 

73 
33 

73 
39 

67 
39 

63 
56 

59 
52 

58 
49 

59 
52 

63 
52 

71 

53 

67 

35 

60 

27 

62 
24 

68 

23 

70 
40 

59.1 
34.5 

MAX 
MIN 

64 
34 

62 

32 

45 

30 

49 
27 

57 
30 

50 
33 

47 
40 

47 

36 

47 
36 

58 
30 

63 
34 

74 
37 

78 
42 

79 
49 

77 
50 

80 
51 

80 
48 

83 
55 

78 
56 

70 
60 

65 
52 

81 

53 

75 

63 

80 

63 

76 
49 

68 
40 

75 
39 

68 

48 

67.0 
43.5 

MAX 
MIN 

68 
41 

64 
44 

48 
38 

55 
32 

55 
35 

57 
44 

60 
47 

60 

45 

50 
39 

60 
35 

64 

37 

74 
42 

75 
46 

77 
47 

77 
50 

76 

53 

74 

50 

78 
58 

78 
58 

80 
60 

80 
63 

78 
58 

72 
63 

77 
60 

73 
51 

75 
45 

71 
46 

82 
54 

69.2 
47.9 

MAX 
MIN 

63 
37 

62 
43 

45 
36 

53 
32 

51 
30 

56 
45 

60 
50 

53 
43 

50 
40 

60 
36 

65 

35 

74 
41 

70 
44 

74 
46 

74 

4c 

73 
53 

69 
49 

70 
57 

71 
57 

73 
58 

76 
61 

71 
57 

72 
62 

70 
60 

69 
49 

70 
45 

68 

42 

74 

57 

65.6 
46.9 

MAX 
MIN 

62 
39 

65 
31 

61 

31 

57 
25 

55 
30 

54 
38 

42 
37 

42 
38 

51 
37 

56 
30 

63 

33 

70 
43 

75 
42 

80 
55 

74 
50 

75 
50 

68 
56 

79 
58 

77 
53 

72 
53 

77 
60 

77 
57 

70 

72 
35 

72 
43 

65.8 
42.7 

MAX 
MIN 

65 
39 

69 
41 

64 

39 

55 
30 

60 

33 

59 
41 

61 

47 

53 
42 

52 
35 

59 
33 

66 
34 

74 
37 

76 
41 

77 
50 

78 

50 

79 
51 

79 
52 

79 
58 

79 
59 

81 
61 

81 
64 

79 
63 

75 
64 

71 
64 

74 

50 

71 

38 

74 
40 

73 
49 

70.1 
46.6 

MAX 
MIN 

56 
26 

53 
26 

40 
26 

42 
19 

54 
22 

46 

30 

43 

35 

41 

35 

49 

35 

52 
20 

57 
24 

65 
39 

67 
36 

66 
45 

65 
48 

66 

37 

68 
40 

61 
51 

59 
54 

60 
46 

53 
48 

58 
47 

64 

51 

65 

40 

62 
34 

64 
28 

69 
31 

71 
45 

57.7 
36.4 

MAX 
MIN 

65 
36 

69 
40 

65 
37 

56 
30 

61 
30 

59 
43 

57 
46 

49 
46 

53 
34 

60 

29 

67 

30 

73 
38 

76 

77 

53 

79 
52 

80 
50 

79 
51 

80 
60 

79 
60 

83 
64 

87 
64 

80 

66 

77 
65 

74 
64 

74 
51 

70 

32 

75 
40 

74 
47 

70.5 
46.3 

MAX 
MIN 

67 
36 

60 
34 

46 
32 

50 

28 

53 
30 

54 

33 

53 
34 

52 
34 

50 
35 

60 
>  3 

65 
32 

74 

40 

78 
42 

78 

50 

80 
50 

78 
50 

78 
50 

82 
58 

73 
58 

81 

60 

75 
58 

8  1 
6  6 

76 
64 

80 
56 

73 
58 

71 
42 

76 

50 

77 
49 

68.6 
64.9 

MAX 
MIN 

60 
16 

64 

22 

34 
22 

33 
16 

51 
14 

51 
16 

40 
28 

35 
34 

41 
29 

52 
20 

59 
21 

63 
21 

73 
2  9 

74 
31 

76 
36 

76 
33 

78 
38 

60 
45 

63 

50 

61 

50 

63 
43 

47 

4  2 

48 
44 

74 
46 

67 
46 

59 
32 

69 
29 

72 
32 

58.7 
31.6 

MAX 
MIN 

62 
28 

60 
26 

47 
28 

48 
21 

54 

22 

47 
26 

39 
33 

40 
34 

46 
34 

55 

JO 

63 
23 

71 
29 

7  2 
30 

76 
38 

74 
43 

75 
38 

69 
41 

64 

55 

60 

55 

66 
55 

5  6 
45 

65 
48 

72 
51 

6  5 
44 

60 
33 

67 

32 

69 
35 

73 
49 

61.4 
36.3 

MAX 
MIN 

62 
20 

59 
27 

42 

32 

35 
23 

51 
29 

41 

35 

39 
32 

39 
34 

48 
31 

5  3 
30 

65 

31 

74 
39 

73 
23 

72 
36 

71 

40 

75 
31 

72 
47 

65 

53 

60 

53 

61 
48 

59 
45 

65 

4' 

71 
53 

71 
45 

65 
37 

63 
35 

71 
30 

71 
43 

60.5 
36.7 

MAX 
MIN 

65 
31 

61 
28 

45 
30 

45 
20 

54 
17 

49 

30 

>9 
35 

38 
36 

48 

35 

55 
19 

64 

23 

72 
35 

74 

35 

72 
46 

72 
48 

74 
39 

68 
42 

67 
54 

61 
57 

58 

52 

56 
48 

66 
6 

74 
48 

69 
41 

6  3 

32 

66 
27 

70 
32 

73 
52 

61.3 
37.2 

MAX 
MIN 

■w 

25 

52 
25 

34 
23 

53 
21 

49 
18 

45 
18 

40 

32 

48 

32 

44 

32 

49 

22 

59 
23 

71 
40 

68 

30 

72 
33 

68 
46 

73 
33 

69 
34 

57 
47 

58 
49 

58 
46 

54 
43 

52 
42 

70 
50 

66 

35 

62 
30 

65 
28 

69 
31 

70 
35 

58.3 
33.0 

MAX 
MIN 

65 
35 

69 
40 

65 
40 

56 
31 

57 
32 

61 
42 

57 
45 

49 
42 

55 
35 

60 
34 

67 

30 

74 
36 

78 
38 

78 
54 

78 
54 

81 

50 

78 

50 

BO 
57 

80 
58 

82 
65 

83 
65 

78 
67 

79 
64 

78 
64 

75 
50 

72 
39 

76 
39 

72 
50 

70.8 
46.6 

MAX 
MIN 

63 
30 

65 
30 

44 
30 

5  6 

25 

57 

23 

44 
38 

43 

43 

37 

51 
37 

57 
28 

64 

27 

71 
31 

74 
34 

72 
48 

74 
42 

78 
47 

72 
46 

73 
56 

62 
55 

75 
59 

69 
53 

73 
54 

77 
51 

70 
50 

72 
40 

68 
31 

71 
35 

78 
47 

64.9 
40.1 

MAX 
MIN 

63 
22 

55 
19 

31 
22 

52 
18 

50 
12 

47 
15 

34 

46 

33 

48 

35 

58 
18 

64 
18 

74 
24 

71 
28 

72 
30 

72 
45 

74 
31 

73 
34 

63 
46 

60 
50 

60 
54 

56 
42 

46 
43 

72 
47 

71 
33 

66 
35 

64 
32 

70 
27 

73 
36 

60.2 
31.2 

MAX 
MIN 

65 
30 

67 
34 

64 
29 

62 
26 

58 
27 

55 
35 

48 

18 

41 

37 

50 
33 

58 

25 

65 
28 

72 
28 

75 
38 

76 
51 

78 
46 

79 
47 

77 
50 

79 
58 

74 

55 

79 
58 

78 
63 

77 
53 

76 

59 

74 
46 

69 
35 

71 
35 

75 
47 

68.2 
41.1 

MAX 
MIN 

45 
28 

55 
20 

46 

22 

40 
28 

35 
32 

45 

30 

45 
34 

54 
30 

61 
28 

70 
35 

67 
38 

73 
38 

72 
38 

74 
38 

69 
38 

61 
48 

60 
47 

54 
38 

50 
40 

65 
48 

64 

40 

56 
29 

62 
28 

68 
34 

70 
45 

58.4 
35.0 

MAX 
MIN 

61 

29 

52 
26 

35 
25 

53 
22 

60 
27 

39 
32 

38 

33 

41 

33 

49 
36 

54 
24 

62 
28 

74 
37 

72 
40 

73 
46 

75 
49 

76 
44 

69 
49 

63 
51 

60 

64 
57 

42 

54 
45 

73 
53 

64 
47 

67 
37 

65 

33 

70 
34 

75 
48 

60. 4 
38.7 

A I  LEY 

ALAPAMA   EXP  STATION 
ALBANY 

ALLATOONA  0AM  2 

ALMA   FAA  AIRPORT 

ALPMARETTA 

AMERICUS   4  ENE 

APPLING   1  NW 

ASHBURN 

ATHENS 

ATHENS  COL  OF  AGRI 
ATHENS  W8  AIRPORT 
ATLANTA  WB  AIRPORT 
AUGUSTA  WB  AIRPORT 
BA1NBRIDGE 
BLACKBEARD  ISLAND 
BLAIRSVILLE  EXP  STA 
8LAKELY 
BLUE  RI0GE 
BROOKLET   1  w 
BRUNSWICK 

BRUNSWICK   FAA  AIRPORT 
BUENA  VISTA 
CAIRO  2  NNW 
CALHOUN   EXP  STATION 


CAMP  STEWA* 
CARLTON  BRIDGE 
CARROLLTON 
CART  ERSV I LLE 
CEDAR  TOWN 
CLAYTON   1  N 
COLQUITT 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 
COMMERCE  1  NE 
CORDELE  WATER  WORKS 

CORNELIA 

COVINGTON 


See  Reference  Notes  Following  station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Station 

Day  Of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

15 

16 
16 

17 

[8 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

CUTHBERT 

MAX 

6* 

68 

64 

54 

58 

55 

50 

44 

51 

57 

66 

72 

75 

76 

76 

80 

76 

78 

68 

77 

78 

78 

78 

76 

73 

70 

72 

79 

it 

3 

37 

41 

35 

26 

31 

HO 

42 

39 

33 

33 

35 

41 

36 

56 

49 

52 

50 

58 

58 

62 

6  5 

57 

62 

63 

45 

38 

41 

52 

45 

6 

DAHLONEGA 

MAX 

56 

58 

45 

32 

50 

47 

39 

38 

41 

43 

52 

59 

69 

68 

71 

69 

71 

58 

60 

59 

57 

49 

58 

70 

64 

56 

64 

69 

56 

1 

31 

32 

23 

20 

22 

24 

31 

32 

33 

29 

31 

32 

36 

36 

4  B 

45 

43 

49 

5 1 

51 

42 

45 

40 

42 

29 

33 

35 

36 

0 

DALLAS   5  SE 

MAX 

58 

62 

54 

34 

44 

52 

37 

37 

37 

45 

53 

62 

73 

72 

72 

72 

74 

ft 

62 

58 

62 

50 

63 

72 

64 

49 

65 

68 

57 

8 

25 

31 

25 

19 

19 

31 

33 

33 

33 

19 

26 

30 

41 

42 

50 

45 

46 

50 

51 

51 

45 

44 

46 

45 

45 

29 

30 

40 

36 

6 

OALTON 

MAX 

62 

61 

55 

35 

40 

53 

39 

46 

42 

47 

55 

64 

75 

71 

72 

72 

74 

65 

63 

59 

51 

53 

56 

73 

62 

39 

63 

70 

57 

8 

26 

30 

29 

20 

22 

28 

36 

34 

36 

23 

26 

32 

36 

47 

49 

44 

44 

54 

57 

46 

46 

49 

49 

44 

40 

26 

35 

41 

37 

5 

DOUGLAS  2  NNE 

MAX 

65 

67 

66 

37 

52 

54 

50 

55 

46 

45 

57 

66 

70 

76 

74 

77 

80 

78 

77 

74 

79 

80 

81 

79 

78 

68 

66 

76 

66 

9 

M  I  N 

3* 

29 

33 

29 

30 

31 

39 

42 

32 

31 

29 

30 

34 

41 

44 

46 

48 

45 

55 

57 

1 2 

60 

6 1 

61 

62 

34 

37 

39 

41 

9 

DUBLIN  3  S 

MAX 

67 

63 

65 

34 

48 

59 

45 

47 

45 

49 

60 

67 

74 

76 

77 

78 

83 

79 

60 

70 

75 

58 

76 

76 

76 

68 

6  = 

7  5 

65 

s 

31 

30 

2b 

25 

26 

27 

35 

36 

34 

26 

31 

36 

36 

42 

45 

45 

45 

53 

5  8 

48 

50 

48 

50 

55 

65 

36 

37 

37 

39 

9 

EASTMAN   1  W 

MAX 

62 

64 

61 

35 

52 

56 

45 

44 

45 

49 

57 

64 

71 

75 

76 

77 

79 

76 

78 

65 

76 

66 

77 

74 

75 

64 

67 

73 

64 

4 

35 

36 

30 

27 

28 

35 

35 

38 

35 

30 

32 

36 

42 

46 

50 

51 

49 

5  3 

58 

60 

55 

54 

57 

61 

62 

39 

4  1 

45 

4  3 

6 

EXPERIMENT 

MAX 

59 

60 

55 

34 

52 

S3 

40 

40 

39 

49 

55 

63 

72 

73 

71 

74 

74 

66 

63 

63 

67 

54 

65 

73 

68 

45 

65 

69 

59 

4 

37 

35 

27 

22 

24 

34 

34 

34 

35 

26 

31 

41 

45 

50 

49 

47 

48 

54 

56 

56 

43 

43 

53 

53 

40 

32 

40 

49 

40 

6 

FITZGERALD 

MAX 

66 

65 

62 

51 

52 

56 

49 

46 

47 

56 

62 

70 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

78 

80 

80 

80 

72 

76 

75 

67 

72 

70 

6  7 

5 

36 

39 

31 

30 

30 

36 

42 

40 

35 

33 

35 

41 

43 

53 

51 

51 

49 

59 

58 

60 

63 

59 

63 

62 

50 

39 

41 

50 

4  6 

7 

Fleming  exp  station 

MAX 

6* 

62 

50 

54 

54 

52 

49 

58 

65 

74 

76 

77 

78 

77 

76 

80 

74 

75 

77 

78 

77 

70 

72 

76 

6« 

5 

32 

32 

32 

32 

42 

41 

37 

29 

28 

35 

38 

46 

42 

48 

43 

50 

58 

61 

f>U 

56 

56 

56 

59 

42 

35 

42 

4  i 

5 

FOLKSTON  9  SW 

MAX 

69 

68 

53 

58 

60 

58 

64 

62 

52 

60 

65 

73 

75 

76 

78 

76 

81 

82 

85 

84 

83 

73 

83 

82 

74 

76 

82 

71 

6 

41 

41 

37 

30 

33 

41 

49 

46 

Jb 

34 

35 

40 

44 

44 

47 

49 

48 

54 

65 

64 

64 

63 

59 

58 

41 

41 

51 

4  6 

6 

FORSYTH   1  S 

MAX 

61 

57 

46 

52 

53 

48 

41 

42 

50 

56 

63 

74 

74 

73 

77 

78 

70 

71 

61 

70 

68 

62 

75 

71 

69 

66 

70 

72 

6  3 

2 

34 

28 

28 

24 

27 

33 

32 

34 

36 

26 

31 

35 

40 

48 

45 

52 

46 

51 

56 

58 

45 

51 

59 

52 

40 

34 

36 

46 

40 

3 

FORT  GAINES 

MAX 

65 

70 

63 

57 

59 

58 

57 

46 

54 

60 

67 

74 

75 

76 

77 

76 

75 

60 

73 

78 

78 

73 

76 

75 

75 

70 

72 

80 

69 

3 

36 

39 

32 

28 

26 

(9 

43 

40 

34 

32 

34 

40 

41 

56 

49 

50 

49 

6C 

58 

63 

62 

60 

62 

60 

46 

37 

40 

52 

45 

1 

FORT   VALLEY   3  E 

MAX 

65 

61 

37 

52 

54 

42 

42 

45 

52 

59 

66 

74 

76 

76 

79 

79 

76 

79 

62 

75 

66 

73 

78 

70 

70 

70 

73 

80 

65 

4 

32 

32 

30 

26 

28 

37 

37 

37 

34 

27 

30 

39 

39 

49 

47 

51 

49 

56 

56 

60 

51 

51 

59 

59 

39 

35 

37 

51 

42 

1 

GAINESVILLE 

MAX 

58 

50 

33 

53 

48 

44 

35 

41 

47 

57 

63 

73 

73 

73 

70 

75 

65 

60 

59 

56 

54 

47 

74 

64 

58 

67 

71 

73 

58 

7 

33 

32 

23 

21 

24 

29 

32 

33 

34 

28 

30 

36 

40 

44 

51 

45 

50 

49 

54 

54 

42 

42 

47 

43 

31 

31 

35 

47 

37 

9 

GLENNVILLE 

MAX 

63 

65 

49 

51 

59 

51 

50 

49 

48 

59 

63 

74 

76 

77 

78 

79 

79 

81 

74 

78 

77 

61 

76 

80 

74 

70 

74 

72 

68 

1 

36 

34 

32 

28 

31 

35 

42 

40 

38 

32 

34 

>■- 

44 

51 

51 

54 

50 

55 

58 

61 

62 

58 

63 

61 

51 

41 

40 

51 

45 

4 

GREENVILLE   2  W 

MAX 

61 

65 

S3 

53 

55 

53 

41 

40 

50 

55 

64 

71 

73 

73 

78 

72 

70 

6b 

67 

71 

70 

66 

74 

74 

73 

66 

69 

76 

64 

i 

M I  N 

36 

39 

28 

22 

25 

35 

34 

34 

34 

27 

31 

40 

43 

42 

48 

47 

47 

55 

53 

55 

43 

47 

56 

55 

38 

31 

39 

46 

40 

4 

GRIFFIN 

MAX 

62 

56 

41 

53 

55 

45 

39 

40 

50 

57 

64 

74 

74 

72 

77 

79 

69 

64 

64 

67 

64 

62 

75 

65 

67 

67 

70 

76 

62 

4 

MIN 

38 

37 

27 

22 

27 

33 

33 

34 

35 

27 

34 

45 

46 

50 

51 

51 

50 

55 

55 

57 

43 

47 

58 

54 

37 

32 

42 

49 

4  1 

7 

HARTWELL 

MAX 

65 

56 

34 

49 

50 

47 

41 

48 

54 

60 

63 

73 

71 

75 

75 

77 

72 

62 

61 

62 

54 

51 

74 

70 

65 

70 

72 

70 

61 

5 

M  I  N 

36 

30 

2  0 

20 

24 

24 

•  29 

29 

22 

28 

31 

41 

41 

39 

50 

47 

47 

46 

53 

50 

40 

40 

45 

41 

34 

31 

36 

45 

36 

5 

HAWK  1 NSV 1 LLE 

MAX 

66 

67 

53 

55 

57 

52 

42 

48 

51 

60 

62 

74 

75 

76 

78 

81 

76 

78 

75 

76 

68 

77 

75 

76 

72 

70 

72 

75 

67. 

5 

MIN 

30 

31 

31 

26 

26 

37 

39 

38 

3  ' 

27 

28 

33 

36 

52 

42 

47 

42 

61 

58 

58 

55 

53 

62 

62 

46 

37 

37 

46 

42 

0 

HELEN   1  SE 

MAX 

59 

54 

36 

50 

48 

37 

41 

41 

41 

51 

59 

64 

68 

70 

72 

67 

66 

58 

59 

56 

55 

52 

66 

65 

63 

60 

63 

70 

56 

6 

MIN 

25 

24 

25 

22 

18 

19 

34 

34 

34 

29 

1  9 

27 

30 

37 

34 

38 

35 

49 

50 

49 

44 

42 

50 

34 

31 

29 

28 

38 

33i 

1 

HOMERVI LLE   3  WSW 

MAX 

68 

68 

60 

58 

61 

58 

62 

56 

49 

59 

65 

73 

77 

76 

79 

80 

77 

81 

60 

83 

81 

82 

77 

8  0 

78 

70 

75 

77 

71, 

1 

MIN 

35 

35 

35 

26 

28 

39 

47 

43 

33 

28 

27 

33 

38 

42 

42 

48 

44 

5  3 

58 

59 

57 

64 

62 

59 

55 

36 

35 

44 

43. 

C 

JASPER   1  NNw 

MAX  ■ 

58 

47 

35 

45 

52 

41 

45 

38 

43 

50 

56 

7  0 

69 

70 

67 

71 

67 

60 

56 

60 

56 

54 

69 

67 

61 

58 

68 

69 

57. 

4 

MIN 

35 

30 

27 

17 

22 

34 

33 

32 

34 

23 

30 

36 

39 

42 

51 

42 

48 

52 

54 

52 

46 

45 

'l- 

44 

28 

27 

34 

48 

37. 

1 

JESUP   6  S 

MAX 

68 

65 

54 

53 

58 

5b 

55 

53 

49 

58 

64 

73 

77 

77 

79 

80 

78 

02 

79 

60 

83 

84 

82 

83 

80 

68 

77 

76 

70. 

. 

MIN 

30 

30 

33 

26 

23 

34 

44 

42 

37 

25 

24 

29 

33 

39 

40 

44 

42 

54 

58 

61 

59 

57 

63 

55 

56 

36 

31 

44 

41. 

c 

LA  FAYETTE 

MAX 

61 

54 

44 

41 

51 

46 

42 

39 

49 

56 

69 

75 

72 

73 

72 

75 

70 

65 

63 

57 

j3 

61 

74 

69 

60 

68 

71 

73 

60. 

I 

MIN 

32 

37 

30 

17 

19 

28 

36 

36 

35 

22 

28 

36 

40 

50 

5  . 

45 

43 

55 

50 

47 

50 

49 

53 

40 

30 

26 

30 

52 

38. 

I 

LA  GRANGE 

MAX 

63 

68 

58 

57 

56 

51 

39 

45 

55 

57 

65 

73 

75 

72 

77 

78 

75 

67 

60 

71 

70 

67 

75 

71 

66 

68 

71 

77 

65. 

MIN 

35 

32 

30 

22 

21 

35 

36 

37 

33 

24 

29 

36 

39 

48 

46 

46 

51 

56 

55 

57 

47 

51 

55 

51 

37 

30 

38 

49 

40. 

;• 

LOUISVILLE 

MAX 

62 

58 

47 

50 

52 

46 

43 

48 

57 

60 

65 

75 

77 

78 

78 

78 

75 

78 

75 

67 

65 

64 

71 

72 

69 

68 

74 

77 

65. 

MIN 

33 

30 

28 

25 

26 

30 

37 

35 

3  2 

25 

32 

39 

40 

47 

46 

42 

45 

6  8 

58 

60 

45 

48 

60 

59 

40 

37 

35 

38 

40. 

' 

LUMBER  CITY 

MAX 

65 

66 

58 

52 

58 

55 

50 

47 

53 

59 

65 

73 

77 

77 

78 

80 

78 

81 

78 

79 

78 

61 

74 

79 

77 

70 

75 

73 

69. 

i 

MIN 

29 

29 

33 

25 

20 

it 

43 

40 

36 

25 

25 

31 

34 

46 

42 

46 

45 

56 

57 

60 

61 

58 

65 

63 

40 

37 

34 

4 1 

41. 

LUMPK IN 

MAX 

63 

66 

61 

55 

69  5; 

44 

44 

52 

58 

66 

72 

74 

76 

77 

80 

72 

77 

65 

77 

77 

71 

76 

77 

72 

70 

72 

79 

67. 

,. 

MIN 

40 

42 

34 

25 

30 

39 

40 

39 

35 

31 

32 

40 

40 

54 

5  0 

53 

53 

55 

58 

60 

62 

56 

61 

61 

41 

36 

42 

52 

45. 

MACON  W8  AIRPORT 

MAX 

63 

60 

36 

50 

55 

43 

42 

45 

51 

60 

66 

7* 

75 

75 

7b 

79 

75 

77 

63 

74 

67 

71 

77 

70 

71 

69 

72 

79 

64* 

i. 

MIN 

34 

32 

31 

26 

28 

3B 

38 

37 

37 

29 

30 

40 

41 

49 

46 

49 

51 

59 

58 

61 

50 

51 

62 

62 

41 

35 

39 

52 

43. 

MARSHALLV1 LLE 

MAX 

64 

64 

55 

54 

55 

54 

45 

51 

59 

65 

72 

74 

74 

78 

78 

75 

7B 

78 

76 

73 

77 

74 

71 

70 

71 

78 

67, 

i 

MIN 

34 

35 

30 

25 

28 

38 

37 

37 

29 

30 

42 

40 

52 

46 

51 

48 

55 

56 

49 

50 

61 

60 

43 

35 

37 

30 

41. 

< 

MC  INTYRE 

MAX 

61 

61 

56 

33 

47 

54 

42 

41 

44 

50 

56 

64 

73 

75 

74 

77 

79 

77 

66 

63 

67 

66 

75 

70 

62 

67 

72 

77 

62. 

MIN 

22 

25 

25 

23 

19 

20 

36 

36 

34 

26 

23 

24 

31 

34 

4C 

42 

42 

^2 

57 

51 

46 

50 

60 

60 

59 

33 

37 

53 

'7. 

• 

MAX 

63 

61 

50 

51 

55 

53 

46 

46 

48 

59 

64 

74 

77 

77 

77 

79 

78 

81 

78 

70 

66 

79 

79 

77 

76 

69 

74 

74 

6  7. 

MIN 

35 

34 

30 

28 

31 

35 

40 

38 

36 

29 

33 

39 

40 

51 

49 

51 

50 

54 

56 

61 

52 

53 

64 

63 

50 

35 

39 

50 

4  3. 

M I LL EDGE VI LLE 

MAX 

62 

61 

66 

32 

47 

53 

42 

40 

44 

51 

59 

64 

75 

76 

77 

79 

79 

63 

67 

54 

64 

76 

70 

65 

67 

74 

61. 

MIN 

22 

25 

27 

24 

23 

26 

28 

35 

34 

26 

23 

26 

29 

32 

39 

43 

43 

58 

46 

47 

50 

51 

58 

33 

33 

36 

'.6. 

MILLEN 

MAX 

64 

62 

48 

50 

54 

S3 

47 

48 

SO 

59 

65 

75 

77 

78 

79 

60 

78 

80 

76 

68 

6  b 

65 

70 

76 

74 

69 

75 

75 

66. 

MIN 

29 

29 

28 

24 

26 

28 

38 

36 

33 

23 

28 

35 

36 

46 

44 

47 

47 

57 

55 

60 

48 

50 

61 

61 

45 

38 

35 

49 

40. 

MONT  I  CELLO 

MAX 

61 

69 

52 

32 

54 

53 

40 

38 

42 

51 

57 

64 

74 

74 

72 

77 

78 

72 

63 

61 

6  5 

55 

67 

75 

68 

55 

67 

71 

61. 

MIN 

34 

34 

« 

23 

24 

27 

34 

33 

35 

27 

31 

36 

41 

44 

52 

52 

48 

50 

56 

57 

44 

43 

54 

55 

55 

31 

32 

40. 

MOULTRIE   2  ESE 

MAX 

67 

68 

61 

55 

60 

56 

55 

58 

50 

59 

65 

73 

76 

76 

78 

80 

60 

81 

79 

83 

HI 

80 

72 

74 

73 

69 

74 

71 

69. 

MIN 

37 

40 

35 

29 

32 

46 

45 

41 

34 

34 

35 

40 

41 

50 

51 

51 

46 

56 

59 

62 

61 

62 

64 

63 

51 

38 

39 

47 

46. 

NAHUNTA 

MAX 

68 

67 

50 

56 

60 

57 

59 

55 

49 

58 

65 

73 

76 

76 

BO 

79 

76 

81 

81 

84 

6  ' 

83 

72 

R 

72 

70 

76 

80 

10. 

MIN 

33 

36 

34 

28 

27 

38 

48 

44 

38 

31 

28 

33 

36 

43 

43 

54 

47 

53 

59 

62 

5  9 

60 

63 

59 

57 

40 

35 

44 

See  Reference  Notes  Following  station  Index 

-  24  - 


DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
FEBRUARY  1961 


Da} 

oi  M 

16 

onth 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

17 

18 

19 

20 

.1 
21 

22 

»a 

24 

25 

26 

27 

28 

29     30  31 

NASHVILLE   5  SSE 

MAX 

66 

62 

60 

59 

56 

53 

50 

60 

65 

71 

7.5 

75 

76 

79 

77 

63 

•2 

80 

78 

78 

75 

69 

76 

69 

6 

M  I N 

36 

36 

28 

39 

46 

44 

36 

28 

29 

36 

39 

46 

48 

48 

49 

61 

62 

64 

65 

65 

57 

40 

39 

45. 

2 

NEW  1 NGTON  1  NW 

MAX 

62 

55 

44 

49 

54 

52 

52 

48 

49 

58 

62 

74 

76 

77 

76 

7  8 

79 

80 

74 

69 

65 

74 

71 

77 

72 

67 

75 

8 

MIN 

28 

29 

28 

26 

26 

39 

37 

36 

25 

28 

33 

36 

43 

45 

48 

44 

56 

54 

61 

49 

51 

63 

62 

46 

39 

34 

44 

40i 

6 

NEWNAN 

MAX 

63 

60 

49 

51 

54 

50 

40 

40 

49 

56 

64 

73 

74 

72 

75 

77 

72 

65 

60 

68 

68 

65 

74 

7P 

66 

66 

71 

63, 

1 

MIN 

35 

35 

28 

21 

26 

35 

34 

34 

35 

24 

29 

38 

40 

48 

48 

51 

52 

56 

55 

57 

43 

47 

54 

53 

33 

30 

39 

51 

40. 

4 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

MAX 

6* 

66 

60 

56 

57 

48 

45 

43 

50 

57 

64 

71 

7* 

76 

76 

78 

74 

76 

64 

78 

74 

72 

75 

7* 

69 

67 

70 

66. 

2 

MIN 

37 

37 

32 

26 

29 

39 

40 

39 

34 

30 

31 

40 

42 

54 

46 

52 

48 

56 

57 

60 

57 

54 

62 

62 

45 

35 

42 

51 

44. 

2 

ROME 

MAX 

61 

59 

44 

45 

55 

40 

40 

40 

49 

56 

63 

75 

74 

73 

71 

76 

71 

67 

64 

58 

55 

61 

74 

74 

62 

66 

71 

61 . 

3 

MIN 

29 

29 

28 

20 

23 

33 

36 

35 

35 

23 

26 

31 

33 

45 

48 

40 

45 

52 

56 

49 

47 

47 

49 

40 

32 

26 

32 

50 

37. 

2 

ROME   WB  AIRPORT 

MAX 

61 

55 

35 

43 

55 

41 

41 

40 

47 

55 

64 

73 

73 

71 

71 

74 

67 

64 

60 

54 

54 

62 

71 

61 

63 

64 

69 

5  9 

3 

MIN 

27 

28 

28 

20 

22 

34 

36 

35 

I  7 

19 

23 

32 

32 

43 

45 

39 

42 

53 

54 

49 

48 

42 

39 

33 

25 

30 

46 

35. 

6 

SANDERSV I LLE 

MAX 

57 

51 

30 

47 

52 

42 

39 

43 

45 

55 

62 

73 

72 

73 

75 

76 

67 

74 

66 

64 

61 

60 

73 

70 

68 

65 

71 

61 1 

0 

MIN 

32 

28 

28 

23 

25 

33 

35 

35 

33 

27 

29 

40 

41 

5  0 

48 

48 

46 

56 

57 

59 

46 

47 

58 

61 

38 

35 

40 

47 

40. 

9 

SAPELO  ISLAND 

MAX 

70 

60 

45 

52 

50 

55 

60 

59 

51 

60 

64 

74 

73 

77 

73 

74 

70 

70 

76 

72 

7  b 

72 

68 

72 

67 

70 

68 

66. 

2 

MIN 

42 

39 

30 

35 

49 

46 

43 

40 

34 

36 

39 

44 

46 

48 

51 

54 

55 

56 

57 

57 

54 

60 

58 

50 

43 

42 

53 

46. 

7 

SAVANNAH  USOA   PLANT  GDN 

MAX 

67 

64 

56 

35 

52 

55 

54 

51 

49 

49 

59 

65 

75 

78 

79 

81 

79 

77 

79 

67 

60 

69 

70 

66 

78 

70 

71 

1 

MIN 

30 

31 

31 

26 

24 

27 

32 

40 

36 

29 

29 

36 

38 

40 

45 

49 

43 

45 

58 

62 

59 

55 

55 

64 

42 

32 

34 

41. 

1 

SAVANNAH   WB  AP 

MAX 

65 

55 

37 

50 

53 

53 

51 

50 

49 

59 

64 

74 

78 

77 

77 

74 

77 

77 

67 

77 

66 

re 

69 

76 

69 

70 

74 

8 

MIN 

33 

32 

31 

28 

30 

34 

41 

i? 

57 

29 

32 

40 

42 

49 

48 

31 

47 

58 

58 

57 

56 

55 

63 

61 

44 

42 

38 

46 

43. 

6 

SAVANNAH  BEACH 

MAX 

65 

55 

43 

43 

47 

49 

49 

52 

52 

57 

63 

73 

65 

68 

74 

69 

62 

70 

68 

73 

67 

65 

66 

71 

70 

61. 

7 

MIN 

39 

40 

33 

29 

29 

2  9 

44 

40 

38 

33 

36 

37 

38 

49 

49 

49 

52 

53 

5* 

53 

53 

52 

55 

43 

43 

43 

42 

42. 

8 

S 1  LOAM 

MAX 

60 

56 

35 

51 

50 

45 

39 

43 

50 

57 

63 

75 

74 

75 

76 

78 

72 

69 

61 

65 

62 

58 

73 

67 

67 

6  6 

72 

61. 

9 

MIN 

3* 

33 

25 

23 

27 

30 

33 

33 

33 

25 

30 

42 

42 

47 

51 

53 

49 

53 

56 

58 

42 

45 

55 

55 

37 

33 

40 

48 

40. 

4 

SURRENCY    2  WNW 

MAX 

64 

66 

54 

59 

59 

53 

52 

50 

50 

60 

65 

73 

76 

77 

78 

80 

78 

80 

75 

79 

82 

83 

78 

60 

76 

7  0 

75 

69. 

5 

MIN 

30 

32 

32 

28 

25 

34 

38 

40 

36 

27 

27 

32 

34 

45 

44 

48 

44 

54 

58 

61 

59 

59 

63 

62 

56 

40 

35 

44 

42- 

4 

SW  A  ]  H  SBORO 

62 

59 

40 

50 

53 

*7 

44 

46 

48 

59 

63 

74 

75 

75 

77 

78 

76 

79 

72 

67 

64 

76 

69 

74 

69 

67 

73 

64. 

6 

MIN 

27 

29 

27 

26 

28 

35 

38 

34 

30 

27 

28 

39 

39 

50 

47 

52 

48 

58 

57 

60 

49 

51 

60 

6] 

42 

37 

36 

49 

41.6 

TALBOTTON 

MAX 

61 

64 

56 

55 

56 

53 

47 

47 

51 

57 

64 

70 

74 

73 

74 

7B 

75 

76 

78 

74 

72 

71 

77 

75 

70 

6  8 

69 

66. 

5 

MIN 

27 

28 

27 

31 

27 

34 

32 

36 

34 

25 

29 

35 

38 

38 

45 

45 

44 

48 

50 

50 

47 

48 

58 

48 

38 

31 

33 

48 

38.4 

Tallapoosa  2  nnw 

63 

62 

58 

44 

54 

46 

40 

39 

48 

54 

63 

71 

72 

72 

73 

74 

68 

64 

60 

64 

75 

68 

73 

6  6 

65 

67 

68 

62. 

4 

MIN 

25 

24 

28 

29 

19 

28 

34 

34 

33 

26 

19 

28 

36 

38 

41 

37 

40 

55 

55 

54 

45 

50 

49 

le 

30 

27 

28 

32 

35. 

1 

thomaston  2  s 

63 

63 

57 

56 

49 

45 

40 

45 

52 

58 

65 

73 

76 

73 

77 

79 

76 

74 

61 

72 

70 

68 

77 

75 

62 

66 

71 

65. 

1 

MIN 

30 

30 

28 

27 

30 

33 

35 

36 

36 

21 

24 

32 

32 

45 

41 

44 

43 

48 

54 

58 

,6 

45 

51 

46 

39 

33 

32 

43 

38. 

0 

THOHASVILLE 

MAX 

66 

66 

61 

57 

62 

52 

62 

55 

52 

58 

66 

75 

7b 

76 

78 

78 

78 

78 

78 

81 

8.' 

78 

72 

74 

72 

71 

70 

70 

69, 

5 

MIN 

36 

41 

44 

29 

28 

41 

50 

42 

H 

32 

32 

38 

40 

50 

51 

50 

49 

57 

59 

64 

62 

61 

65 

64 

51 

38 

39 

49 

46. 

4 

THOMASVILLE   WB  CITY 

MAX 

65 

69 

51 

57 

60 

52 

62 

52 

52 

59 

67 

74 

76 

76 

76 

80 

78 

78 

78 

80 

81 

77 

74 

74 

71 

72 

75 

70 

69. 

2 

MIN 

44 

46 

37 

31 

36 

41 

51 

40 

36 

37 

39 

45 

48 

53 

51 

54 

55 

60 

59 

65 

63 

66 

64 

64 

47 

40 

47 

53 

49. 

0 

T I  ETON  EXP  STATION 

MAX 

64 

65 

66 

39 

54 

58 

52 

52 

46 

50 

58 

65 

70 

75 

74 

78 

60 

79 

79 

75 

80 

80 

79 

71 

75 

59 

68 

72 

66. 

5 

MIN 

36 

40 

38 

29 

32 

37 

38 

44 

37 

32 

32 

36 

*1 

43 

50 

51 

54 

51 

60 

60 

62 

61 

64 

64 

59 

3<i 

40 

50 

45. 

7 

TOCCOA 

MAX 

61 

53 

33 

53 

46 

42 

36 

51 

49 

56 

62 

74 

67 

75 

73 

75 

69 

61 

61 

58 

54 

50 

73 

69 

64 

68 

71 

73 

60. 

0 

MIN 

36 

31 

23 

22 

22 

27 

32 

33 

33 

28 

33 

41 

40 

40 

49 

46 

46 

48 

53 

49 

43 

43 

43 

41 

32 

31 

36 

44 

37. 

3 

VALOOSTA   WB  AIRPORT 

MAX 

66 

65 

67 

43 

59 

62 

55 

64 

4B 

51 

60 

65 

72 

76 

75 

78 

79 

76 

80 

79 

84 

83 

82 

70 

78 

68 

70 

75 

69. 

0 

MIN 

29 

36 

42 

27 

28 

35 

42 

47 

35 

34 

32 

31 

38 

46 

46 

46 

50 

50 

59 

60 

62 

62 

65 

63 

66 

40 

39 

39 

44. 

7 

VALOOSTA   4  NW 

MAX 

67 

70 

59 

59 

62 

55 

65 

50 

51 

60 

65 

74 

78 

78 

78 

BO 

80 

80 

81 

85 

8) 

83 

75 

79 

74 

70 

75 

75 

71. 

1 

MIN 

34 

37 

41 

27 

29 

40 

48 

47 

33 

28 

27 

3* 

39 

48 

46 

48 

46 

55 

59 

60 

5V 

61 

66 

64 

52 

3  7 

39 

47 

44. 

7 

WARRE  NTON 

60 

55 

36 

50 

51 

48 

45 

45 

51 

61 

64 

7S 

77 

74 

77 

81 

73 

74 

71 

66 

62 

60 

73 

70 

62 

65 

72 

76 

63. 

4 

MIN 

30 

28 

25 

22 

26 

30 

34 

34 

31 

25 

39 

39 

39 

47 

48 

48 

48 

57 

55 

58 

43 

46 

60 

5  6 

58 

34 

35 

47 

40. 

e 

WASH  I NGTON 

MAX 

sa 

41 

29 

50 

48 

41 

35 

47 

49 

56 

61 

73 

72 

73 

72 

74 

67 

66 

61 

62 

46 

55 

70 

63 

67 

66 

71 

58. 

3 

MIN 

25 

30 

23 

20 

21 

22 

26 

33 

32 

21 

30 

35 

34 

41 

46 

49 

49 

50 

54 

54 

42 

44 

44 

52 

51 

32 

33 

40 

36. 

9 

waycross 

MAX 

69 

68 

58 

40 

52 

57 

57 

49 

49 

53 

67 

73 

77 

77 

79 

81 

78 

79 

81 

84 

83 

a; 

79 

70 

71 

71 

75 

78 

1 

M  I N 

36 

35 

33 

27 

27 

39 

40 

43 

35 

30 

31 

38 

Ji> 

41 

44 

45 

47 

47 

58 

60 

58 

61 

60 

60 

60 

38 

37 

43. 

2 

WAYNESBORO  2  NE 

MAX 

63 

47 

45 

52 

48 

47 

49 

57 

64 

73 

76 

74 

77 

IS 

75 

77 

78 

73 

67 

68 

70 

73 

74 

70 

76 

80 

66. 

6 

MIN 

35 

28 

26 

29 

28 

35 

34 

24 

30 

34 

39 

48 

50 

49 

45 

57 

56 

55 

40 

48 

58 

57 

46 

39 

38 

52 

4  1  . 

5 

WEST  POINT 

MAX 

75 

69 

62 

70 

69 

77 

65. 

1 

MIN 

30 

29 

32 

23 

23 

34 

38 

38 

36 

24 

25 

36 

35 

46 

43 

44 

45 

56 

57 

58 

so 

53 

56 

4  1 

32 

50 

40. 

0 

WINDER  1  SSE 

MAX 

61 

56 

33 

44 

54 

48 

42 

49 

55 

57 

61 

74 

72 

74 

75 

It 

72 

58 

61 

62 

60 

48 

72 

70 

68 

63 

69 

73 

61  . 

0 

MIN 

26 

30 

22 

24 

21 

28 

32 

30 

24 

24 

26 

48 

48 

39 

48 

48 

48 

41 

48 

56 

41 

42 

47 

40 

34 

31 

33 

44 

J6. 

6 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•  e> 
E-  < 

ALLATOONA  OAM  2 

EVAP 
WIND 

.06 
50 

.09 
77 

157 

* 

36 

.03 
48 

.07 
119 

201 

.16 
81 

■  11 
35 

.03 
90 

.03 
27 

.10 
39 

.10 
45 

.16 
43 

.08 
30 

.09 
34 

.02 
43 

.03 
99 

.03 
38 

17 

118 

141 

91 

.16 
43 

82 

130 

42 

.10 
8 

1964 

EXPERIMENT 

EVAP 
WIND 

• 

55 

• 

40 

* 
140 

n 

58 

.43 
57 

.09 
85 

.02 
130 

.00 
93 

.05 
152 

.06 

65 

.11 
50 

.17 
98 

■  IB 
102 

.19 
1  III 

.08 
35 

.14 
40 

.13 
48 

.11 

67 

95 

40 

85 

125 

.03 
100 

.13 
25 

180 

.18 
240 

.10 
30 

.10 
100 

B2.81 
2475 

ROME  WB  AIRPORT 

EVAP 
WIND 

.07 
18 

,08 
20 

.06 
113 

* 

55 

• 

40 

* 

39 

• 

46 

,12 
44 

.02 
85 

* 

43 

.15 
38 

.09 

35 

.12 

30 

.06 
30 

.06 
22 

.09 

35 

.10 
21 

.07 
18 

.01 

.00 
103 

32 

.02 
65 

40 

.08 
28 

.03 
96 

.10 
115 

.08 
13 

.08 
38 

Bl  .60 
1260 

TI1TON  EXP  STATION 

EVAP 
WIND 

.10 
28 

.10 
24 

.10 

6  8 

.01 
46 

.14 
40 

.04 
89 

.01 
106 

.01 
54 

.07 
87 

.06 
46 

.06 

37 

.02 
34 

.24 
40 

.12 
45 

.11 
40 

.11 

23 

.14 
36 

.16 
76 

.22 
116 

.06 
57 

.09 
41 

.14 
60 

.15 
113 

.03 
57 

.12 
158 

.23 
123 

.11 
38 

.14 
38 

2.89 
1738 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


GEORGIA 
FEBRUARY  1961 


Station 

Day  of  month 

And 

Depth 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

TIFTON  EXP  STATION 

3  INCHES 

MAX 

46 

49 

50 

43 

47 

47 

45 

45 

44 

44 

55 

57 

59 

61 

61 

62 

62 

65 

66 

65 

64 

65 

62 

57 

60 

55.2 

MIN 

37 

41 

41 

39 

39 

39 

41 

44 

40 

38 

42 

48 

50 

50 

53 

55 

59 

57 

59 

61 

61 

61 

52 

50 

50 

48.3 

6  INCHES 

MAX 

51 

52 

55 

50 

52 

51 

51 

51 

51 

51 

51 

52 

56 

57 

60 

61 

61 

61 

61 

62 

63 

63 

63 

63 

63 

60 

61 

56.8 

MIN 

50 

50 

51 

48 

50 

51 

51 

51 

50 

49 

49 

49 

52 

54 

57 

58 

60 

60 

60 

61 

62 

63 

62 

62 

59 

58 

58 

55.0 

Slope  of  Ground:     Less  than  5  percent  to  the  northwest.     Soil  Type:     Tlfton  loamy  sand.     Ground  Cover:     Perennial  grass  sod.  Instrumentation: 
3  Inch  Depth  -  Frlez  Standard  Distance  and  Soil  Thermograph,   Model  1100,   6  Inch  Depth  -  Friez  Air  and  Distance  Thermograph, 
Model  1120. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


GEORGIA 
FEBRUARY  19S1 


Day  of  month 


1      2     3      4      5      6      7      8     9     10     11     12     13     14     15     16     17    18     19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30  31 


ALPHARETTA 
ATHENS 

ATHENS  WB  AIRPORT 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

BI.AIRSVILLE  EXP  STA 

BLUE  RIDGE 

CARLTON  BRIDGE 

CARROLLTON 

CEDARTOWN 

CLAYTON  1  N 

COMMERCE  1  NE 

CORNELIA 

COVINGTON 

DAHLONBGA 

DALLAS  5  SE 

DALTON 

GAINESVILLE 

HART WELL 

HELEN  1  SE 

LA  FAYETTE 

MACON  WB  AIRPORT 

MC  1NTYRE 

MILL EN 

NEWINGTON  2  SSW 
ROME 

ROME  WB  AIRPORT 
SAVANNAH  WB  AIRPORT 
TOCCOA 

WAYNESBORO  2  NE 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
S*  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


See  reference  notes  following  Station  Index 
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1U1  r\Lj  niijwir iini iwim 


GEORGIA 
FEBRUARY  1961 


Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.     Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".     Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly 
in  mountainous  areas.  w  '  "  * 


-  28  - 


_-.v__x._^v_,__   i^vir^nni  UIIL  Georgia 

  FEBRUARY  1961 


Cleveland  3  NNE,  Tenn. 
I  "°" 

CtatUMCO  (■  AP,  T>lu>       Conasauta  1  N ,  Tit 

°  <S>       I  / 

B»r  Daw.  Tenn.  ^  3 


kamauga  Park  Ringgold' 


45' 

Andreas  2  Ej 


Cowecta  Exp  Sta,  N,  C 
^Vouor  Harris  Highlands  2  « 


Brovnrd , 


C  45° 


Blue  Ridge  Rosvr  Daml 

Top  ^ Hemp town 


GEORGIA 


-o- 

ChoeatoeY 


P         ,»ac»««ack  Cap,0 

S|      J.nalnjaW     P    Tunnel   Hill  Mat 

|»«o  //^  Vo.uonjo-  c1  «    <r  0 

Rising  jfri     -<V- li  i  ~-~  ,,.     ^.  ?hat         t  h     Stanley  G»p\  ) 

I  "l-T-5-— -(C,,  ■"»»">■"  !■  ^^.sJicne. 

48°ilWFST/         I?""0  Carter,        „       _^,-CooD.r  G.D       |      O  I 

i,      o  /  cVhou"  fi"  "V1™ 


3.1m  > 

A 


n-*.l-ong  Creek 


48* 


75TH  MERIDIAN  TIME  ZONE 


i  °  *      T5^)-V*%  O 

,                      J-)_      ^Cleveland  !f  * 

■!.K*.„.\>>"lon.,.'  *     -p-*«H.  >• 


-(S-Clofflson  ■•:<■,  S.  C. 

Oalnray,  8,  c. 


-  — ..hvhh  ..ajj  Jim  ion    ■  \  —        .  -\J-       n  « 

it  .aL,^ 2 » ;  v  At 

a,-.-..  i'A„  /Is        Jr*  Falraount  Klt^LjTL       Clermont  3  «■  V 

rj—lr-lIU,   0    o  J_y^kVr-%_  \ 


\ Gainesville 


\  Anderson  FAA  AP,   S.  C, 
Cnrnosvll  In  *j 

•    •     -o-  o 

\H';'""  \  Antre.IUe,  s.  c. 
Bowman       —  ■ 


_,*'"''' ^  ' '■ -•  "i^^TaT^  3canton,  fir,,™,.!™  i  w  1  '  ~  V  ^  I  ^-^Bowma  n  * 
•Re..  .  „  0O4-.AH.tO0n.  A       OC;^'n8  '  "    V.^ville  ,0V"  1 

"»-'jD._C'_r#^5L'1U0     /an.ld..4-*»li-fv     J»-i»fl»E       \  Eloerton^ 


II    ,    ,  ■J^^fryiiiatoona  Dan  2]  ,. 

Cave  Sngs  4  ss»         ts       Car torsv 1 1 le A       J  _ . 

5-2*-         -    -   __.IL   O      r     •Fu  lds  CrOMN  Road,^ 

W                 .  /"^"""llej;      Wood.toeT       -O-AlpMri-lli  | 
=  ^  ^  


O  ll 

High  To*er,  Ala. 


,    T*t  "ore 
Atlanta  Bolton  X 

■y/O  i 

O      *r  \ 

Dougla,.ille/-AtUnt,  J„  .j,  -  —   . 

1  \    j  v    -o-  y 

/N.  Godfrey  -1  se  / 


Calhoun  Falls,  S.  C 
i  WB  Airport  v  Carlton  Bridge  \ 


|       -.noer  i   S5E       Ath<-ns         ftirporl  ^  Carlton  Bridge  \ 

»tkin.»llie  ARS(  Lexl„^to„  ' ^  L.neolntonV  J<""'|S",n 


2  SSW,  S,  c. 

■o 


51° 


a-— 54 

i  /       I  -O-  «Trsnillvllle  y  ^v 

I     \      C  Montczum.'*!  HE  .'^^  y'  \ 

r      J    ,     q  »  ^v.jwu<:  \ 

l>fn.  vista        I  \JT^ ^  <  \ 


r\  Preston  •  -o-     \  1 

I  -o-  *  - 

 Plains  3*  Ga  Exp  Sta   1t 

-r-V— 1 


— 1 

Mount  Vernon  3  WNW 

-o-  \  ,> 

Eastman  1  *_|>V 

Alley 


rv  /  

— vC 

IRA.    /  \  Sava„^,B 


lvilie^V-..  \^ 

Savannah  USDA  PI  Garden  [\»w 

7^   — ^  \-0-  IV-Ofi? 


j    '-———« ----i--m--------»---m--t-----------------.    uAwaji-wH-AHnev  1 1  ie,  K.   C   12  60 

avanabL3"  ^L^pubMc^f .oS°"„o.riJ  S  "ca^ioATi^  S"ciP^-««»?  data  reorder  substations  win  „e 

in  mountainous  areas.  Hourly  Precipitation  Data  .     Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly 
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STATION  INDEX 


STATION 


ABBCV I  LLE 
ADA IRSVI LLC 
AOCL  2  S 
; AILCY 

ALAPAHA  tXP  STATION 
ALBANY 

ALLATOONA  DAM  2 
ALMA  FAA  AIRPORT 
ALPHARETTA 
AMERICUS  4  CNC 

AMER1CUS  EXP  STA  NR 

ANT IOCH 

APPLING  1  NW 

AS MB URN 

ATHENS 

ATHENS  COL  OF  AGRI 
ATHENS  MB  AIRPORT 
ATKINSON  X  W 
ATLANTA  BOLTON 
ATLANTA  MB  AIRPORT 


BA INBR I DGE 
BALL  GROUND 
8EAVERDALE 

BELL v 1 LLE 

BLACK6EARD  island 
0LA |RSV I  LLC  EXP  STA 
BLAKELY 
BLUE  RIDGE 


ESvR  I 


BLUE  F IOGE 
BOWMAN 
BRASSTOwN  BALD 
BROOKLET   1  N 
BRUNSWICK 

BRUNSWICK  FAA  AP 
BUENA  VISTA 
BURTON  DAM 
BUTLER 

BUTLER  CREEK 

CAIRO  2  NNW 
CALHOUN  EXP  STATION 
CAMILLA 
CAMP  STEWART 
CANTON 

CARLTON  BRIDGE 
CARNESV ILLC 
CARROLLTON 
CARTERS 
CARTERSVILLE 

CARTER Sv I LLE  3  SM 
CAVE  SPGS  *  SSW 
CEDARTOWN 


CHICKAMAUGA  PARK 

CMOESTOE 
, CLAYTON  1  N 
CLERMONT  3  SW 
CLEVELAND 
COLQUITT 

COLUMBUS 

COLUMBUS  WB  A1RPOI 
COMMERCE    1  NE 
CONCORO 
COOL IOGE 

COOPER  GAP 
CORDELE  WATER  WOR 
CORNEL  I  A 


CURRYVlLLC  2  W 
CUTHBERT 
DAHLONEGA 
DALLAS  5  SE 
DAL TON 

DANVl LLC 
DAWSON 
DAWSONVILLE 
OUt  POST  OFFICC 
DOCTORTOWN  1  WSW 

DOLES 

DONALSONVl LLE  3  W 
DOUGLAS  2  NNE 
DOUGLASVILLE 
DOVER 


DUBLIN   3  S 
DUBLIN  2 
EASTMAN  I  I 
ED  1  SON 
ELBERTON 

ELL1JAY 
EM8RY 

EXPERIMENT 
FA IRMOUNT 
FARGO 


fields  cross  roads 

fiugeralo 

Flat  top 

Fleming  cxp  station 
folkston  3  s$w 

FOLKSTON  9  SW 
FORSYTH  1  S 
FORT  GAINES 
FORT    VALLEY    3  £ 
FRANKLIN 

GAINESVILLE 
GIBSON 
G4.ENNV  1  LLE 
GOAT  ROCK 
GODFREY  A  NE 

GREENVILLE  Z  W 
GRIFFIN 
HAMILTON 
HAMILTON  *  W 


COUNTY 


0010  WILCOX 
0041  BARTOW 
0053  COOKE 
0090  MONT GONER' 
0131  BERRIEN 

0140  DOUGHERTY 
0181  BARTOW 
0211 1  BACON 
02191 FULTON 
0233  SUMTER 

0256 ! SUMTER 
0296  UNION 
0311  COLUMBIA 
0406  TURNER 
CLARKE 

CLARKE 
CLARKE 
BRANTLEY 
FULTON 
0451. FULTON 

j  0495 ! RICHMOND 
I OSOOiRICHMONO 
I  0581  DECATUR 
0603  CHEROKEE 


HIT 


IELL 


1 078?  Evans 
09461 mc  intosh 

I  0969  UNION 
I 0»T9| CARLY 
1024  FANNIN 


1029  I 


NIN 


1170  TOWNS 
1266  BULLOCH 
1340  GLYNN 

1345  GLYNN 
1372  MARION 
14)3  RABUN 
1425  TAYLOR 
1433  RICHMOND 

1463  GRADY 
1474  GORDON 
1300  MI TCHELL 
1544  LiaCRTY 
1585  CHEROKEE 

i  1601 . ELBERT 
1 1619  FRANKLIN 
I  1640  CARROLL 

1657  MURRAY 
. 1665  BARTOW 

1670  BARTOW 
1715  POLK 
1732  POLK 
1856  MURRAY 
1906  WALKER 


1927 


.  N 


199B  HALL 
2006  WHITE 
I 2153| MILLER 

! 2161  I  MUSCOGEE 
2166  MUSCOGEE 

! 2160  JACKSON 
2198  PIKE 
2238  THOMAS 


224. 


2266  CRISP 
I 2283  HABERSHAM 

2318  NEWTON 
| 2408  FORSYTH 

2429  FLOYD 

2430  RANDOLPH 
I  2475! LUMPKIN 

' 2485  PAULDING 
2493  WHITFIELD 


2?  J 


2726  WORTH 

2736  SEMINOLE 

i 2783  COFFEE 

2791  DOUGLAS 

2799  SCREVEN 

2839  LAURCNS 

2844  LAURENS 

2966  DODGE 

3026  CALHOUN 

3060  ClBCRT 

3115  GILMER 
3147  PAULDING 
3271 I  SPALDING 
3295  GORDON 
3312  CLINCH 


3465  CHARLTON 

3506  MONROE 

3516  CLAY 

3544  PEACH 

3567  HEARD 

I 3621 1  HALL 

3693  GLASSCOCK 

3734  TATTNALL 

3782  HARRIS 

3792  MORGAN 

3915  MERIWETHER 

3936  SPALDING 

4028  HARRIS 

»033  HARRIS 

4070  COWETA 


32  00 

34  21 

31  07 

32  11 
31  21 

31  35 

34  10 

31  32 
34  04 

32  06 

32  06 
34  33 

33  33 
31  42 
33  58 

33  55 

33  37 

13    31  13 

33  49 

ia  » 


32  09 
31  29 
34  51 

31  23 
34  52 

34  33 
34  12 
34  32 

32  23 
31  08 

31  09 

32  16 
34  47 


34  22 

33  36 

34  36 


34  03 
34  01 
34  46 
34  35 


83  16 
64  57 
63  25 


84  01 

62  20 

83  39 

83  23 


61  52 
84  28 
64  25 

81  58 

81  58 

84  34 

84  2  3 


84  I 

63  02 
83  49 


31  46 

34  32 

33  33 

34  46 

32  36 
31  46 
34  25 


82  59 
63  14 

85  05 


83  53 

84  55 
82  51 


83  15 

84  30 
81  24 


82  08 

83  57 
85  03 
83  51 


62  36 
61  55 
85  05 

63  27 


3  34  19 

I  111  33  14 

1  31  56 

3  32  36 

10  33  29 


6     33  02  64  45 

9     33  15  84  16 

32  45  84  32 

31    32  43  84  56 

6     33  14  8< 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


WILLIAM  M.  CAMPBELL 
FRANKLIN  M.  HAMMONDS 
COOKE  CO.  FORESTRY  UNIT 
BREwTON-PARKER  COLLEGE 
ROY  E.  HOLLAND 

FRANK  S-  OR TON 
CORPS  OF  ENGINEERS 
FED.  AVIATION  AGENCY 
MRS.  SARAH  R.  ROBERTS 
BLANCHE    S.  RHYNE 


PROF.  E.   S.  SELL 


U.S.  WEATHER  BUREAU 
NEWSPAPER  PRTG.  CORP. 
SIDNEY  R.  MULLEN 
MRS.  ESTELLE  GROGAN 
MRS.   H.    E.    WAR  MA  C  K 


HENRY  C.  Hi 
U.S.  FISH  • 
GEORGIA  MTI 


tRN 

WLDLF.  S' 
.  EXP.  STi 
rANDIFER 


TVA-HO 

MRS.  GWENOOLYN  BROWN 

TVA-147 

W.   C.  CROHLEY 

BENJAMIN  E.  JAMES 

FED.  AVIATION  AGENCY 
GEORGIA  FORESTRY  COMM. 
GUY  W.  RUCKER 
THOMAS  F.  MATHEWS 
EDWIN  S.  EPSTEIN.  JR. 

J.  0.  BELCHER 

NW  GA.  CXP.  STATION 

CHARLES  L.  KELLY 

POST  ENGINEERS 

C.  B.  TEASLEY 

J.  0.  MOORE 
JOHN  W.  CARROLL 
CITY  OF  CARROLLTON 
RALPH  M.  MESSER 
CITY  OF  CARTERSVILLE 


GRANVEL 


ATUM 


RS.  NETTIE  R.  A 
IMMY  C.  OUILLIA 


ARTHUR  L.  SMITH 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
RADIO  STATION  WJJC 
C.  R.  SMITH 
C.  W.   ELLINGTON.  JR. 

M.   LUTHER  GADDIS 
CITY  OF  CORDELE 
MRS.  ELIZABETH  R.  MANE' 
JACK  L.  CHAPMAN 
MILES  M.  WOLFE 

JOSEPH  B.  DAVIS 
F|RE  DEPARTMENT 
JOE  W.  WOODWARO 
LUTHCR  M.  BYRD.  JR. 
JOHN  S.  ANDREWS 


£1  = 


T.  SMITH 

S.    W.  KENNEY 

MRS.   THELMA  F.  COX 

TVA-633 

R.  C.  THOMPSON 

JOHN  R.  RUSS 
CARL  J.  PATTERSON 
WARREN  GRANTHAM 
LEONA  6.  THOMPSON 
WARREN   W.    WY ANT 

WILIFORD  P.  NALLET 
CITY  OF  DUBLIN 
GA.  FORESTRY  COMM. 
DAN  W.  HAMMACK 
SHELBYN  C.  gunter 

MRS.  LORA  DOVER 
MISS  JANET  ALLGOOD 
U.  OF  GA.  EXP.  STATION 
OYMPLE  D.  WARMACK 
ST.  REGIS  PAPER  CO. 

SAMUEL  R.  HARMON 
CITY  FIRE  OEPT. 
TVA-109 

SOIL  CONSERVATION  SVC. 
FRANK  H.  DAVIS 


SAM  S.  HARBEN 
SANFORD  N.  BRADDY 
W.  C.  BARNARD 
GA.  POWER  COMPANY 
MRS  CURTIS  TUMLIN 

STATE  FORESTRY  SERV1CI 
HORACE  0.  WE ST BROOKS 
GEORGE  E.  GRANTHAM 
BLUE   SPRINGS  FARM 
MRS.  RUTH  T.  GABLE 


marTwell 
hawk 1nsv i lle 

HAlLEHURST 
HELEN  1  SE 
MENPTOWN  GAP 


JESUP 
JESUP  8  S 
JOHNTOWN 
JONESBORO 
JULIETTE 

KENSINGTON 

KINGSTON 

LA  FAYETTE 

LA  FAYETTE   1  VE 

LA  GRANGE 

LEXINGTON 
LIME  BRANCH 
L I NCOLNTON 
LITTLE  HIGHTOWER 
LOUISVILLE 

LUMBER  CITY 
LUMPKIN 

MACON  WB  AIRPORT 
MARSHALLVILLE 
MAYSVI LLE 

MC  INTYRE 

MCTTER 

M1DVILLE 

M1DVILLE  EXP  STA 
Ml  LLEDGEVl LLE 

MlLLEN 

MILLHAVEN  8  E 
MONROE 

MONTEZUMA  1  NE 
MONTI  CELLO 

MORGAN 
MORGAN   ',  NW 
MOULTRIE  2  ESE 
MOUNT  VERNON   3  W 


NASHVILLE  5  SSE 
NEEL  GAP 
NEWINGTON   1  NW 
NEWNAN 


COUNTY 


UNION 

TOWNS 

CLINCH 

BUTTS 

PICKENS 

PICKENS 

WAYNE 
WAYNE 
DAWSON 


BARTOW 
WALKER 
WALKER 
TROUP 

OGLETHORPE 

POLK 

LINCOLN 

TOWNS 

JEFFERSON 


NORCROSS  4  N 

PATTERSON 

PEARSON 

PLAINS  SW  GA  EXP 

PRESTON 
QUITMAN 
RESACA 
RINGGOLD 
| RISING  FAWN 

ROME 

ROME  6  SW 

ROME  WB  AIRPORT 

SANOERSVlLLE 

sapelo  Island 

savannah  usoa  pl. 
| savannah  wb  ap 
savannah  beach 

SI  LOAM 

SPARTA  2  NNW 

STANLCT  GAP 
ST ILLMORE 
SUCHES 
SUMMERVI LLE 
SURRENCY  2  WNW 


SWEET  GUM 
SYLVAN I A 
TALBOTTON 
TALL  POOSA  2  NNW 

TAYLORSVILLE 
THE  ROCK 
TMOMASTON  2  S 
THOMASVl LLE 
TMOMASVILLE  WB  CITY 

TIFTON  EXP  STATION 

TITUS 

TOCCOA 

TRAY  MOUNTAIN 
TUNNEL  HILL 


386  TELFAIR 
394  STEWART 
443  BIBB 
550  MACON 
633  JACKSON 


85B  BURKE 
863  BURKE 
874  BALDWIN 


038  CALHOUN 
043  CALHOUN 
087  COLQUITT 
1261  WHEELER 
219  BRANTLEY 

237, BCRR1EN 
2661  UNION 
323  SCREVEN 
335  COWETA 


GWINNET 
6838  PIERCE 
6879  ATKINSOI 
"-087  SUMTER 


WEBSTER 
BROOKS 
GORDON 
CATOOSA 
DADE 


I 7600  FLOYO 
76051 FLOYO 

| 7610 | floyd 

'ash  ington 
i  7808  mc  intosh 


'842 


CHATHAM 
CHATHAM 
CHATHAM 
GREENE 

HANCOCK 


8269  GILMER 
6351 . EMANUEL 
8414  UNION 
6436  CHATTOOGA 


j  8517  SCREVEN 

/ 8535 j  TALBOT 

8547  HARALSON 

8600  BARTOW 

8657  UPSON 

I  8661  UPSON 

8666  THOMAS 

8671  THOMAS 


TIFT 

TOWNS 

STEPHENS 

TOWNS 

WHITFIELD 


VALDOSTA 
VALDOSTA 
WALESKA 


WB  AIRPORT 


WASHINGTON 

WATKINSVILLI 
'AYCROSS 
WAYNESBORO 
WEST  POINT 
WINDER   1  SSI 

WOODBURY 
WOODSTOCK 
YOUNG  HARRI 


LOWNOES 
CHEROKEE 
WARREN 
WILKES 

OCONEE 

WARE 

BURKE 


.  MERIWETHER 
CHEROKEE 
TOWNS 


34  21 
32  IT 
31  33 


31  37 
31  29 
34  31 


32  30 

32  33 

33  05 


31  10 

32  12 
31  11 

31  08 

34  44 

32  36 

33  22 

34  49 

34  42 
34  00 

31  23 
31  18 


34  10 

34  21 

32  58 

31  24 

32  00 
32  08 

32  00 

33  32 

33  16 

34  47 


32  58 

32  52 

30  51 

30  50 

31  28 
34  57 
34  35 
34  48 


30  52 
34  19 

33  2i 


33  07 

32  52 

33  58 


84  26 

81  53 
81  33 
84  17 

84  21 
83  48 

85  22 
64  56 
85  16 
85  16 
85  02 

83  07 


83  13 

62  04 

82  14 

82  12 


81  36 

61  30 
83  43 
64  01 

83  4  1 

84  36 
64  36 
63  43 

82  38 
81  58 


83  17 

83  20 

84  33 
B2  40 


64  35 
84  31 
63  51 


84  32 
83  35 

64  57 

65  07 
65  32 

65  10 


80  31 
83  06 
82  59 


64  01 

65  22 
82  14 


81  39 

84  32 

85  18 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 

fe 

8 1 

S 

w 
a. 

i 

EE 

5P 

7A 

* 

TA 

c 

7A 

7A 

M 

TA 

6P 

6P 

TA 

c 

M 

5P 

SP 

C 

TA 

6P 

8A 

C  H 

C 

6P 

8A 

8A 

c 

8A 

6P 

IA 

6P 

C  H 

6P 

TA 

SP 

9P 

C  H 

MID 

C  HJ 

SP 

M 

8A 

SP 

3P 

6P 

5P 

SP 

7A 

BA 

TA 

SP 

SP 

N 

6P 

6P 

H 

6P 

6P 

SP 

SP 

8A 

6P 

H 

6P 

M 

BA 

BA 

C 

BA 

6A 
6A 

H 

BA 

HID 

HID 

MID 

C  HJ 

SP 

Jj 

•A 

MID 

5P 

H 

6  P 

H 

BA 

7A 

5P 

TP 

BA 

C 

6P 

TA 

5P 

SP 

M 

-1  (. 

HJ 

BA 

8A 

BA 

6P 

TA 

C 

7A 

TA 

C  HJ 

6P 

t? 

TA 

5P 

6A 

5  P 

7A 

BA 

7A 

6P 

5P 

0" 

BA 

C  H 

SAMUEL  A.  VERNE R 
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UNION  BAG  CAMP  PAPER  CO 
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MISS  MAMIE  La  FAUSETT 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Georgia  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Agricultural  Engineering  Building, 
University  of  Georgia,  Athens,  Georgia,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,   but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this 
issue . 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours 
ending  at  time  of  observation. 

Long-term  means  for  full  time  stations   (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.   S.   Weather  Bureau")   are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based 
on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtain ing  measurements  are  taken  from  different  points  for  success ive  observat ions ;  consequent ly  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include 
snow  and  sleet.     Entires  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;   "Daily  Temperature"  Table;   and  "Evaporation  and  Wind"  Table,   and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow 
on  Ground"  Table,  when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local 
standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observat  ions  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  those 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,   and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 


c 

Recording  Rain  Gag 
Precipitation  Data 

e  Station. 
'  Bulletin. 

Hourly 

prec ipitat ion  values 

are  processed  for  spec ial  purposes ,   and  are 

publ is  hed 

later  in  "Hourly 

G 

"Soil  Temperature" 

Table. 

H 

"Snowfall  and  Snow 

on  Ground" 

Table. 

Omission  of  data  in 

any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow 

on  ground 

in  that  month . 

J 

"Supplemental  Data 

•  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 


No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Daily  Soil  Temperature"  Table; 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;   and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automat ic  wind  instruments . 

*  Amount  included  in  f ol lowing  measurement ,   time  distribution  unknown . 

*  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1   inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts   to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station   Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,   E.S.T.   of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station   Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY ,   and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,   exposure,   etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C.   for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  Issues  of  Local 
Climatological  Data  for  the  respect  ive  stations ,   obtained  as  ind  icated  above ,   price  15  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary).     Checks,  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25,   D.  C. 
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ASHEVILLE:  1961 


GEORGIA  -  MARCH  1961 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


Highest  Temperature:     93°  on  the  6th  at  Americus  4  ENE 

Lowest  Temperature:     18°  on  the  11th  at  Blairsville  Exp  Station 

Greatest  Total  Precipitation:     10.51  inches  at  Flat  Top 

Least  Total  Precipitation:     1.50  inches  at  Atkinson  1  W 

Greatest  One-Day  Precipitation:     4.47  inches  on  the  31st  at  Goat 

Rock 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:     Trace  at  19  stations 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:     Trace  on  the  9th  at 

Resaca 


PREPARATION  AND  PUBLICATION  OF  THIS  BULLETIN 

Much  of  the  data  presented  in  this  publication  comes  from 
observations  taken  by  volunteer  cooperative  observers.  These 
observations  are  mailed  after  the  close  of  the  month  to  a 
Weather  Records  Processing  Center,  where  they  are  checked  for 
accuracy  and  completeness  and  placed  on  punch  cards.  These 
cards  are  used  to  prepare  copy  for  the  various  tables.  Print- 
ing and  mailing  is  done  at  the  National  Weather  Records  Center 
at  Asheville,  North  Carolina. 

The  various  steps  all  take  time.     Records  for  any  state  can 
not  be  checked  by  machine  until  nearly  all  of  them  for  that 
state  have  been  received.     Printing  can  not  be  done  until  all 
tables  and  the  text  for  an  issue  are  completed  and  assembled. 

Constant  effort  is  made  to  speed  up  publication  aud  still  main- 
tain high  quality  of  the  data.     A  realistic  deadline  for  mail- 
ing the  printed  Climatological  Data  has  been  set  as  the  15th  of 
the  second  following  month  (45  days  after  the  end  of  the  month 
for  which  data  are  published).     If  any  recipient's  copy  is  un- 
duly delayed,   the  Director,  National  Weather  Records  Center, 
Asheville,  North  Carolina  should  be  advised. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

GEORGIA 
MARCH  1961 
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66.5 
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5+ 
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62.5 
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50.2 

74 

4 
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0 

6.77 

1.68 
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52.7 
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2.0 
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CORNELIA 
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4.3 

82 

4 
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CARROLLTON 
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3.82 

31 

.  0 

0 

9 

3 

1 

EXPER I MENT 

66.6 
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3.93 

31 

.0 

0 

9 

2 

2 

GR I FF I N 

69.1 

46.4 

57.8 
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0 

0 

3 

0 
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83 

5 
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MACON  WB  AIRPORT 

R 
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6+ 

34 
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70.0 
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7+ 

30 

11 
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33 

IP 
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0 

0 

0 

n 

5.65 
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SANDERSVILLE 

69.0 

46.6 
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84 

6 

33 
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3.6 

83 
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30 
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84 
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30 

11 
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71  .5 

45.6 

58.6 

3.1 

86 

6+ 

34 
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221 

0 

0 

0 

0 
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2.87 

31 

.0 

0 
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2 
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77.5 
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63.8 

4.2 

90 

5 

33 

11 
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0 

0 

0 

3.83 
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21 

.0 
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74.2 
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88 

6 

34 

11  + 
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0 

0 

0 

0 
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.0 
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1 

1 

See  Refcertce  Nolei  Following  Stahon  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


GEORGIA 
MARCH  1961 

CONTINUED  .  


Temperature 

F 

recrp 

latioh 

SMion 

1  1 

Average 

1 

|  J  1 

|  E  § 

- 

1 

| 

t 

o 

£ 
o 

No.  of  Days 

1 

S  c  Z 
2  3  S 
3.  e  e 
o  ^  ' 

<3 

« 

Sno 

w.  Steer 

No  or  Daps 

Max 

Mm. 

| 

1 1 

Q  O 

*  rJ 
S  o 

2 

|      10  or  More 

• 

1 

=j 

• 

i 
§ 

i  ; 

-:  I 

. 

h£ 

METTER 

76*8 

49.2 

63.0 

88 

6 

35 

11  + 

114 

0 

0 

0 

0 

3.18 

.90 

•  0 

6 

MIDVILLE  EXP  STA 

72.8 

47.5 

60.2 

85 

6+ 

33 

11 

185 

C 

0 

0 

0 

3.95 

1.95 

31 

.0 

0 

7 

2 

l 

HILLEN 

75.4 

47.6 

61.5 

3.0 

88 

30 

1 1 

15  7 

0 

0 

2 

0 

3  a  39 

.75 

1.38 

3  l 

.  0 

0 

7 

2 

1 

NEWINGTON  1  NW 

75.3 

47.4 

61.4 

87 

6+ 

29 

11 

152 

0 

0 

1 

0 

3.94 

1.38 

21 

.0 

0 

6 

4 

1 

SWA1NSBORO 

73. 1M 

48.0 

60.  6M 

32 

25+ 

171 

0 

o 

3 

0 

3.46 

1.25 

3 1 

.0 

0 

6 

3 

1 

WARRENTON 
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0 
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72.4 

51.1 

61.8 

85 

30 

38 

10 

130 

0 

0 

0 

0 

.0 

0 

SURRENCY  2  WNW 

77.5 

49.0 

63.3 

«8 

6 

31 

11 

110 

0 

0 

? 

0 

4.68 

1  .89 

.0 

0 

7 

4 

3 

WAYCROSS 

77.7 

47.7 

62.7 

1.3 

87 

30+ 

33 

11+ 

117 

0 

0 

0 

0 

5.27 

1  .40 

1  .72 

20 

.0 

0 

5 

4 

3 

DIVISION 

63.9 

3.8 

4.14 

.51 

.0 

See  Reference  Notes  following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 

GEORGIA 
MARCH  1961 


Station 

Total 

Day  of  Month 

1   |   2   |   3  1 

4  | 

5  | 

6 

7  | 

Q 

8  1 

9 

10  1  H 

1  ^ 

13  | 

1J  IK 

14  |  15 

16  |  17  | 

18 

19  | 

20 

21 

22  |  23 

25  ]  26 

27 

28  | 

29  j 

30 

31 

ABBEV  I  LLE 

4  06 

■  15 

.72 

.15 

.06 

.70 

2.1} 

.15 

ADA  1 RSV 1 LLE 

5.46 

T 

.  36 

.60 

1.35 

.26 

.33 

.35 

.17 

.12 

1.70 

AOEL  2  S 

4*11 

.85 

.10 

2.55 

.11 

T 

.90 

MLEY 

At,  A  PAHA  exp  station 

3.06 

•  15 

.22 

•  15 

2.02 

ALBANY 

2*74 

.  36 

.46 

•14 

.10 

.25 

.83 

T 

.30 

.06 

.10 

7 

7 

.14 

ALL ATOONA  DAM  2 

5.49 

T 

1.25 

1.18 

.55 

.50 

.03 

.27 

.02 

■  11 

•  08 

1.50 

ALMA  FAA  AIRPORT 

4.86 

.72 

.14 

.10 

T 

1.59 

T 

.04 

2.27 

ALPHARETTA 

1.15 

1  .23 

.53 

.40 

.10 

.28 

7 

.16 

1.96 

AMERICUS  4  ENE 

6*53 

1  .05 

•  06 

T 

•  20 

T 

.75 

•  35 

.02 

.10 

.15 

2.66 

ANT IOCH 

4.  38 

•  04 

•  02 

.01 

.47 

1.69 

•09 

.01 

.37 

•  17 

.39 

.07 

.04 

.11 

.02 

•  68 

APPLING  1  NH 

5.25 

T 

.03 

.18 

1  .76 

•  07 

.  1  3 

■  19 

.22 

•  40 

.20 

.07 

ASHBURN 

5.96 

.35 

■  30 

■  05 

.95' 

L.25 

ATHENS 

.11 

1.23 

.86 

.46 

.26 

•  52 

.04 

.02 

.06 

2.36 

ATHENS  COL  OF  AGR 1 

'loo 

.19 

.14 

•  05 

1.36 

•  45 

.37 

.15 

•05 

•  03 

.06 

2.39 

ATHENS  MB  AIRPORT 

6.98 

.14 

.05 

.95 

.99 

.48 

T 

.37 

T 

.18, 

7 

•  30 

•  70 

T 

.05 

T 

•  05 

2.72 

ATKINSON  t  H 

1.50 

.20 

•  10 

.20 

1.00 

ATLANTA  BOLTON 

5.75 

.07 

.93 

•  53 

.37 

.83 

.71 

.11 

.  37 

.13 

.37 

1.13 

ATLANTA  WB  AIRPORT  R 

.63 

•  65 

•  47 

T 

T 

.37 

T 

.45 

7 

.01 

.65 

7  7 

.11 

.15 

2.82 

AUGUSTA  WB  AIRPORT  R 

5.04 

•  32 

T 

T 

.63 

•  19 

.42 

"  5 

.12 

.10 

.0* 

2.87 

BA1NBR 1DGE 

3.39 

.15 

.12 

.15 

•  51 

1.21 

.26 

.49 

.39 

.11 

BALL  GROUND 

5.54 

.01 

•22 

.84 

1.36 

•02 

.  59 

.43 

.29 

.22 

.09 

1.45 

REAVERDALF 

5.29 

■  05 

.20 

.23 

2.39 

T 

.46 

.75 

.15 

.04 

.35 

.65 

BLACK  BE  ARD  |  sland 

1  .73 

•  07 

T 

T 

.10 

T 

1 .56 

7 

7 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

4.35 

.01 

.27 

1.44 

•  01 

.51 

.49 

.34 

*l 

.05 

.08 

.05 

1.00 

8LAKELY 

5.15 

.96 

•  09 

•  03 

.16 

.19 

.01 

1.37 

1.07 

.03 

.02 

.07 

.04 

.06 

.09 

.14 

.80 

BLUE  RIDGE 

6.83 

T 

.50 

.70 

.72 

1  .26 

■  05 

.50 

.67 

.55 

.61 

.04 

•  04 

1.17 

BLUE  RIDGE  RESVR  DAM 

5.13 

.20 

•  73 

1  .86 

•  20 

.01 

.53 

.20 

.48 

.10 

7 

7 

.08 

.74 

BOWMAN 

7.07 

•  19 

•  14 

.10 

.68 

2.36 

•  24 

T 

.35 

T  1 

.18 

•  IS 

.10 

7 

.02 

7 

1.86 

BRASSTOWN  BALD 

4.96 

.02 

•  43 

1  .70 

•  06 

.09 

.42 

.« 

■  23 

•  22 

.06 

•  06 

•  05 

1.15 

BROOKLET    1  W 

3.83 

•  23 

.25 

.07 

.35 

.66 

1.22 

7 

1.05 

BRUNSWICK 

1.95 

.03 

.13 

.01 

.83 

.95 

BRUNSWICK  FAA  AIRPORT 

2.71 

■  02 

T 

.07 

.02 

1.12 

.54 

7 

I 

.94 

8UENA  VISTA 

•  73 

T 

t*  ' 

.17 

•  30 

l 

.01 

.»3 

.04 

.03 

.07 

•  01 

7 

4.31 

BUTLER 

3.45 

•  73 

.72 

* 

2.00 

BUTLER  CREEK 

3.24 

.62 

.08 

.36 

•  19 

T 

.45 

.42 

.06 

.12 

.94 

CAIRO  2  NNW 

4.77 

.01 

.12 

•  10 

T 

2.80 

.72 

.07 

.17 

.17 

.04 

.57 

CALHOUN  EXP  STATION 

6.33 

•20 

1.10 

1.70 

.30 

•  10 

.58 

.20 

.20 

.09 

1.90 

CAhlLLA 

3.39 

.17 

.27 

•  19 

.26 

1.10 

.20 

•  54 

.10 

.40 

.07 

.09 

CAMP  STEWART 

4.85 

T 

•  84 

•  04 

•  05 

1 . 70 

•  26 

.66 

1.30 

CANTON 

5.82 

.05 

1.17 

1*43 

.07 

.62 

.12 

.65 

.12 

.03 

.09 

1.47 

CARLTON  BRIDGE 

5. OA 

.04 

.10 

.18 

1  .08 

.06 

.30 

.32 

.16 

.94 

.10 

.02 

1.76 

CARNESVILLE 

4.22 

.60 

.72 

.09 

.34 

•  03 

.39 

.39 

.05 

.04 

1.57 

carrollton 

6.  74 

1.10 

.75 

.65 

.89 

.14 

•  10 

.16 

.20 

2.75 

CARTERS 

5*15 

.88 

1  .58 

.  6 

.45 

.09 

1.59 

CARTER  SV I LLE 

3.67 

.20 

1  .00 

•  52 

.73 

.25 

.01 

.01 

.95 

CARTERSVILLE   3  SW 

5.51 

T 

1.10 

1  .26 

.51 

.5* 

.07 

.29 

.02 

.12 

•  00 

1.52 

CEDAR  T  OWN 

5.59 

.08 

.03 

.05 

1.27 

1.21 

T 

.39 

.52 

.12 

.03 

.12 

.02 

.11 

.14 

1.50 

CHATSWORTH 

5.21 

.01 

T 

.26 

.25 

2.28 

•  04 

.60 

.64 

.12 

.06 

.06 

.01 

.15 

.73 

CHICKAMAUGA  PARK 

6.53 

•  22 

.11 

3.79 

.05 

•  54 

.59 

.05 

•  16 

.03 

.04 

.21 

CMOESTOE 

4.85 

.36 

1  .42 

.01 

.68 

.♦J 

.39 

•  18 

.12 

.15 

.05 

1.04 

Clayton  i  n 

6.42 

T 

.06 

.07 

.72 

1*33 

■  01 

.36 

•  14 

1.21 

.17 

.59 

.07 

.01 

1.68 

CLEVELAND 

5.28 

T 

T 

.47 

1.35 

T 

.54 

.45 

.28 

.51 

.04 

.03 

1.61 

COL OU ITT 

.15 
1 

.40 

.13 

.05 

1.90 

.16 

.90 

.12 

.18 

2.31 

COLUMBUS 

5.  77 

lie 

.06 

•  31 

.40 

1 .02 

.07 

.  L 

•  06 

.42 

2.90 

COLUMBUS  WB  AIRPORT  R 

6.54 

•42 

T 

.07 

.03 

.50 

.35 

.11 

.63 

7 

T 

•  14 

7 

.03 

.24 

7 

.20 

3.82 

COMMERCE    1  NE 

5.87 

.80 

.56 

.83 

.26 

.02 

.27 

.06 

.02 

.49 

.11 

2.46 

CONCORD 

7.59 

•  14 

1.76 

.18 

.14 

T 

.58 

.03 

.  i  . 

.16 

.  i  [ 

4.38 

CORDELE  WATER  WORKS 

•  IB 

.64 

.62 

•  09 

3.43 

CORNELIA 

4*.4« 
* 

•  04 
* 

.10 

•  50 

1  .50 

•  31 

•  20 

.04 

.33 

•  5. 

.04 

.10 

.75 

COV 1  NO TON 

5.85 

•  19 

1  .26 

■  31 

.24 

.37 

.02 

.27 

.09 

.10 

3.02 

CUMMING  1  N 

5.71 

T 

•  76 

1  .37 

•  03 

.65 

.55 

.07 

.36 

.03 

•  12 

1.75 

CURRYV I LLE  2  W 

5.12 

T 

■  08 

•  67 

1<20 

•  28 

•  14 

■  21 

.31 

.19 

•oe 

.04 

.03 

•  16 

•  03 

1.48 

CUTHBERT 

.25 

•  09 

T 

1.11 

.03 

.  ? 

.11 

.32 

2.07 

DAHLONEGA 

"■31 

T 

T 

•  65 

1  .55 

•  05 

•  54 

■  40 

.31 

.25 

.05 

•  10 

1.62 

DALLAS  5  SE 

5.96 

•  93 

1*01 

.01 

T 

.61 

■  61 

.21 

•  37 

.04 

.01 

.17 

.12 

1.87 

DAL  TON 

5.26 

•  05 

.09 

.50 

2.12 

T 

.03 

.02 

.46 

.53 

.17 

.07 

.02 

.14 

.31 

.75 

Danville 

3.88 

.61 

T 

.31 

.35 

.32 

•  23 

2.06 

DAWSON 

6.42 

■  10 

1*44 

.22 

.16 

.15 

1.09 

.32 

•  11 

.01 

.19 

2.61 

DAWSONV ILLE 

5.44 

>  .03 

.06 

•  67 

1.42 

•  08 

.48 

•  20 

.41 

.19 

.06 

■  15 

1.67 

DIAL  POST  OFFICE 

5.24 

.01 

.18 

•  64 

1.55 

.03 

T 

.62 

•  37 

.11 

.07 

.04 

.07 

1.55 

DOC  TOR TOWN  I  WSW 

3.02 

.05 

.50 

.01 

•03 

.04 

1.56 

.76 

.05 

.02 

DONA I SONV I LLE    3  W 

4.39 

•  11 

.15 

T 

■  34 

•  10 

.25 

1.27 

.13 

.01 

T 

.29 

.48 

.10 

•  05 

1.11 

DOUGLAS  2  NNE 

5.10 

•  20 

2.00 

.70 

.2 

2.00 

DOUGLASVILLE 

5.58 

1.29 

.62 

.  56 

.51 

•  12 

.  IC 

.08 

.12 

2.02 

DOVER 

3.41 

•  84 

•  15 

.20 

2.05 

.15 

.02 

DUBLIN  3  S 

2.99 

•  65 

•  13 

.47 

.42 

.50 

.82 

EASTMAN  1  W 

3.19 

•  09 

.82 

.04 

.19 

.05 

.43 

.02 

1.01 

.66 

ELBERTON 

4.25 

i  .20 

.10 

1.10 

.21 

.04 

l.lt 

.20 

1.30 

ELL  I  JAY 

5.35 

1.00 

1  .85 

•  06 

.08 

■  51 

.05 

.42 

•  10 

7 

.03 

1.25 

EMBR* 

6*31 

■  03 

1.24 

.90 

.64 

.90 

.08 

.38 

.07 

.33 

1.74 

EXPERIMENT 

6.01 

1  *13 

I  .28 

.29 

.18 

.45 

.03 

.10 

.01 

.23 

.02 

3.35 

FA I RMOUNT 

5.05 

T 

.  78 

1  -75 

.56 

.31 

T 

.16 

.11 

1.38 

FIT2GERALD 

5.73 

.35 

.08 

T 

.09 

1.25 

.01 

.63 

.11 

7 

3.21 

Flat  top 

10.51 

.66 

1.54 

3.97 

.10 

•  08 

.25 

.  70 

1.04 

"  * 

.43 

.25 

1.45 

FLEMING  EXP  STATION 

4.79 

.01 

.80 

.30 

.11 

.70 

.37 

.23 

1.01 

1.26 

FOLK ST ON  3  SSW 

1.85 

• 

.25 

i .!  : 

FOLK  ST  ON  9  SH 

1.52 

.04 

.02 

1  .06 

.  S7 

.33 

FORSYTH  1  S 

8.5S 

.50 

T 

.34 

T 

2.27 

.36 

.21 

.41 

7 

.16 

.10 

.29 

3.97 

FORT  GAINES 

7.95 

1  .68 

■  27 

1 .70 

.16 

.42 

3.70 

FORT  VALLET  J  E 

4.52 

'  T 

•  71 

.25 

.06 

.59 

.01 

.62 

.01 

.02 

2.25 

FRANKL in 

8.08 

2.12 

.60 

.56 

.55 

.45 

3.60 

GAINESVILLE 

5.0 

.11 

.02 

T 

•  63 

1.04 

.18 

T 

.38 

.10 

.26 

.48 

.06 

7 

7 

.08 

1.65 

GIBSON 

4.09 

.65 

.45 

.37 

T 

T 

.30 

.  ' : 

.17 

.12 

1.30 

GLCNNV1LLF 

4.01 

•  28 

j  T 

.06 

1.10 

'  ' 

.43 

.78 

1.12 

GOAT  ROCK 

7.59  .20 

.01 

.69 

.25 

.29 

.12 

•  77 

•  27 

.01 

•  41 

.  1  D 

4.47 

GODFREY  4  NE 

4.98 

■18  .06 

1.40 

.47 

.36 

•  33 

.06 

.12 

.02 

•  40 

.10 

1 .44 

GREENVILLE  2  W 

8.2, 

.16 

1  .89 

•  20 

.32 

.47 

.05 

•  45 

.33 

•  40 

3.93 

GRIFF  IN 

6.07 

•  11 

1.22 

.28 

•01 

.22 

.46 

.03 

T 

.  ' 

.09 

7 

7 

.15 

3.45 

HARTWELL 

6.22  .15 

•  54 

.75 

.  re 

.  52 

.20 

•  95 

2.41 

HAhk 1NSV | LLE 

2.6 

.08 

•  80 

T 

.45 

.46 

.  1 

.75 

HELEN  1  SE 

6.77 

1*31 

1  .45 

.45 

.25 

1  .00 

.05 

•  53 

.05 

1.68 

HEmPT  own  gap 

4.66 

■  02 

•  77 

1  .70 

•02 

.02 

.48 

•  32 

.20 

.  e 

.02 

.06 

.95 

HUrfASSEE 

5.56 

.14 

•  28 

2.10 

.01 

.69 

.58 

.12 

.34 

1.30 

HOMERVILLE    3  WSW 

5.32  .«« 

.21 

.  1  5 

.10 

1.73 

1  .06 

■  13 

1  .38 

JASPER    1  NNW 

6.07 

1.08 

2.00 

T 

.82 

.35 

•  22 

.15 

•  IS 

1.30 

jesup  a  s 

6.49  .40 

.43 

.09 

•  31 

.10 

.82 

•  02 

1.22 

3.10 

JONFSRORO 

6.93 

2.18 

.32 

.32 

.30 

.03 

.33 

3.05 

JULIETTE 

6.96 

•  47 

.22 

3.23 

.92 

.  38 

.23 

.16 

.29 

•  24 

.03 

.06 

2.00 

KENSINGTON 

5.40 

.44 

2.25 

T 

■  57 

.60 

.38 

.11 

1.05 

KINGSTON 

5.»6: 

1.33 

1.30 

.46 

.77 

•  33 

1.75 

LA  FAYETTE 

5.05 

.05 

I  .02 

•  23 

1 

1.50 

•09 

.02 

.62 

.50 

.15 

•  20 

.16 

•  35 

.63 

LA  GRANGE 

7.95 

.03 

1  .30 

.20 

.01 

.61 

.03 

.70 

.23 

T 

•  10 

.06 

.61 

.13 

3.74 

LEXINGTON 

4.49  .10 

.15 

.20 

1.20 

.03 

•  40 

.30 

7 

T 

.10 

•  63 

T 

.11 

7 

1.75 

LINv'OLNTON 

».79  .02 

.30 

.02 

1.59 

.10 

•  50 

.08 

.40 

T 

- 1 . 

.32 

.06 

1.64 

Sot  r»M*«nca>  note,  lollowing  Station  lr>d«x- 
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DAILY  PRECIPITA  TION 

GEORGIA 


Station 

Day  of  Month 

O 

1  1 

i  L 

2  3 

4   1   5  1 

i  '  L 

6 

7 

8  | 

 L 

9 

10    1  11 

 '  

12 

13 
 l 

14  1  15 

 1  

16 

17 

18 

19 

— 

20 

21 

22 

1  -  * 

23 



24 

25  26 

27 

28 

 l 

29 

 L 

30 

31 

LITTLE  HI GHTOWER 

4.93 

— > — 

• 

• 

1  .90 

• 

.20 

.28 

.70 

.25 

■  13 

.15 

.18 

.20 

U07 

LOUISVILLE 

4.55 

•  30 

.05 

.18 

.24 

.40 

1.08 

•  39 

.46 

2.40 

LUMBER  CITY 

4.60 

•  23 

M 

.07 

.06 

1*28 

1.46 

LUMPK I N 

10 

•  18 

•  13 

.04 

_ 

.06 

.13 

.11 

4.00 

MACON  HB  AIRPORT  R 

5.40 

.67 

.06 

.15 

•  31 

.02 

.34 

T 

.42 

.43 

T 

T 

.02 

.21 

2.73 

MARSHALLVILLE 

4.52 

.68 

.01 

.18 

•  07 

.78 

.01 

•  30 

•  43 

.01 

.05 

2.00 

MAYSV ILLE 

.09 

.04 

.04 

•  56 

.21 

•  39 

T 

.29 

.03 

.17 

•  64 

.04 

T 

.12 

1.72 

MC  INTYRE 

3.77 

.60 

.39 

.45 

.25 

•  59 

.06 

1 .43 

METTER 

3.18 

.34 

•  60 

.90 

.  60 

M1DVI LLC 

2.80 

.47 

.16 

.52 

.72 

.13 

.80 

MIDVILLE  EXP  5TA 

3,95 

.45 

.15 

.50 

.35 

•  40 

.15 

1.95 

M1LLEDGEV1LLE 

4.72 

.49 

.80 

.30 

.20 

.13 

.02 

.36 

.70 

.02 

.20 

1.50 

MILLEN 

.27 

.27 

.16 

.27 

.10 

.92 

.02 

1.36 

M 1 LLHAVEN  6  E 

1  .97 

.11 

•  76 

MONTEZUMA  1  NE 

3.  20 

.81 

.12 

.60 

.22 

.31 

.03 

.08 

1.03 

MONT  I CELLO 

5.65 

.27 

.01 

1.71 

.48 

.23 

.24 

.01 

.25 

.01 

.09 

2.33 

MORGAN 

4.80 

.75 

.22 

.10 

.20 

2.00 

.25 

1.28 

MORGAN  5  NW 

5.56 

.32 

1.03 

.30 

.15 

.12 

.30 

1.72  .23 

.03 

.08 

1.26 

MOULTRIE  2  ESE 

5.  34 

1.92 

.02 

1 .44 

.36 

•  02 

MOUNT  VERNON   3  WNW 

3.05 

.04 

^64 

.24 

T 

.11 

.61 

1.29 

.12 

NAHUNTA 

4.15 

.01 

.08 

T 

.03 

.33 

T 

•  25 

•  72 

2.73 

NASHVILLE  5  SSE 

4.  72 

.33 

.31 

.16 

3.27 

T 

.02 

.63 

NEEL  GAP 

6.47 

•  14 

■  54 

1.69 

.04 

.  78 

.59 

.41 

•  28 

.07 

•  03 

* 

1.90 

NEWINGTON  1  NW 

3.94 

.19 

•  94 

1 .38 

.01 

NEWNAN 

.30 

.03 

2.19 

.51 

.07 

.48 

.43 

.09 

.26 

.06 

.20 

2.96 

N ICKAJACK  GAP 

4.23 

.28 

•  33 

1  .61 

■02 

.  48 

.42 

.06 

.03 

•  02 

.16 

.78 

NOONTOOTLA  CREEK 

4.80 

.20 

.60 

1.40 

.60 

■  SO 

1.50 

NOR CROSS  4  N 

.05 

.72 

.40 

.61 

.47 

.16 

.32 

.57 

.19 

.03 

2.06 

PAT  TERSON 

3  .96 

86 

1.82 

1.14 

PL A I NS  SW  GA  EXP  ST A 

6.  3 

.84 

.04 

.33 

.05 

1.33 

.18 

.11 

3.35 

PRESTON 

5.96 

1 .05 

.31 

1.06 

.26 

T 

.48 

2.80 

RESACA 

4  .  85 

T 

T 

.04 

.70 

1.78 

T 

■  33 

.45 

lip 

.04 

.10 

T 

T 

.22 

T 

1.09 

R 1 NGGOLD 

5.65 

.04 

.15 

.14 

3.25 

.53 

.42 

.06 

•  07 

T 

T 

.22 

.77 

RISING  FAWN 

T 

.70 

•  25 

•  02 

•  08 

02 

ROME 

5.60 

T 

T 

.07 

.97 

1.39 

T 

T 

T 

.40 

.50 

.08 

.02 

.20 

T 

.15 

.13 

1.69 

ROME  WB  AIRPORT  R 

5.56 

T 

.01 

.72 

.51 

.83 

T 

T 

.32 

•  13 

T 

.52 

.01 

T 

■  13 

T 

.01 

.19 

T 

.15 

2.03 

SANOERSVILLE 

4.60 

.46 

.37 

.38 

.38 

.05 

.81 

2.15 

SAPELO  ISLAND 

4.  76 

•  19 

.01 

.10, 

T 

1.26 

3.20 

SAVANNAH  USOA  PLANT  GDN 

01 

.47 

.98 

•  01 

.21 

SAVANNAH  WB  AP  R 

4.69 

.65 

T 

.03 

.03 

T 

T 

1.49 

.78 

.53 

T 

T 

1.16 

SAVANNAH  BEACH 

.20 

.41 

.02 

.06 

- 

.38 

■  02 

.03 

- 

SI  LOAM 

6.12 

.01 

.34 

.01 

.01 

2.18 

.07 

•  29 

.43 

.02 

.20 

.64 

.02 

.09 

1.B1 

SPARTA  2  NNW 

5.  79 

.41 

1.50 

.29 

.16 

.15 

.26 

.67 

.18 

2.17 

STANLEY  GAP 

5.  49 

•  70 

.40 

.24 

.05 

ST  I LLMORE 

* 

.03 

1.61  .47 

.39 

1.75 

T 

T 

SUCHES 

6.66 

.68 

1.65 

.78 

.31 

1.00 

* 

.42 

.10 

1.72 

5UKMERV I LLE 

4.47 

.03 

•  43 

1.35 

T 

T 

T 

.32 

.46 

.08 

.24 

.07 

.02 

.37 

.01 

1.09 

SURRENCY  2  WNW 

4.88 

•  10 

.50 

.02 

.12 

1.01 

.17 

1.07 

1.69 

SWA I N5BORO 

.41 

SWEET  GUM 

5.60 

.20 

.70 

2.34 

.03 

.70 

.10 

.05 

.03 

.03 

.03 

•  95 

TAL80TTON 

6.15 

.45 

.10 

.80 

1.05 

•  32 

.49 

.02 

.02 

2*90 

TALLAPOOSA  2  NNW 

6.87 

T 

2.04 

1.23 

.68 

.53 

.19 

.10 

.23 

T 

1.87 

TAYLORSVI LLE 

6.60 

2.03' 

1.39 

.58 

.54 

.08 

.21 

.13 

.17 

1.47 

THOMASTON  2  S 

5.74 

.50 

18 

•  47 

49 

2.92 

THOMASV ILLE 

4.74 

.18 

.25 

T 

1.03 

2.83 

.14 

.12 

.16 

.03 

THOMASV ILLE  WB  CITY 

5.03 

.19 

.15 

.09 

T  T 

.73 

3.53 

.16 

.02 

.14 

•  02 

T  1 

TIF  TON  EXP  STAT1 ON 

3.29 

.09 

.33 

.04 

.49 

1.21 

.86 

.01 

.24 

T  I  TUS 

5.10 

.05 

•  10 

.35 

1.66 

.01 

.05 

.45 

.82 

.10 

•  32 

•  15 

.05 

.93 

TOCCOA 

4.20 

* 

.02 

.05 

.29 

*06 

T 

TRAY  MOUNTAIN 

6.56 

•  3.34 

.45 

.53 

.62 

•  07 

•  08 

1.47 

TUNNEL  HILL 

6.32 

•  45 

4.01 

* 

.46 

.46 

.09 

.25 

.60 

VALOOSTA  WB  AIRPORT 

•  12 

.71 

.26 

T 

.08 

.78 

T 

T 

T 

.02 

T  1 

VALOOSTA  4  NW 

5*08 

2.10 

7 

WALESKA 

5.62 

.02 

1.20 

1.10 

.60 

.53 

.28 

.25 

T 

T 

.12 

1.52 

WARRENTON 

6.53 

.35 

.10 

1.40 

.30 

.27 

.26 

1.78 

.30 

WASHINGTON 

6.24 

.31 

.61 

1.38 

.05 

.53 

.15 

T 

.27 

.78 

.05 

2.11 

WAYCROSS 

5.27 

.67 

•  12 

•  01 

.05 

.05 

1.02 

.02 

1.72 

1.61 

WAYNESBORO  2  NE 

.27 

.10 

.48 

WEST  POINT 

8.40 

.09 

2.47 

.36 

T 

.43 

.09 

.57 

.23 

.04 

.04 

.06 

.40 

T 

3.63 

WINDER  1  SSE 

5.67 

.08 

.90 

.76 

•  47 

.31 

.19 

.07 

.07 

.03 

.11 

2.68 

WOODBURY 

7.11 

T 

2.15 

.10 

•  02 

•  14 

.35 

.25 

T 

.34 

7 

3.76 

WOODSTOCK 

5.81 

.97 

1.22 

.62 

.33 

2.03 

YOUNG  HARRIS 

4.17 

T 

.37 

1.48 

.03 

T 

.65 

.29 

.15 

.03 

.05 

•  10 

.02 

1.00 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 

p.  h. 

Relative    humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

1  js  S 

©  o  1 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1:00  a 

EST 

7:00  a 
EST 

1:00  p 
EST 

7:00  p 
EST 

Trace 

.01-  09 

.10-49 

66 -OS 

66I-O01 

2.00 
and  over 

Total 

ATHENS  WB  AIRPORT 

W 

15 

9.3 

32++ 

WNW 

8 

82 

90 

66 

71 

5 

3 

5 

3 

0 

17 

6.6 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

WNW 

15 

12.3 

36++ 

W 

8 

70 

78 

55 

58 

6 

2 

5 

2 

1 

17 

45 

6.7 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

WNW 

12 

7.3 

33++ 

WNW 

9 

80 

88 

51 

61 

5 

1 

6 

1 

0 

14 

6.8 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

8.7 

33++ 

SSE 

27+ 

91 

55 

62 

5 

3 

6 

2 

0 

17 

6.4 

MACON  WB  AIRPORT 

WNW 

11 

9.5 

37 

w 

8 

77 

88 

51 

55 

3 

4 

6 

1 

0 

15 

49 

6.4 

ROME  WB  AIRPORT 

85 

57 

7 

3 

5 

4 

0 

20 

7.0 

SAVANNAH  WB  AIRPORT 

WNW 

13 

9.7 

36 

NW 

9 

81 

88 

50 

64 

5 

2 

0 

3 

2 

0 

12 

74 

6.0 

THOMASVILLE  WB  CITY 

3 

3 

* 

1 

0 

1 

12 

Reference  notes  Following  st.tloo  Iadei 
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DAILY  TEMPERATURES  georg.a 

MARCH  1961 


Station 

Day  Oi  Month 

Averago 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26  J 

27 

28 

29 

30 

31 

LEY 

MAX 

70 

76 

80 

82 

3b 

86 

— 

~ 74~ 

"io" 

-j— 

77 

78 

80 

76 

70 

75.0 

M1N 

AS 

35 

40 

$2 

60 

62 

64 

63 

50 

38 

42 

49 

60 

52 

47 

53 

56 

54 

54 

55 

53 

50 

48 

4  ' 

47 

43 

4" 

55 

55 

47 

51 

50.9 

APAHA  EXP  STATION 

MAX 

74 

67 

82 

85 

86 

85 

78 

65 

62 

7  5 

7J 

77 

60 

81 

77 

74 

74 

69 

78 

60 

76.  5 

MIN 

AS 

37 

37 

37 

57 

59 

62 

6  8 

40 

32 

28 

40 

46 

54 

33 

38 

50 

55 

52 

54 

56 

44 

44 

32 

35 

41 

44 

52 

53 

54 

5  4 

46.2 

BANY 

MAX 

77 

82 

88 

g  5 

79 

65 

72 

76 

76 

79 

63 

79 

78 

72 

64 

80 

76 

75 

76.4 

M  N 

53 

39 

38 

54 

60 

61 

66 

57 

41 

34 

32 

49 

52 

54 

3  9 

51 

56 

54 

54 

55 

60 

51 

48 

43 

37 

40 

47 

57 

55 

55 

62 

50.1 

LATOONA   DAM  2 

MAX 

54 

70 

75 

70 

45 

69 

59 

73 

69 

59 

5  0 

67 

62 

49 

61 

70 

65.0 

MIN 

44 

31 

31 

34 

53 

60 

59 

59 

34 

25 

31 

39 

52 

45 

32 

35 

34 

37 

35 

44 

45 

41 

37 

38 

32 

37 

42 

47 

45 

46 

45 

40.9 

MA   FAA  AIRPORT 

MAX 

79 

85 

79 

83 

71 

70 

78 

82 

75 

76.5 

M I N 

52 

40 

41 

to 

63 

63 

65 

58 

42 

35 

32 

44 

54 

52 

18 

48 

54 

55 

55 

56 

53 

49 

49 

48 

38 

39 

52 

57 

55 

55 

62 

50.3 

PHARETTA 

MAX 

6  0 

73 

71 

59 

43 

65.6 

MIN 

42 

30 

30 

35 

50 

56 

58 

58 

32 

29 

30 

36 

40 

46 

14 

41 

35 

33 

31 

41 

43 

39 

36 

i ' 

29 

36 

43 

47 

45 

45 

4  1 

39.8 

ER1CUS   4  ENE 

MAX 

77 

80 

73 

72.1 

MIN 

51 

35 

40 

54 

59 

59 

63 

63 

38 

10 

35 

42 

50 

54 

.8 

49 

50 

36 

48 

53 

57 

43 

45 

41 

35 

41 

46 

56 

53 

53 

58 

47.3 

>PL1NG   1  NW 

MAX 

76 

70 

62 

69 

79 

?5 

10 

74 

77 

69.5 

MIN 

54 

33 

31 

34 

51 

59 

64 

64 

40 

32 

30 

37 

43 

50 

<6 

39 

40 

43 

38 

41 

47 

42 

34 

41 

33 

31 

41 

48 

52 

48 

55 

42.9 

HBURN 

MAX 

70 

64 

74 

84 

8  7 

84 

B  o 

74 

70 

74 

74 

73 

7  6 

80 

78 

75.7 

MIN 

53 

38 

43 

60 

62 

64 

55 

40 

36 

33 

48 

56 

55 

19 

52 

53 

52 

52 

53 

56 

49 

47 

41 

38 

46 

48 

58 

55 

55 

6  0 

50.2 

HENS 

MAX 

67 

69 

78 

78 

75 

72 

73 

62 

7  1 

6  0 

67.2 

46 

33 

32 

43 

57 

61 

63 

61 

36 

i. 

43 

49 

53 

3  7 

48 

40 

34 

36 

48 

43 

42 

40 

18 

32 

37 

44 

50 

47 

46 

56 

44.  3 

HENS  COL  OF  AGRI 

MAX 

56 

61 

80 

67 

73 

7  2 

74 

59 

70 

6  6 

67.3 

MIN 

46 

31 

31 

43 

56 

59 

61 

60 

35 

29 

31 

43 

48 

49 

3  7 

47 

39 

33 

34 

46 

42 

41 

39 

36 

30 

36 

44 

47 

47 

45 

55 

42.6 

MENS  W8  AIRPORT 

MAX 

57 

60 

68 

79 

77 

76 

74 

59 

60 

7  2 

74 

59 

47 

66.2 

MIN 

44 

34 

35 

45 

58 

60 

61 

43 

37 

31 

33 

46 

5  0 

45 

37 

48 

39 

34 

36 

47 

43 

41 

39 

39 

32 

38 

45 

51 

SI 

47 

5  6 

43.4 

LANTA  WB  AIRPORT 

MAX 

58 

61 

60 

79 

78 

7  □ 

69 

62 

72 

67 

62 

49 

64 

60 

65.2 

MIN 

41 

34 

38 

51 

56 

58 

63 

42 

37 

34 

35 

46 

48 

44 

37 

48 

42 

38 

38 

47 

44 

42 

38 

37 

33 

43 

47 

51 

50 

50 

54 

44.  1 

JGUSTA   we  AIRPORT 

MAX 

64 

82 

81 

50 

61 

76 

77 

78 

64 

5ri 

80 

82 

70 

71.5 

52 

36 

36 

45 

61 

64 

65 

49 

40 

35 

34 

40 

51 

49 

J5 

53 

45 

40 

40 

47 

45 

43 

44 

43 

34 

35 

43 

51 

53 

49 

58 

45.6 

WNBRIOGE 

MAX 

6  6 

68 

80 

85 

85 

68 

a  8 

81 

69 

64 

72 

yb 

80 

80 

80 

77.8 

MIN 

56 

40 

44 

55 

56 

58 

66 

55 

42 

34 

28 

48 

60 

53 

35 

56 

55 

55 

5  6, 

55 

59 

55 

55 

56 

56 

40 

44 

59 

58 

55 

65 

51.6 

.ACKBEARD  ISLAND 

MAX 

71 

80 

7  o 

78 

79 

78 

79 

8  3 

69 

77 

82 

70 

83 

66 

73 

82 

74 

66 

70 

74.1 

58 

46 

46 

53 

61 

62 

64 

64 

44 

39 

37 

38 

50 

54 

42 

53 

55 

57 

60 

58 

58 

51 

49 

50 

44 

43 

51 

57 

58 

58 

58 

52.2 

.AIRSVILLE   EXP  STA 

MAX 

52 

61 

70 

75 

74 

70 

66 

67 

35 

50 

63 

67 

49 

66 

60 

58 

53 

69 

62.1 

MIN 

33 

23 

21 

23 

45 

48 

S3 

53 

26 

25 

18 

23 

33 

39 

23 

24 

19 

24 

35 

34 

43 

28 

27 

29 

20 

24 

2  9 

37 

38 

29 

35 

31.0 

.AKELY 

MAX 

68 

64 

76 

82 

84 

76 

68 

62 

66 

75 

68 

75 

77 

78 

79 

73 

78 

73 

78 

73 

74.3 

MIN 

53 

39 

36 

58 

61 

60 

66 

54 

40 

34 

33 

44 

49 

57 

43 

50 

54 

55 

59 

56 

59 

49 

46 

42 

37 

43 

46 

56 

52 

54 

61 

49.9 

.UE  RIDGE 

MAX 

62 

70 

69 

68 

45 

60 

60 

63 

62 

65 

65 

64.5 

MIN 

38 

27 

28 

42 

50 

55 

57 

45 

28 

23 

38 

55 

52 

43 

43 

43 

45 

41 

45 

45 

50 

45 

40 

30 

40 

43 

45 

45 

34 

35 

50 

41.9 

100KLET   1  W 

MAX 

67 

76 

77 

84 

80 

7  6 

77.5 

MIN 

61 

42 

39 

50 

66 

62 

64 

60 

45 

34 

33 

47 

51 

53 

39 

50 

51 

49 

51 

52 

54 

45 

47 

49 

40 

40 

4  7 

56 

58 

55 

62 

50.  1 

tUNSWICK 

MAX 

82 

76 

78 

82 

79 

80 

85 

78.4 

MIN 

62 

48 

50 

58 

63 

66 

6  6 

66 

47 

39 

43 

50 

59 

57 

48 

52 

59 

59 

60 

62 

61 

53 

55 

53 

45 

46 

55 

59 

63 

62 

6' 

55.9 

1UNSW1CK   FAA  AIRPORT 

MAX 

71 

82 

66 

73.8 

MIN 

58 

48 

47 

57 

63 

64 

67 

46 

37 

36 

46 

58 

52 

43 

52 

58 

61 

61 

60 

62 

53 

57 

50 

42 

43 

56 

58 

63 

60 

64 

54.4 

JENA  VISTA 

MAX 

77 

63 

74 

83 

84 

82 

78 

74 

67 

69 

75 

78 

71 

68 

63 

73.1 

M  1 N 

50 

38 

37 

53 

60 

61 

61 

42 

34 

32 

39 

52 

55 

43 

52 

51 

42 

46 

51 

57 

43 

46 

40 

35 

41 

49 

57 

54 

54 

56 

47.7 

URO   2  NNW 

MAX 

67 

79 

82 

81 

?7 

75 

68 

78 

79 

82 

79 

72 

80 

79 

82 

81 

82 

83 

80 

77.1 

MIN 

59 

42 

43 

'.8 

60 

62 

67 

67 

42 

35 

35 

49 

54 

56 

42 

51 

58 

57 

56 

58 

61 

52 

53 

46 

42 

48 

42 

57 

56 

56 

67 

52.7 

ALHOUN   EXP  STATION 

MAX 

62 

70 

71 

64 

61 

5  ft 

65.5 

MIN 

43 

30 

31 

36 

42 

55 

50 

48 

34 

33 

30 

40 

46 

44 

30 

44 

36 

37 

40 

42 

42 

42 

33 

39 

30 

36 

40 

44 

41 

40 

50 

39.6 

MILL  A 

MAX 

87 

83 

76 

81 

81 

82 

80 

78.0 

M  1 N 

56 

40 

40 

58 

61 

61 

67 

56 

42 

34 

36 

48 

47 

55 

36 

38 

50 

55 

57 

55 

61 

52 

51 

4  2 

36 

41 

46 

56 

57 

55 

62 

50.1 

AMP  STEWART 

MAX 

78 

87 

79 

78 

83 

74 

80 

78.4 

M  1  N 

56 

44 

40 

59 

68 

63 

64 

65 

42 

40 

38 

47 

50 

50 

40 

48 

52 

52 

50 

52 

56 

48 

57 

66 

39 

46 

46 

50 

56 

68 

6  0 

51.7 

ARL TON  BRIDGE 

MAX 

56 

7J 

63 

75 

77 

68.8 

M  1 N 

40 

26 

25 

32 

41 

52 

54 

57 

37 

28 

25 

30 

39 

53 

30 

28 

27 

35 

3  4 

40 

41 

40 

35 

32 

25 

28 

33 

38 

40 

38 

4  5 

36.4 

ARROLL  TON 

MAX 

63 

?7 

59 

73 

70 

64 

68.8 

M  1  N 

46 

30 

31 

44 

50 

58 

61 

56 

36 

30 

42 

50 

47 

33 

43 

38 

39 

39 

45 

48 

43 

35 

>5 

30 

33 

40 

48 

45 

44 

54 

42.1 

ART  ERSV I LLE 

MAX 

62 

65 

76 

59 

59 

63 

65 

71 

70 

63 

59 

65 

66.9 

M  1 N 

37 

33 

25 

44 

56 

59 

53 

53 

34 

2  9 

31 

31 

45 

39 

35 

39 

29 

29 

35 

37 

37 

31 

27 

12 

30 

27 

39 

40 

39 

30 

AS 

37.1 

EDARTOWN 

MAX 

77 

78 

53 

67 

7J 

73 

67 

62 

59 

67 

60 

68.1 

MIN 

46 

27 

30 

48 

53 

58 

62 

53 

36 

31 

31 

43 

54 

45 

32 

48 

37 

40 

39 

43 

49 

46 

34 

40 

29 

34 

42 

49 

45 

43 

5' 

42.6 

.AYTON   1  N 

MAX 

61 

58 

63 

57 

68 

66 

63 

65.0 

MIN 

36 

26 

21 

35 

46 

54 

54 

57 

29 

30 

27 

31 

34 

41 

29 

41 

31 

33 

40 

39 

43 

40 

34 

33 

28 

30 

14 

39 

36 

41 

32 

36.3 

>LOUITT 

MAX 

79 

78 

84 

84 

71 

78 

7  3 

84 

79 

85 

B  B 

78.5 

MIN 

52 

41 

38 

59 

60 

60 

67 

57 

42 

35 

32 

47 

52 

57 

40 

40 

56 

52 

59 

57 

60 

52 

51 

44 

40 

40 

46 

57 

56 

55 

6  6 

50.6 

>LUMBUS   WB  AIRPORT 

MAX 

75 

78 

71 

70.7 

MIN 

47 

33 

33 

51 

56 

57 

66 

47 

41 

34 

34 

42 

47 

47 

37 

46 

48 

47 

46 

51 

52 

45 

40 

41 

35 

36 

44 

50 

50 

51 

SS 

45.  5 

1HMERCE   1  NE 

MAX 

69 

r9 

79 

7 1 

71 

72 

71 

72 

69 

61 

59 

65 

62 

70 

76 

74 

72 

74 

70 

67 

68.5 

MIN 

39 

26 

24 

3  6 

45 

50 

60 

59 

37 

i  1 

25 

33 

35 

50 

29 

39 

24 

33 

35 

38 

44 

42 

30 

10 

24 

26 

32 

41 

38 

36 

53 

37.1 

MtDELE  WATER  WORKS 

MAX 

'  1 

64 

74 

■0 

86 

85 

8  J 

81 

72 

63 

70 

75 

73 

73 

77 

80 

78 

75 

75 

65 

78 

69 

73 

71 

78 

80 

78 

62 

79 

78 

75.6 

MIN 

50 

34 

38 

52 

59 

60 

6  .v 

53 

38 

1  ! 

31 

44 

5  2 

S3 

47 

SO 

54 

53 

50 

54 

59 

47 

44 

41 

40 

80 

56 

52 

57 

to 

49.1 

IRNELIA 

MAX 

58 

59 

68 

75 

70 

72 

.'0 

70 

65 

5  8 

66 

62 

6  0 

66 

70 

7  0 

64 

49 

55 

62 

55 

5S 

64 

64 

65 

56 

7  0 

65 

75 

71 

60 

64.2 

MIN 

45 

34 

32 

42 

48 

56 

58 

60 

35 

32 

30 

33 

40 

50 

39 

44 

33 

34 

24 

45 

42 

40 

40 

3S 

30 

33 

40 

48 

45 

40 

SO 

40.5 

IVINGTON 

MAX 

66 

60 

69 

80 

81 

78 

79 

7* 

62 

58 

66 

72 

63 

62 

73 

'3 

62 

SB 

63 

61 

57 

60 

67 

62 

69 

75 

76 

71 

76 

70 

66 

68.0 

MIN 

48 

34 

32 

49 

60 

59 

6  | 

59 

37 

)  3 

31 

43 

47 

54 

49 

41 

36 

36 

44 

44 

42 

38 

37 

31 

37 

45 

50 

47 

46 

56 

44.0 

See  Reference  Rotes 


Following  Station  Index 

39  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Stalion 

Day  Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19  | 

20 

21 

22  j 

23 

24 

25 

26  | 

27 

28 

29 

30 

31 

CUTHBERT 

66 

65 

75 

8  2 

85 

83 

83 

81 

72 

62 

68 

75 

72 

70 

77 

80 

77 

78 

77 

70 

77 

76 

74 

70 

74 

79 

BO 

72 

81 

87 

80 

75.7 

M1N 

51 

17 

40 

57 

62 

60 

67 

54 

40 

33 

36 

46 

52 

57 

39 

55 

54 

54 

50 

53 

59 

49 

47 

46 

38 

41 

46 

58 

55 

55 

59 

50  •  0 

0 AHLONEGA 

7  j 

53 

59 

66 

72 

74 

67 

65 

69 

38 

55 

63 

66 

59 

56 

70 

67 

54 

45 

73 

61 

46 

54 

60 

49 

68 

72 

68 

65 

70 

71 

62.1 

M1N 

41 

32 

30 

33 

50 

54 

57 

58 

30 

30 

27 

37 

40 

48 

40 

42 

33 

33 

33 

43 

43 

40 

3  8 

39 

29 

32 

36 

42 

43 

43 

45 

39.4 

DALLAS  5  SE 

72 

55 

61 

70 

77 

78 

74 

77 

69 

44 

56 

65 

72 

63 

59 

72 

65 

62 

42 

65 

62 

50 

64 

64 

52 

70 

75 

69 

71 

72 

65 

64.9 

M1N 

45 

28 

33 

37 

53 

58 

61 

58 

33 

32 

32 

35 

49 

46 

32 

38 

34 

36 

35 

40 

49 

42 

35 

33 

30 

36 

43 

SO 

46 

45 

48 

41.1 

OALTON 

73 

52 

62 

70 

75 

70 

75 

66 

69 

44 

56 

66 

69 

66 

56 

72 

58 

62 

47 

70 

68 

55 

63 

66 

52 

66 

75 

6  8 

69 

68 

63 

64.2 

M  IN 

44 

29 

32 

46 

56 

57 

61 

59 

33 

32 

31 

43 

52 

46 

31 

41 

49 

42 

42 

45 

50 

31 

34 

35 

34 

45 

4  9 

47 

45 

55 

43.2 

DOUGLAS  2  NNE 

76 

75 

65 

76 

82 

83 

86 

86 

78 

52 

61 

70 

72 

73 

75 

76 

81 

72 

71 

74 

69 

75 

66 

65 

68 

77 

8  2 

60 

82 

82 

74.3 

M  I N 

51 

41 

39 

38 

51 

60 

63 

63 

42 

39 

34 

33 

42 

50 

43 

38 

50 

48 

53 

55 

54 

48 

43 

48 

39 

42 

46 

44 

55 

59 

54 

47.3 

DUBLIN  3  S 

74 

6  6 

68 

76 

85 

89 

87 

84 

79 

56 

65 

72 

78 

80 

77 

80 

83 

74 

64 

69 

69 

65 

63 

75 

80 

79 

83 

85 

82 

75.  1 

MIN 

54 

37 

38 

J  9 

58 

65 

57 

64 

43 

34 

25 

33 

49 

54 

40 

42 

50 

45 

47 

51 

55 

45 

47 

45 

34 

37 

51 

58 

55 

68 

63 

47.5 

EASTMAN    1  W 

74 

t  8 

65 

75 

82 

86 

87 

83 

75 

49 

62 

68 

76 

73 

74 

76 

80 

72 

72 

65 

62 

71 

65 

70 

65 

72 

79 

80 

80 

84 

60 

73.2 

MIN 

54 

J  8 

37 

45 

58 

62 

64 

63 

41 

35 

36 

45 

50 

55 

43 

47 

53 

51 

49 

49 

54 

45 

44 

44 

36 

42 

48 

56 

56 

55 

60 

48.9 

EXPER  JMENT 

74 

5  3 

62 

77 

81 

80 

77 

80 

61 

47 

57 

66 

71 

62 

64 

73 

71 

64 

46 

61 

61 

49 

61 

65 

66 

72 

76 

73 

73 

75 

66 

66.6 

MIN 

49 

31 

38 

54 

54 

58 

62 

55 

37 

33 

35 

42 

52 

53 

36 

50 

42 

40 

37 

46 

49 

41 

39 

37 

31 

42 

SO 

53 

48 

50 

56 

45.2 

F I T2GERALD 

6  9 

63 

74 

61 

85 

88 

83 

82 

73 

60 

70 

76 

73 

75 

76 

80 

78 

74 

71 

68 

79 

78 

73 

71 

66 

76 

81 

81 

83 

8  1 

80 

75.8 

MIN 

56 

39 

41 

5« 

60 

63 

66 

56 

40 

35 

35 

46 

55 

56 

44 

54 

55 

54 

52 

55 

58 

47 

47 

47 

39 

46 

49 

58 

52 

60 

62 

51.1 

FL EM  I NG  EXP   STAT1 ON 

80 

69 

76 

82 

83 

86 

86 

86 

69 

62 

73 

77 

77 

80 

79 

81 

81 

70 

77 

76 

77 

75 

75 

75 

81 

82 

65 

84 

83 

78.2 

MIN 

61 

42 

37 

49 

60 

60 

62 

61 

46 

32 

31 

45 

50 

52 

36 

48 

51 

55 

51 

55 

57 

48 

48 

45 

35 

55 

53 

55 

53 

63 

49.9 

FQLK.STON   9  SW 

82 

69 

81 

87 

86 

87 

86 

84 

76 

65 

74 

79 

77 

82 

78 

82 

76 

83 

83 

85 

84 

75 

74 

75 

73 

84 

86 

86 

68 

85 

80.5 

MIN 

6$ 

46 

44 

55 

64 

64 

66 

63 

47 

37 

36 

45 

54 

55 

44 

46 

49 

52 

55 

60 

59 

51 

52 

47 

39 

49 

55 

62 

58 

64 

52.8 

F  OR  S  Y  T  H   1  S 

77 

62 

71 

81 

83 

82 

80 

76 

66 

60 

69 

72 

69 

66 

75 

75 

68 

61 

64 

62 

58 

60 

70 

65 

70 

75 

76 

70 

79 

72 

69 

70.4 

MIN 

50 

32 

32 

48 

58 

58 

62 

53 

37 

31 

31 

42 

48 

55 

37 

48 

45 

42 

42 

48 

48 

41 

40 

35 

33 

37 

43 

53 

51 

49 

55 

44.6 

FORT  GAINES 

MAX 

70 

65 

75 

83 

85 

85 

83 

78 

70 

64 

68 

76 

72 

74 

78 

80 

80 

79 

78 

73 

76 

75 

75 

70 

71 

78 

80 

76 

78 

80 

77 

75.9 

MIN 

52 

37 

34 

60 

63 

62 

66 

55 

40 

32 

31 

44 

53 

56 

39 

50 

52 

55 

53 

55 

56 

48 

46 

43 

34 

36 

46 

46 

47 

52 

60 

48.5 

FORT  VALLEY   3  E 

MAX 

65 

62 

74 

84 

86 

66 

83 

77 

49 

65 

71 

72 

67 

73 

80 

80 

69 

56 

62 

60 

58 

65 

73 

64 

72 

78 

78 

75 

83 

78 

73 

71.5 

MIN 

47 

38 

37 

51 

57 

59 

66 

47 

39 

33 

33 

46 

52 

47 

39 

50 

49 

44 

43 

49 

47 

43 

44 

38 

35 

39 

44 

52 

54 

52 

56 

46.1 

GA INESVI LLE 

MAX 

65 

62 

70 

76 

77 

73 

68 

71 

59 

58 

66 

72 

64 

58 

73 

70 

62 

52 

72 

65 

57 

62 

67 

59 

77 

71 

6  B 

70 

67.0 

MIN 

45 

31 

34 

45 

56 

58 

59 

59 

32 

32 

33 

42 

46 

49 

37 

47 

37 

32 

36 

4  6 

43 

39 

37 

38 

32 

39 

45 

51 

46 

46 

42.4 

GLENNVI LLE 

75 

65 

76 

84 

86 

87 

85 

81 

70 

62 

73 

76 

77 

79 

78 

82 

7* 

69 

72 

74 

78 

65 

75 

70 

75 

82 

81 

85 

84 

81 

76.5 

MIN 

61 

42 

39 

52 

65 

64 

65 

61 

45 

35 

37 

47 

52 

55 

43 

50 

54 

54 

54 

54 

56 

47 

51 

47 

38 

41 

50 

57 

58 

60 

63 

51.9 

GREENVILLE  2  W 

MAX 

75 

63 

73 

81 

83 

81 

77 

65 

67 

73 

73 

68 

67 

74 

73 

67 

63 

63 

63 

60 

70 

68 

65 

68 

70 

72 

6  9 

70 

68 

70 

70.0 

MIN 

48 

31 

37 

50 

53 

60 

53 

36 

31 

34 

44 

43 

53 

38 

48 

41 

41 

38 

49 

50 

41 

39 

38 

41 

41 

46 

SI 

50 

47 

53 

44.2 

GR  FF  H 

MAX 

70 

6  3 

73 

81 

82 

78 

82 

74 

63 

60 

68 

73 

63 

65 

76 

74 

66 

58 

61 

61 

57 

62 

68 

61 

7  j 

77 

75 

70 

77 

6  6 

67 

69.1 

MIN 

51 

33 

39 

53 

59 

59 

62 

56 

37 

33 

37 

45 

51 

53 

40 

52 

43 

40 

38 

49 

47 

41 

38 

38 

33 

46 

49 

55 

52 

52 

S6 

46.4 

HAR  TWELL 

MAX 

74 

61 

70 

82 

78 

76 

.  74 

75 

70 

63 

74 

74 

70 

64 

75 

77 

71 

56 

75 

73 

73 

65 

69 

71.3 

MIN 

45 

31 

31 

43 

55 

58 

60 

59 

30 

31 

36 

46 

46 

51 

44 

49 

35 

31 

36 

46 

44 

52 

41 

43.9 

HAWK 1NSVILLE 

MAX 

72 

65 

74 

82 

85 

86 

84 

80 

73 

65 

69 

76 

72 

75 

79 

82 

7* 

74 

65 

62 

69 

66 

72 

67 

73 

78 

60 

79 

85 

81 

75 

74.6 

MIN 

53 

36 

39 

50 

60 

61 

65 

56 

40 

34 

32 

46 

52 

54 

37 

52 

52 

54 

47 

51 

57 

46 

45 

42 

35 

38 

45 

S5 

52 

54 

60 

48.4 

HELEN   1  SE 

MAX 

52 

55 

66 

74 

73 

67 

65 

70 

55 

48 

60 

64 

60 

54 

61 

59 

55 

50 

70 

63 

58 

55 

62 

70 

71 

72 

69 

63 

62.5 

MIN 

40 

26 

25 

35 

48 

53 

58 

54 

31 

31 

25 

32 

36 

42 

38 

44 

26 

34 

41 

39 

44 

40 

34 

39 

28 

29 

34 

40 

38 

36 

53 

37.6 

HOMERVILLE    3  WSW 

MAX 

79 

68 

79 

85 

85 

87 

86 

82 

72 

64 

75 

77 

75 

80 

78 

82 

77 

70 

77 

77 

81 

77 

76 

79 

82 

84 

86 

86 

63 

78.6 

MIN 

61 

42 

40 

52 

58 

61 

65 

58 

42 

31 

31 

44 

52 

50 

37 

44 

56 

54 

51 

56 

59 

48 

47 

44 

40 

39 

44 

52 

54 

64 

63 

49.3 

f  0 

60 

67 

74 

74 

71 

68 

68 

52 

52 

62 

66 

60 

59 

68 

67 

57 

52 

65 

63 

58 

57 

(  I 

53 

68 

73 

68 

67 

68 

64 

59 

63.3 

MIN 

45 

30 

35 

53 

56 

58 

59 

52 

28 

30 

31 

38 

41 

44 

44 

49 

30 

36 

43 

43 

45 

40 

3( 

37 

34 

36 

45 

49 

45 

42 

50 

42.1 

82 

69 

78 

85 

85 

87 

87 

82 

71 

62 

75 

78 

80 

81 

78 

83 

80 

76 

78 

75 

82 

79 

76 

78 

83 

82 

86 

83 

79. ( 

MIN 

60 

42 

35 

48 

60 

61 

62 

59 

44 

2  9 

28 

40 

47 

48 

33 

43 

55 

55 

51 

54 

56 

49 

48 

41 

3  4 

34 

43 

52 

53 

52 

62 

47.1 

LA  FAYETTE 

MAX 

51 

64 

74 

76 

71 

71 

66 

68 

62 

6  9 

67 

72 

68 

61 

74 

69 

64 

68 

73 

69 

58 

66 

65 

52 

77 

73 

6  9 

66 

66 

63 

66.; 

MIN 

'.3 

28 

31 

5  0 

49 

56 

6  0 

51 

34 

33 

32 

44 

58 

48 

32 

52 

38 

47 

41 

45 

51 

46 

36 

43 

31 

38 

41 

5  3 

41 

43 

50 

43.4 

LA  GRANGE 

MA 

72 

64 

74 

«  1 

84 

79 

81 

79 

66 

61 

68 

75 

68 

67 

76 

74 

68 

63 

64 

66 

65 

73 

70 

64 

74 

79 

75 

69 

76 

68 

71.! 

MIN 

47 

31 

32 

5  3 

59 

60 

63 

55 

39 

33 

35 

45 

-6 

50 

36 

49 

43 

44 

42 

49 

54 

44 

40 

39 

31 

37 

47 

53 

48 

49 

57 

45*! 

LOU  1 SV ILLE 

MAX 

vo 

64 

72 

84 

87 

88 

8  j 

78 

70 

61 

71 

78 

76 

75 

77 

80 

74 

68 

68 

69 

62 

62 

72 

69 

78 

80 

8  2 

82 

79 

73 

74.  3 

MIN 

52 

it 

36 

54 

62 

63 

6  5 

59 

47 

34 

34 

43 

52 

53 

38 

49 

•  5 

43 

51 

46 

47 

43 

43 

42 

35 

38 

45 

52 

53 

52 

59 

47.! 

LUMBER  CITY 

68 

73 

68 

!  1 

83 

86 

8  9 

85 

76 

51 

64 

73 

78 

77 

78 

79 

83 

72 

72 

69 

76 

73 

80 

84 

76.  < 

MIN 

61 

31 

35 

38 

59 

61 

62 

61 

42 

33 

32 

35 

45 

50 

40 

40 

50 

54 

53 

50 

46 

44 

35 

36 

39 

4e 

52 

5: 

53 

46.  4 

LUMP* IN 

MAX 

71 

66 

75 

ao 

84 

84 

'  / 

68 

62 

66 

73 

69 

71 

77 

81 

63 

69 

75 

75 

72 

80 

76 

73.! 

MIN 

SI 

36 

42 

57 

63 

62 

64 

48 

32 

39 

48 

52 

56 

42 

52 

47 

52 

55 

47 

44 

42 

36 

46 

49 

68 

52 

5C 

43 

48.1 

MACON  Wfi  AIRPORT 

MAX 

65 

64 

72 

S3 

86 

86 

83 

77 

49 

6) 

70 

75 

69 

71 

77 

79 

69 

56 

63 

62 

59 

61 

73 

77 

77 

74 

7i.; 

MIN 

4  9 

36 

37 

5t 

63 

62 

6  6 

49 

40 

34 

36 

47 

56 

49 

40 

55 

50 

45 

42 

50 

47 

43 

45 

42 

34 

40 

49 

55 

52 

5« 

59 

47.' 

MARS HALLV1 LLE 

MAX 

78 

64 

73 

Bl 

84 

84 

6  2 

78 

71 

63 

70 

74 

72 

72 

73 

79 

75 

67 

62 

63 

58 

64 

72 

77 

78 

73.1 

MIN 

48 

34 

38 

4  9 

59 

60 

65 

55 

38 

29 

33 

48 

51 

55 

38 

51 

48 

46 

45 

52 

53 

39 

45 

41 

35 

42 

45 

52 

53 

•>- 

50 

46.1 

MC  INTYRE 

MAX 

75 

68 

63 

71 

81 

83 

84 

72 

51 

59 

65 

72 

68 

69 

73 

75 

64 

46 

62 

60 

51 

57 

68 

69 

75 

80 

74 

68.1 

MIN 

53 

32 

32 

34 

42 

61 

6  3 

41 

34 

30 

34 

48 

50 

35 

41 

40 

41 

41 

41 

49 

43 

41 

47 

30 

34 

40 

49 

46 

48 

57 

42.1 

METTER 

MAX 

73 

76 

75 

84 

86 

88 

86 

83 

74 

62 

72 

78 

79 

78 

78 

81 

80 

65 

71 

70 

67 

65 

73 

79 

63 

84 

84 

79 

76.1 

MIN 

5  8 

40 

40 

52 

65 

63 

6  3 

54 

45 

35 

35 

47 

6  3 

52 

41 

52 

45 

47 

49 

54 

54 

45 

42 

48 

37 

41 

48 

51 

56 

56 

56 

49.; 

MIDV1LLE   EXP  STA 

MAX 

6  8 

63 

72 

62 

85 

85 

82 

78 

68 

6  0 

67 

76 

76 

75 

76 

80 

75 

60 

65 

68 

58 

62 

70 

78 

80 

78 

83 

78 

74 

72.1 

MIN 

S3 

37 

37 

50 

62 

65 

64 

63 

42 

3  6 

33 

46 

49 

52 

36 

52 

48 

39 

42 

48 

48 

43 

44 

45 

37 

38 

48 

5C 

56 

53 

58 

47.: 

M1LLE0GEVILLE 

MAX 

79 

63 

63 

72 

81 

86 

86 

82 

76 

47 

62 

70 

74 

69 

70 

76 

75 

66 

47 

65 

64 

54 

61 

70 

60 

70 

78 

80 

74 

70.1 

MIN 

45 

33 

32 

33 

44 

56 

60 

64 

40 

33 

30 

32 

41 

50 

35 

36 

44 

45 

39 

41 

45 

42 

42 

39 

31 

33 

35 

41 

48 

49 

52 

41.1 

MILLEN 

MAX 

74 

65 

74 

84 

87 

87 

88 

84 

74 

60 

69 

78 

78 

77 

77 

81 

80 

63 

67 

71 

60 

59 

73 

72 

69 

77 

82 

82 

85 

63 

78 

75.' 

MIN 

58 

38 

36 

SO 

66 

65 

62 

59 

43 

32 

30 

43 

6  0 

53 

36 

51 

49 

45 

44 

50 

52 

44 

45 

44 

35 

36 

46 

S3 

51 

50 

59 

47.. 

MONT  1  CELLO 

MAX 

76 

57 

61 

71 

80 

83 

B2 

80 

75 

♦7 

60 

68 

7  3 

65 

65 

74 

76 

63 

42 

61 

62 

50 

61 

69 

58 

71 

72 

75 

70 

79 

72 

67.' 

MIN 

S3 

34 

35 

44 

52 

60 

62 

62 

39 

i  i 

37 

42 

48 

56 

39 

46 

41 

41 

37 

39 

49 

41 

41 

38 

35 

42 

44 

52 

54 

53 

55 

45.: 

MORGAN 

MAX 

76 

64 

76 

83 

84 

86 

84 

82 

76 

63 

68 

76 

7  4 

72 

76 

79 

77 

79 

77 

69 

76 

75 

74 

72 

74 

78 

80 

73 

79 

81 

80 

76.. 

MIN 

SI 

31 

37 

52 

56 

58 

6  2 

53 

39 

31 

29 

45 

48 

53 

35 

49 

54 

54 

54 

59 

59 

49 

44 

40 

35 

32 

43 

52 

49 

51 

59 

47.. 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES  m»rS°»« 


Station 

Day  Ol  Month 

|  Average  | 

1 

2 

3 

4  | 

5 

B  1  7 

3 

g 

10 

11 

12 

13  | 

14 

15 

16 

17  1 

18 

19  j 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2b 

27 

26 

29 

30 

31 

MOULTRIE  2  ESE 

MAX 

69 

65 

78 

84 

3  5 

8  5 

79 

71 

62 

72 

76 

72 

75 

78 

79 

79 

75 

75 

68 

81 

75 

78 

68 

76 

78 

82 

80 

82 

7» 

83 

M  IN 

57 

40 

41 

51 

59 

60 

66 

57 

41 

35 

39 

47 

54 

63 

43 

50 

55 

54 

54 

56 

60 

46 

50 

6 

nahunt a 

MAX 

81 

67 

79 

86 

86 

88 

67 

82 

67 

63 

73 

78 

76 

80 

76 

81 

73 

76 

79 

76 

83 

74 

76 

69 

71 

78 

82 

62 

86 

87 

81 

MI  N 

35 

45 

39 

51 

63 

62 

64 

60 

45 

33 

30 

43 

50 

49 

36 

55 

56 

53 

4  7 

37 

44 

52 

57 

64 

49 

7 

NASHV ILLE  5  SSE 

MAX 

76 

67 

77 

82 

84 

85 

84 

83 

75 

63 

72 

75 

76 

79 

76 

82 

79 

71 

76 

7? 

80 

78 

74 

74 

71 

78 

81 

80 

84 

84 

84 

MIN 

49 

43 

**  1 

57 

58 

60 

66 

59 

43 

34 

47 

55 

4  4 

4  0 

49 

57 

5  6 

56 

37 

50 

56 

66 

50 

9 

N   »   NGTON  1  NW 

MAX 

74 

66 

74 

85 

87 

87 

84 

80 

72 

60 

70 

79 

79 

78 

76 

81 

76 

63 

71 

71 

67 

63 

72 

67 

70 

79 

82 

62 

85 

83 

72 

MIN 

62 

61 

44 

36 

It 

44 

3 

54 

5  2 

6  0 

47. 

4 

NE  tf N AN 

MAX 

72 

64 

73 

80 

8  1 

79 

80 

76 

63 

60 

69 

74 

68 

64 

74 

70 

65 

61 

65 

64 

60 

70 

69 

65 

71 

77 

75 

70 

73 

67 

6  8 

70 

0 

MIN 

62 

62 

46 

42 

39 

38 

31 

42 

50 

52 

50 

49 

56 

44 

8 

plains  sw  ga  exp  sta 

MAX 

72 

64 

74 

80 

83 

85 

81 

76 

68 

62 

67 

74 

69 

71 

76 

79 

75 

72 

64 

62 

75 

73 

72 

64 

72 

77 

77 

74 

80 

78 

7' 

MIN 

60 

61 

65 

48 

49 

* 

38 

* 

58 

46 

46 

4 1 

3* 

4 1 

46 

56 

53 

5  4 

53 

47. 

9 

65 

64 

75 

74 

72 

79 

78 

78 

55 

60 

66 

74 

71 

67 

75 

73 

63 

59 

70 

68 

60 

70 

69 

61 

71 

76 

76 

70 

71 

70 

6  2 

MIN 

29 

30 

56 

61 

35 

30 

35 

41 

46 

45 

44 

51 

42. 

6 

ROME    WB   A 1 RPOK T 

MAX 

53 

61 

72 

72 

72 

76 

76 

71 

46 

59 

65 

72 

68 

60 

73 

64 

62 

53 

67 

67 

57 

64 

66 

53 

69 

77 

68 

70 

70 

65 

61 

65 . 

5 

MIN 

32 

27 

27 

45 

52 

54 

60 

41 

36 

30 

29 

47 

38 

4 . 

33 

40 

45 

43 

42 

52 

39. 

8 

sandersv 1 LL  E 

MAX 

63 

58 

68 

8! 

82 

84 

80 

72 

60 

60 

66 

72 

71 

71 

75 

77 

70 

48 

62 

61 

59 

58 

68 

58 

66 

75 

75 

75 

79 

74 

66 

MIN 

52 

36 

35 

47 

63 

64 

65 

*' 

38 

47 

52 

52 

1 

57 

46 

6 

SAPELO   I SLAND 

MAX 

81 

61 

69 

76 

77 

76 

81 

82 

62 

70 

74 

75 

81 

81 

73 

81 

n 

75 

70 

76 

69 

66 

69 

75 

81 

80 

87 

74 

MIN 

59 

62 

64 

45 

50 

50 

50 

43 

44 

53 

58 

60 

59 

63 

53. 

9 

Savannah  usda  plant  gdn 

MAX 

76 

79 

63 

76 

83 

83 

88 

83 

54 

62 

74 

77 

7  1 

80 

76 

83 

63 

67 

76 

73 

76 

65 

75 

66 

70 

75 

81 

81 

82 

84 

MIN 

34 

59 

65 

50 

52 

5 

43 

33 

94 

43 

54 

53 

54 

6  1 

48. 

7 

Savannah  wb  ap 

MAX 

78 

62 

76 

82 

S3 

83 

y  t, 

82 

63 

62 

73 

77 

78 

81 

76 

82 

63 

67 

76 

72 

76 

63 

75 

67 

70 

75 

82 

83 

66 

85 

73 

MIN 

55 

43 

63 

64 

4 

** 

60 

59 

64 

51. 

0 

SAVANNAH  BEACH 

MAX 

73 

68 

65 

74 

71 

75 

78 

73 

71 

62 

71 

72 

70 

82 

78 

83 

80 

66 

74 

67 

69 

67 

68 

66 

66 

6  1 

73 

73 

77 

85 

81 

MIN 

55 

56 

*5 

48 

43 

60 

39 

69 

64 

51. 

1 

S 1  LOAM 

MAX 

71 

62 

70 

83 

83 

62 

78 

75 

68 

6  0 

68 

74 

66 

65 

75 

76 

70 

59 

64 

63 

59 

61 

66 

61 

70 

76 

76 

71 

79 

73 

67 

MIN 

50 

32 

62 

64 

50 

42 

38 

36 

50 

*7 

45! 

7 

SURRENCY   2  WNW 

MAX 

7* 

66 

76 

85 

86 

83 

72 

63 

72 

76 

78 

79 

78 

82 

81 

67 

75 

75 

80 

76 

75 

73 

73 

67 

82 

82 

86 

85 

82 

MIN 

61 

40 

38 

51 

63 

62 

61 

47 

32 

36 

52 

62 

49. 

0 

SWA  I N  SBORO 

MAX 

69 

64 

74 

84 

85 

85 

76 

74 

60 

76 

75 

78 

78 

72 

65 

65 

6,' 

62 

63 

72 

64 

70 

77 

81 

82 

83 

8:i 

70 

MIN 

37 

37 

65 

64 

32 

42 

*3 

32 

40 

48 

56 

55 

53 

60 

48. 

0 

T  ALBOTTON 

MAX 

77 

65 

78 

78 

81 

8 1 

82 

76 

67 

61 

65 

72 

70 

67 

75 

76 

73 

64 

62 

68 

60 

70 

71 

62 

64 

77 

73 

76 

78 

72 

79 

MIN 

48 

32 

36 

40 

54 

53 

61 

51 

38 

30 

35 

40 

44 

54 

36 

40 

37 

36 

46 

48 

42. 

9 

TALLAPOOSA   2  HUM 

MAX 

67 

64 

73 

75 

79 

73 

55 

56 

65 

70 

65 

62 

73 

65 

62 

60 

67 

65 

65 

61 

63 

63 

70 

76 

68 

63 

60 

67 

71 

MIN 

43 

26 

34 

48 

50 

58 

61 

45 

34 

31 

27 

42 

42 

28 

40 

39 

39 

39 

30 

4 

** 

40. 

4 

THOMASTON   2  S 

MAX 

78 

71 

73 

77 

79 

81 

78 

73 

71 

70 

68 

64 

62 

68 

76 

77 

73 

64 

58 

67 

61 

65 

71 

67 

73 

77 

76 

70 

80 

71 

73 

MIN 

45 

30 

31 

46 

45 

45 

55 

55 

56 

55 

30 

39 

51 

34 

35 

32 

42. 

7 

ThOMASV I LLE 

MAX 

71 

68 

78 

83 

84 

84 

78 

66 

63 

74 

76 

70 

77 

79 

80 

81 

78 

71 

69 

61 

76 

76 

69 

60 

8  0 

82 

83 

83 

85 

72 

MIN 

61 

68 

51 

53 

67 

52. 

4 

thomasville  wb  CITY 

MAX 

72 

69 

79 

83 

84 

84 

77 

54 

63 

73 

75 

70 

7  b 

79 

78 

80 

79 

71 

69 

81 

77 

75 

69 

72 

80 

81 

82 

84 

86 

72 

MIN 

63 

66 

55 

58 

37 

56 

59 

58 

66 

53. 

6 

T1FTON  EXP   STATI ON 

70 

67 

66 

75 

81 

84 

77 

53 

62 

70 

73 

73 

74 

77 

80 

76 

74 

70 

67 

78 

74 

72 

67 

72 

76 

60 

79 

83 

84 

MIN 

62 

65 

46 

46 

53 

59 

57 

65 

52. 

0 

TOCCOA 

68 

60 

68 

77 

73 

69 

61 

61 

63 

67 

66 

58 

71 

73 

68 

52 

78 

72 

58 

59 

65 

61 

70 

75 

72 

69 

75 

75 

67 

MIN 

29 

33 

56 

60 

37 

42 

52 

49 

1 

42. 

7 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 

MAX 

76 

77 

69 

79 

85 

85 

81 

55 

63 

74 

76 

72 

80 

77 

80 

79 

74 

76 

78 

62 

75 

75 

69 

71 

78 

81 

82 

86 

87 

MIN 

5§ 

45 

59 

59 

48 

38 

39 

* 

55 

48. 

6 

VALOOSTA   **  NW 

MAX 

78 

68 

80 

85 

b  ; 

83 

69 

63 

76 

78 

82 

79 

78 

80 

81 

78 

70 

77 

80 

75 

75 

73 

72 

79 

82 

82 

85 

86 

80 

MIN 

57 

66 

* 

* 

* 

56 

" 

63 

50. 

5 

W ARR  £  NT ON 

MAX 

70 

60 

70 

81 

82 

8  0 

76 

71 

61 

68 

75 

70 

70 

76 

77 

70 

59 

66 

65 

59 

61 

70 

59 

70 

77 

70 

75 

81 

86 

70 

MIN 

64 

64 

46 

*2 

39 

* 

38 

45 

° 

58 

49 

,T 

46. 

2 

WASHI NGT  ON 

74 

63 

61 

68 

78 

76 

72 

43 

58 

65 

71 

6  7 

64 

73 

74 

60 

44 

64 

64 

47 

59 

67 

57 

66 

73 

73 

68 

78 

71 

66  ■ 

MIN 

50 

38 

39 

53 

6) 

66 

31 

36 

37 

38 

35 

36 

*' 

40 

40 

♦0 

3* 

38 

40 

° 

50 

.9 

5  1 

43. 

0 

WAYCROSS 

MAX 

81 

68 

78 

85 

86 

87 

85 

82 

60 

64 

74 

76 

76 

81 

77 

82 

74 

75 

78 

75 

80 

70 

75 

69 

77 

79 

83 

83 

85 

B7 

78 

77. 

7 

MIN 

58 

40 

39 

42 

51 

60 

61 

59 

41 

33 

33 

38 

45 

47 

39 

41 

50 

53 

55 

56 

60 

49 

50 

47 

39 

41 

39 

45 

51 

55 

61 

47. 

7 

WAYNESBORO  2  NE 

MAX 

65 

61 

70 

84 

86 

84 

82 

77 

69 

59 

68 

78 

75 

76 

78 

81 

72 

61 

66 

65 

58 

61 

70 

62 

71 

77 

78 

80 

82 

78 

75 

72. 

5 

MIN 

IV 

34 

34 

49 

60 

68 

64 

56 

32 

34 

32 

39 

48 

50 

36 

51 

43 

39 

41 

45 

48 

40 

42 

42 

36 

34 

51 

53 

49 

50 

12 

45. 

5 

WEST  POINT 

MAX 

75 

64 

72 

81 

81 

79 

82 

80 

69 

62 

67 

72 

68 

68 

76 

75 

73 

50 

63 

67 

72 

73 

72 

67 

71 

77 

77 

70 

75 

67 

75 

71. 

6 

MIN 

46 

31 

30 

42 

54 

57 

63 

55 

40 

32 

34 

42 

46 

53 

34 

49 

43 

43 

43 

49 

58 

45 

39 

39 

31 

35 

42 

50 

49 

49 

57 

44. 

5 

WINDER  1  SSE 

MAX 

5* 

58 

68 

78 

78 

76 

75 

71 

68 

58 

67 

71 

65 

60 

72 

72 

66 

55 

70 

68 

56 

61 

67 

61 

69 

75 

75 

70 

75 

67 

59 

67. 

3 

MIN 

45 

34 

37 

42 

55 

56 

61 

63 

33 

26 

30 

•  39 

42 

51 

33 

45 

35 

33 

35 

45 

42 

40 

35 

34 

30 

35 

40 

46 

45 

»3 

53 

41. 

4 

See  Reference  Rotes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


GEORGIA 
MARCH  1961 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

or 
Avg. 

ALLATOONA  DAM  2 

EVAP 
WIND 

.21 

* 

.04 

.15 
65 

.04 
47 

.07 
30 

.07 
36 

.01 
46 

.29 
146 

• 

103 

.25 
56 

.12 
45 

.09 
49 

.10 
61 

.11 
58 

.16 
45 

.19 

92 

.23 
195 

.03 
162 

.07 
34 

.09 
157 

.05 
110 

.11 
50 

.12 
61 

.00 
48 

.26 
45 

.17 
37 

.16 
34 

.01 
37 

.01 

24 

.03 
49 

3.24 
B2128 

EXPERIMENT 

EVAP 
WIND 

50 

.02 
55 

.02 
35 

.18 
63 

.12 
37 

.13 
103 

.11 
72 

.  25 
145 

.44 
280 

.03 
140 

.18 

55 

.  22 
58 

.14 

62 

.  04 
128 

107 

'78 

122 

130 

'45 

'78 

129 

'53 

09 
'45 

17 
108 

20 
102 

.17 
'l5 

.23 
'l3 

.16 
102 

.07 
60 

.16 
40 

65 

B4.40 
2575 

ROME  WB  AIRPORT 

EVAP 
WIND 

.13 
45 

.05 
37 

.09 
25 

.15 
30 

.05 
42 

.02 
13 

.01 
34 

.15 
93 

.30 
175 

.11 
141 

.12 
37 

.09 
44 

.11 
33 

.06 
21 

.12 
15 

.13 
36 

.24 
64 

.17 
152 

.01 
61 

.06 
21 

.07 
133 

.05 
90 

.10 
64 

.17 
71 

.08 
45 

.14 
19 

.15 
22 

.05 
29 

.06 
24 

.04 

35 

.02 
32 

3.10 
1683 

TIFTON  EXP  STATION 

EVAP 
WIND 

.02 
41 

.07 
64 

.10 

33 

.10 
40 

.08 

53 

.18 
42 

.23 
85 

.19 
102 

.27 
161 

.17 
131 

.13 
45 

.17 
28 

.16 
49 

.05 
51 

.28 

66 

.23 
69 

.22 
54 

.24 
132 

.25 
71 

.02 
26 

.05 
66 

.18 
78 

.13 
31 

.22 
42 

.21 
78 

.16 
18 

.19 
28 

.17 

55 

.13 
54 

.23 
24 

.16 
48 

4.99 
1865 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 
And 
Depth 

Day  of  month 

a 
ty 
S 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

TIFTON  EXP  STATION 

3  INCHES 

MAX 
MIN 

59 
54 

60 
51 

59 
50 

62 
51 

64 

57 

68 
58 

68 
60 

68 

63 

65 
54 

57 
49 

58 
48 

59 
49 

60 
53 

61 

56 

64 

52 

64 

56 

65 
58 

65 
59 

63 
58 

63 
58 

59 
58 

65 
57 

64 
54 

65 
55 

61 
51 

62 
51 

65 
53 

66 
57 

66 
59 

70 
60 

69 
61 

63.4 
55.2 

6  INCHES 

MAX 
MIN 

61 
60 

62 
60 

61 
59 

62 
59 

63 
61 

64 
62 

64 
63 

66 
65 

64 
63 

63 
59 

61 
59 

60 
59 

61 
59 

62 
61 

64 
61 

64 
61 

64 
63 

64 
63 

61 
59 

64 

63 

64 

63 

65 
63 

65 
64 

65 
63 

64 
63 

64 
61 

64 
62 

64 
63 

65 
64 

66 
64 

67 
66 

63.5 
61.8 

Slope  of  Ground:  Less  than  5  percent  to  the  northwest.  Soil  Type:  Tifton  loamy  sand.  Ground  Cover:  Perennial  grass  sod.  Instrumentation: 
3  Inch  Depth  -  Friez  Standard  Distance  and  Soil  Thermograph,  Model  1100,  6  Inch  Depth  -  Friez  Air  and  Distance  Thermograph, 
Model  1120. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


GEORGIA 
MARCH  1961 


Day  of  month 


swum 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ATHENS  WB  AIRPORT 
ATLANTA  WB  AIRPORT 
BLAIRSVILLE  EXP  STA 
BLUE  RIDGE 
CEDARTOWN 
CLAYTON  1  N 
DALLAS  5  SE 
DAL  TON 
GAINESVILLE 
JASPER  1  NNW 
LA  FAYETTE 
ROME 

ROME  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
eu  aw  run 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.  

T 
T 

T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 

T 
T 

T 

See  reference  notes  following  Station  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION 


GEORGIA 
MARCH  1961 


Andreas  2  8,  K.  C. 


GEORGIA 


STATUTE  MILES 


Top  ^-Hj^Tp 

-V'^O.  O 

(worth    Stanley  G»pv 

II  OEUU»yO 

II         Noontootla  CrJ 

3mti.HU    '    6       r  ^?  »       JonotO.li  „„.„,„!.  t    f~t-«V  .—>i 

V  Curryvlll.  2  w   'A        u.n.r  2  *   I         A   ""k."'  _ 


Ro..  IBIPA       J  9         «  rmount  "NORTH  V  I  19* 

Rome  _fv.  k  waleaka    8a  11  Ground  ^      v  Vv 


75TH  MERIDIAN  TIME  ZONE 


lemsoa  College,  S.  C. 


Oalrway , 


o  l| 

High  Tower,  Ala. 


Rock  Mills,  Ala, 


Abbeville  1  HOT,  Ala 


USCOMM-WB-AaheYllle,  W.  C.    12/60 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.     Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".     Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly 
in  mountainous  areas. 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


GEORGIA 
MARCH  1961 


GEORGIA 


ODonalsonville  3 


1  1 


-1 


-o-  / 

Moultrie  2  ESE 


i  <w       \  I 

s  2  NN£  Mm;'  TAA  APJ~^   ^  L~ 

- AUpiht  Exp  Station        *            I  * 

\  Hilhrllli  5  SSE                \  W.ycro,, 

o  :     — /-j  A 


7 

A  tklnso 

0  / 


sapclo  Island 


K 


O- 

ro  2  ion 


Coolldgej 


Tbousvllle  WB  Clty_ 

  .,„.._  Hontieello  2  S.    Fla .  ^        ~  "J 


STATION  LEGEND 
O    •    0>    Precipitation  only 
<D  Precipt  lotion,  storage 

O-  -*>   -O-   Precipitation  and  Temperature 
■<Jy  -<^-   Precipitation,  Temperature  and  evaporation 


Type  of  gage       0    Nan  recording, 
•  Recording,       »    fleM  *>P#J 

Double  circle  combinations  indicate  the  availability  of 
more  detailed  meteorological  data 


Hoot  1  cello  2  S.  fU, 

-o- 


Laaont  6  m,  fla. 


■■rr  RurMrlci,   Fli . 


Fornandlna   Beach,  Fla 


JackaoDTille  VB  AP,  Fla. 


Isolioes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.     Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  In  the  publ lcat ion  "Hourly  Prec lpltat ion  Data" .     Caut Ion  advised  in  us ing  these  maps  for  interpolation ,   part icularly 
In  mountainous  areas. 
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STATION  INDEX 


ABBEVILLE 
A0A|R$V1LLE 
AOEL  2  S 
A|L£V 

ALAPAHA  EXP  STATION 


ATLANTA  W8  A 

AUGUSTA  WB  A: 
AUGUSTA 
BA I  NBR 1  DGE 
BALL  GROUND 
BEAVERDALE 


8ELI 


BLACKBEAQD  island 
BLAIRSvKlE  exp  STA 
BLAKELY 

blue  ridge 

Blue  rioge  resvr  dam 


BURTON  I 
SUTLER 
BUTLER  < 


EEK 


CAIRO  2  NNw 

Calhoun  exp  sta 

CAMILLA 
CAMP  STEWART 
CANTON 

CARLTON  6RIOGE 
CARNESV I LLE 
CARROLLTON 
CARTERS 

cartersville 

cartersv ille  3 

cave  spgs  *  ssw 

cedartown 

chatsmorth 

cm i ck ahauga  par 

cmoestoe 
Clayton  i  n 
clermont  3  sw 
cleveland 
colquitt 

columbus 
columbus  wb  air 
commerce  1  ne 

CONCORD 
COOL  I DGE 

COOPER  GAP 
COROELE  WATER  W 
CORNELIA 
COVINGTON 
CUMMING  1  N 

CuRRtv I LLE  2  W 
CUTHBERT 

DAHLONEGA 
DALLAS  5  SE 
DAL  TON 


DOLES 

OONALSONVI LLE   3  M 
DOUGLAS  2  NNE 
DOuGL ASV I LLE 
DOVER 

DUBLIN  3  5 
DUBLIN  2 
EASTMAN  1  W 
EDISON 
ELBERTON 

6LLIJAY 
EM6RV 

EXPERIMENT 

FA IRMOUNT 
FARGO 

FIELDS  CROSS  ROAOS 

FITZGERALD 

FLAT  TOP 

FLEMING  EXP  STATION 
FOLK5TON  3  SSW 


9  SW 


FOLKSTOI 
FORSYTH 
FORT  GAINES 
FORT  VALLEY  3 
FRANKL IN 

GAINESVILLE 
GIBSON 
GLENMvlLLE 
GOAT  ROCK 
GODFREY  *  NE 

GREENVILLE  2 
GRIFFIN 
HAMILTON 
HAMILTON  *  W 
HARALSON 


O053 

bow 

0131 


COUNTY 


LCOX 
BARTOW 

COOKE 
WONT GOME  I 
BERRIEN 


0253  SUMTER 

0258  SUMTER 
0296  UNION 
031  I  COLUMBIA 
0*06  TURNER 
'GOO  CLARKE 

0*32  CLARKE 
0*35  CLARKE 
0**1  pRANTLEV 
0***  FUL  TON 
0*51  ^ULTON 

0*95  WlCMMOND 
0500  RICHMOND 
0591  DECATUR 
0603  CHEROKEE 
07*6  WH1 TFIELD 

0787  EVANS 
09*6  MC  INTOSH 
0969  UNION 
0979  EARLY 
102*  FANNIN 

1029  FANNIN 
1132  ELBERT 
1170  TOWNS 
1266  BULLOCH 
13*0  GLYNN 

13*5  GLYNN 

1372  MARION 

1*13  RABUN 

1*25  TAYLOR 

1*33  RICHMOND 

1*63  GRADY 

1*7*  GORDON 

1500  MI TCMELL 

15**  LIBERTY 

1585  CHEROKEE 

1601  ELBERT 

|l619  FRANKLIN 

16*0  CARROLL 

1657  MURRAY 

1665  BARTOW 

1670  BARTOW 
1715  POLK 
1732  POLK 
1856  MURRAY 
1906  WALKER 


1982  RABUN 
1998  HALL 
2006  WHITE 
2153  MILLER 

;2161  MUSCOGEE 
2166  MUSCOGEE 
2180  JACK  SON 
2  198  *> IKE 
2238  THOMAS 

22*6  LUMPKIN 
2266  CRISP 
2283  HABERSHAM 
2318  NEWTON 
2*08  FORSYTH 

2*29  FLOYD 


'2*75  LUMPKIN 
2*85  PAULDING 
2*93  WHl TFJELD 

12532  TWIGGS 
2570  TERRELL 
25T8  OAWSON 
2677  FANNIN 
2716  WAYNE 

2728  WORTH 
2736  SEMINOLE 
2783  COFFEE 
2791  DOUGLAS 
2799  SCEVEN 

2839  LAURENS 
28**  LAU°EN< 
2966  0O0GE 
3028  CALHOUN 
|306O  ELBERT 

3115  Gl LMER 
il*T  PAULDING 
3271  SPALDING 
3295  GOROON 
3312  CLINCH 

3363  FULTON 
3386  BEN  MILL 
3*P*  FANNIN 
3*09  LIBERTY 
3*60  CHARLTON 


|3*65  i 
3506  MONROE 
351*  CLAY 
35**  PEACH 
3567  HEARD 

3621  Lull 
3695  glasscock 
375*  tattnall 

,3782  HARRIS 
3792  MORGAN 

3915  MERIWETHER 
3936  SPALDING 
*02»  HARRIS 
*033  HARRIS 
*070  COWETA 


83  18 

8*  57 

83  25 

82  3* 

83  13 

8*  10 


8*  16 

8*  01 

82  20 

83  39 

83  23 

83  21 
83  19 
81  52 
8*  28 
8*  25 

81  58 

01  58 

8*  3* 

8*  23 

8*  51 


91  13 

83  56 

8*  56 

S*  19 


81  23 
8*  31 
83  33 


8*  56 

S3  26 

8*  27 

83  52 


83  59 
S*  *6 
8*  57 


83  53 
8*  55 
82  51 


8*  19 
83  15 
8*  30 

81  2* 
»2  02 

•2  C8 

83  57 

83  03 

83  51 

85  06 

83  50 

82  36 
81  55 
85  05 

83  27 

a*  *5 

8*  16 
8*  52 
8*  56 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


CAMPBELL 


WILLIAM 
FRANKL I* 
COOKE  CO.  FORESTRY  UN  1 1 
BAEWTON-PARKER  COLLEGE 
E.  HOLLAND 

FRANK   S.  OR TON 


PROF.  E.  S.  SELL 

COLLEGE  EXP.  STATION 
.  WEATHER  BUREAU 
.  CATHLAEEN  SMITH 
RV  T.  BARNETT 
.  WEATHER  BUREAU 

.  WEATHER  BUREAU 
SPAPER  PRTG.  CORP. 
S  MARY  H.  MULLEN 
.  ESTELLE  GROGAN 
.  H.   E.  WARMACK 

HENRY  C.  HEARN 
U.S.  FISH  ♦  WLOLF.  SVi 
GEORGIA  MTN.   EXP.  STA. 
J.  Ga   STAND  I FER 
.  CARRUTH 

110 

GWENDOLYN  BROWN 
.  CROMLEY 

AMIS    F .  JAMfS 
AVIATION  AGENCY 


FORES 


W.  PUCKER 
IAS   F  a    MAT  HEW 
EDWIN  S.  EPSTEIN 

.  D.  BELCHER 
W  GA.   EXP.  STAT 
CHARLES   L.  KELLY 
POST  ENGINEERS 


SARNET 

YERS 
J.  COLE 


Y  C.  OUILLIA 
L.  SUTTON 
OF  COLOUITT 


THUR    L.  SMITH 
S.    WEATHER  9URI 
WADIO   STATION  WJ 
R.  SMITH 
W.  ELLINGTON* 

LUTHER  GADDIS 
CITY  OF  COROELE 
MRS.  FLI7ABETH  R 
JACK  L.  CHAPMAN 
M.  WOLFE 

1  B.  DAVIS 
■EPARTMENT 
WOODWARD 
M.  ByRD. 
.  ANDREWS 

.  SMITH 
KENNEY 
MRS.    THE  L MA    F.  C 
TVA-633 

R.  C.  THOMPSON 


IOHN 


JOS.  P.  CHAMP 
CARL  J.  PATTERSON 
WARREN  GRANTHAM 
LEONA  B.  THOMPSON 


OUBLIN 
GA.  FORESTRY  COMM. 

MMACK 
SMELBYN  C.  GUNTER 

MRS.  LORA  DOVER 
>S  JANET  ALLGOOD 
OF  GA.  EXP.  STA 
DYMPLE   D.  WARMACK 
REGIS 


PAPER  CO. 


GA.  POWER  COMPi 


WORACE  0.  WESTBROOKS 
,GEORG£  E.  GRANTHAM 
BLUE  SPRINGS  FARM 
MRS.  RUTH  T.  GABLE 


olnl  1 LJ 1 N 

INDEX  NO.  | 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

UDOLn  V  Ltl 

6 

PRECIP 

£ 

SPECIAL 

■iAM  :n<,ville 

•ULASKI 

6 

R.  A.  MC  LENDON 

HA  Z LE HURST 

*20* 

JEFF  DAVIS 

WOODROW  W.  BROwN 

HELEN   1  SE 

•290 

WHI  IE 

3 

3*  41 

93  ** 

1*85 

7A 

7A 

HEMPTOWN  GAP 

*2*3 

T 

34  32 

8*  07 

2090 

7A 

H1AWASSEE 

4*79 

TOWNS 

HOMERVILLE  3  WSW 

4*29 

CLINCH 

UNION  BAG  CAMP  PAPER  CO 

JACKSON  DAM 

4623 

BUTTS 

GA.  POWER  COMPANY 

4648 

5 

3*  29 

8*  27 

1*65 

6P 

7A 

„ 

JASPER  2  W 

4*51 

* 

3*  28 

84  28 

1500 

C 

JESUP 

4671 

WAYNE 

CITY  OF  JESUP 

JESUP  8  S 

4676 

BRUNS.   PULP  *  PAPER  CO. 

JOHN TOWN 

>AWSON 

Ml SS  MAMIE  L.  FAUSETT 

JONES BORO 

t  roo 

CLAYTON 

6 

33  31 

8*  21 

930 

8A 

4728 

MONROE 

9 

33  07 

83  4B 

375 

7A 

KENSINGTON 

4802 

WALKER 

KINGSTON 

4894 

BARTOW 

SUSAN  MCD.  MARGIS 

LA  FAYETTE 

*9*1 

WALKER 

6P 

CHARLES   W.  GWYN 

LA  FAYETTE  1  SE 

*9*5  Walker 

4 

3*  41 

85  16 

630 

c 

in >  HUGGINS 

LA  GRANGE 

TROUP 

3 

33  02 

85  0? 

7*0 

6A 

C  H 

LEXINGTON 

5165 

OGLETHORPE 

SIONEY  E.  STEVENS 

LIME  BRANCH 

9192 

POLK 

CORPS  OF  ENGINEERS 

5204 

LINCOLN 

JAMES  W.  8LACKWELL 

LITTLE  HIGHTOWER 

52*2 

TOWNS 

7 

34  56 

83  39 

2200 

8A 

LOUISVILLE 

5314 

JEFFERSON 

33  00 

62  24 

337 

6P 

C  H 

NESBIT  BAKER 

LUMBER  CITY 

5386 

TELFAIR 

W.   ALEX  JERNIGAN 

LUMPKIN 

519*  STEWART 

JOHN  C.  HOUSE 

5443 

BIBB 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

MARSHALL VI LLE 

6 

32  27 

83  56 

166 

9» 

H 

CITY  OF  MARSHALLV ILLE 

5633 

10 

34  15 

83  34 

920 

7A 

OELMER  J.  DANIELS 

METIER 

JB11 

:andler 

CITY  OF  METTER 

MIDVILLE 

5658 

BURKE 

MRS.  E.  B.  KING 

MJOVlLLE  EXP  STA 

5863 

BURKE 

11 

32  53 

62  12 

280 

6P 

6P 

H 

SE  GA.  BRANCH  EXP.  STA. 

Ml  LLEDGEvILLE 

|fl 

33  05 

63  13 

320 

7A 

H.  LOU  I S  HORNE 

MILLEN 

■  j  □  2 

WALLACE  V.  EOENFIELO 

M|  LLMAVEN  8  E 

SCREVEN 

DONALD  LARISCY 

MONROE 

*971 

WALTON 

INACTIVE  9/60 

MONTEZUMA  1  NE 

6 

32  19 

84  01 

375 

8A 

M0NT1CELL0 

9 

33  18 

83  41 

655 

7A 

H 

MORGAN 

6038 

CALHOUN  PUB.  WKS.  CAMP 

MORGAN  5  NW 

60*3 

CALHOUN 

CLARENCE  W.  CHENEY 

MOULTRIE  2  ESE 

: 

COLOUITT 

16 

6P 

RADIO   STATION  WMTM 

MOUNT   VERNON  3  WNW 

1  z  * 

WHEELER 

10 

32  12 

82  38 

155 

7A 

L.  G.  REYNOLDS 

NAHUNTA 

6219 

BRANTLEY 

13 

31  11 

81  36 

71 

6P 

H 

RICHARD   H.  C.CHMITT 

NASHVILLE  5  SSE 

BERRIEN 

GA.  FORESTRY  COMM. 

NEEL  GAP 

5266 

TVA-135 

NEWINGTON  1  NW 

6323 

SCREVEN 

I2  36 

6P 

C.  A.  SOWELL 

NEWNAN 

6335 

COWETA 

3 

33  22 

84  49 

990 

6R 

7A 

H 

JAMES   0.    HARDIN.  JR. 

6375 

CATOOSA 

18 

65  08 

1280 

8A 

C 

NOONTOOTLA  CREEK 

NORCROSS  *  N 

b*07 

MRS.   M.    H.   OE  MP  SE  Y 

PATTERSON 

6638 

PIERCE 

GA.    FORESTRY  COMM. 

PEARSON 

6679 

ATK INSON 

13 

31  19 

62  51 

205 

C 

PLAINS  SW  GA  ElP  STA 

7087 

* 

32  03 

8*  22 

500 

5P 

M 

9RANCM  EXP.  STATION 

PRESTON 

WEBSTER 

QUITMAN 

7276 

BROOKS 

JAMES  S.  80 YD 

7430 

jORDON 

WILLIAM   W.  POLLOCK 

RINGGOLD 

CATOOSA 

18 

34  35 

85  07 

920 

8A 

RISING  FAWN 

7*99 

DADE 

18 

3*  45 

65  32 

B2D 

7A 

ROME 

'v: " 

FLOYD 

ROME  8  SW 

7605 

FLOYO 

34  10 

J.M.  MONTGOMERY.  JR. 

ROME  WB  AIRPORT 

7610 

FLOYD 

410 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

SANDERSVILLE 

WASHINGTON 

I  1 

32  58 

82  49 

495 

6P 

6P 

H 

SAPELO  ISLAND 

7808 

MC  INTOSH 

1 

31  24 

81  17 

10 

5P 

H 

SAVANNAH  USDA   PLANT  GDN 

7642 

CHATHAM 

plant  i ntroduct ion  sta. 

SAVANNAH  WB  AP 

CHATHAM 

*I0 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

SIL0AM*M  BC*CH 

rB6C 

5P 

r JT»    OF    SAVANNAH  BEACH 

GREENE 

1  c 

33  32 

83  06 

690 

6P 

7A 

H 

SPARTA  2  NNW 

HANCOCK 

11 

33  16 

82  59 

550 

7A 

C 

MRS.  LOIS  B.  WAPREN 

STANLEY  GAP 

1269 

GILMER 

ST  ILLMORE 

8351 

EMANUEL 

MRS . MAR  JOR I E  HUOSON 

SUCHES 

TVA-115 

SUMMERV 1 LLE 

8436 

CHATTOOGA 

* 

3*  29 

B5  22 

780 

8A 

JAMES  R.  BURGESS 

SURRENCY  2  WNW 

8*76 

APPLING 

1 

82  >* 

200 

5P 

M 

UNION   BAG  CAMP  PAPER 

SWAINSBORO 

B*96 

EMANUEL 

RADIO  STATION  WJAT 

SWEET  GUM 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Georgia  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Agricultural  Engineering  Building, 
University  of  Georgia,   Athens,  Georgia,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  In  the  June  Issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,   but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In  this 
issue. 

Divis ions ,   as  used  In  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  on  the  maps ,  became  effective  with  data  for  September  1956 . 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°F. 

Evaporat ion  Is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Mln  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours 
ending  at  time  of  observation. 

Long-term  means  for  full  time  stations   (those  shown  In  the  Station  Index  as  "U.   S.   Weather  Bureau")   are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based 
on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  Ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  incons is tenc ies  in  the  record . 

Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include 
snow  and  sleet .     Entries  of  snow  on  ground  inc lude  snow,  s leet  and  ice. 

Data  in  the  "Extremes  Table";   "Daily  Precipitation"  Table;   "Daily  Temperature"  Table;   and  "Evaporation  and  Wind"  Table;   and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground;   Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FA A  stations.     For  those 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,   and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J     "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry . 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table; 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 

+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*     Amount   included  in  following  measurement ,   time  distribution  unknown. 

ft    Thermometers  are  general ly  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod -covered  ground ;   however ,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowf al 1  wholly  or  partly  es t imated ,   using  a  rat io  of  1   inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowf all . 

M    One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  Is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  dally  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts   to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  t  ime  of  observat  ion  column   in  Station   Index  means  observat  ion  made  near  sunset . 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month, 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,   E.S.T.   of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CL IMATOLOG I CAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,  etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C.   for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local 
CI imat o log leal  Data  for  the  respect ive  stations,   obtained  as  indicated  above ,   price  15  cents . 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual   Summary).     Checks,  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25,  D.  C. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


GEORGIA 


ASHEVILLE:  1961 


GEORGIA  -  APRIL  1961 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:     89°  on  the  25th  at  Folkston    9  SW 
Lowest  Temperature:     20°  on  the  8th  at  Blairsville  Exp  Sta 

Greatest  Total  Precipitation:     10.68  inches  at  Tifton  Exp  Station 

Least  Total  Precipitation:     2.73  inches  at  Rising  Fawn 

Greatest  One-Day  Precipitation:     5.75  inches  on  the  16th  at  Folkston 

3  SSW 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:     Trace  at  Dallas  5  SE 
Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:  None 
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7.74 

2.11 

12 

.0 

0 

8 

6 

4 

OVINGTON 

69.9 

43.6 

56.8 

- 

5.2 

82 

24+ 

30 

11 

258 

5.84 

1.53 

1.81 

27 

.  0 

0 

2 

UBL1N  3  S 

74.5 

47.5 

61.0 

4.4 

88 

26 

38 

14 

151 

0 

0 

0 

0 

2.51 

13 

.0 

0 

3 

AS  T  MA  N    1  W 

72.0 

48.4 

60.2 

6.2 

86 

26 

36 

11 

173 

0 

0 

0 

0 

7.56 

3.20 

.  0 

0 

ORSYTH  1  S 

71.6 

44.1 

57.9 

83 

25+ 

31 

11 

229 

0 

0 

1 

0 

5.45 

1.65 

12 

.0 

0 

7 

3 

3 

ORT  VALLEY  3  E 

72.9 

45.9 

59.4 

- 

4.9 

85 

23 

34 

11 

184 

0 

0 

0 

0 

7.59 

3.15 

2.34 

12 

.0 

0 

9 

6 

2 

AWK I NSV I LLE 

74.8 

47.8 

61  .3 

4.0 

85 

25 

34 

8 

139 

0 

0 

0 

0 

.0 

0 

ACON  WB  AIRPORT 

R 

72.8 

48.1 

60.5 

- 

5.2 

86 

25 

36 

11 

166 

0 

0 

0 

0 

5.30 

1.49 

2.08 

12 

.0 

0 

6 

4 

2 

C  INTYRE 

68. 1M 

45. OM 

56. 6M 

32 

11  + 

261 

0 

0 

2 

0 

8.03 

2.00 

1  2  + 

.0 

0 

b 

4 

1 LLEDGE  V I LLE 

70  .0 

42.9 

56.5 

6.8 

84 

26 

32 

11 

271 

0 

0 

1 

0 

9.05 

5.06 

1.74 

12 

.0 

0 

9 

6 

5 

ONT ICELLO 

69.6 

45.5 

57.6 

84 

24 

31 

11 

245 

0 

0 

1 

0 

7.23 

1.65 

12 

.0 

0 

• 

6 

2 

I  LOAM 

70.8 

44.8 

57.8 

4.4 

85 

25+ 

31 

11 

235 

0 

0 

1 

0 

8.21 

3.78 

1  .94 

1 

.0 

0 

8 

7 

4 

DIVISION 

59.0 

- 

5.1 

7.20 

2.97 

.0 

EAST  CENTRAL 

PPLING  1  NW 

69.2 

43.8 

56.5 

84 

24 

31 

11 

276 

0 

0 

3 

0 

9.44 

1.93 

1 

.0 

0 

9 

7 

4 

UGUSTA  WB  AIRPORT 

R 

71.3 

46.7 

59.0 

4.2 

86 

25  + 

34 

11 

202 

0 

o 

0 

0 

8.43 

4.95 

2.71 

27 

.0 

0 

7 

4 

3 

ROOKLET   1  W 

75.6 

49.4 

62.5 

4.2 

88 

25 

38 

5 

113 

o 

0 

0 

0 

8.02 

4.51 

2.40 

12 

.0 

0 

8 

5 

4 

3UISVILLE 

72.9 

46.4 

59.7 

5.3 

85 

23 

34 

1 1 

1  80 

0 

0 

0 

0 

10.67 

7.02 

3.25 

15 

.0 

0 

8 

S 

4 

■  ■ 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


Station 

«  E 

<  s 

Si  E 
2  1 

<  s 

< 

| 
o 

2  £ 
e  e 

X 

Q 

Q 
O 

No  of  Diyi 

1 

o  J:  * 

(5 

Sno 

w,  Slesi 

No.  ol  Da 

Max. 

Mm. 

o 

a  | 
5  8 

a 

s 

1 
1 

METTER 

76.1 

48.4 

62.3 

88 

25 

38 

2 

118 

0 

o 

0 

0 

7.92 

3.05 

12 

.0 

0 

8 

5 

3 

H1LLEN 

74.5 

46.9 

60.7 

- 

5.1 

86 

25+ 

3* 

11 

150 

o 

o 

o 

o 

7.50 

4.11 

2.05 

12 

.0 

0 

10 

5 

3 

NEW  I NGTON  1  NW 

74*4 

48.0 

61  .2 

87 

25 

35 

5 

144 

0 

0 

0 

0 

6.00 

3.06 

12 

.0 

SWA  1 NSBORO 

73  •  1M 

48  .0M 

60. 6M 

66 

25 

34 

11 

1 62 

0 

0 

0 

0 

1.87 

1 5 

.  0 

WARREN  TON 

71.7 

46.1 

58.9 

4.6 

8  3 

25 

33 

11 

204 

o 

o 

9.00 

4.80 

1.95 

27 

.  0 

0 

9 

6 

4 

WAYNESBORO  2  NE 

71  .4 

47.4 

59.4 

85 

23 

34 

14 

192 

0 

0 

0 

0 

9.77 

3.12 

15 

.0 

D I V  I S I  ON 

60.1 

5.1 

8.75 

5.12 

.0 

SOUTHWEST 

ALBANY 

76.0 

49.4 

62.7 

- 

4.7 

87 

25 

38 

2 

108 

0 

0 

0 

0 

7.58 

3.18 

3.08 

16 

.0 

o 

g 

AMERICUS  4  ENE 

73.3 

46.8 

60.1 

- 

5.1 

85 

25 

37 

11  + 

170 

0 

0 

0 

0 

6.10 

1.66 

2.42 

12 

.0 

0 

1  0 

3 

1 

BA I NBR 1 DGE 

77.6 

50.1 

63.9 

3.3 

68 

25+ 

39 

5 

86 

0 

0 

0 

0 

7.95 

3.05 

2.33 

16 

.  0 

BL AKEL  Y 

75.0 

48.7 

61.9 

4.  3 

85 

25 

38 

2 

126 

0 

0 

0 

0 

9.41 

4.42 

4.5  3 

1  5 

.0 

0 

7 

4 

3 

CAIRO   2  NNW 

77.2 

50.8 

64.0 

85 

25+ 

40 

2 

82 

0 

0 

0 

0 

5.99 

1.12 

2.73 

12 

.0 

0 

5 

O 

2 

CAMILLA 

77.1 

50.0 

63.6 

87 

25+ 

40 

8+ 

91 

0 

0 

0 

0 

9.96 

5.45 

16 

.0 

0 

7 

3 

2 

COLQUITT 

78.4 

50.1 

64.3 

88 

25+ 

4C 

5+ 

76 

o 

o 

o 

9.70 

4.89 

15 

.0 

0 

s 

3 

2 

CUTHBERT 

75.9 

49.4 

62.7 

86 

25 

39 

11  + 

no 

o 

o 

o 

6.65 

2.06 

12 

.0 

0 

9 

4 

2 

FORT  GAINES 

75.1 

47.2 

61.2 

4.5 

85 

25 

37 

8+ 

145 

o 

o 

o 

o 

6.09 

1.22 

2.40 

12 

.0 

* 

2 

LUMPKIN 

73.9 

48.9 

61  .4 

84 

25+ 

38 

7+ 

142 

o 

o 

o 

o 

7.12 

2.56 

12 

.0 

* 

MORGAN 

_ 

61 

85 

0 

0 

0 

0 

7  63 

* 

pi   aim;     cu    C, A     F¥P  CTi 
i  W    Oft    tAr  31ft 

o 

o 

o 

o 

0 

s 

4 

2 

76  6 

49*8 

63  2 

87 

24 

38 

94 

o 

o 

o 

o 

832 

3  75 

2  12 

0 

0 

8 

6 

4 

THOMAS V I LLE  WB  CITY 

75.6 

51.9 

63.8 

_ 

3.6 

85 

25+ 

44 

16+ 

86 

o 

o 

o 

o 

8.69 

4.39 

2.46 

12 

.0 

8 

6 

* 

62.5 

4.1 

7.59 

.90 

•  0 

cnilTW     t  (-  M  T  DA  1 

ALAPAHA  EXP  STATION 

74.1 

46.3 

60.2 

_ 

5.9 

85 

26 

36 

3 

168 

0 

0 

0 

0 

8.87 

4.61 

.0 

ASH8URN   1  S 

75.7 

48. 3M 

62.  0M 

84 

26+ 

40 

11+ 

116 

0 

0 

0 

0 

7.45 

2.70 

15 

.0 

0 

a 

5 

2 

rnD(\CI  C     ua  Ten     urtDk'  c 

t-UKUtLt    WA  1  tK  WUKFvb 

75  •  7M 

49.0M 

62  •  4M 

85 

25 

40 

11  + 

126 

0 

0 

0 

0 

5.86 

1.70 

1 2 

.0 

0 

8 

4 

3 

DOUGLAS  2  NNE 

72.9 

47.5 

60.2 

85 

26+ 

34 

12 

169 

0 

0 

0 

0 

7.90 

2.00 

16  + 

.0 

0 

8 

5 

3 

FITZGERALD 

75.7 

50.4 

63.1 

- 

3.7 

86 

25 

41 

11 

97 

0 

0 

0 

0 

8.37 

4.30 

3.98 

15 

.0 

0 

7 

S 

3 

HOMERV I LLE  3  WSW 

77.1 

47.4 

62.3 

87 

24 

38 

8+ 

108 

o 

o 

o 

o 

7.65 

2.61 

12 

.0 

0 

7 

4 

4 

LUMBER  CITY 

74. 2M 

45.  6M 

59. 9M 

86 

26 

35 

5 

177 

o 

o 

ft 

7.80 

3.99 

2.96 

16 

.0 

0 

7 

4 

3 

MOULTRIE  2  ESE 

75.4 

50.0 

62.7 

- 

5.3 

86 

24 

41 

5+ 

106 

8.60 

4.11 

5.07 

15 

.0 

0 

7 

3 

2 

NASHVILLE  5  SSE 

76.5 

50  .4 

63.5 

84 

24 

39 

5 

79 

0 

0 

0 

0 

8.30 

3.24 

15 

•  0 

0 

6 

5 

1  1  r I  UN    L*r    b  [  A  1  IUN 

73.0 

50.7 

61.9 

4.1 

84 

26+ 

41 

2 

129 

0 

0 

0 

0 

10.68 

6.38 

3.61 

16 

.0 

0 

8 

5 

4 

nil          C  T  A     u  Q      a  IDDnDT 

VALUUi 1  A    WO  AlKrUKI 

75  4 

48.3 

61  9 

85 

25 

39 

5 

125 

o 

o 

o 

o 

8.53 

3.07 

1  3 

.0 

0 

7 

4 

4 

VALDOSTA  4  NW 

76.4 

49.1 

62.8 

85 

24 

38 

5 

101 

o 

o 

o 

o 

5.75 

2.89 

12 

.0 

0 

6 

3 

2 

U 1 V 1 5  I  UN 

61  .9 

4.8 

7.98 

3.97 

.  0 

SOUTHEAST 

ALMA  FAA  AIRPORT 

75.4 

48.8 

62.1 

87 

23 

37 

5 

119 

o 

o 

0 

o 

6.95 

4.11 

15 

.0 

j? 

BLACKBEARD  ISLAND 

73.3 

51.0 

62.2 

85 

26 

41 

5 

114 

o 

o 

o 

7.93 

3.35 

16 

.0 

j 

BR  UNSW I CK 

7  5.5 

53.8 

64.7 

3.6 

86 

26 

45 

1 1 

66 

0 

0 

0 

0 

6.87 

3.83 

2.80 

16 

.0 

J: 

* 

i 

BRUNSWICK  FAA  AIRPORT 

26 

1  4 

96 

0 

0 

0 

0 

6.16 

3.08 

1  5 

.0 

0 

5 

3 

2 

CAMP  STEWART 

74*3 
74 . 2 

50.9 

62.6 

88 

22 

39 

5 

110 

0 

0 

0 

0 

5.53 

2.07 

16 

.0 

0 

6 

3 

3 

FLEMING  EXP  STATION 

75.2 

48.0 

61  .6 

87 

25 

35 

5 

129 

0 

0 

0 

0 

6.89 

2.89 

16 

.0 

0 

7 

4 

3 

FOLKSTON  9  SW 

78. 1M 

49.  9M 

64.  0M 

89 

25 

-0 

5 

73 

0 

0 

0 

0 

6.94 

3.18 

15 

.0 

0 

6 

3 

2 

GLENNV 1 LLE 

74.2 

50.2 

62.2 

4.3 

85 

25+ 

39 

11 

115 

0 

0 

0 

0 

8.38 

4.83 

2.18 

15 

.0 

0 

7 

4 

4 

JESUP  8  S 

76.5 

47.0 

61.8 

88 

25 

35 

5 

130 

0 

0 

0 

0 

6.46 

2.62 

15 

.0 

0 

6 

4 

3 

NAHUNTA 

76.2 

48.7 

62.5 

87 

25 

37 

5 

107 

0 

0 

0 

0 

7.01 

2.03 

12 

.0 

0 

6 

4 

3 

SAPELO  ISLAND 

73.9 

52. 9M 

63. 4M 

86 

25 

44 

11  + 

83 

0 

0 

0 

0 

6.09 

2.00 

15 

.0 

0 

7 

3 

3 

SAVANNAH  USDA  PLANT  GDN 

72.7 

47.2 

60.0 

4.5 

86 

26 

34 

5 

173 

0 

0 

0 

0 

9.04 

6.06 

3.99 

16 

.0 

0 

8 

4 

4 

SAVANNAH  WB  AP  R 

72.8 

49.9 

61.4 

4.3 

88 

25 

38 

5 

143 

0 

0 

0 

0 

7.74 

5.27 

3.07 

15 

.0 

0 

6 

4 

3 

SAVANNAH  BEACH 

71.4 

52.  2K 

61  .8M 

84 

25 

43 

5 

106 

0 

0 

0 

0 

5.48 

1.96 

16 

.0 

0 

7 

3 

3 

SURRENCY  2  WNW 

76.7 

48.9 

62.8 

86 

25  + 

37 

5 

100 

0 

0 

0 

0 

7.74 

2.41 

16 

.0 

0 

7 

4 

4 

WAYCROSS 

75.5 

46.  7 

61  .1 

6.5 

86 

26+ 

38 

17+ 

137 

0 

0 

0 

0 

2.00 

16 

.0 

0 

2 

DIVISION 

62.3 

4.3 

7.01 

3.98 

•  0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  52  - 


DAILY  PRECIPITATION 

GEORGIA 
APRIL  1961 


Day  of  Month 

Station 

o 

 p 

 p 

1  1  

,  p 

 1  

i  p 

1 

I 

1  r  1  

H 

1  | 

2 

3 

4  |  S 

6 

7 

8  9 

10 

11 

12 

13  | 

14  |  15 

16     17  18 

19  |  20  |  21 

22  |  23  |  24 

25 

26 

27 

28     29  1  30 

31 

SEVILLE 

6.67 

1.88 

•  24 

.26 

.52 

1.73 

.10 

.35 

3.00 

•  10 

■  50 

.82 

.18 

.82 

EL  2  S 

8.22 

.05 

.32 

•  82 

2.2C 

3.33 

1.02 

.46 

•  02 

LEY 

7.74 

1.16 

•  31 

1.41 

2.11 

1.27 

.64 

.61 

•  23 

A PAHA  EXP  STATION 

8.67 

1.52 

.03 

.26 

.66 

1.53 

.27 

4.30 

.28 

BANY 

7.58 

1.12 

.13 

T 

.29 

.28 

1.56 

.13 

.01 

3.06 

.96 

.ATOONA  DAM  2 

5,09 

06 

1.31 

.11 

58 

■  02 

HA  FAA  AIRPORT 

ft. 95 

.02 

•  10 

•  26 

T 

.*95 

.02 

L,0( 

.06 

T 

1 39 

PHARETT A 

5.48 

.27 

.30 

.05 

.97 

1.2B 

■  12 

•  14 

.48 

.79 

.98 

ER1CUS  *  ENE 

6.10 

.25 

.05 

.20 

.35 

.80 

.21 

2.42 

.45 

.90 

.  16 

.31 

TIOCH 

3.52 

.44 

.31 

T 

.71 

.6^ 

.36 

T 

•  IS 

■  07 

.16 

•  57 

•  06 

1.89 

•  07 

1.25 

.32 

HOUR*  1  S 

7.45 

.30 

•05 

.15 

.69 

1.70J 

2  .  70 

.76 

.80 

*30 

HENS 

5.71 

•  22 

.39 

T 

.68 

1.25 

■  05 

•  57 

.46 

.21 

1.86 

•  02 

HENS  COL  OF  AGR I 

5.78 

.39 

.82 

■  05 

i  . .  L 

•  95 

.19 

.78 

1.35 

HENS  W8  AIRPORT 

6.40 

T 

T 

.83 

1 .  40 

T 

1.50 

.57 

1.73 

1.85 

2.00 

.55 

LANTA  BOLTON 

5.73 

2.57 

.63 

.07 

.93 

■  53 

■  23 

.93 

.05 

.93 

.43 

LAN T A  H6  AIRPORT  R 

5.01 

.47 

T 

.77 

T 

1  .  50 

T 

•  82 

T 

.39 

1.06 

GUST A  M8  AIRPORT  R 

8.43 

■  06 

.11 

.80 

T 

1.83 

2*  35 

.19 

T 

.38 

2.71 

INBRIOGE 

7.93 

.75 

.19 

.90 

2.21 

.03 

.47 

2.33 

1.07 

08 

1.42 

■  22 

AVEROALE 

3.62 

.24 

.10 

T 

.79 

.  .  DO 

.24 

.66 

.09 

.46 

•02 

ACKBEARO  ISLAND 

7.93 

2.50 

.05 

.42 

.19 

T 

1.27 

T 

3.35 

•  15 

A1RSVILLE   EXP  ST A 

5.15 

.19 

.30 

.26 

1*35 

L.SC 

■  32 

.22 

.26 

.68 

.05 

AKELY 

9.41 

•  23 

•06 

.06 

.62 

.05 

.19 

2.2. 

4.53 

.36 

T 

L.07 

1.52 

.05 

•  06 

T 

UE  RIDGE  RESVR  DAM 

6.05 

1.21 

•66 

.74 

if  7 

1*52 

.05 

.06 

.37 

T 

.37 

.  6 . 

MAN 

5.64 

1.08 

T 

.28 

.73 

1.20 

•  20 

•  20 

.44 

T 

.36 

.30 

ASS T OWN  BALD 

5.03 

.34 

.33 

.10 

.98 

1.30 

•  40 

•  02 

.22 

.04 

.36 

.73 

.21 

OOKLET   1  W 

8.02 

■  24 

.07 

1.83 

.36 

2.40 

1.07 

1.02 

.12 

.61 

.08 

JNSW I CK 

1  .80 

1.15 

UNSWICK  FAA  AIRPORT 

6.16 

T 

•07 

.12 

•  11 

.04 

1  .92 

3.08 

.07 

.  F! 

ENA  VISTA 

6.90 

•  13 

•  36 

.08 

.71 

2.30 

.  56 

.50 

1.68 

.  5G 

TLER 

8.25 

.93 

.20 

.51 

l,Qt 

■  42 

1.83 

.40 

1.90 

TLER  CREEK 

9.86 

2.06 

.06 

•  12 

.64 

1«6>3 

.38 

.94 

1  .44 

2.36 

.46 

.07 

T 

2.73 

1.37 

LHOUN  EXP  STATION 

3.80 

.05 

.10 

.80 

.10 

1 .85 

.20 

.  ro 

MILLA 

9.96 

•  95 

.08 

.23 

.34 

2.40 

•  14 

5.45 

.37 

HP  STEWART 

5.53 

.02 

.16 

■  02 

.16 

T  .25 

.04 

1.30 

T 

1.45 

2.07  T 

.02 

NTON 

5.98 

.57 

.16 

.95 

1  .52 

.20 

.52 

.38 

1.64 

.04 

1.11 

■  02 

.40 

•  06 

tNESVlLLE 

.62 

•  21 

1.38 

1*34 

•  17 

.17 

1.11 

.11 

•  63 

.06 

R ROLL  TON 

5.40 

.01 

•02 

•  51 

.77 

1.46 

•  02 

.  75 

.20 

.21 

1.45 

RTERS 

3.51 

.12 

.95 

1.15 

.15 

.20 

.41 

.53 

RTERSVILLE 

3.78 

.65 

.60 

.94 

.64 

•  95 

1TERSVILLE   3  SW 

05 

07 

68 

1.62 

•  07 

1  .52 

3ARTOWN 

4.47 

.13 

•03 

.19  T 

.80 

i .  G  0 

.29 

.07 

.43 

•  87 

.06 

ATSWORTH 

4.49 

•  25 

.30 

T 

T 

1.13 

1.12 

.21 

T 

.22 

•  53 

.03 

ICKAHAUGA  PARK 

3.38 

•  30 

•  11 

1.04 

I  . .  0 

*28 
* 

.17 

.11 

•  27 

OESTOE 

5.24 

■  43 

.34 

.14 

1.31 

1.41 

.39 

•  32 

.13 

.70 

.07 

.29 

1.68 

•  12 

•  06 

•  41 

I  .02 

•  62 

.02 

EVELAHD 

5.12 

•61 

T 

.08 

.76 

.70 

1.40 

.21 

.37 

.18 

•  61 

LOOITT 

9.70 

•  36 

3.18 

4.  89 

.89 

.40 

LUHBUS 

7.50 

1.02 

1.13 

1.81 

*  1  2 

1.12 

.65 

1.65 

LUMBUS  W8  AIRPORT  R 

5.36 

•26 

•  26 

•  66 

.19 

1.62 

1.06 

.74 

•  57 

.0 

1.65 

.18 

.96 

HCORD 

5.34 

.34 

•  07 

•46 

1.23 

.99 

.50 

1.55 

RDELE  WATER  WORKS 

5.86 

•  13 

■  20 

.32 

.05 

•  58 

1.70 

1.10 

1.53 

.16 

.09 

KNELIA 

6.02 

.50 

.10 

1.75 

1.50 

•  80 

.50 

.05 

.33 

.49 

VINGTON 

5*84 

■  A3 

■  41 

.02 

.76 

1.28 

.67 

.36 

•  06 

1.61 

.02 

1.58 

•  18 

.06 

1.06 

.05 

RRYVILLE  2  W 

3.84 

.28 

•  12 

.27 

.39 

1.48 

■  32 

T 

•22 

T 

•  26 

THBERT 

6.65 

•*9 

.30 

.40 

.10 

.66 

2.06 

1  .50 

•  40 

•  74] 

HLONEGA 

9.17 

.71 

.03 

.10 

T 

1.17 

1.09 

.32 

T 

.46 

.45 

•  60 

.04 

LLAS  5  SE 

7.05 

1.16 

T 

■  30 

.02 

.71 

1.80 

.09 

.10 

.47 

.39 

1.96 

.05 

.03 

.73 

1.43 

•  20 

.07 

.51 

r 

NVILLE 

8.46 

1.61 

.10 

•  20 

.05 

.78 

2*53 

1 .53 

•  53 

.40 

.73 

WSON 

9.13 

2.40 

.19 

.04 

.37 

.77 

2.39 

■  30 

1.90 

.77 

•SONV1LLE 

5.80 

.92 

.10 

1.11 

1.35 

.33 

.67 

.27 

.65 

AL  POST  OFFICE 

3.71 

.19 

.02 

.25 

T 

.98 

1.031 

.12 

•  17 

.01 

.20 

■  74 

CTORTOwN  I  WSW 

2^ 

.05 

.91 

.30 

NALSONV I LLE  3  W 

7.91 

.05 

.23 

.03 

3.44 

3.16 

.65 

•  41 

UGLAS  2  NNE 

7.90 

•  20 

.10 

.20 

.70 

2.00 

2.00 

2.00 

.70 

UGLASVILLE 

6.37 

•  29 

.05 

.52 

1.01 

1.64 

•  02 

.42 

.27 

.47 

1.68 

VCR 

9.36 

•  93 

.37 

.13 

1.65 

2.20 

.29 

.37 

2.40 

1*00 

.02 

.22 

2*51 

•  52 

.56 

STHAN  1  W 

7.56 

UlS 

•  53 

.09 

•  22 

.02 

•  74 

2.31 

■  33 

1.20 

•  43 

.54 

BE ft TON 

6.62 

1.10 

.10 

.47 

1.35 

1.23 

•  10 

1.13 

.14 

... 

L  I  JAY 

4.1  1 

.55 

.03 

.04 

1.14 

.95] 

.10 

•  02 

.25 

.31 

•  62 

.10 

BRv 

b.e; 

•  20 

.18 

.16 

.70 

1.72 

.05 

.08 

•  69 

.82 

1.58 

. 

PER  1 HENT 

:S 

1.09 

1  .00 

1.12 

I RHOUNT 

3.92 

T 

.14 

.48 

.75 

1.00 

•  21 

.51 

•  71 

TZGERALD 

8.37 

ill 

.12 

T 

.12 

1.12 

1.81 

3.98 

.57 

•  60 

AT  TOP 

4.86 

.70 

.37 

1.01 

.96 

.55 

.31 

.03 

.18 

.50 

•25 

EHING  EXP  STATION 

6.89 

.01 

.13 

.24 

.56 

1.38 

1.45 

2.89 

.16 

.07 

LKSTON  3  SSW 

8.92 

.30 

2.20 

tLKSTON  9  SW 

6.94 

.16 

•  40 

.24 

2.33 

3.  18 

.62 

HSYTH  1  s 

5.49 

.15 

.06 

.31 

1.65 

1  .20 

.33 

.45 

1.30 

«T  GAINES 

6.0? 

.09 

.30 

■  46 

.55 

2.41 

1.14 

.45 

.70 

►NT  VALLEY  3  £ 

7.59  1.35 

.12 

.01 

.19 

.02 

.94 

2.34 

.72 

.52 

.45 

•  V  J 

1.28 

* 

INESVILLE 

5.2T  .49 

T 

•  21 

.01 

1*33 

1.28 

•  10 

•  10 

.56 

.34 

•  61 

.04 

BSON 

7.45 

.10 

.20 

.10 

1.23 

1.50 

.55 

.70 

1.36 

■  66 

1.05 

ENNVILLE 

8.38  .02 

.28 

T 

.12 

1  .60 

1.69 

2.18 

1.99 

.01 

■  44 

AT  ROCK 

6.55  .03 

•  64 

.30 

.74 

1.56 

1  .06 

.17 

.87 

1.38 

8.09  1*22 

.38 

1.06 

•  39 

2.34 

.56 

EENVILLE  2  W 

6.06 

.05 

.34 

T 

.10 

.48 

1.26 

1  .26 

!<7 

.75 

1.15 

IFF  IN 

6.85  1.32 

.30 

.04 

•  52 

1*31 

T 

1.06 

.56 

.67 

.85 

HILTON 

6.71 

• 

1.69 

1.45 

.71 

.59 

1.31 

.96 

WKINSVILLE 

.30 

t 

.32 

.80 

2.12 

T 

.40 

1.27 

1.11 

.38 

5.61 

,*6 

.09 

2.16 

.01 

.04 

III 

.79 

HP TOWN  GAP 

4.2T  .42 

.48 

•oa 

.98 

.97 

•  30 

.24 

•  62 

ANAS SEE 

4.5*  .58 

.02 

1  .50 

.75 

■  48 

.40 

■  20 

•  61 

MERV ILLE    3  WSW 

7.65 

.15 

■  3*» 

1.18 

2.61 

1.65 

1  .46 

.21 

SPER   1  NNW 

3.00  .28 

.90 

1.00 

1.50 

.25 

.40 

•  75 

SUP  «  $ 

6.46  .02 

.07 

.44 

.74 

1.09 

2*62 

I. 20 

.26 

.0  J 

►NESBORO 

5.1b  .22 

•  12 

•  23 

.70 

1.48 

.40 

.35 

.31 

1.35 

LIETTE 

6.91 

1.62 

.33 

.10 

.42 

1.73 

.37 

.61 

■  32 

1.4^ 

NSINGTON 

3*42  .29 

T 

.13 

.94 

1.16 

.21 

•  28 

•  39 

NGSTON 

4.19 

.20 

.67 

1.65 

.36 

1*11 

FAYETTE 

4.5 

.87 

•  03 

T 

•  73 

1.50 

.15 

•  25 

.15 

GRANGE 

6.25  .36 

.38 

.09 

.28 

.45 

1  .40 

1.15 

•  47 

.13 

1.46 

■ 

X  I NG  T ON 

7.73  1.25 

.31 

•  76 

T 

1.26 

T 

.90 

.65 

.35 

2*05 

NCOLNTON 

7.97  l.U 

.25 

.03 

•  91 

1.50 

.17 

.61 

1*16 

1.60 

Sm  i«l»t»n.  -  not**  following  Suiion  tr>d*i 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


Station 

Total 

Day  of  Month 

1   |   2  | 

3 

4  |  5 

1  6 

7  8 

1  9 

io  i 

11 

12 

13 

14    |  15 

16  |  17  |  18 

19  1  20  1  21 

22  1  23  24 

25  1  26  | 

27 

28  1  29 

30 

31 

LITTLE  H1GHT0WER 

•  02 

.20 

1.75 

.50 

i  .00 

.21 

.30 

.  34 

LOU I SV I LLE 

10*61 

2.00 

.06 

.10 

.85 

2.45 

3.25 

.29 

.25 

1.40 

•  75 

LUMBER  CITY 

7.80 

.06 

.14 

.11 

1.45 

1.90 

.39 

2.96 

.24 

•  04 

LUMPKIN 

7.12 

1.70 

.11 

.66 

.09 

.55 

2.56 

■  S3 

.65 

.11 

MACON  WB  AIRPORT  R 

5.30 

•oa 

.22 

.66 

T 

2.08 

1  .24 

.20 

.80 

MAR SHALL V I LLE 

6.  67 

.30  .16 

.12 

.23 

.05 

.71 

2.34 

.65 

•  43 

1.00 

•  86 

.06 

MAYSVI LLE 

.83 

T 

•  32 

T 

1.25 

1.36 

.16 

.23 

1.42 

.48 

.72 

MC  INTYRE 

i!oi 

2.00 

.16 

.16 

.59 

2.00 

1.33 

•  57 

1.20 

METTER 

7.92 

.30 

.11 

1.25 

3.05 

1 .30 

.90 

.26 

.75 

1.22 

M idville 

9.01 

1.73 

.46 

.66 

1.64 

.93 

•  55 

1.52 

•  28 

MRLEOGEVILLE 

1-53 

.20 

.10 

.81 

1.74 

.02 

1.56 

1.31 

.20 

.45 

1.33 

7*  5( 

.15 

.30 

.07 

.10 

.75 

.20 

2.05 

.02 

2.02 

1.05 

.58 

.01 

M I LLHAVEN  B  E 

7.60 

1.10 

.19 

.15 

.80 

1.53 

.47 

.23 

1.79 

.15 

1.19 

MONTEZUMA  1  NE 

9.87 

3*55  ' 

.09 

.40 

.10 

.62 

2.20 

.67 

.42 

1.17 

.65 

MONT  I cello 

7.23 

.93 

.54 

.05 

.04 

.45 

1.65 

.03 

.81 

.67 

1.61 

.45 

MORGAN 

7  63 

.17 

•  13 

.26 

.41 

2.30 

• 

3.81 

.55 

MORGAN   3  NW 

.62 

.11 

.45 

.50 

2.22 

• 

4.25 

.54 

MOULTRIE  2  ESE 

8.60 

.03 

.07 

.22 

.26 

1.82 

5.07 

.63 

.27 

•23 

MOUNT   VERNON  3  WNW 

7.02 

•  96 

•  31 

.02 

.33 

.62 

1.19 

.93 

.92 

.85 

.60 

.29 

NAHUNTA 

7.01 

.01 

.06 

.44 

•  42 

2.03 

1.63 

1.81 

.59 

NASHVILLE  5  SSE 

B.  30 

.02 

•  05 

.32 

1.24 

1.80 

3.24 

1.10 

.53 

.55 

.20 

.34 

1.21- 

• 

2.21 

.40 

.48 

1.02 

.06 

.03 

NEW  1 NGTON  1  NW 

8.0C 

.30 

.07 

1.62 

.24 

3.06 

1.01 

.71 

.63 

•  16 

NEWNAN 

6.2C 

.36 

.36 

.01 

T 

.83 

1.46 

.02 

.36 

.73 

2.03 

.02 

NICK A JACK  GAP 

.64 

•  02 

.05 

•  09 

.67 

1.02 

•  04 

.17 

.16 

•  41 

•  01 

NOONTOOTLA  creek 

A. 40 

.10 

.40 

1.10 

• 

1.60 

.20 

.10 

.70 

NORCROSS  4  N 

5.79 

.64 

.37 

.01 

.86 

1.22 

.09 

.02 

.62 

.25 

1.40 

.31 

PATTERSON 

9.55 

2.82 

.06 

■  42 

.89 

.21 

.77 

4.06 

.32 

PLAINS  SW  GA  EXP  ST A 

5.13 

.09 

.51 

1.09 

2.30 

.40 

.03 

•  07 

PRESTON 

7.02 

1  .68 

.12 

.19 

•  26 

.64 

2.74 

.42 

.77 

.11 

.09 

RESACA 

3.76 

.11 

T 

.09 

T 

T 

.62 

1.42 

.42 

.18 

.23 

.44 

.05 

R I NGGOLO 

3.36 

.72 

T 

.04 

.79 

1.16 

.06 

.16 

.07 

.38 

T 

RISING  FAWN 

2.73 

.16 

.02 

.05 

.02 

.66 

T 

.95 

.19 

T 

.07  T 

.22 

.37 

T 

ROME 

4.15 

.16 

.07 

T 

T 

T 

.76 

1.55 

.07 

.05 

.41 

1.06 

.02 

ROME  WB  AIRPORT  R 

4.18 

.07 

T 

T 

.80 

.05 

1.46 

T 

.15 

I  .46 

1.17 

SAPELO  ISLAND 

6.09 

T 

T 

.40 

.13 

1.94 

2.00 

1.26 

.20 

.14 

SAVANNAH  USDA   PLANT  GON 

9.04  1.18 

.31 

.16  T 

1.92 

.13 

1.13 

.01 

3.99  .01 

•  01 

.19 

SAVANNAH  WB  AP  R 

7.74J 

.21 

.03 

.04 

2.05 

1.55 

3.07 

.59 

T 

.20 

T 

SAVANNAH  BEACH 

5.46 

.07 

.11 

.24 

.29 

1.35 

1.26 

1.96 

.13 

.07 

SI  LOAM 

8.21 

1.94 

.46 

.66 

1.34 

.03 

.50 

1  .04 

1.67 

.55 

SPARTA  i  NNW 

8.75 

1.22 

.20 

.10 

.75 

1.65 

2.70 

.20 

1.02 

.71 

STANLEY  GAP 

3.93 

.25 

.32 

.02 

1.07 

.93 

.17 

.22 

.02 

.20 

.64 

.09 

STILLMORE 

6.22 

1.23 

.29 

T 

.05 

.46 

1.39 

.20 

.26 

1.42 

.43 

.47 

SUCHES 

6.24 

.50 

2.00 

1.74 

•  45 

.64 

.91 

SUMMER V I LLE 

3*56 

.16 

.16 

T 

T 

.67 

1.53 

.21 

T 

.09 

.27 

■  45 

T 

SURRENCY   2  WNW 

7.74 

.04 

.32 

.18 

1.02 

1.53 

1  .90 

2.41 

.34 

SWAINSBORO 

.13 

.24 

.12 

.08 

.96 

.61 

1  .87 

.95 

.32 

.36 

SWEET  GUM 

3.36 

.26 

.04 

•  13 

.81 

.80 

.18 

.07 

.25 

.06 

.16 

.56 

.04 

talbot  ton 

7.76 

.92 

.26 

.09 

.08 

.85 

1.80 

• 

1.14 

.96 

1.66 

TALLAPOOSA  2  NNW 

4.84 

.46 

• 

1.68 

.09 

.19 

.74 

L.68 

T A YLORSV I LLE 

4.53i  T 

•  12 

T 

.71 

1.46 

.12 

.27 

.91 

.94 

THOMASTON  2  S 

■  40 

.09 

1.89 

1.40 

1.70 

1.28 

THOMASV 1 LLE 

8.32 

'A 

.02 

.32 

1.59 

2.12 

1.28 

.15 

1.76 

.54 

THOHASVILLE  WB  CITY 

8.69 

.05 

«35 

1.37 

2.46 

1*33 

.18 

1.69 

.66 

TIF  TON  EXP  STATION 

10.68 

2.30 

.12 

.20 

•95 

1.75 

1.32 

3.61 

.43 

TITUS 

5.23 

.37 

.06 

.35 

1.58 

.97 

.61 

.31 

.01 

.28 

•  68 

.01 

TOCCOA 

6.06 

.91 

T 

.05 

.03 

1.45 

1.35 

.42 

T 

1.00 

T 

.13 

.63 

.09 

TRAY  MOUNTAIN 

6.89 

•  49 

.34 

.10 

2.02 

1  .49 

.67 

.06 

.77 

.02 

.15 

.72 

.06 

TUNNEL  HILL 

3.66 

.62 

.02 

.74 

1.15 

.18 

.35 

.15 

•  43 

.02 

VALOOSTA  WB  AIRPORT 

8.53 

1.09 

.09 

•  46 

1.61 

•  12 

3.07 

.04 

1.72 

•  33 

VALOOSTA  4  NW 

5.75 

.09 

.41 

.26 

2.89 

•  62 

1.09 

•31 

.08 

WALE  SKA 

.50 

_ 

1.50 

.26 

.65 

.48 

.92 

WARRENTON 

9.00 

1.90 

.16 

.80 

1.60 

•  12 

1.50 

•  80 

1.95 

■  25 

WASHINGTON 

7.77 

1.28 

.30 

.04 

•  89 

1.61 

.03 

.96 

.65 

1.76 

.25 

WAYCROSS 

.09 

.47 

.70 

1.43 

.55 

2.00 

.57 

WAYNESBORO  2  NE 

9.77  .35 

.10 

.21 

1.16 

2.15 

3.12 

.67 

.69 

1.32 

WEST  POINT 

6.51 

.4B 

.40 

.15 

.13 

.50 

1.00 

1.45 

1.04 

•  85 

.51 

WINDER  1  SSE 

6.26 

.11 

.50 

.92 

1.55 

.62 

.43 

2.15 

WOODBURY 

6.  30 

.63 

.10 

.45 

1.27 

.04 

.67 

.66 

T 

.65 

1.17 

WOODSTOCK 

.56 

1.55 

.16 

.42 

.64 

•  97 

YOUNG  HARRIS 

3.46 

•  32 

.01 

.30  T 

T 

T 

.64 

T 

.95 

.17 

.01 

.06 

.04 

.20 

•  77 

.01 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  diiection 

Wind  speed 
m  p.  h. 

Relative    humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 

Prevailing 

Percent  of 
bme  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Diiection 

of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1:00  a 
EST 

7:00  a 
EST 

1:00  p 
EST 

7:00  p 
EST 

Trace 

60-10 

10-49 

.50-99 

100-199 

2.00 
and  over 

Total 

ATHENS  WB  AIRPORT 

w 

20 

10.4 

30++ 

W 

17 

71 

83 

54 

56 

3 

0 

1 

2 

3 

0 

9 

5.2 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

WNW 

15 

13.2 

46++ 

WSW 

17 

64 

74 

49 

48 

4 

0 

2 

2 

2 

0 

10 

66 

5.0 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

w 

16 

10.1 

37++ 

SE 

9 

73 

80 

48 

52 

2 

1 

3 

1 

1 

2 

10 

4.8 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

10.5 

32++ 

WSW 

9 

83 

49 

52 

0 

0 

3 

3 

2 

0 

8 

4.7 

MACON  WB  AIRPORT 

WNW 

14 

11.6 

45 

SE 

9 

72 

81 

43 

47 

2 

1 

2 

2 

1 

1 

9 

69 

4.8 

ROUE  WB  AIRPORT 

77 

44 

4 

2 

2 

1 

2 

0 

11 

5.3 

SAVANNAS  WB  AIRPORT 

SW 

15 

10.5 

31 

w 

17 

78 

79 

44 

53 

2 

2 

2 

1 

1 

2 

10 

82 

4.5 

THOMASV  I  LLE  WB  CITY 

0 

1 

2 

2 

3 

1 

9 

See  releirnce  nom  tollowinq  Station  Indei 


DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
APRIL  1961 


Station 

Day  Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

EV 

MAX 

7* 

72 

73 

67 

79 

72 

73 

72 

70 

64 

73 

76 

76 

79 

72 

68 

74 

74 

78 

76 

73 

80 

84 

80 

86 

78 

73 

78 

82 

78 

75. 

1 

42 

38 

42 

46 

49 

49 

46 

50 

51 

39 

40 

52 

53 

39 

52 

40 

48 

43 

46 

48 

50 

51 

54 

52 

58 

65 

65 

58 

50 

50 

4  6. 

9 

PAMA   EXP  STATION 

MAX 

73 

64 

69 

76 

63 

76 

67 

'0 

70 

75 

67 

74 

82 

67 

77 

70 

63 

71 

73 

76 

73 

73 

80 

84 

84 

85 

83 

78 

78 

79 

74. 

1 

54 

38 

36 

38 

37 

47 

45 

41 

44 

49 

40 

41 

51 

39 

44 

46 

41 

43 

44 

46 

45 

49 

49 

53 

53 

64 

66 

54 

48 

44 

46. 

3 

ANY 

MAX 

70 

72 

78 

65 

78 

72 

72 

72 

76 

69 

73 

81 

69 

78 

71 

68 

73 

75 

73 

77 

78 

82 

86 

85 

87 

81 

78 

83 

77 

81 

76. 

0 

51 

38 

47 

42 

40 

49 

44 

41 

52 

46 

42 

55 

51 

41 

60 

43 

43 

46 

43 

48 

47 

53 

53 

57 

63 

68 

65 

54 

52 

48 

49  . 

4 

ATOONA  DAM  2 

MAX 

59 

57 

65 

55 

60 

78 

52 

63 

62 

67 

54 

67 

60 

58 

75 

61 

59 

65 

65 

70 

71 

76 

84 

87 

85 

81 

77 

66 

78 

69 

67. 

5 

41 

32 

44 

33 

34 

37 

36 

33 

44 

43 

31 

35 

43 

32 

37 

35 

35 

34 

36 

43 

48 

53 

54 

59 

61 

62 

50 

45 

40 

39 

41 . 

6 

A   FAA  AIRPORT 

MAX 

70 

70 

80 

63 

60 

67 

71 

70 

72 

69 

73 

83 

70 

80 

69 

68 

73 

73 

74 

74 

75 

80 

87 

85 

86 

83 

79 

82 

77 

80 

75. 

4 

49 

43 

47 

43 

37 

47 

46 

43 

50 

49 

40 

53 

47 

43 

64 

48 

43 

48 

45 

46 

44 

50 

50 

58 

63 

65 

59 

56 

49 

47 

4  8 

8 

MARE  T  TA 

MAX 

61 

59 

65 

55 

60 

75 

53 

62 

60 

62 

51 

66 

63 

56 

72 

60 

57 

63 

62 

62 

70 

72 

80 

82 

81 

78 

75 

62 

75 

64 

6  5 

4 

41 

32 

42 

31 

31 

43 

29 

28 

41 

42 

27 

32 

43 

29 

37 

36 

35 

36 

34 

42 

45 

50 

53 

56 

69 

62 

48 

42 

37 

36 

40. 

0 

RICUS  «  ENE 

MAX 

63 

68 

72 

67 

77 

73 

69 

64 

71 

65 

69 

79 

67 

75 

70 

61 

71 

70 

74 

72 

75 

84 

84 

77 

85 

77 

78 

81 

80 

80 

73. 

3 

48 

37 

45 

38 

40 

45 

39 

40 

49 

42 

37 

46 

47 

42 

57 

40 

42 

42 

43 

46 

47 

50 

52 

57 

69 

65 

63 

51 

46 

48 

4  6 

8 

LING   1  NU 

MAX 

69 

62 

67 

67 

60 

73 

56 

69 

64 

65 

63 

68 

74 

63 

73 

65 

61 

69 

66 

69 

69 

74 

80 

84 

82 

83 

76 

57 

77 

71 

69. 

2 

50 

37 

44 

38 

32 

44 

37 

37 

43 

46 

31 

36 

49 

32 

41 

42 

42 

40 

35 

39 

40 

50 

59 

61 

61 

67 

56 

47 

39 

40 

4  3 

8 

BURN   1  S 

MAX 

72 

69 

76 

7* 

77 

76 

67 

70 

73 

77 

70 

80 

77 

77 

76 

68 

71 

72 

71 

70 

75 

82 

84 

84 

81 

84 

78 

80 

80 

79 

75. 

7 

50 

40 

50 

41 

40 

50 

44 

45 

51 

47 

40 

47 

44 

52 

43 

44 

43 

44 

46 

46 

54 

50 

55 

57 

61 

59 

54 

52 

52 

4  8 

3 

ENS 

MAX 

60 

65 

55 

59 

74 

65 

67 

62 

56 

58 

67 

67 

58 

72 

64 

60 

66 

64 

72 

69 

73 

82 

82 

82 

82 

79 

65 

77 

70 

76 

68. 

3 

46 

36 

44 

35 

36 

48 

34 

34 

48 

44 

31 

50 

47 

34 

62 

40 

48 

40 

38 

40 

45 

52 

56 

57 

59 

64 

49 

42 

40 

40 

4  4 

6 

ENS  COL  OF  AGR I 

MAX 

62 

65 

63 

59 

73 

56 

68 

64 

61 

68 

68 

68 

49 

72 

73 

64 

66 

65 

71 

71 

72 

81 

82 

82 

82 

79 

64 

77 

75 

76 

66 

9 

45 

37 

44 

34 

34 

47 

34 

34 

47 

44 

29 

49 

59 

33 

51 

39 

38 

39 

37 

40 

43 

50 

56 

56 

58 

64 

49 

40 

38 

39 

4  3 

6 

ENS  W8  AIRPORT 

MAX 

59 

64 

55 

59 

74 

61 

66 

62 

61 

58 

67 

65 

57 

73 

64 

61 

66 

64 

72 

70 

73 

81 

82 

82 

81 

78 

61 

76 

70 

76 

67 

9 

46 

35 

44 

36 

35 

44 

34 

37 

47 

39 

31 

49 

42 

35 

51 

40 

38 

40 

40 

40 

44 

50 

56 

58 

59 

60 

49 

41 

39 

* 

43 

* 

ANTA  WB  AIRPORT 

MAX 

57 

65 

53 

58 

73 

60 

63 

59 

64 

54 

67 

68 

59 

72 

70 

58 

65 

65 

70 

70 

73 

79 

82 

80 

79 

77 

65 

78 

67 

77 

67 

6 

41 

35 

45 

36 

38 

46 

37 

38 

48 

40 

34 

47 

46 

38 

53 

39 

40 

37 

39 

46 

48 

54 

57 

61 

63 

63 

51 

48 

42 

44 

* 

1 

USTA  MB  AIRPORT 

MAX 

63 

69 

70 

60 

76 

65 

6a 

65 

63 

65 

67 

77 

64 

74 

66 

66 

70 

67 

69 

71 

74 

82 

86 

85 

86 

76 

67 

78 

71 

78 

71 

3 

49 

42 

44 

41 

35 

48 

42 

40 

50 

46 

34 

51 

47 

37 

52 

45 

39 

45 

43 

43 

43 

54 

59 

55 

61 

64 

53 

49 

46 

43 

46 

7 

NBRIDGE 

MAX 

70 

70 

78 

68 

SO 

72 

71 

80 

72 

71 

73 

79 

70 

79 

80 

69 

76 

76 

76 

78 

79 

83 

86 

86 

88 

86 

86 

63 

77 

83 

7  1 

6 

54 

44 

47 

45 

39 

55 

45 

51 

55 

47 

41 

55 

51 

40 

60 

43 

40 

48 

41 

50 

49 

48 

50 

52 

65 

68 

66 

55 

51 

CKBEARO  ISLANO 

MAX 

7* 

72 

72 

78 

65 

70 

74 

68 

67 

70 

72 

68 

80 

69 

70 

68 

67 

76 

76 

66 

66 

70 

78 

80 

80 

85 

83 

84 

80 

69 

73 

3 

58 

42 

46 

47 

41 

55 

47 

46 

58 

54 

45 

45 

52 

43 

46 

53 

45 

50 

46 

50 

57 

54 

53 

57 

56 

64 

64 

56 

54 

IRSVILLE   EXP  STA 

MAX 

60 

49 

56 

55 

53 

66 

50 

57 

62 

60 

43 

70 

58 

46 

65 

64 

53 

58 

58 

65 

68 

67 

79 

82 

84 

76 

71 

65 

71 

61 

62 

6 

36 

28 

28 

29 

23 

25 

24 

20 

25 

39 

23 

28 

37 

21 

28 

31 

23 

35 

25 

32 

44 

42 

44 

49 

63 

59 

39 

37 

31 

KELT 

MAX 

70 

71 

76 

63 

77 

67 

71 

69 

79 

68 

72 

73 

68 

78 

73 

69 

71 

76 

76 

77 

77 

79 

84 

84 

85 

80 

80 

82 

75 

80 

75 

0 

M  IN 

49 

38 

50 

41 

40 

46 

42 

42 

49 

45 

43 

52 

48 

42 

60 

41 

42 

44 

49 

49 

46 

49 

54 

55 

63 

67 

65 

53 

49 

4  6 

7 

E  RIDGE 

MAX 

60 

58 

55 

55 

68 

59 

60 

58 

59 

59 

71 

65 

50 

71 

65 

61 

60 

60 

67 

70 

69 

76 

80 

78 

74 

71 

71 

73 

64 

74 

65 

4 

37 

30 

37 

29 

22 

29 

25 

29 

45 

40 

27 

45 

40 

28 

55 

35 

33 

30 

28 

30 

45 

48 

57 

60 

61 

57 

48 

41 

32 

OKLET    1  W 

MAX 

67 

69 

77 

77 

76 

76 

69 

70 

69 

67 

75 

80 

78 

77 

77 

65 

71 

70 

70 

72 

78 

84 

86 

85 

88 

84 

77 

80 

74 

61 

75 

6 

55 

41 

50 

43 

38 

55 

46 

44 

48 

50 

39 

53 

51 

41 

54 

47 

41 

45 

45 

46 

46 

51 

53 

60 

6U 

65 

65 

53 

50 

NSUICX 

MAX 

71 

72 

79 

77 

74 

74 

69 

68 

74 

71 

69 

81 

79 

71 

66 

70 

74 

76 

73 

69 

71 

78 

85 

65 

85 

86 

84 

80 

80 

74 

75 

5 

60 

49 

50 

48 

46 

55 

48 

48 

58 

56 

45 

59 

53 

47 

60 

54 

46 

51 

49 

53 

52 

56 

58 

60 

bl 

65 

66 

59 

57 

NSW1CK   FAA  AIRPORT 

MAX 

72 

71 

80 

64 

69 

74 

65 

65 

74 

72 

66 

83 

70 

70 

69 

70 

75 

77 

66 

65 

68 

75 

82 

76 

85 

87 

83 

81 

69 

72 

73 

2 

57 

48 

51 

49 

44 

50 

48 

45 

64 

53 

45 

61 

51 

42 

60 

53 

45 

50 

45 

57 

58 

54 

55 

59 

61 

65 

65 

58 

55 

NA  VISTA 

MAX 

63 

69 

71 

68 

76 

75 

68 

67 

67 

68 

71 

76 

65 

76 

75 

67 

69 

69 

73 

73 

76 

6  u 

82 

82 

83 

83 

77 

80 

78 

79 

73 

.5 

46 

35 

43 

37 

38 

46 

41 

42 

47 

45 

35 

46 

47 

40 

58 

39 

40 

43 

46 

45 

46 

49 

55 

59 

61 

66 

64 

50 

46 

° 

46 

RO  2  NNW 

MAX 

69 

71 

77 

7* 

79 

76 

69 

71 

80 

79 

72 

81 

73 

76 

79 

72 

75 

76 

74 

76 

79 

81 

85 

85 

85 

84 

80 

81 

77 

81 

77 

.2 

53 

40 

46 

44 

41 

54 

45 

44 

55 

48 

43 

56 

49 

43 

68 

43 

43 

58 

44 

48 

46 

51 

50 

54 

6  3 

68 

67 

55 

55 

58 

50 

.8 

HOUN  EXP  STATION 

MAX 

61 

62 

63 

60 

74 

70 

60 

64 

65 

63 

70 

63 

67 

69 

68 

62 

63 

64 

75 

72 

75 

80 

83 

83 

82 

84 

80 

70 

78 

75 

70 

•  2 

MIN 

41 

30 

32 

35 

33 

43 

33 

33 

45 

44 

37 

46 

38 

38 

52 

3  i 

31 

33 

35 

36 

46 

50 

51 

52 

54 

54 

47 

4u 

39 

40 

40 

ILLA 

MAX 

70 

71 

78 

75 

79 

77 

72 

72 

78 

70 

69 

70 

73 

80 

72 

69 

72 

75 

75 

77 

80 

83 

67 

87 

87 

85 

80 

04 

64 

82 

7  1 

.1 

MIN 

52 

40 

47 

44 

40 

52 

45 

40 

55 

48 

43 

55 

50 

44 

53 

44 

43 

47 

43 

50 

50 

52 

53 

56 

63 

67 

65 

55 

54 

P  STEWART 

MAX 

69 

69 

77 

76 

75 

71 

69 

67 

71 

69 

70 

79 

78 

73 

68 

66 

72 

71 

70 

65 

70 

88 

85 

85 

87 

85 

79 

76 

71 

75 

74 

.2 

MIN 

55 

50 

50 

46 

39 

51 

50 

44 

53 

62 

42 

50 

60 

44 

53 

56 

46 

48 

44 

41 

50 

50 

55 

60 

57 

61 

64 

45 

52 

° 

LTON  BRIDGE 

MAX 

65 

64 

66 

57 

61 

75 

55 

68 

64 

62 

61 

70 

70 

63 

74 

65 

61 

68 

67 

72 

71 

75 

82 

84 

84 

84 

68 

57 

79 

72 

68 

•  8 

MIN 

49 

32 

34 

)2 

29 

44 

22 

27 

34 

45 

27 

38 

48 

28 

34 

40 

30 

32 

30 

32 

36 

43 

47 

47 

51 

69 

49 

4  2 

30 

ROLLTON 

MAX 

67 

65 

64 

60 

76 

74 

65 

61 

67 

65 

71 

68 

61 

75 

80 

76 

66 

66 

73 

74 

76 

H  i 

86 

84 

82 

78 

76 

1  7 

72 

81 

72 

.3 

MIN 

41 

35 

43 

35 

29 

46 

36 

32 

46 

44 

34 

48 

45 

35 

58 

37 

37 

33 

35 

46 

48 

4  9 

53 

57 

bi 

63 

53 

48 

41 

TERSVILLE 

MAX 

60 

64 

55 

61 

75 

75 

63 

62 

63 

53 

60 

60 

59 

75 

65 

64 

65 

64 

71 

72 

76 

82 

86 

84 

84 

80 

75 

lb 

75 

80 

69 

5 

MIN 

35 

28 

42 

35 

31 

48 

16 

29 

45 

46 

31 

40 

37 

39 

50 

25 

31 

27 

27 

39 

43 

4  / 

47 

49 

55 

50 

46 

35 

33 

30 

ARTOWN 

MAX 

62 

65 

60 

60 

77 

73 

66 

61 

68 

66 

71 

66 

60 

76 

79 

70 

66 

65 

7  2 

74 

78 

84 

87 

83 

81 

78 

70 

1  7 

74 

81 

71 

•  6 

MIN 

41 

31 

35 

34 

32 

47 

28 

30 

48 

44 

39 

50 

46 

31 

59 

37 

39 

36 

34 

47 

51 

54 

54 

62 

64 

61 

52 

4  7 

37 

YTON  1  N 

MAX 

55 

57 

58 

6  4 

69 

65 

60 

60 

55 

63 

66 

62 

53 

68 

67 

55 

60 

62 

6  9 

67 

68 

80 

84 

84 

79 

77 

76 

11 

66 

70 

65 

c 

MIN 

41 

38 

32 

34 

27 

44 

26 

30 

39 

43 

35 

42 

41 

30 

41 

36 

37 

40 

2  9 

29 

36 

40 

46 

52 

50 

59 

45 

41 

33 

QUI  IT 

MAX 

7  5 

73 

78 

71 

79 

76 

F2 

73 

78 

77 

75 

76 

74 

79 

78 

7^ 

75 

77 

76 

79 

80 

83 

88 

88 

88 

83 

81 

85 

82 

84 

78 

.4 

MIN 

6  2 

40 

45 

44 

40 

52 

45 

45 

47 

46 

45 

54 

49 

43 

60 

43 

44 

49 

45 

48 

48 

51 

55 

56 

63 

68 

67 

56 

55 

UMBUS   WB  AIRPORT 

MAX 

61 

69 

69 

61 

76 

64 

6  8 

65 

70 

64 

75 

73 

64 

77 

75 

61 

70 

70 

75 

76 

78 

81 

82 

82 

85 

74 

74 

60 

72 

81 

72 

■  4 

MIN 

48 

34 

46 

39 

36 

44 

44 

37 

49 

46 

35 

50 

48 

37 

54 

41 

40 

38 

3  9 

46 

49 

4  8 

52 

61 

63 

68 

57 

52 

45 

43 

46 

.3 

HERCE    1  NE 

MAX 

69 

64 

62 

58 

73 

73 

65 

63 

59 

60 

66 

66 

60 

71 

ro 

58 

64 

66 

74 

71 

70 

82 

81 

81 

79 

80 

79 

76 

76 

76 

69 

.7 

MIN 

49 

28 

33 

36 

38 

31 

26 

26 

38 

44 

25 

42 

46 

26 

47 

38 

29 

29 

30 

30 

36 

41 

49 

50 

56 

61 

47 

36 

30 

31 

3 ; 

.6 

Dele  water  works 

MAX 

73 

70 

75 

74 

76 

75 

70 

69 

74 

67 

72 

79 

76 

75 

68 

72 

72 

73 

80 

84 

83 

85 

84 

78 

61 

60 

75 

.7 

MIN 

52 

40 

49 

41 

40 

48 

-. 

42 

52 

47 

40 

54 

42 

58 

44 

44 

42 

47 

48 

53 

56 

62 

67 

66 

50 

46 

49 

.0 

<ELIA 

MAX 

5* 

50 

52 

54 

72 

68 

6.' 

60 

63 

60 

65 

60 

54 

70 

67 

54 

62 

62 

71 

67 

72 

62 

80 

79 

77 

80 

75 

75 

70 

66 

66 

.1 

MIN 

45 

28 

40 

35 

32 

45 

'0 

31 

37 

45 

28 

30 

31 

31 

60 

30 

33 

33 

35 

36 

38 

47 

52 

60 

58 

62 

50 

47 

35 

36 

39 

7 

1 NGTON 

MAX 

62 

66 

58 

59 

75 

71 

6  : 

60 

64 

57 

68 

73 

61 

72 

68 

62 

67 

65 

71 

70 

73 

80 

82 

82 

81 

78 

76 

77 

74 

78 

69 

•  9 

MIN 

48 

33 

44 

35 

36 

46 

1  / 

35 

46 

46 

30 

50 

47 

33 

54 

40 

34 

37 

37 

44 

44 

51 

54 

56 

58 

62 

51 

44 

39 

39 

43 

■  6 

See  Reference  Notes  Following  station  Index 

-  55  - 


DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
APRIL  1961 


Day  Of  Month 


Station 

1 

2 

3 

i 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

CUTMBERT 

MAX 

71 

70 

75 

72 

77 

70 

69 

70 

76 

81 

80 

MIN 

48 

39 

48 

40 

42 

48 

41 

43 

54 

44 

39 

53 

48 

41 

61 

41 

45 

48 

47 

49 

49 

51 

56 

59 

63 

68 

66 

52 

49 

50 

DAHLONEGA 

65 

52 

6  9 

55 

59 

62 

69 

65 

79 

80 

80 

77 

76 

6 1 

74 

66 

M  I  N 

42 

34 

40 

34 

30 

33 

39 

30 

34 

41 

27 

33 

42 

31 

36 

36 

31 

34 

34 

37 

42 

46 

51 

60 

59 

61 

46 

45 

39 

38 

DALLAS  5  SE 

62 

55 

64 

54 

62 

80 

67 

MIN 

41 

32 

40 

35 

36 

45 

35 

30 

45 

40 

30 

36 

44 

32 

36 

36 

33 

35 

35 

43 

47 

52 

54 

58 

60 

63 

51 

45 

40 

40 

DAL TON 

63 

64 

59 

73 

82 

74 

MIN 

31 

47 

36 

33 

44 

33 

34 

48 

44 

35 

47 

45 

31 

47 

37 

41 

37 

36 

44 

50 

54 

56 

62 

62 

57 

50 

45 

38 

39 

DOUGLAS   2  NNE 

MAX 

61 

69 

80 

85 

62 

79 

79 

MIN 

ss 

44 

48 

43 

40 

44 

45 

43 

45 

49 

40 

34 

5  0 

43 

46 

48 

43 

41 

45 

46 

45 

48 

48 

55 

59 

61 

62 

55 

52 

47 

DUBLIN   3  S 

MAX 

f  3 

69 

72 

66 

67 

MIN 

52 

39 

45 

40 

41 

50 

45 

46 

43 

48 

40 

42 

42 

38 

40 

47 

42 

44 

46 

48 

49 

51 

54 

60 

6u 

65 

64 

5  3 

46 

46 

EASTMAN   1  W 

74 

65 

68 

62 

70 

72 

66 

83 

MIN 

s  ■ 

45 

50 

40 

40 

52 

40 

42 

49 

47 

36 

45 

50 

40 

52 

44 

42 

46 

44 

47 

46 

52 

53 

59 

6  0 

66 

66 

53 

49 

43 

EXPER IMENT 

MAX 

67 

56 

66 

61 

64 

65 

60 

68 

MIN 

44 

33 

38 

35 

41 

48 

38 

37 

46 

44 

32 

40 

47 

37 

37 

39 

39 

39 

4U 

45 

47 

53 

57 

58 

61 

64 

53 

46 

42 

44 

F I TZGERALD 

MAX 

73 

68 

76 

7  5 

76 

75 

68 

69 

60 

70 

82 

70 

76 

MIN 

53 

43 

51 

43 

43 

51 

44 

43 

52 

49 

41 

54 

47 

45 

57 

45 

42 

46 

47 

47 

50 

53 

53 

59 

62 

66 

67 

54 

50 

51 

Fleming  exp  stati on 

77 

77 

70 

69 

80 

79 

MIN 

5s 

47 

50 

45 

35 

55 

44 

36 

48 

55 

36 

52 

50 

38 

54 

54 

40 

44 

40 

44 

39 

45 

50 

54 

55 

63 

60 

53 

56 

40 

FOLKSTON   9  SW 

67 

72 

79 

72 

67 

82 

MIN 

59 

44 

47 

47 

40 

54 

47 

41 

43 

54 

41 

57 

51 

45 

56 

53 

44 

49 

47 

47 

47 

51 

51 

55 

59 

59 

58 

54 

48 

FORSYTH  1  s 

72 

6  8 

63 

82 

79 

72 

79 

MIN 

46 

33 

47 

16 

36 

45 

38 

38 

40 

46 

31 

50 

45 

33 

54 

i5 

38 

37 

39 

44 

44 

46 

55 

57 

58 

66 

54 

48 

42 

41 

FORT  GAINES 

70 

70 

MIN 

S3 

37 

37 

39 

40 

48 

39 

37 

54 

43 

39 

52 

48 

39 

61 

40 

42 

44 

41 

44 

47 

46 

54 

57 

61 

67 

64 

52 

47 

45 

FORT   VALLEY   3  E 

64 

63 

70 

67 

7 1 

MIN 

43 

35 

45 

39 

37 

45 

39 

39 

49 

44 

34 

51 

44 

39 

57 

42 

39 

40 

43 

45 

46 

50 

52 

57 

61 

66 

53 

52 

46 

44 

GA I NESV 1 LLE 

57 

63 

63 

MIN 

44 

36 

43 

33 

35 

46 

33 

35 

44 

44 

30 

46 

44 

33 

51 

38 

36 

38 

37 

40 

45 

52 

54 

58 

60 

62 

49 

44 

38 

43 

GL E NN V  I LLE 

69 

69 

70 

71 

67 

73 

76 

MIN 

56 

42 

50 

44 

41 

55 

47 

45 

50 

50 

39 

54 

51 

41 

54 

50 

42 

46 

46 

47 

46 

52 

54 

60 

60 

65 

66 

54 

52 

47 

GREENVILLE   2  W 

7? 

65 

82 

82 

70 

MIN 

16 

33 

45 

35 

40 

41 

38 

37 

46 

44 

32 

48 

45 

49 

55 

36 

37 

39 

43 

47 

60 

59 

63 

54 

47 

47 

47 

68 

7J 

82 

70 

7  6 

70 

80 

MIN 

44 

37 

47 

35 

41 

44 

39 

39 

46 

44 

33 

50 

47 

40 

56 

39 

42 

40 

42 

45 

48 

55 

59 

59 

61 

65 

58 

48 

42 

46 

HAWK  I NSV 1 LLE 

MAX 

70 

80 

70 

76 

67 

70 

?3 

73 

72 

76 

60 

82 

83 

6  5 

82 

72 

60 

78 

60 

MIN 

52 

37 

50 

»0 

39 

48 

40 

34 

49 

41 

36 

56 

50 

39 

56 

43 

46 

44 

42 

47 

45 

51 

53 

56 

61 

67 

65 

54 

46 

45 

HELEN  1  SE 

58 

69 

57 

62 

61 

70 

70 

67 

81 

83 

82 

77 

78 

62 

76 

68 

72 

MIN 

40 

33 

34 

34 

27 

43 

27 

26 

37 

41 

27 

44 

41 

26 

41 

36 

35 

40 

29 

30 

37 

44 

49 

55 

59 

60 

46 

4  4 

30 

32 

MOMERVlLLE    3  WSW 

81 

MIN 

55 

41 

45 

45 

38 

51 

46 

38 

50 

50 

40 

55 

49 

41 

51 

46 

40 

47 

41 

41 

43 

4  / 

48 

49 

51 

62 

65 

53 

48 

43 

JASPER   1  NNW 

60 

60 

60 

60 

65 

75 

MIN 

39 

34 

42 

28 

32 

43 

37 

29 

43 

41 

27 

45 

40 

32 

55 

34 

34 

36 

33 

46 

50 

50 

53 

59 

60 

59 

49 

40 

38 

36 

JESUP  8  S 

70 

70 

78 

74 

6  9 

70 

72 

72 

82 

8  1 

78 

78 

MIN 

58 

40 

46 

45 

35 

50 

46 

36 

46 

52 

36 

53 

52 

37 

49 

51 

39 

42 

40 

44 

39 

45 

47 

51 

5  2 

35 

64 

56 

52 

41 

LA  FAYETTE 

63 

64 

61 

74 

66 

65 

62 

61 

53 

73 

68 

59 

72 

MIN 

42 

35 

51 

37 

35 

45 

31 

32 

44 

44 

31 

45 

44 

32 

68 

37 

42 

36 

36 

45 

50 

59 

56 

64 

60 

62 

52 

45 

37 

44 

LA  GRANGE 

65 

70 

66 

62 

72 

67 

66 

73 

72 

65 

77 

MIN 

44 

34 

48 

35 

38 

46 

33 

34 

49 

46 

33 

51 

47 

35 

59 

38 

38 

40 

37 

47 

49 

51 

58 

59 

61 

64 

56 

49 

41 

45 

LOU  I SV I LLE 

68 

67 

72 

MIN 

51 

39 

47 

40 

37 

41 

38 

40 

50 

45 

34 

53 

50 

38 

51 

43 

41 

41 

41 

43 

43 

5 

55 

59 

59 

67 

55 

5  3 

45 

43 

LUMBER  CITY 

65 

MIN 

55 

38 

40 

4  3 

35 

40 

41 

37 

42 

37 

40 

52 

40 

44 

4  7 

41 

39 

4  1 

44 

43 

47 

50 

52 

55 

62 

63 

55 

48 

45 

LUMPK IN 

72 

66 

72 

75 

7  0 

81 

80 

MIN 

-  I 

38 

46 

3  8 

42 

47 

i« 

46 

52 

45 

39 

53 

48 

43 

54 

40 

44 

45 

46 

50 

50 

53 

56 

59 

63 

67 

66 

51 

48 

53 

MACON  WB  AIRPORT 

70 

65 

66 

80 

72 

82 

85 

MIN 

47 

40 

46 

it 

40 

46 

40 

40 

51 

46 

36 

52 

49 

41 

58 

42 

44 

44 

44 

48 

48 

54 

56 

60 

6  3 

68 

56 

63 

47 

46 

MARSHALLV1LLE 

MAX 

70 

73 

6  ; 

69 

71 

7  3 

73 

74 

80 

83 

83 

8  i 

83 

73 

79 

60 

MIN 

5  0 

38 

48 

)8 

39 

47 

40 

41 

50 

45 

35 

53 

48 

36 

42 

42 

45 

43 

43 

45 

52 

54 

58 

6  J 

67 

60 

50 

44 

47 

MC  1NTYRE 

MAX 

65 

67 

59 

MIN 

51 

35 

46 

34 

44 

36 

32 

45 

44 

32 

41 

49 

35 

46 

41 

37 

45 

4  2 

51 

5  2 

58 

61 

66 

64 

51 

40 

44 

METTER 

MAX 

6  9 

69 

76 

76 

71 

MIN 

'0 

38 

45 

40 

39 

53 

45 

45 

48 

42 

39 

46 

44 

41 

54 

48 

40 

45 

46 

48 

45 

51 

57 

61 

59 

66 

66 

53 

50 

48 

M I LLEDGEV 1 LLE 

MAX 

62 

69 

66 

62 

6  7 

70 

74 

80 

62 

84 

MIN 

49 

37 

38 

38 

34 

36 

35 

34 

36 

45 

32 

36 

51 

35 

37 

42 

38 

42 

19 

40 

44 

45 

51 

54 

55 

60 

65 

5  2 

45 

41 

MILLEN 

66 

70 

74 

76 

66 

70 

71 

72 

74 

82 

86 

85 

66 

84 

73 

MIN 

55 

41 

44 

42 

35 

53 

-i 

39 

50 

48 

34 

53 

52 

36 

52 

46 

41 

42 

40 

43 

44 

51 

56 

55 

56 

60 

59 

55 

45 

41 

MONT  I  CELLO 

MAX 

6  i 

65 

61 

70 

74 

64 

74 

68 

62 

69 

/  J 

72 

71 

75 

81 

84 

83 

83 

76 

5  7 

79 

7 1 

MIN 

48 

36 

38 

16 

42 

50 

18 

37 

47 

46 

31 

44 

48 

37 

49 

40 

41 

41 

4  1 

44 

45 

52 

58 

5b 

60 

66 

54 

49 

43 

45 

MORGAN 

MAX 

73 

69 

75 

73 

77 

76 

0  9 

69 

75 

68 

71 

77 

73 

75 

76 

70 

71 

72 

7  3 

75 

75 

78 

82 

83 

85 

82 

78 

80 

80 

79 

MIN 

48 

35 

41 

40 

37 

49 

41 

42 

50 

43 

41 

53 

48 

39 

59 

4  2 

41 

43 

42 

47 

47 

48 

50 

54 

58 

67 

62 

53 

49 

46 

MOULTRIE   2  ESE 

MAX 

68 

69 

77 

70 

77 

69 

68 

71 

77 

72 

72 

81 

70 

77 

71 

67 

72 

74 

7  2 

73 

77 

81 

85 

86 

85 

83 

79 

80 

77 

82 

MIN 

52 

41 

46 

43 

41 

51 

40 

45 

51 

48 

43 

55 

50 

43 

57 

«  ) 

43 

49 

54 

48 

45 

5U 

51 

55 

61 

66 

66 

53 

53 

49 

NAHUNTA 

MAX 

70 

70 

78 

72 

76 

74 

72 

68 

74 

n 

73 

82 

73 

78 

77 

69 

74 

75 

72 

71 

75 

81 

85 

86 

87 

86 

83 

60 

75 

79 

MIN 

60 

42 

39 

47 

37 

54 

48 

40 

49 

53 

40 

56 

53 

41 

52 

52 

40 

46 

42 

45 

43 

47 

49 

52 

54 

62 

64 

57 

53 

44 

See  Reference  Notes 


Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 

Continued  


Station 

Day  01  Month 

Average  1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

NASHVILLE   5  SSE 

MAX 

75 

70 

77 

75 

77 

76 

74 

71 

75 

76 

71 

82 

72 

77 

TS 

74 

73 

74 

73 

73 

76 

79 

83 

84 

83 

83 

78 

80 

80 

80 

76 

5 

54 

41 

48 

43 

39 

54 

45 

43 

54 

49 

42 

55 

51 

48 

55 

47 

46 

49 

44 

48 

46 

50 

50 

55 

64 

68 

68 

54 

54 

47 

50 

4 

NEW  I NGTON   1  NW 

MAX 

65 

68 

75 

72 

75 

6« 

69 

69 

67 

67 

75 

80 

79 

77 

64 

65 

70 

70 

70 

76 

76 

82 

86 

86 

87 

79 

76 

79 

77 

80 

74 

4 

54 

42 

49 

43 

35 

34 

45 

39 

49 

49 

36 

50 

51 

38 

56 

48 

39 

39 

40 

39 

49 

49 

53 

58 

65 

65 

63 

53 

48 

43 

«  0 

0 

NEWMAN 

MAX 

64 

66 

65 

60 

76 

73 

65 

63 

66 

66 

70 

69 

63 

76 

81 

71 

67 

67 

72 

73 

78 

82 

84 

82 

83 

78 

lb 

78 

75 

80 

72 

3 

42 

32 

46 

34 

38 

47 

37 

35 

47 

45 

31 

49 

46 

37 

•>t> 

38 

36 

38 

42 

46 

49 

52 

58 

58 

61 

63 

52 

48 

40 

44 

45 

PLAINS  SW   GA   EXP  STA 

MAX 

71 

68 

73 

67 

76 

73 

67 

68 

72 

68 

72 

77 

65 

75 

72 

66 

70 

70 

74 

75 

75 

79 

84 

83 

84 

78 

78 

82 

77 

80 

74 

0 

MIN 

48 

39 

47 

39 

42 

47 

40 

41 

44 

44 

38 

48 

48 

42 

it 

40 

44 

44 

43 

47 

47 

50 

53 

59 

61 

67 

t>i 

50 

47 

47 

-  7 

6 

ROME 

MAX 

61 

65 

64 

60 

77 

75 

66 

64 

68 

54 

73 

70 

60 

77 

78 

67 

70 

74 

75 

76 

7» 

84 

87 

86 

85 

82 

79 

79 

75 

82 

73 

1 

MIN 

42 

35 

44 

36 

34 

46 

31 

31 

50 

45 

31 

49 

45 

32 

58 

37 

40 

40 

35 

47 

50 

52 

53 

62 

61 

60 

52 

46 

40 

38 

44 

1 

ROME  KB  AIRPORT 

MAX 

57 

64 

60 

61 

76 

54 

64 

63 

67 

53 

70 

67 

59 

76 

75 

60 

65 

66 

73 

74 

77 

82 

65 

83 

81 

77 

69 

78 

70 

80 

69 

5 

MIN 

42 

30 

42 

37 

32 

42 

35 

30 

48 

33 

32 

47 

36 

31 

45 

38 

37 

34 

35 

46 

48 

52 

52 

60 

58 

51 

51 

44 

39 

37 

41 

5 

SAPELO  ISLAND 

MAX 

70 

71 

78 

72 

70 

73 

67 

63 

71 

72 

68 

80 

78 

69 

70 

68 

74 

74 

72 

65 

68 

77 

84 

79 

86 

84 

85 

79 

78 

72 

73 

9 

MIN 

59 

47 

50 

44 

55 

48 

46 

58 

54 

44 

60 

51 

45 

59 

53 

45 

49 

47 

55 

57 

55 

54 

57 

59 

62 

64 

56 

53 

49 

52 

9 

SAVANNAH  USDA  PLANT  GON 

MAX 

67 

67 

69 

77 

63 

75 

68 

72 

66 

68 

69 

66 

78 

68 

72 

66 

65 

73 

72 

71 

68 

70 

80 

85 

85 

86 

81 

80 

80 

73 

72 

7 

M  N 

57 

47 

48 

43 

34 

42 

45 

37 

44 

51 

37 

46 

51 

37 

53 

51 

44 

46 

39 

42 

39 

49 

50 

53 

58 

64 

63 

55 

50 

42 

47 

2 

SAVANNAH   WB  AP 

MAX 

69 

70 

78 

62 

75 

67 

70 

64 

69 

69 

64 

78 

67 

72 

65 

67 

73 

71 

70 

66 

60 

80 

86 

86 

88 

81 

81 

79 

72 

77 

72 

8 

MIN 

51 

43 

50 

45 

38 

50 

48 

44 

53 

50 

39 

56 

50 

41 

58 

50 

44 

47 

46 

47 

52 

55 

60 

60 

66 

58 

55 

51 

47 

49 

SAVANNAH  BEACH 

MAX 

70 

70 

78 

70 

68 

70 

68 

64 

68 

69 

68 

72 

76 

67 

66 

68 

73 

72 

70 

64 

it 

72 

75 

80 

84 

77 

78 

72 

75 

72 

71 

4 

58 

45 

45 

46 

43 

52 

45 

53 

48 

46 

51 

51 

53 

45 

58 

58 

60 

65 

67 

55 

50 

52 

52 

SI  LOAM 

MAX 

62 

65 

63 

60 

75 

t,b 

67 

62 

65 

61 

69 

74 

67 

73 

71 

65 

69 

66 

71 

70 

73 

79 

85 

83 

85 

75 

73 

78 

75 

77 

70 

8 

MIN 

45 

35 

47 

35 

38 

47 

35 

38 

47 

45 

31 

47 

48 

36 

53 

40 

39 

40 

40 

42 

»b 

52 

56 

58 

59 

66 

53 

42 

39 

46 

44 

8 

SURRENCY  2  WNW 

MAX 

70 

78 

78 

75 

76 

75 

71 

70 

74 

71 

72 

82 

79 

76 

76 

68 

73 

72 

72 

72 

75 

81 

86 

86 

86 

85 

81 

80 

80 

60 

76 

7 

50 

39 

48 

43 

37 

55 

56 

40 

49 

50 

39 

55 

51 

40 

51 

49 

43 

47 

45 

45 

44 

49 

49 

57 

58 

64 

67 

54 

50 

44 

48 

SWAINSBORO 

MAX 

68 

69 

70 

76 

66 

70 

66 

69 

67 

71 

81 

70 

75 

si 

67 

70 

70 

70 

70 

75 

80 

84 

84 

86 

80 

75 

75 

72 

80 

73 

1 

MIN 

53 

39 

41 

37 

48 

43 

42 

51 

47 

34 

54 

53 

37 

■><. 

45 

45 

45 

43 

40 

43 

52 

54 

59 

58 

66 

67 

52 

47 

44 

*  e 

0 

TALBOT  TON 

MAX 

63 

69 

68 

61 

75 

74 

68 

67 

64 

66 

70 

72 

65 

75 

75 

67 

68 

69 

74 

74 

76 

80 

80 

80 

83 

81 

78 

80 

80 

80 

72 

7 

44 

32 

35 

37 

36 

41 

38 

34 

43 

44 

31 

49 

45 

34 

51 

37 

37 

37 

37 

42 

43 

46 

50 

56 

59 

64 

60 

45 

41 

41 

* 

TALLAPOOSA   2  NNW 

MAX 

60 

69 

62 

59 

75 

62 

63 

61 

68 

65 

70 

67 

65 

74 

79 

75 

65 

65 

70 

73 

75 

82 

85 

81 

81 

77 

'  0 

76 

71 

81 

ro 

9 

40 

28 

38 

34 

39 

44 

29 

27 

45 

42 

30 

47 

44 

39 

59 

43 

33 

40 

40 

43 

48 

50 

56 

62 

65 

60 

61 

44 

39 

THOMASTON  2  S 

MAX 

61 

68 

68 

62 

75 

75 

68 

66 

67 

64 

72 

73 

66 

76 

76 

68 

69 

70 

77 

75 

77 

82 

82 

82 

83 

82 

71 

78 

75 

80 

72 

9 

48 

31 

36 

33 

33 

39 

35 

39 

43 

44 

32 

41 

48 

34 

40 

34 

33 

33 

37 

34 

43 

46 

54 

58 

61 

61 

61 

48 

44 

40 

42 

1 

THOMASV I LLE 

MAX 

67 

71 

78 

68 

79 

71 

72 

72 

77 

74 

73 

82 

69 

78 

73 

69 

75 

75 

76 

79 

79 

82 

86 

87 

85 

83 

78 

82 

76 

81 

76 

6 

54 

41 

50 

45 

39 

56 

43 

38 

53 

49 

43 

56 

50 

43 

53 

44 

43 

51 

43 

48 

45 

46 

51 

55 

64 

68 

67 

55 

52 

48 

49 

8 

THOMASV I LLE   WB  CITY 

MAX 

66 

70 

77 

63 

78 

71 

70 

72 

77 

69 

74 

80 

68 

77 

79 

63 

74 

74 

75 

77 

80 

81 

85 

85 

85 

80 

77 

79 

77 

84 

75. 

6 

MIN 

54 

44 

50 

46 

45 

46 

44 

44 

56 

50 

45 

55 

50 

47 

58 

44 

46 

53 

49 

52 

51 

55 

55 

56 

65 

66 

63 

55 

55 

53 

51. 

9 

TIFTON  EXP  STATION 

MAX 

72 

62 

69 

76 

63 

76 

66 

69 

69 

72 

67 

72 

79 

67 

75 

69 

61 

71 

72 

72 

73 

75 

80 

84 

84 

84 

83 

76 

78 

73 

73 

0 

MIN 

51 

41 

51 

45 

43 

48 

46 

43 

52 

50 

43 

48 

51 

45 

52 

46 

46 

SO 

50 

52 

49 

52 

53 

58 

63 

69 

67 

56 

52 

49 

7 

TOCCOA 

MAX 

58 

63 

60 

59 

73 

66 

65 

61 

55 

58 

65 

61 

56 

70 

68 

57 

62 

63 

73 

68 

71 

61 

84 

84 

61 

83 

77 

77 

71 

73 

6*< 

1 

MIN 

47 

36 

41 

36 

37 

48 

34 

33 

42 

45 

31 

45 

45 

32 

47 

40 

36 

40 

36 

39 

43 

43 

58 

63 

62 

63 

49 

49 

36 

* 

*  ' 

VALOOSTA  WB  AIRPORT 

MAX 

77 

68 

70 

79 

63 

77 

72 

70 

72 

78 

68 

75 

82 

68 

78 

76 

63 

75 

76 

72 

74 

77 

80 

84 

85 

83 

83 

61 

80 

76 

75 

* 

MIN 

57 

42 

42 

47 

39 

42 

45 

47 

47 

50 

43 

44 

51 

43 

45 

47 

42 

45 

44 

46 

47 

49 

50 

54 

55 

64 

69 

54 

54 

45 

48 

3 

VALDOSTA  4  NW 

MAX 

70 

69 

78 

70 

78 

71 

70 

73 

76 

71 

74 

82 

73 

82 

76 

72 

74 

74 

73 

74 

77 

80 

83 

85 

83 

83 

81 

80 

78 

81 

76 

4 

55 

41 

45 

44 

38 

54 

45 

39 

53 

48 

42 

56 

44 

42 

55 

47 

41 

48 

44 

48 

45 

51 

50 

52 

59 

66 

67 

54 

54 

45 

' 

WARRENTON 

MAX 

62 

64 

67 

62 

75 

70 

70 

64 

70 

68 

68 

73 

70 

71 

69 

65 

65 

68 

71 

71 

73 

80 

82 

81 

83 

80 

75 

80 

75 

78 

71. 

7 

MIN 

50 

39 

45 

37 

35 

44 

37 

39 

50 

46 

33 

57 

50 

36 

57 

40 

39 

40 

39 

43 

45 

53 

58 

59 

57 

66 

57 

48 

40 

* 

46 

WASHINGTON 

MAX 

65 

58 

65 

59 

58 

72 

53 

67 

60 

62 

60 

65 

69 

60 

70 

62 

59 

67 

67 

70 

69 

74 

80 

84 

82 

81 

78 

59 

77 

68 

67 

3 

MIN 

50 

35 

38 

37 

37 

39 

36 

34 

34 

45 

29 

32 

48 

34 

35 

41 

39 

38 

35 

37 

40 

41 

53 

58 

56 

59 

51 

42 

40 

38 

41 

1 

WAYCROSS 

MAX 

72 

70 

78 

83 

68 

70 

71 

73 

75 

70 

75 

72 

79 

67 

71 

70 

73 

75 

72 

73 

76 

82 

84 

no 

86 

86 

61 

81 

77 

69 

75. 

5 

MIN 

55 

49 

47 

45 

38 

42 

47 

38 

41 

45 

39 

43 

50 

41 

52 

41 

38 

46 

42 

46 

43 

46 

47 

49 

55 

64 

64 

51 

52 

45 

46 

7 

WAYNESBORO  2  NE 

MAX 

61 

66 

69 

57 

72 

71 

69 

68 

68 

65 

65 

79 

67 

72 

70 

64 

70 

69 

71 

69 

74 

77 

85 

82 

83 

82 

73 

73 

76 

75 

71. 

4 

MIN 

50 

35 

52 

39 

36 

46 

37 

44 

54 

43 

38 

54 

48 

34 

56 

44 

40 

41 

43 

42 

45 

52 

60 

58 

60 

65 

54 

52 

50 

49 

47 

4 

WEST  POINT 

MAX 

66 

70 

66 

62 

76 

75 

67 

65 

69 

67 

72 

72 

72 

76 

80 

69 

71 

70 

76 

75 

75 

81 

80 

81 

62 

78 

80 

84 

82 

80 

74. 

0 

MIN 

46 

36 

49 

37 

38 

42 

36 

35 

51 

47 

34 

54 

47 

36 

68 

39 

40 

36 

37 

46 

50 

48 

59 

58 

68 

64 

S8 

52 

42 

43 

46. 

5 

WINDER   1  SSE 

MAX 

55 

64 

62 

59 

75 

72 

63 

63 

58 

56 

66 

66 

62 

72 

70 

62 

65 

65 

71 

70 

73 

82 

82 

82 

80 

79 

76 

77 

75 

78 

69. 

3 

MIN 

44 

28 

38 

33 

33 

45 

33 

31 

45 

44 

28 

48 

45 

30 

48 

38 

36 

37 

34 

40 

41 

49 

55 

54 

59 

61 

49 

39 

34 

38 

41. 

2 

See  Reference  Rotes  Following  Station  Index 


EVAPORATION  AND  WIND 


GEORGIA 
APRIL  1961 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

or 
Avg. 

ALLATOONA  DAM  2 

EVAP 
WIND 

.07 
100 

.22 
85 

• 

60 

69 

.33 
54 

.25 
75 

.12 
48 

.19 

56 

.17 
82 

.04 
84 

.13 
61 

.14 
93 

.03 
118 

.09 
56 

.19 
58 

.14 
116 

.20 
70 

.32 
107 

.18 

52 

.22 
76 

.  20 
61 

.24 
46 

.20 

53 

.07 
34 

.16 
34 

.16 
39 

.25 
57 

.07 
61 

.31 
82 

.21 
51 

4.90 
2038 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

EVAP 
WIND 

168 

161 

150 

136 

74 

101 

77 

6 

126 

161 

55 

91 

223 

.34 
60 

.47 

69 

.21 
201 

.33 
179 

.29 
147 

.23 
45 

.23 
77 

.22 
54 

.14 

69 

.28 
99 

.15 
95 

.21 

56 

127 

53 

84 

88 

.22 
61 

3093 

EXPERIMENT 

EVAP 
WIND 

.16 
135 

.25 
100 

.26 
170 

.14 

1  3  5 

.23 
60 

.30 
118 

.06 
67 

.26 

55 

.14 
100 

.14 
105 

.20 
60 

.22 
100 

.21 
100 

.04 
24  5 

30 

.24 

215 

.29 
150 

.43 
185 

.33 
60 

.19 
100 

.23 
58 

.29 
92 

.35 
135 

.26 
85 

.27 
170 

.28 
145 

.19 

50 

.10 

65 

.29 
75 

.31 
55 

B6.89 
3220 

ROUE  WB  AIRPORT 

EVAP 
WIND 

* 

127 

.10 

56 

.20 
78 

.09 
101 

.20 

55 

.21 
73 

.09 

25 

.15 
30 

.25 
91 

.21 
137 

.08 
35 

90 

.15 
160 

.10 
35 

.20 
40 

.20 
125 

.35 
143 

.32 
127 

.20 
44 

.22 
29 

.28 
81 

.20 
48 

.20 
30 

.21 
45 

32 

.13 
39 

.26 
32 

.10 
19 

.33 
77 

.21 

35 

B5.61 
2039 

TIFTON  EXP  STATION 

EVAP 
WIND 

.34 

130 

.18 

72 

.20 
70 

.29 
136 

.21 
64 

.23 
77 

.07 
52 

.24 

66 

.20 
79 

.20 
86 

.22 
61 

74 

.29 
92 

.19 
42 

.36 
67 

86 

.22 
72 

.29 
95 

.27 
58 

.19 
34 

.24 
61 

.20 
36 

.27 
67 

.30 
54 

.14 
69 

.26 
110 

.29 
79 

.10 
70 

.24 
43 

.25 
25 

B6.94 
2127 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  month 

rage 

And 
Depth 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

ATHENS  SORT  FARM  STA  3 

2  INCHES 

UAX 
UIN 

65 
53 

58 
45 

57 
50 

54 
44 

63 
45 

63 
53 

61 
44 

62 
46 

63 
52 

58 
50 

63 
44 

63 
54 

61 
50 

67 
46 

65 
55 

61 
49 

60 
47 

62 
47 

69 
49 

72 
51 

71 

54 

76 
57 

79 
61 

79 
64 

77 
65 

77 
67 

75 
59 

68 
54 

69 
51 

74 

53 

66.4 
52.0 

4  INCHES 

UAX 
UIN 

58 

56 

58 
54 

57 
51 

54 
46 

60 
48 

60 
52 

58 
44 

60 
50 

60 
53 

57 
51 

61 
47 

60 
57 

60 

55 

64 

56 

63 
55 

59 
50 

58 
47 

61 
49 

66 
50 

69 
53 

69 

56 

72 
60 

75 
64 

75 
65 

75 
65 

75 
67 

73 
60 

66 
56 

67 
53 

70 

55 

64.0 
54.2 

8  INCHES 

UAX 
UIN 

61 
58 

60 

55 

58 

55 

56 
53 

59 
52 

58 
56 

58 
52 

60 

53 

61 

55 

57 
55 

59 
52 

60 
56 

60 
56 

62 
53 

61 
57 

60 
56 

59 
53 

59 
53 

63 
55 

65 
57 

66 
60 

70 
62 

72 
66 

72 
67 

72 
68 

74 
70 

73 
65 

65 
60 

66 
59 

67 
60 

63.1 
57.6 

TIFTON  EXP  STATION 

3  INCHES 

UAX 
UIN 

64 

58 

64 

55 

63 
55 

64 
56 

60 
52 

64 
52 

60 
53 

64 
62 

65 
55 

62 
55 

63 
54 

63 
54 

65 
51 

63 
53 

65 
56 

60 

55 

62 
54 

62 
54 

63 
54 

65 
55 

67 

56 

66 
64 

70 
60 

72 
60 

72 
63 

73 
64 

70 
63 

73 
62 

71 
60 

71 
60 

65.5 
56.8 

6  INCHES 

UAX 
UIN 

65 
64 

66 
64 

65 
63 

66 
63 

64 
62 

65 
61 

64 
62 

62 
53 

64 
62 

64 
63 

64 
62 

64 
62 

65 
63 

65 
63 

65 
63 

65 
63 

64 
63 

64 

62 

64 
62 

66 
63 

66 
64 

68 
59 

67 
66 

68 

66 

68 
67 

70 
68 

69 
69 

69 
68 

70 
68 

69 
68 

65.5 
63.5 

A  then  Hort  Farm  Sta  3  -    Slope  of  Ground:     Less  than  5  percent  to  the  south  southeast.     Soil  Type:     Cecil  sandy  loam.     Ground  Cover:  Ground 
almost  bare,  some  thin  native  grass.     Instrumentation:     Palmer  dial-type  liquid  in  steel  thermometers. 

Tifton  Exp  Station  -  Slope  of  Ground:     Less  than  5  percent  to  the  northwest.     Soil  Type:     Tifton  loamy  sand.     Ground  Cover:     Perennial  grass 
sod.     Instrumentation:     3  Inch  Depth  -  Priez  Standard  Distance  and  Soil  Thermograph,  Modell  1100,  6  Inch  Depth  -  Friez 
Air  and  Distance  Thermograph,  Model  1120. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

DALLAS  5  SE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

See  Reference  Notes 


Following  Station  Index 

58  - 


TOTAL  PRECIPITATION 


GEORGIA 
APRIL  1961 


STATION  LEGEND 


O  #     9    Precipitation  only 
<J>  Precipitation,  storage 

O         -O-   Precipitation  and  Temperature  L*«ont  6  m,  ria. 

-<J>-  +  Precipitation,  Temperature  and  Evaporation 


Type  of  gage       O    Non  recording , 
•  Recording,       O    Both  types 

Double  circle  combinations  indicate  the  availability  of 
mere  detailed  meteorological  data 


^^^^^^^^^^  •     S      FolXMtoa  9  SV| 

'  —  f    /'  I 

-O  *  • 

-o-                 -°-  I  ) 


Jacksonville  IB  AP,  rii 


Gleo  at.  Bary  KirHrld,  Fl». 


ISO.**  'lie,  II.  c. 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.     Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  mil  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".     Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly 
in  mountainous  areas. 


AVERAGE  TEMPERATURE 


GEORGIA 
APRIL  1961 


Cleveland  3  I 

I  -o- 
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KM 
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v/ 

GENTRALj 


j  v""bl 
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fcOUTHtyEST  \ 
'  -o-    ',   o  r 

Cuthbert  V  DaisoD  ■ 
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 f  


/ 


A-Clarka  Hill  Dan,   3.  C. 

\  v  Aiken,  3.  C. 

\  V  /  Augusta 

^  Appling  / 

@o 

V-  - 

^VEAST  ' 


lackvllle  3  W,  3.  C 

-o- 


Augusta  WB  Airport 


Sandersville 


<y 

Hampton,  S.  C 


\  ,  ^   \Do"r    Ne.lngton  i 


Mount  Vernon  3  WNW 


-o-  I 
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^  Abbevllle^^ 
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-o 
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\  V/ 


.central\ 

/  -O-  ' 
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%    Savannah  WB  AP 
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[ICni     Dl     r.krrlsn  ^ 


avannah  USDA  PI  Garden 
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2   WNN  DOC 


\  Nashville  f>  SSE 


Moultrie  2  ESE 


2  WN^ 
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Fleming  Exp  Station 
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Sapelo  Island 
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-  an 


STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  JJ 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

s 
E 

SPKC1AI 

ABBEVILLE 

WILCOX 

6A 

WILLIAM  H.  CAMPBELL 

ADAIRSVILLE 

■ .  1 1 

12 

34  21 

64  57 

715 

6A 

C 

AOEL  2  S 

16 

31  07 

63  25 

240 

»P 

ailey 

MONTGOMERY 

5P 

i.             ExP  STATION 

TA 

ROY  E ■  HOLLAND 

DOUGHERTY 

TP 

TA 

FRANK  S.  OR TON 

ALL A TOON A  DAM  2 

01  Bl 

5 

34  10 

64  44 

975 

6A 

6A 

BA 

C  H 

ALMA  FAA  ■-.:<-■■  R1 

0211 

BACON 

13 

U  I' 

62  31 

200 

ID 

H 

FED.  AVIATION  AGENCY 

ALPHABET TA 

TA 

americus  *  ene 

TA 

AMERICUS  CAP  ST A  NPSY 

SUMTER 

U.OF  GA. EXP. STA.  NRSY . 

AMTIOCH 

02*4 

UNION 

7 

34  33 

64  01 

1970 

TA 

APPLING  1  m 

Ml  ] 

COLUMBIA 

10 

31  '? 

62  20 

360 

M 

ROY  D.  TANKERSLEY 

ASHBuRN  1  S 

turner 

RADIO  STATION  WMES 

ATHENS 

Clarke 

6A 

PROF.  C •  S.  SELL 

ATHENS  COL  OF  AGO! 

4P 

6P 

4P 

COLLEGE  EXP ■  STATION 

ATHENS   MB  AIOPOPT 

D4S9 

Clarke 

10 

33  37 

83  19 

798 

HID 

HIO 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

ATKINSON  1  M 

04  A 1 

BRANTLEY 

13 

31  13 

•  1  52 

TA 

MRS.  CATHLAEEN  SMITH 

ATLANTA  SOL TON 

FULTON 

TA 

ATLANTA   WB  AIOPOPT 

ID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

AUGUSTA    W8   A  1 OPOPT 

RICHMOND 

HID 

ID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

6A1N6R IDGE 

6 

30  35 

84  34 

120 

TP 

C  H 

BALL  GROUND 

0603 

CHEROKEE 

5 

34  20 

84  23 

1100 

MRS.  ESTELLE  GROGAN 

BE AVERDALE 

WHl TFIELD 

8A 

MRS.  H.  E.  WARMACK 

BELLVILLC 

HENRY  C.  HEARN 

blackbe aro  i sland 

0946 

MC  INTOSM 

T* 

U.S.  FISH  t  WLDLF.  SVC. 

BLAIRSVILLE  CAP  STA 

09*9 

'? 

34  31 

83  36 

1938 

64 

OA 

H 

GEORGIA  MTN.   EXP.  STA* 

09T9 

EARLY 

* 

31  23 

84  56 

300 

M 

OR*  J.  G.  STANDIFEP 

Blue  ridge 

FANNIN 

Blue  RIDGE  resvr  dam 

FANNIN 

9A 

1132 

ELBERT 

6A 

MRS.  GWENDOLYN  BROWN 

6RASSTOWN  8AL0 

j  1  70 

7 

34  32 

83  49 

4  780 

BA 

BROOKLET  1  H 

1266 

BULLOCH 

11 

32  23 

81  41 

190 

6P 

BRUNSWICK 

1340 

GLYNN 

3P 

[J 

BENJAMIN  E.  JAMES 

BRUNSWICK  FAA  AP 

1345 

Glynn 

ID 

FEO.  AVIATION  AGENCY 

1372 

rabun" 

SP 

»P 

GEORGIA  FORESTRY  COMM. 

burton  dam 

1413 

14 

34  47 

83  33 

1770 

c 

Guy  w.  rucker 

BUTLER 

1423 

TAYLOR 

* 

84  14 

625 

7A 

THOMAS  F.  MATHEWS 

BUTLER  CREEK 

1433 

RICHMOND 

13  22 

6A 

EDWIN  5«  EPSTEIN.  JR. 

CAIRO  2  NN* 

1463 

6P 

J.  D.  BELCHER 

CALHOUN  CAP  STATION 

1474 

GORDON 

6P 

6P 

NW  GA.  EXP.  STATION 

CAMILLA 

ISOC 

MITCHELL 

\ 

31  14 

64  13 

175 

5P 

7A 

H 

CHARLES  L.  KELLY 

CAMP  STEWART 

1544 

LIBERTY 

1  1 

31  52 

81  37 

92 

7P 

H 

POST  ENGINEERS 

15B3 

CHEROKEE 

7A 

CARLTON  BRIDGE 

1601 

ELBERT 

8A 

j,  d>  MOORE 

CARNESVI LLE 

1619 

FRANKLIN 

TA 

JOHN  W.  CARROLL 

CARROLL TON 

1640 

CARROLL 

IT 

33  36 

83  03 

990 

6P 

6A 

C  H 

CITY  OF  CARROLL TON 

CARTERS 

1637 

MURRAY 

12 

34  36 

84  42 

695 

8A 

RALPH  M.  MESSER 

CARTERSVILLE 

1663  BARTOW 

3P 

CITY  OF  CARTERSVILLE 

CARTERSV 1  LLC   3  SW 

1670 

BARTOW 

TA 

GRANVEL  P.  TATUM 

CAVE  SPGS  A  SSW 

1715 

POLK 

WILLIAM  W.  BARNET 

1732 

POLK 

4 

34  01 

85  15 

785 

6P 

H 

CHATSWORTH 

1B56 

MURRAY 

12 

34  46 

84  47 

765 

TA 

c 

MRS.  LOIS  J.  COLE 

CMICKAMAUGA  PARK 

I9C  1 

WALKER 

7A 

CnOESTOE 

1927 

UNION 

B* 

1962 

RABUN 

5P 

3P 

MRS.  NETTIE  R.  ALTER 

CLERMONT  3  SW 

1991 

3 

34  27 

83  48 

1100 

c 

JIMMY   C.  OUILLIAN 

CLEVELAND 

2006 

WHITE 

3 

34  36 

83  46 

1570 

BA 

COLOUITT 

2153 

MILLER 

3P 

CITY  OF  COLOUITT 

COLUMBUS 

2161 

MUSCOGEE 

7A 

ARTHUR  L.  SMITH 

COLUMBUS  WS  AIRPORT 

2166 

MUSCOGEE 

MID 

ID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

COMMERCE  1  NE 

2160 

JACKSON 

10 

34  13 

83  26 

740 

3P 

9P 

RADIO  STATION  WJJC 

CONCORD 

2196 

PIKE 

6 

33  05 

64  27 

823 

COOLlOGE 

2236 

Thomas 

c.  w.  Ellington,  jr. 

COOPER  GAP 

LUMPKIN 

M.  LUTHER  GAODIS 

CORDClE  WATER  WORKS 

CRISP 

3P 

5P 

CITY  OF  COPDELE 

CORNEL  1 A 

2263 

HABERSHAM 

14 

34  31 

83  32 

1470 

6P 

7A 

H 

COVINGTON 

2316 

NEWTON 

9 

33  36 

83  32 

770 

H 

CUMMING  1  N 

I4C  e 

FORSYTH 

CURRTVlLLC  2  H 

2429 

FLOYD 

JOSEPH  6.  OAVIS 

2450 

RANDOLPH 

5P 

5P 

FIRE  DEPARTMENT 

DAMLONEGA 

2475 

LUMPKIN 

3 

34  32 

83  59 

1519 

6A 

u 

H 

JOE  W.  WOODWARD 

DALLAS  3  SE 

2463 

PAULDING 

5 

33  33 

84  46 

1095 

7A 

C  H 

LUTHER  M.  BYROi  JR. 

DAL TON 

2493 

WHITFIELD 

JOHN  Si  ANORCWS 

DANVILLE 

2532 

TWIGGS 

3P 

2370  TERRELL 

7A 

S.  W.  KENNEY 

DAWSOMV 1  LLC 

?S  '8 

DAWSON 

5 

34  23 

64  07 

1370 

7A 

C 

MRS.   THELMA  F.  COX 

DIAL  POST  OFFICE 

2677 

FANNIN 

7 

34  46 

84  13 

1900 

it 

DOCTORTOwN  1  WSW 

2716 

WAYNE 

R  *  C •  THOMPSON 

DOLES 

WORTH 

MPS.   SARA  L.  HILL 

DONALSONVKlE  3  w 

2736 

SEMINOLE 

6P 

CARL  J.  PATTERSON 

DOuClas  2  NNE 

2783 

COFFEE 

U 

31  31 

82  31 

240 

TA 

7A 

H 

DOUGLASVILLE 

2791 

DOUGLAS 

3 

33  43 

64  43 

1219 

8A 

LEON A  6.  THOMPSON 

DOVER 

2799 

SCREVEN 

6A 

DUBLIN  3  S 

2639 

LAURENS 

6A 

WlLIFORD  P.  NALLEY 

LAURENS 

CITY  OF  DUBLIN 

EASTMAN    1  w 

2966 

DODGE 

9 

32  12 

83  12 

400 

8A 

6A 

M 

GA.  FORESTRY  COMM. 

ED  1  SON 

1C28 

CALHOUN 

* 

31  34 

64  44 

293 

c 

ELBERTON 

3060 

ELBERT 

TA 

K AT HER  1  St    A.  THORNTON 

ELLlJAT 

3113 

GILMER 

e* 

MRS.  LORA  DOVER 

3147 

PAULDING 

BA 

MISS  JANET  ALLGOOD 

EXPERIMENT 

3271 

SPALDING 

4 

33  16 

64  17 

923 

10A 

10A 

GH 

U.  OF  GA.  EXP.  STATION 

FA  1RMOUNT 

3293 

12 

34  26 

84  42 

733 

6A 

DYMPLE  0.  WARMACK 

FARGO 

3312  CLINCH 

ST*  REGIS  PAPER  CO. 

'  FIELDS  CROSS  ROADS 

3363 

FULTON 

SAMUEL  P.  HARMON 

F 1 TIGERALO 

3366 

BEN  HILL 

3P 

5P 

CITY  FIRE  DEPT. 

FLAT  TOP 

3404 

Fannin 

34  51 

84  30 

8A 

Fleming  exp  stat ion 

1409  LIBERTY 

2 

31  33 

61  24 

19 

4P 

C  H 

SOIL  CONSERVATION  SVC* 

FOLKS! ON   )  SSW 

)44< 

CHARLTON 

19 

30  46 

62  02 

20 

10A 

C 

FRANK  H.  DAVIS 

FOLKS TON  *  SW 

3463 

CHARLTON 

is 

62  06 

120 

IP 

OKEFENOKEE  refuge 

3306 

MONROE 

9 

33  01 

63  37 

'.e 

6P 

CITY  OF  FORSYTH 

FORT  GAINES 

1416 

CLAV 

) 

31  36 

65  03 

340 

SP 

FORT  VALLEY   3  C 

>•>*, 

PEACH 

32  34 

83  51 

490 

HIO 

9A 

FRANK L IN 

JSt.7 

HEARD 

3 

33  17 

83  06 

669 

u 

GAINESVILLE 

16?  1 

HALL 

34  19 

63  30 

1254 

6P 

8A 

GIBSON 

3fc9S 

GLASSCOCK 

11 

33  14 

62  34 

540 

7A 

5ANFORD  N.  BR ADD y 

Glcnmv 1 LLE 

)7S* 

TATTNALL 

1 

31  36 

61  33 

175 

7P 

W.  C.  BARNARD 

goat  ROCK 

1782 

HARRIS 

J 

32  36 

63  03 

450 

6P 

GA.  POWER  COMPANY 

GODFREt  *  NE 

>  '12 

MORGAN 

10 

11  29 

83  27 

370 

TA 

HPS  CURTIS  TUMLIN 

GDEENV1LLC  2  W 

3915 

ME  R 1  WE  T  ME  R 

6 

33  02 

84  43 

620 

4P 

STATE  FORESTRY  SERVICE 

GRIFFIN 

19)6 

SPALDING 

• 

33  15 

44  14 

6P 

6A 

HORACE  0.  WESTBROOKS 

HAMILTON 

4026 

HARRIS 

3 

32  43 

64  32 

745 

7A 

GEORGE  E.  GRANTHAM 

HAMILTON  *  W 

4033 

HARRIS 

3 

32  43 

44  54 

660 

c 

BLUE  SPRINGS  FARM 

HARALSON 

4070 

COWETA 

33  14 

84  34 

640 

c 

HPS.  RUTH  T.  GABLE 

HART WE LL 

I 

4131 

HART 

i« 

62  56 

785 

»P 

7» 

SAMUEL  A.  VERNER 

STATION 

INDEX  NO.  | 

COUNTY 

DRAINAGE  t  | 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

i 

PREC'P  | 

< 

£ 

HAWK INSVILLE 

PULASK | 

32  17 

63  26 

243 

6P 

7A 

-  H 

R*  A.  HC  LENDON 

HAZlEHURST 

4204 

31  91 

C 

WOOD ROM  w.  BROWN 

4210 

94  41 

83  44 

1485 

TA 

TA 

COMER  L.  VANOlvER 

HEMP TOWN  GAP 

2090 

7A 

1950 

7A 

TVA-IS1 

HOMERV 1 LLE  3  WSW 

CLINCH 

4P 

H 

UNION  BAG  CAMP  PAPER  CO 

JACKSON  DAM 

4623 

5 

33  19 

63  31 

420 

c 

GA.  POWER  COMPANY 

4648 

34  29 

84  27 

1445 

6P 

e» 

HOWARD  L.  DIL6ECX 

1500 

ALBERT  N.  NICHOLSON 

JESUP 

CITY  OF  JESUP 

JCSUP  6  S 

WAYNE 

SP 

It 

6RUNS.  PULP  4  PAPER  CO. 

JOHN TOWN 

34  31 

84  17 

1330 

c 

MISS  MAMIE  L*  FAUSETT 

JONESBORO 

4700 

S3  31 

64  21 

930 

e» 

JULIETTE 

KENSINGTON 

KINGSTON 

BARTOW 

SUSAN  MCD.  HARG1S 

LA  FAYETTE 

4941 

34  42 

65  16 

010 

ftp 

7A 

C  M 

CHARLES  W.  QWYN 

LA  FAYETTE   1  SE 

4*49 

34  41 

83  16 

830 

LA  GRANGE 

LEXINGTON 

LIME  BRANCH 

POLK 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LlNCOLNTON 

3204 

14 

33  47 

82  28 

500 

8A 

LITTLE  HIGHTOWER 

9242 

34  36 

63  39 

2200 

8* 

LOUI SVlLLE 

W*  ALEX  JERNIGAN 

LUMP* I N 

STEWART 

5P 

C  H 

JOHN  C.  HOUSE 

MACON  WB  AIRPORT 

5443 

32  42 

83  39 

356 

Mir> 

HID 

C  HJ 

MARSHALL VI LLE 

3550 

6 

32  27 

83  36 

186 

»P 

MAYSVILLE 

WI LKlNSON 

ME  T  ICR 

CANDLER 

SP 

|| 

CITY  OF  METTER 

SIM 

11 

32  50 

82  14 

186 

8A 

MIDVlLLE  EXP  STA 

9663 

11 

32  53 

82  12 

280 

6P 

MI LLEDGE VlLLE 

MILLEN 

* 

MILLHAVEN  6  E 

SCREVEN 

OLLIE  D.  CALVERT 

3971 

10 

33  47 

63  43 

760 

MONTEZUMA  1  NE 

32  19 

84  01 

175 

BA 

MONTI  CELLO 

JASPER 

POSTMASTER 

MORGAN 

CALHOUN  PUB.   WKS*  CAMP 

MORGAN  S  NW 

CALHOUN 

Clarence  w.  cmency 

MOULTRIE  2  ESE 

6067 

C0LOUI TT 

16 

31  10 

63  45 

340 

6P 

6P 

H 

MOUNT    VERNON    3  WNW 

6]  2ft 

10 

32  12 

82  36 

133 

TA 

NAMUNTA 

BRANTLEY 

NASHVILLE  3  SSE 

GA.  FORESTRY  COMM. 

NEEL  GAP 

UNION 

TVA-135 

NEWINGTON  1  NW 

632  3 

11 

32  36 

61  31 

161 

6P 

6F 

H 

NEWNAN 

S3  3S 

33  22 

64  49 

990 

TA 

NOONTOOT  LA  CREEK 

NORCROSS  4  N 

GWINNET 

MRS.   M.    H.  DEHPSEY 

PATTERSON 

f>8  IB 

13 

31  23 

62  06 

103 

8A 

6679 

1  3 

31  18 

82  51 

203 

plains  sw  ga  exp  sta 

PRESTON 

* 

OU 1 TMAN 

BROOKS 

8A 

|| 

JAMES  S.  BOYD 

7-30 

GORDON 

12 

34  34 

84  57 

630 

TA 

RINGGOLD 

7489 

le 

34  35 

85  07 

820 

BA 

ROME  8  SW 

FLOYD 

c 

J.M.  MONTGOMERY.  JR. 

ROME  WB  AIRPORT 

J 

12 

34  21 

85  10 

637 

HIO 

"ID 

MID 

C  HJ 

SANDEPSV 1 LLE 

WASH) ngton 

32  58 

62  49 

435 

6P 

SAPELO   I SLAND 

MC  INTOSH 

U.  GA.  MARINE  BIO.  LAB. 

SAVANNAH  USDA   PLANT  GDN 

CHATHAM 

SAVANNAH  WB  AP 

CHATHAM 

HID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

TflftO 

32  00 

80  51 

10 

SP 

•,<■ 

■064 

10 

33  32 

83  06 

690 

7A 

STANLEY  GAP 

ST ILLMORE 

EMANUEL 

MRS.MARJORIE  HUDSON 

84  14 

34  41 

84  01 

_ 

6A 

SUMMER V  I LLE 

►U  16 

CHATTOOGA 

34  29 

83  22 

780 

SUPRENCY  2  WNW 

UNION  BAG  CAMP  PAPER 

EMANUEL 

RADIO  STATION  WJAT 

SWEET  GUM 

C 

TVA-129 

6917 

SCREVEN 

14 

32  45 

81  39 

234 

c 

SCREVEN  FORESTRY  UNIT 

TALBOT TON 

8 S 

32  40 

84  32 

700 

64 

L  .  P  .  M I N£R i  SR. 

TALLAPOOSA   2  NNW 

17 

TAYLORSVILLE 

Thomas  f.  cousins 

THE  ROCK 

UPSON 

c 

CECIL  HARRIS 

THOMASTON   2  S 

866  1 

32  52 

64  19 

663 

SP 

SP 

M 

THOMASVI LLC 

86hft 

30  51 

83  39 

240 

8A 

THOMASV1LLE  W8  CITY 

283 

■TO! 

31  26 

83  31 

337 

•A 

RA 

. 

TITUS 

6732 

TOWNS 

34  57 

63  36 

2180 

8A 

TVA-574 

g  240 

63  19 

1043 

6P 

7A 

H 

TRAY  MOUNTAIN 

BB06 

34  48 

63  42 

■J 

C 

6694 

89  02 

860 

'A 

■961 

30  47 

63  17 

200 

7A 

C  HJ 

*  * 

VALDOSTA  4  Nw 

6974 

LOWNOE  S 

JO  32 

61  20 

265 

6P 

SP 

C  H 

GEORGE  B.  COOK 

90T7 

34  19 

84  33 

1100 

7A 

WARRENTON 

91*1 

WARREN 

33  24 

62  40 

500 

»P 

L.  MONROE  CASON 

WASHINGTON 

*1  5T 

WILKES 

11 

33  44 

82  4* 

630 

5P 

•A 

RADIO  STATION  WKLE 

WATKINSVILLE  ars 

9169 

OCONEE 

33  32 

83  26 

750 

AGR.  RESEARCH  SVC. 

WAY CROSS 

9164 

WARE 

62  22 

8. 

BA 

IRA  F.  WALTON 

WAYNESBORO  2  NE 

9194 

BURKE 

33  07 

81  39 

270 

6P 

6P 

RADIO  STATION  wBRO 

WEST  POINT 

9291 

TROuP 

32  52 

85  11 

375 

6P 

J.  SMITH  LANIER 

WINDER  1  SSE 

9446 

BARROw 

10 

33  58 

63  43 

940 

5P 

'A 

CECIL  H.  GAIDER 

9904 

MERIWETHER 

32  39 

64  13 

800 

ALVIN  A.  SIMS 

WOODSTOCK 

9924 

CHEROKEE 

34  06 

44  11 

992 

0» 

w.   G.  BOOTH 

YOUNG  HARRIS 

9603 

TOWNS 

34  56 

41  51 

1920 

TVA-144 

PUBLICAT ION  ENDED 

0900 

RICHMOND 

14 

33  26 

61  58 

130 

EFFECTIVE  1/41 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  Georgia  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  CI imatologist  at  Agricultural  Engineering  Buildir 
University  of  Georgia,   Athens,  Georgia,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this 
issue. 

Divisions,  as  used  In  "Cllmatological  Data"  Table  and  on  the  maps,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours 
ending  at  time  of  observation. 

Long-term  means  for  full  time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.   S.   Weather  Bureau")   are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based 
on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Extremes  Table";  "Dally  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;   and  "Evaporation  and  Wind"  Table;   and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground;  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  those 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,   and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J     "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry . 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table; 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;   and  the  Station  Index. 

+     And  also  on  an  earl ier  date  or  dates . 

++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,   E.S.T.   of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station   Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOG I CAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25, 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,   D.   C.   for  3„  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local 
Cllmatological  Data  for  the  respective  stations,   obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary).     Checks,  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25,   D.  C. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


GEORGIA 


ASHEVILLE:  1961 


GEORGIA  -  MAY  1961 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


Highest  Temperature:     94°  on  the  20+  at  Bainbridge  and  on  the  19th 

Colquitt 

Lowest  Temperature:     25°  on  the  3rd  at  Blairsville  Exp  Sta 

Greatest  Total  Precipitation:     10.91  inches  at  Blakely 

Least  Total  Precipitation:     1.84  inches  at  Patterson  and  Stillmore 

Greatest  One-Day  Precipitation:     5.69  inches  on  the  25th  at  Blakely 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 
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.0 

0 

4 

2 

0 

SURRENCY  2  WNW 

84.1 

57.9 

71.0 

91 

21  + 

43 

28 

6 

i 

0 

0 

0 

2.73 

.78 

22 

.0 

0 

6 

2 

0 

WAYCROSS 

85.2 

59.5 
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.0 
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1.34 

•  96 

•  50 

•  04 
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.07 

.33 

.13 
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T 

1.05 
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T 

.32 

T 
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3.24 

.23 
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.40 

.41 
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.34 
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.61 

.59 
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T 
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.03 

JSTA  MB  AIRPORT  R 
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•  17 
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.26 
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2.681 
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■  10 

•  10 
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1.14 

•  29 

•  02 

.42 

.72 
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■  95 

1.36 

•  4  * 

.02 

•  92 

.12 

.29 

MING  1  N 

4.11 

.62 

.  36 

.40 

.62 

.03 

.18 

.03 

.85 

.78 

.02 

RTV1LLE  2  W 

2.30 

.20 

.46 

T 

.41 

•  D  5 

.07 

.12 

.32 

.02 

.46 

.12 

.05 

.02 

HBERT 

3.55 

•  OS 

.27 

.71 

T 

.05 

.05 

.02 

.56 

1.26 

•  52 

.04 

LOMEGA 

3.91 

.78 

.06 

.35 

.11 

1.09 

.06 

.22 

T 

.15 

•  92 

•09 

.14 

T 

LAS  3  SE 

3  25 

■  40 

07 

96 

•  06 

T 

20 

69 

j 

.09 

TON 

3.59 

•  18 

.52 

•02 

.44 

.  >t 

•  26 

.04 

.70 

.48 

.69 

T 

.05 

.07 

.04 

VI  LLE 

3.44 

.25 

1.00 

.15 

.30 

.25 

.70 

.73 

.06 

SON 

3.64 

.39 

•  14 

•49 

•  16 

•  02 

.07 

•67 

.06 

1  .39 

.45 

ISOMVILLE 

3.62 

.86 

.37 

•20 

.7* 

•  19 

.20 

•  25 

.70 

.05 

.06 

i.  POST  OFFICE 

3.37 

.54 

.56 

■  14 

*« 

.01 

40 

•  33 

•  82 

•  1  1 

TORTOWN   1  WSW 

4.12 

.05 

T 

1.04 

.07 

•  0< 

•  40 

1.50 

.32 

.32 

.34 

IALSONV 1LLE   3  W 

3.03 

•27 

.20 

.51 

.04 

•  27 

,5C 

.55 

.67 

.01 

GLAS  2  NNE 

2.96 

.10 

.10 

.60 

T 

•  05  T 

.15 

.45 

.10 

•  25 

1.38 

KLASVlLLE 

2.93 

.17 

.40 

1.11 

.15 

.21 

.73 

.11 

.05 

CR 

5.71 

.50 

.96 

■  18 

«1C 

.50 

2.85 

.62 

LIN  3  S 

3,39 

•as 

•  52 

.47 

.11 

.10 

.66 

.10 

.16 

.42 

THAN  1  ■ 

2.91 

•06 

.41 

.08 

.55 

■  17 

•  1C 

.04 

T 

.29 

.47  T 

.43 

.33 

ERTON 

4.86 

1.23 

1.25 

1.36 

.20 

... 

•  17 

.49 

■  09 

IJAT 

3. IS 

.40 

.60 

.07 

.22 

.49 

1.26 

.02 

.09 

.02 

RY 

3.6C 

.46 

.03 

1.05 

.04 

1.02 

•Of 

•  14 

.18 

.55 

T 

.05 

ER I H£N  T 

7.41 

.61 

.01 

.07 

.61 

1.90 

•24 

.  .03 

3.44 

.03 

.19 

.26 

RMOUNT 

2.4< 

.31 

.45 

.58 

T 

.33 

T 

.61 

T 

T 

2 GERALD 

3.11 

.20 

.07 

.35 

•60 

T 

•91 

T 

.45 

T 

.10 

•  72 

.45 

T  TOP 

6.06  .04 

.53 

1.22 

.25 

.49 

.46 

•  50 

.05 

.95 

.53 

.97 

.11 

JIING  EXP  STATION 

2.30  .03 

.42 

1.22 

.02 

.24 

.03 

.34 

JtSTOH  3  SSW 

6.00 

•  75 

.30 

.95 

2.15 

1.65 

JLSTON  9  SW 

6.56 

1.02 

1.29 

•  2C 

1.32 

2.07 

.66 

SYTH  1  S 

5.7*  T 

1.24 

.85 

.15 

1.08 

.26 

.38 

1.38 

.10 

•  34 

IT  GAINES 

5.40 

.37 

.25 

.30 

.40  1.45 

2.00 

.63 

1.35  .75 


4.52  .64 

4.06  .02 

3.60  • 

3.06  .11 


4.48 

3.14 
3.45 
3.41 


.13    1.16  1.61 


.94  .40 
.20;  1.03 
.96   1.32  .32 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

e 

H 

1  1 

2   [  3 

4 

5 

6 

7  | 

8   |  9 

10  I 

11  | 

12 

13 

 L- 

LOU I SV I LLE 

— 

r0b 

.60 

1.33 

.95 

•39 

LUM8ER  CITY 

3. 

03 

.22 

.31 

.07 

LUMPKIM 

91 

.25 

.56 

1.15 

.03 

.33 

•  13 

MACON  WB  AIRPORT  R 

5. 

2b 

1.16 

.01  .43 

•  29 

.79 

.02 

MARSHALL V  I  LLE 

82 

1.07 

•  52 

.48 

.16 

MAYSV I LLE 

90 

•  06 

.39 

.25 

.10 

1.48 

•  16 

.51 

HC  INTYRE 

h't 

7* 

1.02 

.05 

•  56 

.58 

•  29 

WETTER 

2, 

36 

.  12 

T 

.52 

•  20 

•07 

.19 

MIOV ] LLC 

7. 

1  7 

.88 

.34 

1.02 

•  64 

.22 

H I LLEOGEV I LLE 

7. 

2b 

1.53 

T 

.46 

1.43 

•  36 

HlLLEN 

6< 

89 

.20 

.  16 

.75 

2.30 

.40 

.07 

H 1 LL HAVEN  8  E 

57 

•  30 

.69 

.72 

■07 

.27 

MONTEZUMA  1  NE 

4' 

14 

1.33 

■  32 

.27 

.17 

.40 

.04 

MONT  1  CELLO 

6 

3*. 

1*43 

.05 

.45 

1.58 

.34 

MORGAN 

5« 

BO 

.11 

.23 

1.67 

.07 

MORGAN  5  NV 

54 

10 

.30 

# 

.79 

MOULTRIE  I  ESC 

4* 

37 

.29 

.13 

1.05 

.19 

.13 

MOUNT    VERNON   3  WNw 

•  31 

.84 

NAHUNTA 

26 

.04 

T 

.73 

.23 

.02 

NASHVILLE   5  SSE 

4< 

37 

.16 

.54 

.32 

.04 

NEEL  GAP 

41 

•  02 

.66 

.03 

.33 

.11 

1.03 

•  14 

.06 

NEW INGTON   1  NW 

5 

68 

•  10 

•  16 

1.35 

.02 

.24 

NEWMAN 

6 

03 

.62 

.13 

•  31 

.02 

1.22 

.71 

.02 

N 1 CKA JACK  GAP 

3 

40 

.14 

.62 

.04 

.30 

NOONTOOTL A  CREEK 

3. 

40 

.20 

.90 

• 

.70 

NORCROSS  4  N 

3, 

44 

.39 

.55 

.06 

1.25 

.18 

.13 

PATTERSON 

1 

0* 

.02 

.67 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

2 

96 

•  15 

.22 

.55 

.05 

.28 

PRESTON 

09 

■  69 

.14 

.31 

.11 

•  44 

RESACA 

3 

bl 

.15 

.65 

T 

.46 

T 

.02 

RINGGOLD 

4 

TS| 

.22 

.79 

T 

.24 

•  32 

RISING  FAWN 

3 

b3 

.18 

.62 

T 

.16 

.17 

ROME 

3 

81 

.29 

.59 

T 

.73 

.29 

.02 

ROME   W8  AIRPORT  R 

2 

60j 

.22 

.37 

.10 

.38 

.01 

SANOERSVl LLE 

6 

171 

.07 

.78 

1.35 

1.51 

.22 

•  11 

SAPELO  ISLAND 

4 

57 

.03 

.23 

.52 

•  05 

SAVANNAH  USDA  PLANT  GDN 

2 

83 

T 

•01 

.65 

.06 

T 

T 

SAVANNAH  WB   AP  R 

3 

50 

.13 

T 

.48 

.63 

T 

SAVANNAH  BEACH 

2 

11 

.02 

.03 

.37 

.10 

SI  LOAM 

ooj 

1*04 

.28 

.72 

•  39 

.0? 

SPARTA  2  NNW 

ft 

77 

1*23 

.43 

1.35 

.30 

.24 

STANLEY  GAP 

3 

51 

•  75 

.14 

.37 

■  12 

ST 1LLMORE 

84 

T 

T 

■  40 

SUCHES 

4 

24 

•  10 

.  36 

.19 

.67 

•  0" 

SUMMERV 1 LLE 

2 

61 

.18 

.53 

.29 

.05 

.02 

SURRENCY  2  WNW 

2 

73 

•  18 

•  49 

•  03 

SWA  I NSBORO 

•  05 

•  45 

.91 

.46 

SWEET  GUM 

4 

63 

.10 

.19 

•  59 

•  03 

.19 

•  02 

TALBOTTON 

76 

2.06 

•  14 

.  36 

.03 

•  37 

.00 

TALLAPOOSA   Z  HHm 

.68 

.66 

T 

TAYLORSV1LLE 

3 

77l 

.67 

■  42 

.96 

T  HOMASV I LLE 

4 

37 

■  46 

•  22 

.01 

.24 

.95 

T NOMAS V 1 LLE   WB  CITY 

4 

82 

•  43 

.26 

.49 

.88 

•  18 

T IFTON  EXP  STAT  ION 

s 

1  7 

■  24 

.18 

•  41 

.20 

.68 

■  32 

T 

.03 

TITUS 

12| 

.50 

.01 

.41 

.39 

.79 

.02 

TOCCOA 

4 

19 

•49 

T 

•  25 

2.15 

.12 

.40 

TRAY  MOUNTAIN 

4 

91 

.07 

.47 

.04 

.  1  6 

.29 

1.21 

•  51 

•  11 

TUNNEL  HILL 

3 

381 

.23 

.58 

.06 

.22 

•  01 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 

3 

23 

.12 

.10 

.01 

•  67 

.02 

VALDOST A  *  NW 

* 

41 

.23 

.03 

.23 

.48 

.08 

WALE SKA 

2 

63 

.66 

.42 

.89 

WARRENTON 

* 

1.68 

.40 

.28 

.58 

1.19 

WASHINGTON 

2 

88 

.53 

T 

■  04 

.45 

.70 

.46 

WAYCROSS 

3 

091 

.05 

.52 

.02 

WAYNESBORO  2  NE 

4 

61 

.35 

.46 

.81 

1.00 

.16 

WEST  POINT 

2 

.95 

.51 

.09 

■  22 

.26 

•  15 

WINDER   I  SSE 

3 

.78 

.40 

.12  .82 

1.73 

.16 

.15 

WOODBURY 

3 

.84 

1.58 

.23 

.33 

•  60 

•  21 

WOODSTOCK 

3 

.24 

.59 

.05 

.46 

.76 

.08 

YOUNG  HARRIS 

3 

.93 

■  07 

.23 

.55 

.36 

.40 

.14 

•  06 

Day  of  Month 


14  !  15 


16     17  18 


22 

23  | 

24 

25 

26 

27 

•  50 

* 

I  03 

*n7 
* 

1  *00 

92 

*19 

*  73 

.71 

.76 

•32 

.75 

.03 

07 

81 

* 

07 

1*60 
* 

* 

*  .  . 

*48 

1  a 

03 

.18 

2.01 

T 

.74 

.73 

02 

42 

•  47 

•  50 

132 

*  0 1 
* 

41 

„ 

.36 

2.41 

.70 

.10 

.08 

1 

'** 

J7 

1  16 

1  06 

08 

.85 

•07 

.98 

.70 

.71 

79 

* 

* .  . 

02 

07 

'  S3 

•  0 

40 

68 

*  ^  5 

'  06 

1.00 

.10 

.64 

03 

.0  7 

•  46 

26 

*20 

34 

*  84 

*32 

•  01 

•  34 

.12 

1.26 

.  4  7 

T 

.82 

T 

.07 

.04 

07 

*  12 

•  20 

1  *w 

* 

* 

'  '  \ 

_ 

1.07 

*03 

.07 

01 

1.55 

.05 

•53 

•  04 

.92 

* 

•  ^ 

*  Si 

14 

*  75 

*  <~itS 

*  87 

*04 

*05 

57 

.51 

.72 

.32 

*Zf 

*  * 

*  J 
* 

1*28 

.08 

.45 

.17 

•  01 

* 

20 

* 

37 

1*06 

*87 

!o. 

*  75 

*  45 

*5J 

.97 

89 

0  8 

"  1  0 

92 

,  _ 

1  .3( 

*  1  3 

"  e  7 

*13 

- 

1.45 

*  j  | 

•  57 

.56 

.80 

.01 

.96 

.0] 

x 

04 

*  , 

03 

. 

•  70 

T 

•  I  8 

1.4  3 

T 

.72 

.07 

•  70 

1.87 

T 

.56 

.10 

,57 

.95 

.40 

T 

.27 

•  02 

■  18 

•  19 

.66 

•  68 

.72 

1.02 

.61 

•  09 

■  38 

1.05 

•  15 

.31 

.07 

.21 

.28 

.37 

•  03 

•  15 

.88 

•  15 

.05 

.  74 

T 

.90 

■  02 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 


m.  p.  h 


Relative    humidity  averages 
percent 


Number  of  days  with  precipitation 


Station 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1:00  a 
EST 

7:00  a 
EST 

1 

1:00  p 
EST 

7:00  p 
EST 

Trace 

01-09 

10-49 

CD 

01 

O 
■O 

1.00-1.99 

200 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 

ATHENS  WB  AIRPORT 

NE 

12 

6  1 

21++ 

NE 

17 

84 

86 

60 

66 

4 

0 

5 

1 

1 

! 

° 

11 

6.4 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

NW 

23 

10.6 

29++ 

WSW 

■ 

77 

83 

60 

60 

2 

2 

5 

3 

0 

0  1 

12 

58 

6.1 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

SE 

10 

5.5 

17++ 

SSE 

25+ 

89 

89 

57 

66 

2 

1 

5 

2 

1 

0 

11 

6.6 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

7.0 

35++ 

S 

1 

86 

54 

2 

2 

3 

2 

1 

0  1 

10 

5.9 

MACON  WB  AIRPORT 

NW 

10 

8.3 

30 

SW 

1 

81 

88 

54 

58 

1 

2 

3 

4 

1 

0 

11 

62 

6.1 

ROME  WB  AIRPORT 

87 

55 

- 

O 

4 

6 

0 

» 

0 

11 

6.2 

SAVANNAH  WB  AIRPORT 

SSE 

7.7 

28 

N 

27 

90 

89 

53 

69 

4 

0 

4 

3 

0 

0 

11 

67 

5.9 

THOMASVILLE  WB  CITY 

1 

0 

6 

2 

1 

0 

10 

Sec  relcrencc  nol*«  lollowmg  Station  Jnd*i 
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DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
MAY  1961 


Day  Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAX 

76 

73 

72 

76 

76 

78 

73 

78 

78 

76 

00 

83 

01 

S3 

89 

87 

80 

63 

87 

88 

86 

03 

60 

82 

SO 

70 

78 

83 

87 

84 

06 

80.5 

M1N 

57 

54 

50 

54 

62 

66 

64 

66 

63 

59 

60 

63 

60 

59 

61 

60 

58 

61 

60 

61 

63 

61 

60 

54 

57 

61 

60 

61 

59.8 

MAX 

7* 

79 

78 

80 

86 

87 

88 

87 

87 

72 

73 

73 

78 

83 

88 

82 

88 

89 

90 

91 

90 

86 

88 

87 

80 

74 

77 

73 

80 

83 

87 

82.5 

MI  N 

48 

59 

52 

47 

66 

64 

62 

65 

62 

57 

55 

61 

60 

64 

58 

62 

53 

56 

67 

66 

62 

59 

62 

60 

62 

64 

52 

46 

49 

60 

59 

MAX 

80 

79 

82 

87 

90 

89 

SB 

90 

80 

72 

72 

78 

85 

88 

89 

86 

89 

91 

92 

92 

87 

S3 

84 

81 

SI 

77 

74 

80 

86 

91 

91 

84.3 

MIN 

60 

60 

50 

50 

64 

67 

65 

63 

62 

53 

57 

58 

59 

59 

63 

6* 

54 

65 

66 

60 

64 

62 

65 

62 

66 

61 

49 

46 

55 

58 

60 

MAX 

78 

72 

67 

74 

78 

70 

77 

81 

82 

69 

64 

67 

66 

81 

85 

85 

75 

80 

79 

80 

03 

80 

70 

74 

79 

77 

69 

62 

74 

80 

81 

75.5 

MIN 

53 

47 

38 

45 

54 

56 

59 

58 

59 

50 

51 

55 

53 

55 

61 

55 

50 

56 

60 

58 

60 

60 

55 

45 

54 

60 

39 

40 

47 

52 

52 

MAX 

76 

81 

83 

87 

86 

85 

89 

87 

78 

77 

76 

77 

84 

87 

89 

00 

89 

87 

91 

91 

89 

90 

87 

84 

75 

77 

75 

79 

88 

90 

87 

84.2 

MIN 

59 

64 

53 

49 

63 

66 

63 

64 

60 

59 

55 

60 

60 

57 

58 

60 

56 

64 

62 

62 

64 

60 

62 

61 

65 

65 

51 

46 

55 

59 

60 

MAX 

76 

72 

68 

74 

78 

69 

74 

83 

81 

68 

64 

68 

66 

75 

83 

82 

74 

81 

76 

79 

81 

79 

71 

72 

77 

76 

69 

65 

73 

79 

81 

74.6 

MIN 

48 

46 

45 

41 

54 

53 

55 

57 

57 

48 

52 

53 

52 

52 

59 

55 

47 

57 

57 

55 

59 

57 

53 

42 

*e 

57 

36 

36 

43 

49 

49 

MAX 

76 

78 

80 

84 

85 

88 

oo 

89 

80 

68 

59 

75 

83 

86 

87 

84 

85 

87 

90 

89 

88 

89 

81 

79 

77 

70 

72 

76 

0". 

87 

89 

81.7 

MIN 

58 

55 

48 

49 

60 

63 

63 

62 

59 

49 

55 

55 

56 

60 

61 

61 

53 

61 

61 

56 

64 

62 

64 

59 

64 

61 

44 

47 

54 

59 

62 

57.6 

MAX 

77 

66 

76 

76 

79 

77 

85 

85 

66 

72 

63 

76 

72 

79 

86 

86 

83 

85 

78 

86 

83 

85 

77 

75 

81 

76 

69 

71 

77 

82 

85 

78.6 

MIN 

50 

59 

45 

47 

57 

61 

62 

63 

64 

58 

57 

57 

56 

56 

59 

64 

61 

59 

62 

62 

60 

59 

59 

53 

56 

63 

43 

43 

48 

53 

55 

56.5 

MAX 

75 

77 

83 

85 

87 

86 

89 

88 

84 

70 

71 

75 

87 

87 

88 

89 

89 

90 

91 

88 

89 

91 

90 

87 

86 

75 

76 

80 

06 

00 

88 

84.4 

MIN 

60 

51 

52 

54 

62 

61 

64 

63 

63 

54 

56 

59 

59 

61 

62 

67 

56 

58 

59 

59 

60 

60 

59 

59 

56 

64 

45 

46 

56 

55 

62 

58.3 

MAX 

66 

73 

74 

77 

70 

75 

84 

84 

73 

63 

69 

66 

78 

64 

84 

80 

80 

73 

84 

81 

82 

71 

72 

76 

75 

70 

68 

75 

80 

84 

64 

76.0 

MIN 

53 

51 

41 

45 

56 

55 

60 

62 

59 

53 

58 

55 

53 

55 

62 

60 

57 

60 

60 

59 

61 

61 

55 

52 

58 

62 

40 

45 

52 

56 

58 

55.4 

MAX 

65 

74 

75 

79 

76 

77 

83 

84 

80 

68 

66 

67 

80 

85 

85 

85 

81 

80 

84 

83 

84 

69 

75 

77 

76 

70 

76 

78 

81 

86 

86 

78.0 

MIN 

51 

51 

40 

43 

56 

54 

60 

60 

59 

53 

57 

54 

54 

54 

59 

59 

57 

59 

60 

60 

60 

59 

54 

49 

57 

60 

38 

40 

49 

55 

56 

54.1 

MAX 

64 

73 

75 

78 

65 

76 

85 

85 

70 

62 

70 

69 

79 

84 

85 

81 

81 

73 

84 

82 

83 

69 

74 

78 

78 

71 

70 

76 

81 

86 

86 

76.5 

MIN 

53 

50 

44 

46 

55 

55 

60 

61 

56 

53 

57 

55 

55 

56 

60 

59 

57 

59 

60 

61 

61 

57 

55 

51 

58 

48 

40 

46 

51 

56 

56 

54.5 

MAX 

70 

68 

74 

77 

70 

78 

82 

81 

69 

63 

62 

66 

78 

82 

82 

75 

80 

76 

82 

81 

82 

78 

72 

77 

74 

71 

65 

74 

81 

82 

85 

75.4 

MIN 

53 

48 

44 

51 

57 

57 

64 

60 

54 

51 

54 

56 

53 

60 

62 

58 

54 

61 

61 

61 

64 

59 

53 

50 

61 

50 

41 

42 

52 

56 

55 

54.9 

MAX 

69 

77 

78 

80 

79 

84 

87 

89 

77 

64 

78 

74 

78 

85 

87 

84 

84 

79 

86 

83 

86 

80 

72 

79 

rs 

73 

70 

76 

82 

85 

84 

79.6 

MIN 

54 

56 

51 

53 

60 

62 

63 

64 

61 

59 

59 

59 

57 

56 

59 

63 

63 

61 

64 

64 

65 

60 

57 

54 

57 

57 

46 

45 

51 

55 

59 

57.9 

MAX 

80 

80 

83 

88 

90 

89 

87 

89 

81 

72 

73 

82 

87 

89 

91 

86 

90 

90 

94 

94 

93 

92 

92 

93 

93 

79 

74 

61 

00 

91 

93 

86.6 

MIN 

60 

59 

51 

49 

64 

68 

65 

61 

60 

52 

53 

60 

55 

57 

66 

66 

53 

56 

62 

63 

61 

66 

67 

65 

67 

64 

50 

47 

56 

56 

58 

59.3 

MAX 

75 

75 

84 

85 

80 

80 

82 

84 

84 

87 

76 

77 

80 

83 

83 

64 

93 

82 

81 

86 

83 

89 

66 

85 

81 

76 

86 

72 

77 

81 

88 

82.2 

MIN 

57 

64 

59 

60 

62 

64 

68 

69 

70 

60 

55 

59 

63 

61 

59 

68 

61 

62 

62 

67 

67 

65 

67 

61 

64 

67 

55 

52 

57 

56 

67 

62.3 

MAX 

71 

66 

65 

70 

75 

68 

72 

81 

80 

65 

64 

70 

66 

77 

84 

78 

72 

79 

66 

76 

79 

75 

61 

69 

74 

70 

66 

61 

72 

77 

78 

71.9 

MIN 

39 

42 

25 

32 

44 

54 

52 

53 

54 

44 

49 

45 

42 

41 

52 

46 

39 

48 

55 

51 

46 

4b 

50 

33 

41 

53 

29 

28 

35 

40 

40 

43.5 

MAX 

79 

75 

79 

85 

89 

88 

87 

88 

79 

69 

68 

77 

82 

87 

86 

85 

86 

88 

93 

90 

87 

89 

84 

77 

75 

75 

73 

78 

84 

88 

69 

82.5 

MIN 

59 

58 

50 

52 

56 

63 

60 

60 

59 

50 

53 

58 

56 

60 

63 

62 

54 

60 

62 

62 

65 

65 

65 

62 

62 

61 

46 

45 

53 

60 

59 

58.1 

MAX 

74 

65 

74 

79 

79 

78 

81 

79 

73 

63 

72 

68 

00 

80 

83 

75 

76 

78 

82 

83 

72 

73 

70 

77 

70 

68 

62 

69 

79 

82 

81 

75.0 

MIN 

40 

45 

29 

39 

45 

46 

55 

67 

57 

47 

52 

47 

47 

47 

47 

49 

38 

42 

50 

51 

52 

50 

51 

36 

40 

42 

34 

32 

46 

45 

43 

45.5 

MAX 

73 

78 

81 

83 

85 

89 

89 

89 

85 

70 

61 

76 

80 

85 

86 

86 

85 

83 

00 

85 

89 

90 

72 

80 

76 

79 

72 

79 

80 

86 

85 

82.1 

MIN 

55 

63 

54 

61 

63 

63 

62 

64 

65 

59 

57 

61 

63 

60 

60 

65 

63 

62 

63 

62 

65 

65 

63 

55 

60 

61 

51 

47 

53 

60 

62 

60.2 

MAX 

77 

83 

85 

79 

82 

83 

82 

83 

85 

74 

76 

78 

B4 

84 

85 

90 

88 

82 

89 

87 

89 

90 

84 

79 

78 

85 

74 

78 

83 

87 

83 

82.8 

MIN 

65 

65 

64 

65 

67 

68 

69 

67 

69 

61 

57 

65 

64 

64 

64 

69 

63 

69 

67 

69 

69 

69 

64 

62 

65 

68 

61 

55 

60 

64 

65 

64.9 

MAX 

76 

83 

83 

77 

79 

81 

81 

80 

84 

73 

75 

76 

82 

80 

81 

90 

80 

79 

83 

85 

90 

06 

85 

76 

78 

85 

70 

76 

81 

85 

79 

80.6 

MIN 

67 

62 

63 

60 

68 

67 

72 

70 

70 

60 

54 

62 

64 

60 

60 

70 

61 

71 

64 

66 

70 

69 

64 

62 

66 

68 

56 

54 

58 

62 

63 

64.0 

MAX 

78 

77 

83 

85 

87 

84 

64 

74 

82 

86 

84 

82 

84 

86 

88 

87 

86 

86 

83 

78 

77 

70 

76 

81 

66 

88 

81.6 

MIN 

54 

49 

50 

57 

61 

49 

55 

55 

55 

59 

61 

60 

53 

60 

66 

61 

65 

64 

60 

56 

62 

43 

46 

51 

60 

59 

56.6 

MAX 

76 

77 

80 

87 

90 

87 

06 

86 

83 

68 

72 

79 

82 

87 

88 

86 

87 

89 

92 

91 

89 

89 

89 

79 

83 

79 

72 

80 

84 

87 

89 

83.6 

MIN 

60 

63 

55 

51 

62 

66 

63 

63 

61 

54 

55 

59 

57 

61 

63 

66 

58 

63 

64 

65 

63 

67 

65 

64 

66 

63 

50 

54 

58 

59 

56 

60.5 

MAX 

78 

63 

65 

70 

68 

79 

80 

83 

74 

62 

67 

73 

81 

85 

83 

78 

84 

83 

84 

83 

84 

80 

70 

79 

77 

77 

64 

76 

82 

85 

66 

76.9 

MIN 

38 

40 

35 

40 

50 

54 

52 

55 

56 

50 

52 

53 

47 

52 

56 

53 

52 

50 

51 

56 

53 

55 

52 

50 

♦7 

50 

40 

37 

43 

44 

44 

48.6 

MAX 

79 

79 

81 

88 

91 

89 

89 

89 

84 

72 

73 

79 

84 

89 

90 

•7 

90 

91 

93 

92 

89 

92 

88 

76 

80 

79 

74 

81 

85 

89 

91 

85.0 

MIN 

61 

63 

52 

50 

65 

68 

66 

64 

62 

55 

56 

60 

59 

60 

64 

65 

55 

67 

65 

62 

62 

67 

65 

63 

6  7 

63 

50 

50 

59 

60 

63 

60.  9 

MAX 

71 

75 

81 

80 

78 

80 

81 

85 

83 

76 

72 

74 

78 

82 

83 

85 

80 

80 

88 

81 

86 

88 

76 

76 

71 

76 

67 

70 

86 

83 

80 

79.2 

MIN 

52 

68 

58 

68 

60 

62 

65 

64 

63 

59 

60 

58 

60 

64 

66 

64 

61 

55 

58 

64 

65 

68 

68 

65 

61 

64 

55 

50 

61 

62 

60 

61.5 

MAX 

77 

62 

77 

78 

79 

71 

76 

86 

86 

70 

65 

75 

68 

81 

83 

85 

83 

84 

73 

85 

82 

82 

69 

72 

0O 

78 

72 

72 

78 

83 

86 

77.4 

MIN 

42 

52 

34 

39 

51 

55 

54 

52 

62 

53 

58 

55 

55 

49 

53 

55 

42 

54 

59 

53 

62 

52 

53 

52 

57 

35 

36 

40 

52 

49 

50.4 

MAX 

78 

70 

75 

78 

75 

81 

85 

85 

80 

65 

63 

68 

79 

84 

84 

82 

83 

81 

•2 

84 

S3 

81 

72 

79 

76 

70 

67 

76 

81 

84 

87 

78.0 

MIN 

',0 

50 

39 

42 

53 

57 

57 

58 

59 

51 

54 

55 

49 

53 

59 

52 

50 

57 

58 

58 

60 

57 

56 

45 

56 

59 

40 

39 

43 

50 

45 

52.0 

MAX 

70 

65 

75 

73 

75 

83 

82 

69 

65 

67 

72 

85 

85 

80 

83 

82 

76 

85 

72 

74 

79 

74 

70 

62 

74 

82 

75.3 

MIN 

49 

40 

31 

34 

50 

49 

49 

57 

51 

47 

46 

47 

49 

55 

45 

52 

49 

51 

49 

55 

47 

49 

54 

47 

48 

48 

48.0 

MAX 

76 

70 

75 

79 

77 

80 

86 

83 

76 

66 

70 

69 

82 

85 

85 

80 

84 

82 

82 

84 

82 

77 

73 

60 

0O 

7? 

70 

78 

81 

84 

88 

78.6 

MIN 

51 

47 

36 

44 

55 

58 

57 

60 

59 

51 

54 

56 

49 

54 

62 

52 

46 

56 

60 

57 

60 

56 

56 

44 

45 

60 

40 

38 

45 

51 

46 

51.8 

MAX 

68 

70 

75 

74 

70 

63 

80 

80 

78 

64 

71 

70 

78 

81 

80 

79 

78 

75 

80 

80 

78 

75 

71 

74 

71 

73 

67 

72 

79 

83 

82 

MIN 

42 

49 

38 

18 

57 

50 

55 

52 

54 

49 

49 

48 

56 

50 

52 

52 

56 

52 

47 

52 

44 

44 

44 

38 

38 

39 

46 

45 

47.7 

MAX 

83 

79 

81 

87 

92 

91 

92 

92 

85 

70 

70 

80 

85 

89 

91 

89 

89 

92 

w. 

93 

90 

93 

91 

79 

84 

81 

74 

81 

06 

90 

93 

86.0 

MIN 

61 

61 

52 

51 

59 

61 

63 

61 

61 

52 

55 

60 

58 

58 

59 

64 

57 

62 

6*4 

63 

64 

66 

65 

65 

67 

64 

50 

50 

56 

59 

61 

59.7 

MAX 

79 

75 

76 

84 

88 

88 

88 

87 

75 

71 

64 

75 

83 

87 

85 

62 

86 

88 

00 

87 

87 

87 

76 

61 

76 

75 

71 

78 

S3 

87 

90 

81.6 

MIN 

S3 

55 

43 

47 

58 

67 

64 

60 

57 

51 

56 

57 

55 

57 

60 

60 

53 

60 

6  3 

62 

66 

61 

63 

54 

6*i 

55 

45 

43 

48 

5  5 

53 

56.3 

MAX 

62 

73 

74 

75 

75 

72 

85 

82 

81 

64 

71 

64 

80 

84 

81 

81 

79 

79 

»» 

82 

84 

80 

74 

75 

72 

73 

70 

76 

80 

86 

84 

76.8 

MIN 

42 

49 

30 

36 

52 

54 

SI 

S3 

57 

52 

58 

53 

50 

53 

53 

49 

44 

51 

56 

51 

•jo 

51 

53 

43 

46 

60 

32 

33 

39 

46 

46 

48.2 

MAX 

7B 

77 

80 

85 

87 

86 

88 

88 

88 

71 

69 

75 

S3 

87 

68 

85 

88 

89 

91 

89 

87 

88 

66 

80 

SO 

73 

72 

79 

84 

88 

89 

83.2 

MIN 

61 

58 

48 

49 

64 

66 

65 

65 

62 

53 

58 

58 

58 

59 

64 

64 

55 

65 

66 

60 

67 

63 

60 

61 

66 

62 

47 

47 

57 

62 

59.5 

MAX 

62 

74 

74 

75 

70 

66 

82 

82 

77 

62 

72 

65 

80 

80 

80 

80 

78 

78 

82 

80 

82 

78 

75 

75 

67 

72 

70 

74 

85 

85 

64 

75.7 

MIN 

!4 

48 

36 

37 

50 

50 

55 

58 

60 

50 

55 

52 

48 

50 

58 

56 

50 

52 

58 

55 

52 

54 

51 

45 

48 

55 

32 

41 

44 

52 

54 

49.7 

MAX 

73 

72 

74 

7» 

72 

78 

83 

84 

72 

63 

63 

68 

79 

83 

84 

79 

81 

78 

64 

61 

83 

80 

73 

78 

75 

71 

66 

75 

81 

SS 

85 

76.9 

MIN 

52 

50 

40 

43 

56 

57 

62 

60 

61 

60 

55 

55 

51 

55 

60 

58 

54 

62 

60 

60 

63 

59 

56 

46 

60 

60 

39 

42 

50 

54 

54 

54.3 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Station 

Day  Oi  Month 

rage 

0 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

le 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

r  |  ithAFC  T 

80 

78 

79 

87 

90 

90 

90 

89 

86 

71 

68 

76 

84 

67 

67 

84 

87 

90 

91 

89 

BS 

91 

86 

8U 

77 

72 

73 

80 

85 

89 

92 

63.6 

MIN 

50 

65 

63 

52 

49 

57 

5  8 

59 

61 

6* 

62 

56 

63 

65 

63 

67 

63 

64 

62 

66 

64 

45 

48 

56 

62 

61 

59.7 

DAHLONEGA 

MAX 

72 

65 

68 

75 

74 

61 

65 

81 

80 

68 

65 

69 

63 

79 

83 

65 

66 

69 

65 

72 

78 

83 

72*  7 

MIN 

46 

49 

41 

43 

55 

53 

53 

55 

57 

51 

53 

52 

46 

51 

56 

57 

49 

55 

56 

56 

59 

54 

52 

43 

46 

55 

38 

40 

45 

51 

53 

50*8 

DALLAS   5  SE 

MAX 

77 

73 

68 

73 

78 

70 

77 

83 

82 

68 

62 

65 

67 

80 

84 

81 

82 

75*3 

MIN 

46 

47 

60 

45 

55 

55 

58 

58 

57 

49 

52 

54 

49 

55 

59 

53 

48 

59 

57 

58 

61 

59 

55 

45 

58 

59 

38 

37 

47 

53 

49 

52*0 

DAL  TON 

MAX 

79 

71 

67 

73 

79 

77 

76 

86 

83 

67 

65 

77 

71 

81 

87 

81 

76*1 

MIN 

51 

46 

39 

50 

57 

59 

61 

59 

59 

51 

54 

52 

51 

54 

61 

53 

52 

62 

61 

59 

60 

58 

54 

48 

53 

61 

39 

41 

45 

51 

44 

53*2 

DOUGLAS   2  NNE 

MAX 

79 

75 

78 

80 

87 

85 

88 

88 

87 

75 

75 

7* 

77 

81 

87 

83 

82*6 

MIN 

57 

62 

53 

50 

56 

65 

62 

64 

b<4 

58 

56 

56 

60 

58 

59 

60 

58 

60 

63 

62 

64 

bi 

65 

6U 

61 

65 

54 

48 

54 

55 

60 

59.2 

DUBLIN  3  S 

MAX 

83 

73 

79 

82 

89 

84 

89 

90 

89 

74 

70 

76 

78 

83 

89 

87 

85 

87 

90 

a  9 

69 

91 

aa 

86 

84 

76 

77 

79 

65 

ay 

63*7 

MIN 

55 

54 

47 

51 

56 

63 

63 

63 

b^ 

53 

55 

56 

55 

57 

60 

66 

60 

64 

65 

64 

67 

63 

58 

61 

66 

48 

49 

54 

56 

63 

58*6 

EASTMAN   1  W 

MAX 

79 

75 

76 

79 

85 

83 

88 

88 

89 

72 

68 

71 

74 

83 

86 

89 

84 

86 

a& 

89 

87 

89 

89 

71 

81 

79 

70 

72 

79 

83 

06 

81*2 

MIN 

60 

56 

49 

51 

63 

6<* 

63 

65 

b  3 

54 

56 

58 

58 

59 

64 

66 

57 

65 

64 

63 

66 

64 

63 

57 

65 

62 

48 

46 

55 

59 

60 

59*  5 

EXPER 1HENT 

MAX 

78 

67 

69 

75 

80 

77 

79 

85 

83 

68 

65 

60 

73 

80 

84 

83 

78 

82 

84 

85 

83 

84 

73 

73 

75 

69 

66 

74 

80 

63 

76*9 

MIN 

56 

53 

41 

55 

57 

64 

61 

bO 

49 

53 

5*» 

53 

60 

6  3 

56 

54 

63 

61 

59 

63 

62 

57 

46 

62 

60 

41 

42 

52 

57 

52 

55*3 

F ITZGERALD 

MAX 

78 

78 

80 

84 

87 

89 

89 

89 

88 

72 

75 

76 

83 

87 

90 

87 

87 

87 

92 

89 

86 

90 

86 

81 

80 

75 

71 

78 

84 

87 

68 

63*6 

MIN 

60 

60 

53 

52 

65 

64 

64 

65 

63 

55 

57 

59 

60 

61 

64 

67 

58 

67 

65 

65 

66 

66 

63 

61 

66 

65 

49 

49 

56 

59 

62 

60*9 

FLEMING  EXP  STATION 

MAX 

76 

79 

83 

83 

80 

81 

86 

88 

86 

79 

77 

79 

82 

86 

88 

89 

89 

84 

91 

89 

91 

92 

81 

8U 

76 

84 

76 

73 

85 

87 

84 

63*4 

MIN 

54 

63 

51 

60 

59 

61 

58 

61 

64 

58 

50 

59 

64 

59 

53 

64 

53 

61 

57 

65 

60 

60 

64 

55 

56 

63 

52 

41 

49 

51 

56 

57.5 

FOLK.STON   9  SW 

MAX 

77 

84 

85 

85 

86 

86 

90 

90 

89 

78 

75 

80 

86 

87 

89 

91 

91 

92 

92 

88 

79 

85 

82 

77 

60 

86 

91 

ba 

85*6 

MIN 

61 

63 

5  7 

61 

56 

60 

61 

64 

65 

59 

53 

62 

62 

58 

55 

57 

59 

63 

62 

64 

65 

62 

61 

61 

65 

53 

51 

51 

60 

61 

59*7 

FORSYTH   1  S 

MAX 

7* 

73 

75 

80 

79 

82 

81 

85 

79 

64 

60 

70 

80 

84 

85 

80 

83 

87 

84 

at> 

66 

72 

79 

77 

70 

69 

75 

82 

85 

86 

78*5 

MIN 

50 

51 

42 

48 

57 

65 

66 

55 

bO 

54 

54 

55 

51 

56 

59 

58 

55 

61 

62 

60 

63 

58 

57 

47 

60 

61 

41 

42 

50 

58 

52 

55.1 

FORT  GAINES 

MAX 

82 

75 

79 

85 

87 

88 

88 

84 

87 

72 

67 

75 

84 

88 

85 

87 

90 

90 

90 

85 

92 

87 

60 

75 

76 

72 

73 

77 

84 

87 

av 

62*6 

MIN 

59 

57 

<,  a 

48 

56 

bb 

63 

61 

bl 

48 

56 

57 

57 

59 

59 

62 

60 

62 

bl 

64 

62 

66 

62 

64 

63 

63 

44 

44 

50 

56 

58 

58*1 

FORT   VALLEY   3  E 

MAX 

7* 

76 

80 

84 

82 

87 

87 

88 

76 

66 

63 

74 

85 

89 

88 

84 

85 

87 

90 

87 

91 

90 

69 

81 

79 

72 

72 

77 

84 

86 

89 

61*4 

MIN 

55 

54 

68 

51 

61 

b<* 

64 

62 

56 

51 

56 

5b 

56 

58 

59 

58 

56 

65 

64 

62 

65 

60 

56 

53 

63 

53 

43 

45 

52 

56 

59 

56.  9 

GAINESVILLE 

MAX 

71 

73 

77 

79 

72 

68 

85 

83 

76 

64 

68 

63 

81 

86 

83 

79 

61 

76 

85 

62 

81 

75 

75 

77 

72 

69 

70 

77 

81 

67 

a6 

76.8 

MIN 

53 

49 

40 

41 

57 

54 

58 

60 

58 

52 

56 

54 

51 

55 

62 

58 

55 

58 

60 

59 

59 

58 

54 

4,9 

54 

58 

38 

45 

49 

55 

56 

53.7 

GLENNVILLE 

MAX 

75 

77 

81 

84 

83 

85 

86 

87 

83 

72 

76 

75 

80 

85 

86 

85 

87 

8b 

90 

87 

89 

91 

78 

80 

75 

79 

70 

77 

83 

86 

84 

82.0 

MIN 

58 

65 

54 

56 

62 

62 

62 

65 

65 

59 

54 

61 

61 

58 

61 

65 

61 

63 

62 

65 

66 

65 

64 

58 

64 

67 

53 

48 

56 

60 

62 

60.  6 

GREENVILLE   2  « 

MAX 

79 

76 

60 

83 

85 

85 

77 

67 

67 

81 

85 

83 

81 

84 

85 

85 

85 

85 

83 

78 

81 

76 

70 

68 

77 

82 

86 

06 

80.1 

MIN 

50 

46 

55 

57 

60 

61 

57 

47 

53 

54 

53 

60 

62 

56 

51 

58 

63 

60 

60 

61 

58 

ta 

61 

58 

41 

42 

49 

60 

60 

55.2 

GRIFFIN 

MAX 

71 

72 

76 

79 

79 

81 

84 

85 

75 

65 

65 

67 

81 

85 

84 

79 

84 

81 

85 

64 

65 

84 

72 

80 

76 

69 

69 

76 

82 

85 

88 

78*3 

MIN 

63 

51 

43 

50 

57 

5  b 

63 

61 

60 

50 

53 

55 

54 

61 

63 

57 

55 

62 

63 

60 

63 

63 

57 

49 

62 

60 

41 

44 

55 

59 

56 

56.4 

HAWK  I NSV 1 LLE 

MAX 

78 

78 

80 

84 

84 

87 

88 

88 

62 

71 

70 

74 

82 

87 

88 

85 

86 

87 

90 

87 

90 

89 

79 

80 

78 

73 

71 

78 

83 

66 

87 

82*3 

MIN 

58 

56 

66 

50 

64 

65 

63 

62 

63 

53 

57 

56 

57 

58 

60 

55 

55 

65 

64 

61 

65 

61 

63 

56 

65 

60 

46 

46 

53 

55 

60 

58.1 

HELEN    1  SE 

MAX 

69 

72 

75 

74 

67 

b5 

82 

80 

74 

65 

68 

69 

82 

82 

78 

79 

78 

65 

83 

81 

80 

75 

76 

76 

71 

69 

70 

74 

64 

86 

84 

75.3 

MIN 

44 

49 

31 

39 

51 

54 

56 

51 

56 

51 

50 

52 

46 

47 

54 

54 

45 

52 

57 

54 

53 

48 

54 

40 

44 

57 

30 

34 

39 

45 

45 

47.9 

HOMERV I LLE   3  WSU 

MAX 

77 

81 

83 

87 

87 

89 

86 

88 

85 

75 

75 

81 

84 

87 

89 

88 

89 

90 

91 

91 

90 

90 

85 

81 

82 

80 

76 

80 

85 

89 

88 

84.9 

MIN 

57 

57 

55 

46 

62 

60 

57 

64 

57 

57 

53 

58 

53 

53 

55 

60 

51 

61 

59 

58 

62 

61 

62 

58 

65 

61 

55 

44 

53 

54 

55 

56.9 

JASPER   1  NNW 

MAX 

71 

67 

71 

77 

73 

b9 

82 

79 

71 

64 

66 

64 

78 

82 

81 

78 

78 

70 

77 

82 

77 

69 

70 

77 

70 

67 

64 

73 

78 

60 

83 

73.9 

MIN 

53 

47 

43 

46 

57 

5b 

61 

57 

56 

49 

53 

52 

47 

54 

58 

52 

47 

60 

57 

52 

59 

55 

53 

44 

52 

54 

37 

38 

46 

52 

54 

51.7 

JESUP  8  S 

MAX 

74 

80 

B4 

86 

83 

B4 

87 

89 

86 

79 

76 

79 

81 

85 

88 

89 

88 

85 

91 

90 

90 

91 

85 

82 

80 

82 

73 

77 

84 

87 

84 

83.6 

MIN 

52 

64 

52 

51 

59 

6  1 

67 

60 

60 

59 

50 

54 

54 

56 

54 

61 

50 

61 

57 

59 

63 

57 

60 

60 

61 

66 

55 

43 

49 

5  7.1 

LA  FAYETTE 

MAX 

78 

68 

75 

80 

80 

83 

88 

84 

80 

69 

78 

72 

84 

88 

85 

78 

85 

60 

83 

85 

85 

77 

75 

80 

80 

77 

67 

79 

82 

85 

89 

80.0 

MIN 

54 

46 

36 

50 

51 

51 

61 

61 

60 

52 

52 

48 

58 

53 

49 

58 

62 

60 

62 

56 

54 

44 

54 

58 

40 

38 

45 

5  2 

4  7 

52.7 

LA  GRANGE 

MAX 

77 

73 

77 

80 

83 

84 

86 

84 

79 

70 

64 

69 

82 

87 

84 

80 

84 

86 

85 

86 

87 

87 

80 

80 

75 

70 

68 

76 

83 

66 

89 

60*1 

MIN 

55 

51 

40 

45 

54 

62 

63 

49 

57 

50 

61 

61 

60 

64 

60 

60 

<*& 

63 

60 

t,  j 

42 

48 

55 

51 

54.9 

LOUISVILLE 

MAX 

73 

77 

76 

79 

79 

87 

88 

88 

82 

70 

75 

72 

79 

85 

87 

85 

85 

84 

86 

63 

88 

87 

69 

81 

75 

71 

69 

76 

60 

85 

87 

80.4 

MIN 

54 

44 

52 

60 

62 

62 

63 

57 

57 

63 

58 

53 

60 

61 

66 

61 

60 

53 

60 

62 

47 

52 

55 

60 

56*9 

LUMBER  CITY 

MAX 

81 

75 

79 

82 

86 

86 

90 

90 

90 

75 

76 

78 

75 

84 

89 

91 

87 

90 

89 

92 

90 

92 

91 

79 

63 

80 

77 

73 

80 

86 

90 

84.1 

MIN 

45 

61 

48 

47 

53 

64 

60 

61 

61 

53 

57 

61 

60 

63 

60 

63 

56 

60 

65 

52 

45 

50 

5  5 

56 

57.0 

LUMPKIN 

MAX 

79 

76 

78 

86 

87 

87 

68 

89 

77 

72 

62 

73 

82 

85 

65 

85 

87 

90 

90 

90 

87 

90 

83 

79 

76 

70 

72 

79 

64 

89 

90 

82.2 

MIN 

59 

55 

48 

55 

62 

b7 

65 

62 

56 

49 

57 

61 

54 

64 

66 

62 

66 

64 

63 

59 

65 

64 

44 

50 

58 

61 

6  3 

59.5 

MACON   WO  AIRPORT 

MAX 

71 

77 

80 

83 

84 

87 

88 

88 

75 

66 

64 

73 

83 

87 

88 

83 

86 

86 

90 

86 

89 

90 

70 

HI 

60 

71 

72 

78 

64 

89 

89 

81.2 

MIN 

58 

55 

45 

49 

64 

66 

65 

65 

59 

53 

56 

56 

56 

59 

63 

63 

56 

65 

67 

63 

67 

62 

61 

52 

66 

55 

45 

46 

54 

57 

61 

58.4 

MARSHALLV 1LLE 

MAX 

77 

80 

82 

82 

85 

86 

87 

84 

66 

69 

73 

82 

87 

64 

86 

9u 

90 

89 

89 

90 

69 

81 

80 

78 

73 

78 

64 

89 

88 

82.1 

MIN 

55 

45 

49 

62 

64 

65 

63 

60 

53 

57 

54 

56 

58 

61 

56 

62 

65 

63 

67 

61 

61 

52 

56 

62 

44 

46 

45 

58 

5b 

5  7  •  2 

MC  1NTYRE 

MAX 

62 

67 

70 

82 

60 

86 

87 

68 

69 

66 

68 

77 

84 

86 

83 

88 

85 

87 

85 

HO 

86 

88 

71 

60 

78 

71 

71 

77 

62 

87 

79.3 

MIN 

50 

55 

60 

46 

55 

63 

62 

59 

63 

53 

57 

52 

53 

52 

59 

60 

57 

63 

59 

57 

63 

59 

60 

54 

60 

62 

42 

48 

52 

56 

55*3 

METTER 

MAX 

79 

78 

82 

84 

85 

88 

89 

89 

86 

73 

77 

75 

83 

87 

88 

88 

89 

87 

91 

90 

91 

92 

71 

60 

60 

76 

75 

60 

85 

68 

«a 

83*6 

MIN 

58 

63 

51 

55 

59 

63 

64 

65 

66 

60 

55 

57 

62 

59 

61 

64 

62 

63 

62 

64 

65 

62 

64 

55 

63 

65 

51 

50 

49 

60 

62 

60*0 

M 1 LLEDGE V 1 LLE 

MAX 

78 

66 

75 

81 

77 

84 

85 

86 

69 

65 

69 

71 

78 

85 

85 

82 

84 

82 

86 

82 

85 

85 

70 

77 

74 

70 

68 

75 

80 

85 

77.8 

MIN 

43 

53 

41 

43 

47 

58 

62 

61 

63 

52 

51 

56 

55 

55 

58 

60 

57 

59 

61 

60 

63 

60 

59 

53 

54 

60 

45 

47 

49 

54 

54.3 

MILLEN 

MAX 

78 

76 

80 

81 

83 

68 

88 

87 

83 

72 

79 

77 

78 

88 

87 

67 

85 

86 

86 

89 

86 

88 

84 

80 

60 

77 

72 

76 

82 

87 

87 

82.7 

MIN 

54 

62 

46 

59 

61 

62 

63 

60 

62 

59 

58 

56 

58 

55 

62 

60 

64 

61 

61 

65 

60 

61 

53 

56 

65 

48 

51 

55 

60 

56*1 

MONT ICELLO 

K*X 

79 

62 

74 

75 

81 

74 

82 

85 

85 

69 

65 

66 

68 

80 

81 

65 

80 

82 

80 

66 

84 

85 

85 

73 

79 

79 

69 

71 

76 

80 

81 

77.5 

MIN 

54 

52 

43 

49 

56 

58 

63 

62 

62 

51 

55 

55 

52 

56 

61 

60 

56 

61 

62 

61 

65 

63 

57 

50 

61 

61 

40 

41 

52 

57 

58 

56.0 

MORGAN 

MAX 

78 

76 

83 

83 

87 

87 

86 

87 

85 

70 

69 

75 

80 

85 

65 

83 

85 

86 

90 

89 

84 

68 

86 

79 

78 

76 

70 

76 

82 

66 

88 

62.0 

MIN 

57 

58 

48 

48 

59 

64 

61 

58 

60 

49 

55 

57 

55 

57 

60 

62 

54 

61 

60 

57 

61 

68 

64 

61 

62 

62 

45 

47 

53 

56 

58 

57.3 

MOULTRIE   2  ESE 

MAX 

76 

78 

80 

87 

88 

90 

91 

88 

80 

69 

74 

80 

84 

69 

89 

85 

88 

89 

92 

86 

89 

90 

87 

76 

78 

80 

80 

80 

84 

66 

63*9 

MIN 

60 

63 

52 

50 

62 

65 

62 

64 

bO 

55 

54 

59 

59 

61 

61 

66 

57 

66 

64 

62 

61 

65 

63 

60 

64 

62 

51  1 

49 

56 

59 

59.7 

NAHUNTA 

MAX 

77 

82 

84 

85 

86 

85 

87 

88 

84 

77 

74 

81 

64 

87 

86 

89 

88 

87 

91 

91 

89 

89 

83 

81 

82 

85 

74 

77 

85 

90 

85 

84.4 

MIN 

55 

65 

59 

54 

63 

61 

59 

60 

62 

59 

51 

bl 

55 

57 

55 

61 

54 

61 

58 

62 

63 

60 

63 

60 

64 

66 

56 

46 

53 

55 

59 

58.7 

I 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
MAY  1961 


Day  01  Month 


1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

NASHVILLE  5  SSE 

MA* 

78 

79 

01 

86 

88 

88 

o  b 

87 

85 

75 

72 

78 

8  3 

87 

88 

86 

00 

88 

92 

90 

89 

69 

87 

61 

02 

77 

75 

80 

84 

67 

86 

84*0 

M1N 

61 

64 

51 

50 

64 

65 

6  2 

65 

62 

58 

56 

60 

57 

58 

60 

65 

54 

65 

64 

61 

61 

63 

63 

61 

65 

63 

54 

-8 

57 

57 

60 

59.8 

NEWINGTON   1  NW 

MAX 

8  7 

8  7 

85 

89 

83.3 

NIN 

ii 

63 

51 

59 

61 

60 

59 

64 

65 

5  9 

56 

61 

67 

56 

63 

64 

59 

63 

61 

61 

63 

6) 

63 

54 

56 

67 

48 

44 

50 

56 

59 

59.2 

NEWNAN 

MAX 

61 

80 

82 

85 

84 

64 

85 

04 

79 

70 

78.7 

Ml  N 

54 

50 

43 

-8 

55 

57 

63 

60 

62 

49 

54 

55 

53 

59 

62 

55 

51 

61 

62 

59 

62 

60 

57 

47 

61 

60 

39 

41 

50 

57 

49 

54.7 

PLAINS   SW  GA   LXP  STA 

MAX 

76 

7> 

84 

87 

67 

69 

62 

81 

87 

63 

0  6 

88 

89 

83 

90 

79 

81.6 

MIN 

» 

56 

49 

51 

61 

62 

62 

62 

62 

49 

56 

57 

56 

59 

61 

61 

54 

62 

62 

60 

59 

64 

61 

59 

65 

63 

45 

46 

55 

56 

60 

57.9 

ROME 

MAX 

04 

87 

85 

63 

65 

83 

?5 

62 

80.5 

MIN 

5  2 

50 

36 

43 

56 

57 

57 

57 

59 

52 

53 

55 

51 

54 

61 

51 

49 

58 

71 

60 

60 

56 

56 

45 

55 

60 

41 

39 

45 

51 

47 

52.9 

ROME   WB  AIRPORT 

MAX 

71 

BO 

65 

76 

04 

76 

60 

82 

73 

79 

77.3 

MIN 

50 

42 

37 

47 

51 

57 

50 

56 

55 

53 

55 

54 

48 

52 

60 

50 

50 

55 

59 

60 

60 

55 

49 

43 

53 

49 

41 

38 

44 

5o 

47 

50.9 

SANOERSV 1LLE 

MAX 

6  1 

67 

69 

82 

77.3 

MIN 

52 

56 

43 

50 

59 

62 

64 

61 

63 

55 

56 

57 

55 

61 

61 

64 

59 

62 

63 

50 

66 

5  9 

58 

54 

60 

62 

44 

54 

50 

55 

58 

57.5 

SAPELO  ISLAND 

MAX 

90 

86 

78 

86 

80 

89 

76 

81.0 

MIN 

64 

64 

62 

61 

67 

68 

67 

67 

70 

60 

56 

63 

63 

62 

61 

68 

62 

69 

64 

66 

67 

66 

64 

61 

64 

68 

54 

54 

58 

61 

68 

63.5 

SAVANNAH  USOA   PLANT  GON 

MAX 

84 

80 

83 

83 

90 

81.0 

MIN 

52 

52 

52 

61 

61 

59 

5  0 

61 

67 

59 

52 

61 

57 

57 

54 

66 

55 

63 

56 

60 

63 

60 

65 

53 

56 

64 

51 

46 

49 

55 

56 

57.5 

SAVANNAH  WB  AP 

MAX 

83 

0  7 

63 

84 

90 

0  1 

89 

89 

76 

77 

76 

81.4 

MIN 

5a 

64 

58 

63 

64 

62 

6  3 

66 

65 

59 

54 

64 

62 

60 

60 

66 

61 

66 

63 

64 

65 

66 

63 

55 

61 

65 

53 

48 

55 

59 

64 

61.2 

SAVANNAH  BEACH 

MAX 

79.6 

MIN 

52 

52 

63 

69 

65 

65 

60 

65 

69 

60 

59 

65 

67 

63 

64 

63 

64 

69 

64 

69 

68 

68 

66 

64 

68 

70 

55 

57 

62 

64 

71 

63.7 

SI  LOAM 

MAX 

76.5 

MIN 

54 

53 

45 

69 

56 

57 

63 

62 

62 

52 

57 

55 

52 

57 

62 

60 

57 

61 

60 

61 

63 

60 

56 

51 

61 

61 

38 

47 

54 

5  7 

57 

56.1 

SURRENCY  2  WNw 

MAX 

84.1 

MIN 

s  r 

64 

50 

49 

61 

63 

50 

62 

62 

59 

51 

59 

58 

56 

56 

62 

54 

62 

60 

59 

64 

59 

64 

5V 

63 

66 

53 

43 

51 

54 

57 

57.9 

SWA1NS60R0 

MAX 

80 

84 

0  5 

84 

89 

85 

88 

90 

70 

75 

78 

81.3 

MIN 

57 

61 

45 

54 

61 

63 

6  J 

63 

65 

59 

56 

58 

58 

56 

60 

65 

60 

64 

63 

59 

67 

63 

62 

55 

63 

62 

49 

45 

51 

55 

62 

58.6 

TALBOTTON 

MAX 

82 

83 

80.8 

MIN 

48 

51 

40 

44 

51 

62 

62 

58 

58 

4  7 

52 

53 

50 

55 

58 

56 

48 

56 

59 

6u 

61 

5  7 

58 

46 

60 

56 

39 

39 

44 

52 

50 

52.6 

TALLAPOOSA   2  NNW 

MAX 

72 

68 

73 

70 

79 

80 

04 

81 

76 

65 

66 

71 

82 

84 

84 

76.8 

MIN 

49 

47 

32 

39 

54 

57 

61 

64 

57 

50 

53 

58 

52 

50 

53 

50 

45 

52 

50 

52 

58 

56 

50 

19 

52 

59 

38 

34 

40 

46 

49.9 

THOMASV I LLE 

MAX 

88 

79 

81 

61 

87 

92 

8  7 

87 

79 

71 

70 

78 

8  3 

88 

00 

83.8 

MIN 

59 

63 

55 

50 

63 

65 

64 

62 

62 

54 

55 

55 

57 

60 

63 

67 

56 

57 

64 

64 

62 

68 

70 

64 

67 

64 

51 

48 

57 

58 

61 

60.2 

THOMASV I LLE   WB  CITY 

MAX 

87 

73 

72 

80 

86 

00 

69 

92 

91 

90 

89 

88 

80 

84 

76 

12 

82 

85 

89 

90 

84.2 

MIN 

62 

63 

57 

54 

65 

65 

6  5 

66 

60 

55 

55 

58 

60 

62 

66 

67 

59 

65 

67 

67 

66 

69 

65 

65 

67 

64 

51 

53 

60 

63 

65 

62.1 

TIFTON  EXP  STATION 

MAX 

79 

75 

77 

79 

66 

87 

87 

66 

88 

70 

70 

75 

81 

87 

89 

6  4 

87 

88 

90 

86 

64 

89 

85 

60 

75 

72 

6  6 

79 

60 

87 

81.4 

MIN 

61 

63 

54 

51 

65 

65 

66 

67 

63 

56 

57 

61 

59 

61 

65 

68 

59 

67 

66 

59 

66 

65 

72 

63 

65 

66 

49 

5o 

59 

5a 

65 

61.6 

TOCCOA 

MAX 

?5 

75 

67 

83 

79 

68 

74 

66 

80 

85 

83 

83 

8u 

76 

84 

81 

82 

76 

74 

76 

74 

73 

7  ^, 

65 

77.3 

MIN 

69 

51 

40 

45 

55 

52 

57 

56 

59 

52 

55 

55 

55 

54 

58 

59 

52 

59 

58 

57 

59 

56 

54 

47 

50 

61 

42 

41 

46 

59 

53 

53.1 

VALOOSTA  WB  AIRPORT 

MAX 

89 

87 

89 

90 

89 

90 

88 

72 

83.7 

MIN 

46 

62 

67 

50 

56 

65 

63 

65 

63 

59 

53 

57 

57 

59 

60 

64 

57 

62 

65 

64 

61 

64 

68 

64 

65 

65 

54 

48 

55 

58 

62 

59.7 

VALOOSTA   4  NW 

MAX 

76 

81 

87 

89 

86 

69 

87 

60 

87 

60 

90 

92 

91 

91 

89 

85 

80 

78 

0  1 

85 

87 

85 

84.2 

MIN 

60 

64 

55 

48 

61 

64 

62 

65 

62 

57 

53 

60 

56 

58 

59 

64 

52 

66 

64 

62 

62 

62 

66 

63 

66 

62 

55 

47 

57 

56 

59 

59.6 

WARRENTON 

MAX 

8  5 

81 

84 

8  1 

72 

80 

80 

82 

70 

85 

85 

79.3 

MIN 

59 

55 

46 

52 

60 

61 

65 

63 

65 

58 

58 

58 

58 

57 

60 

63 

60 

62 

62 

62 

63 

60 

57 

55 

60 

60 

41 

46 

53 

55 

60 

57.9 

WASHINGTON 

MAX 

65 

74 

76 

80 

86 

70 

67 

73 

63 

84 

80 

80 

76 

04 

80 

84 

72 

71 

78 

n 

70 

6  5 

76 

84 

76.5 

MIN 

55 

54 

41 

40 

48 

52 

51 

50 

50 

56 

57 

56 

55 

53 

61 

63 

58 

58 

57 

55 

53 

50 

47 

55 

54 

60 

39 

39 

46 

54 

53 

52.3 

WAYCROSS 

MAX 

69 

89 

89 

92 

90 

88 

91 

82 

66 

83 

80 

85 

79 

85 

85.2 

MIN 

60 

58 

59 

59 

64 

64 

6U 

65 

60 

58 

54 

59 

57 

56 

57 

63 

55 

64 

58 

00 

64 

56 

61 

58 

63 

63 

56 

59 

60 

57 

59 

59.5 

WAYNESBORO  2  NE 

MAX 

71 

77 

76 

79 

82 

66 

86 

88 

83 

79 

75 

71 

82 

85 

86 

84 

04 

84 

88 

87 

87 

64 

72 

79 

77 

74 

70 

73 

78 

84 

85 

80.6 

MIN 

59 

61 

46 

56 

61 

63 

64 

62 

63 

61 

61 

53 

60 

60 

46 

46 

48 

50 

61 

WEST  POINT 

MAX 

78 

75 

76 

60 

84 

63 

85 

84 

80 

67 

66 

75 

•  1 

85 

84 

82 

83 

86 

87 

66 

88 

68 

84 

81 

74 

72 

69 

76 

84 

0  7 

89 

80.7 

MIN 

53 

52 

39 

45 

53 

65 

60 

59 

58 

49 

50 

54 

52 

55 

61 

55 

50 

57 

60 

60 

63 

59 

61 

50 

64 

63 

43 

4U 

41 

58 

51 

54.2 

WINDER   1  SSE 

MAX 

63 

72 

75 

77 

75 

74 

84 

84 

79 

65 

65 

69 

80 

84 

84 

80 

80 

64 

82 

82 

82 

80 

76 

78 

76 

72 

70 

75 

82 

86 

87 

77.5 

MIN 

48 

50 

37 

43 

54 

64 

56 

56 

58 

52 

56 

53 

51 

54 

57 

56 

54 

56 

55 

56 

59 

57 

64 

45 

54 

55 

35 

4  ) 

45 

50 

53 

51.9 

See  Reference  Rotes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


GEORGIA 
MAY  1961 


Day  oi  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

or 
Avg. 

ALLATOONA  DAM  2 

EVAP 

.15 

.06 

.23 

.22 

.26 

.19 

.08 

.20 

.18 

.10 

.08 

.09 

.03 

.22 

.20 

.16 

.23 

» 

* 

.35 

.21 

.10 

.10 

.20 

.18 

.06 

.08 

.28 

.25 

_ 

_ 

B4.80 

WIND 

0 

32 

93 

28 

58 

127 

63 

31 

40 

61 

59 

53 

35 

36 

22 

32 

42 

46 

32 

39 

29 

19 

50 

31 

39 

17 

63 

74 

23 

35 

38 

1347 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

EVAP 

.06 

.09 

.19 

.21 

.31 

.24 

.14 

.22 

.32 

.22 

.13 

.13 

.18 

.16 

.01 

.44 

.25 

.23 

.26 

WIND 

61 

69 

52 

32 

64 

53 

60 

74 

61 

30 

79 

28 

18 

* 

66 

91 

74 

33 

34 

51 

48 

27 

22 

43 

35 

48 

53 

41 

58 

23 

42 

1470 

EXPERIMENT 

EVAP 

.23 

.20 

.24 

.22 

.20 

.18 

.12 

.30 

.27 

.11 

* 

.09 

.18 

.26 

.27 

.30 

.31 

.29 

.22 

.25 

.20 

.48 

.12 

.27 

.04 

.12 

.22 

.23 

.29 

.16 

6.37 

WIND 

65 

40 

100 

25 

40 

110 

75 

70 

75 

85 

60 

50 

28 

22 

32 

63 

85 

70 

35 

55 

25 

25 

50 

30 

60 

63 

57 

30 

43 

47 

30 

1645 

ROME  WB  AIRPORT 

EVAP 

.17 

.02 

.24 

.23 

.17 

.17 

.15 

.15 

.08 

.27 

.06 

.13 

.08 

.14 

.17 

.13 

.25 

.06 

.36 

.30 

.10 

.12 

.16 

.21 

.06 

.18 

.22 

.22 

.25 

.29 

B5.31 

WIND 

29 

31 

27 

30 

43 

62 

35 

14 

23 

70 

53 

53 

10 

8 

11 

20 

34 

41 

33 

40 

29 

14 

39 

34 

30 

18 

86 

50 

19 

37 

26 

1049 

TIFTON  EXP  STATION 

EVAP 

.21 

.06 

.25 

.23 

.23 

.33 

.28 

.27 

.29 

.09 

.10 

.14 

.15 

.17 

.24 

.24 

.32 

.26 

.22 

.25 

.27 

.13 

.24 

.10 

.20 

.07 

.14 

.20 

.27 

.24 

.29 

6.48 

WIND 

36 

97 

38 

26 

36 

79 

60 

44 

79 

51 

32 

42 

24 

16 

17 

48 

50 

44 

30 

34 

31 

24 

82 

29 

35 

33 

49 

29 

46 

20 

33 

1294 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 
And 
Depth 

Day  of  month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

.4 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave: 

ATHENS  HORT  FARM  STA  3 

2  INCHES 

MAX 
MIN 

74 

60 

72 
58 

75 
54 

79 
58 

79 
63 

72 
60 

83 
64 

83 
67 

81 
68 

69 
62 

69 
61 

69 
62 

78 

62 

80 

65 

80 
67 

83 
67 

86 
66 

86 
70 

87 
69 

87 
69 

87 
71 

86 
71 

77 
66 

84 

65 

82 
68 

75 
67 

77 
56 

84 
60 

87 

65 

91 
67 

90 
63 

80.4 
64.2 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

71 
62 

70 
60 

72 
57 

75 
60 

75 
63 

69 
60 

79 
64 

79 
70 

78 
68 

68 
62 

67 
62 

67 
63 

75 
65 

78 
67 

78 
74 

80 
74 

82 
72 

82 
70 

84 
71 

84 
74 

84 

75 

83 
71 

74 
69 

80 
67 

78 
71 

73 
70 

75 
61 

80 
63 

83 

66 

91 
69 

86 
72 

77.4 
66.8 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

68 
64 

68 
62 

69 
60 

72 
64 

72 
68 

68 
64 

75 
65 

77 
71 

77 
72 

72 
66 

68 
65 

69 
64 

73 
66 

75 
70 

78 
72 

77 
71 

78 
71 

78 
73 

81 

72 

81 
74 

81 

75 

81 
75 

76 
70 

77 
69 

76 
72 

74 
71 

73 
64 

77 
66 

80 
70 

81 
73 

83 
76 

75.3 
68.9 

TIFTON  EXP  STATION 

3  INCHES 

MAX 
MIN 

71 
60 

67 
64 

73 
62 

74 
61 

75 
61 

76 
68 

79 
68 

79 
70 

79 
70 

70 
65 

68 
62 

71 

62 

71 

65 

75 
65 

79 
68 

79 
70 

79 
68 

79 
68 

80 
71 

81 
71 

81 

72 

77 
70 

79 
70 

77 
68 

76 
68 

74 

69 

72 
64 

73 
63 

75 
64 

76 
66 

77 
67 

75.5 
66.5 

6  INCHES 

MAX 
MIN 

70 
68 

68 
67 

70 
68 

70 
68 

71 
68 

71 
70 

73 
70 

73 
72 

73 
72 

73 
71 

71 
69 

71 

69 

71 
70 

72 
70 

73 
72 

73 
71 

73 
72 

74 
73 

74 
73 

74 
73 

75 
74 

74 
74 

74 
73 

74 

73 

74 
73 

74 

73 

73 
71 

72 
70 

73 
70 

74 

73 

74 

73 

72.5 
71  .1 

Athens  Hort  Farm  Sta  3     -  Slope  of  Ground:     Less  than  5  percent  to  the  south  southeast.     Soil  Type:     Cecil  sandy  loam.     Ground  Cover:  Ground 
almost  bare,  some  thin  native  grass.     Instrumentation:     Palmer  dial-type  liquid  in  steel  thermometers. 

Tifton  Exp  Station  -  Slope  of  Ground:     Less  than  5  percent  to  the  northwest.     Soil  Type:     Tifton  loamy  sand.     Ground  Cover:     Perennial  grass  sod. 

Instrumentation:     3  Inch  Depth  -  Friez  Standard  Distance  and  Soil  Thermograph,   Model  1100,   6  Inch  Depth  -  Friez  Air  and 
Distance  Thermograph,   Model  1120. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


GEORGIA 
MAY  1961 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO.  | 

COUNTY 

DRAINAGE  J 

LATITUDE  1 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

g 

B 

I 

SPECIAL 

ABBEVILLE 

0010 

WILCOX 

32  00 

81  18 

240 

8A 

C 

WILLI AM  M •  CAMPBELL 

ADAIRSVILLE 

00*1 

BARTOW 

11 

34  21 

84  97 

719 

8A 

c 

FRANKLIN  Ma  HAMMONDS 

AD El  2  S 

0033 

COOKE 

31  07 

63  29 

240 

9P 

COOKE  CO.  FORESTRY  UNIT 

0090 

MONTGOMERY 

10 

32  11 

62  34 

SP 

3P 

BREwTON-RARKER  COLLEGE 

ALAPAHA  EXP  ST  AT  ION 

0191 

BERRIEN 

16 

31  21 

B3  19 

2*0 

7A 

'J 

H 

ROY  E.  HOLLAND 

ALBANY 

01*0 

OOuGhERIY 

31  39 

8*  10 

210 

7P 

76 

H 

FRANK  S>  OR TON 

ALLATOONA  DAM  2 

0181 

BARTOW 

3*  10 

B*  44 

*79 

8* 

BA 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ALMA  FAA  AIRPORT 

-;i  BACON 

12 

91  92 

82  31 

200 

HID 

MIO 

FED.  AVIATION  JGENC 1 

ALPHARE ' TA 

0219 

FULTON 

3*  0* 

8*  18 

1120 

7A 

MRS.   SARAH  R.  ROBERTS 

AMERICUS  «  ENE 

023) 

SUMTER 

32  06 

64  10 

476 

6P> 

7A 

BLANCHE    S.  RHYNE 

AMER ICUS  E*P  STA  NRSY 

0236 

SUMTER 

32  06 

B4  16 

490 

C 

MTIOCH 

02*4 

UNION 

34  99 

B4  01 

1970 

TA 

TVA-750 

APPLING  1  MM 

031] 

COLUMBIA 

33  33 

82  20 

160 

BA 

84 

ROY  D.  TANKERSLEY 

ASHBUON    1  S 

0*06 

TURNER 

31  41 

423 

3R 

so 

RA0IO  STATION  WMES 

ATHENS 

CLARKE 

10 

33  9* 

63  23 

700 

6P 

M 

PROF.  E.   S.  SELL 

ATHENS  COL  OF  AC"  1 

0*<2 

CLARKE 

10 

33  93 

63  21 

669 

*P 

6P 

*P 

H 

COLLEGE  EXP.  STATION 

ATHENS  MB  AIRPORT 

9499 

CLARKE 

10 

33  37 

63  19 

798 

MID 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

ATHENS   NORT    FARM  STA  1 

0*18  CLARKE 

10 

33  33 

83  22 

79* 

G 

UNIVERSITY  OF  GEORGIA 

0**1 

BRANTLEY 

11 

31  13 

81  92 

7A 

MRS.  CATMLAEEN  SMITH 

ATLANTA  BOL TON 

0444 

FULTON 

S3  4* 

64  28 

789 

HENRY  T.  BARRETT 

ATLANTA  MB  AIRPORT 

0*51 

FULTON 

33  )* 

64  29 

979 

MID 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

AUGUSTA  KB  AIRPORT 

n*9*. 

RICHMOND 

1* 

13  22 

149 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

6AINBRIDGE 

DECATUR 

10  35 

64  14 

120 

7P 

7A 

C  H 

BALL  GROUND 

0403 

CHEROKEE 

1*  20 

64  23 

1100 

7A 

MRS.  ESTELLE  GROGAN 

BEAVEROALE 

074* 

WHITFIELD 

12 

34  39 

84  31 

724 

MRS.  H.  E.  WARMACK 

0787 

EVANS 

11 

92  09 

ai  36 

169 

C 

HENRY  c.  hearn 

BLACKBEARO  ISLAND 

DM6 

MC  INTOSH 

31  29 

Bl  13 

10 

7A 

7A 

U.S.  FISH  *  WLDLF.  SVC. 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

UNION 

34  31 

Bl  9ft 

19)6 

8A 

6A 

GEORGIA  mTN.  EXP.  STA. 

BL AKEL v 

sot* 

EARL* 

31  23 

64  3ft 

300 

7P 

OR.  J.  0.  STANDI FER 

BLUE  RIDGE 

'.02* 

FANNIN 

34  92 

94  1* 

1760 

7P 

M 

P.   B.  CARRUTH 

BLUE  R I DGE  RE  SVR  OAM 

102* 

FANNIN 

3*  91 

•4  17 

1960 

5A 

1  ;  12 

ELBERT 

1* 

34  12 

63  02 

780 

8* 

MRS.  GWENDOLYN  BROWN 

BRASSTQWN  BALO 

TOWNS 

34  92 

83  49 

4780 

a* 

BROOKLET  1  « 

1266 

BULLOCH 

11 

12  21 

Bl  41 

190 

*P 

ip 

W.   C.  CROMLEY 

BRUNSWICK 

1  1*0 

GLYNN 

31  08 

Bl  30 

14 

)p 

M 

BENJAMIN  E.  JAMES 

BRUNSWICK  FAA  AP 

1)49 

GLYNN 

31  0* 

81  23 

14 

MID 

HIP 

C  H 

FED.  AVIATION  AGENCY 

1172 

MARION 

32  IB 

8*  11 

669 

3P 

SP 

C  H 

GEORGIA  FORESTRY  COMM. 

RABUN 

14 

1*  *T 

61  13 

1770 

BUTLER 

1429 

TA»LOR 

12  13 

B*  1* 

623 

'* 

Thomas  f .  mathews 

BUTLER  CREEK 

1633 

ft  1 CNMOND 

1* 

31  22 

61  9* 

118 

EDWIN  S.  EPSTEIN.  JR. 

CAIRO  2  NNW 

1*6) 

GRADY 

8     30  9* 

8*  11 

263 

6P 

6P 

H 

J.  0.  BELCHER 

CALMOUN   EXP  STATION 

1474 

GORDON  12 

1*  29 

6*  36 

690 

6P 

ftp 

NW  GA.  EXP.  STATION 

CAMILLA 

MITCHELL  6 

31  1* 

8*  11 

179 

SP 

7A 

CHARLES   L.  KELLY 

CAMP  STEWART 

1544 

LIBERTY  11 

31  32 

61  17 

92 

7P 

POST  ENGINEERS 

CANTON 

1969 

CHEROKEE  9 

34  14 

64  29 

694 

7A 

C 

C.  B.  TEASLEY 

CARLTON  BRIDGE 

1*01 

ELBERT  14 

1*  0* 

62  39 

430 

SA 

H 

J.  D.  MOORE 

CARNESVILLE 

161? 

FRANKLIN  14 

1*  22 

63  1* 

670 

7A 

C 

JOHN  W.  CARROLL 

CARrOLLTON 

I  6*0 

CARROLL  17 

33  36 

63  03 

990 

6P 

8A 

C  H 

CITY  OF  CARROLL TON 

1*97 

MUftft  A  Y  12 

1*  36 

64  42 

6*5 

8A 

RALPH  M.  MESSER 

CARTERSVILLE 

1469 

BARTOW  3 

3*  09 

6*  48 

7)3 

5P 

M 

CITY  OF  CARTERSV1LLE 

CARTERSV1LLE   1  SW 

1670 

BARTOW  3 

3*  09 

•6  30 

6*3 

7A 

GRANVEL  P.  TATUM 

CAVE  SPGS  A  SSw 

1719 

POLK  4 

3*  0) 

89  21 

600 

C 

WILLIAM  W.  BARNET 

1732 

POLK  4 

34  01 

B3  13 

783 

6P 

88 

RALPH  H.  ArERS 

CMATSWORTH 

lbs* 

MURRAY  12 

3*  *6 

763 

7A 

c 

MRS.  LOIS  J.  COLE 

CMICKAMAUGA  PARK 

i  906 

WALKER  18 

1*  35 

85  IT 

760 

TVA-S6& 

CMOE  STOE 

1927 

UNION  7 

3*  48 

63  34 

1900 

6A 

1  '"'82 

ft  ABUN  14 

34  53 

63  21 

1960 

SP 

SP 

MRS.  NETTIE  R.  ALTER 

CLERMONT    J  SW 

81  46 

1100 

c 

JIMMY  Cm  OUILL1AN 

CLEVELAND 

.-co* 

14  3* 

1370 

6A 

MARY  L*  SUTTON 

COLQUITT 

2193 

11  10 

84  4* 

193 

SP 

M 

CITY  OF  COLQUITT 

COLUMBUS 

2161 

NUSCOGEE  3 

32  28 

6*  59 

2)1 

7A 

ARTHUR   L.  SMITH 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

2166 

MUSCOGEE  3 

32  11 

84  3* 

365 

NID 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

COMMERCE  1  NE 

•  1  BO 

JACKSON 

10 

34  13 

83  26 

SP 

3P 

RADIO  STATION  WJJC 

CONCORD 

1  i  98 

PIKE 

33  05 

84  27 

823 

7P 

COOL  I DGE 

.vie 

Thomas 

31  01 

63  52 

250 

c 

C.  W.  ELLINGTON.  JR. 

COOPER  GAP 

22*6 

L  UMPK 1 N 

12 

14  3* 

B*  01 

1900 

c 

M.  LUTHER  GADDIS 

COROELE  MATER  WORKS 

1266 

CRISP 

31  38 

63  47 

305 

3P 

SP 

CITY  OF  CORDELE 

1219 

HABERSHAM 

1* 

34  31 

63  32 

1470 

tP 

TA 

mrs.  Elizabeth  r.  maney 

COVINGTON 

2319 

NEWTON  1 

11  16 

83  52 

770 

6P 

JACK  L.  CHAPMAN 

CUMMING  1  N 

3*  11 

84  08 

1  300 

BA 

MILES  M.  WOLFE 

2629 

12      1*  2? 

■3  06 

630 

8A 

JOSEPH  B.  DAVIS 

2*50 

RANDOLPH 

3     31  46 

84  47 

5P 

5P 

FIRE  DEPARTMENT 

OAML ONEGA 

2*73 

3     34  32 

83  39 

1519 

8A 

BA 

JOE  W.  mOODWARC 

DALLAS  3  SE 

PAULDING 

3     33  3) 

84  *6 

1093 

7A 

7A 

C  H 

DAL TON 

2493 

WHITFIELD 

12      1*  *6 

84  37 

720 

9A 

H 

JOHN  S.  ANDREWS 

OANV I LLE 

2932 

TMIGGS 

10     32  3* 

63  13 

4)0 

SP 

EARL  T.  SMITH 

2370 

TERRELL 

*|    31  4* 

64   2  7 

193 

7A 

S.  W.  KENNEY 

OAMSONV ILLE 

2378 

DAWSON 

3     34  29 

8*  07 

1370 

7A 

C 

MRS.   THELMA  F.  COX 

DIAL  POST  OFFICE 

26TT 

FANNIN 

T     3*  *b 

84  13 

1900 

8-> 

OOCT  *TOWN  1  WSW 

2T|* 

WAYNE 

1     31  3* 

61  31 

60 

r.  c.  Thompson 

IT2I 

WORTH 

31  42 

63  33 

294 

c 

MRS.  SARA  L.  HILL 

OOMALSOMVILLE  3  W 

2736 

SEMINOLE 

31  02 

84  35 

139 

-P 

CARL  J*  PATTERSON 

DOUGLAS  2  NME 

1  rsi 

COFFEE 

13 

31  31 

62  91 

240 

7A 

7A 

WARREN  GRANTHAM 

DOUGLASV1 LLE 

2791  DOUGLAS 

33  43 

64  *3 

1219 

u 

LEONA  B.  Thompson 

DOVER 

27*9 

SCREVEN 

ii 

12  33 

61  43 

101 

MARREN  M.  wyant 

2839 

LAURENS 

10 

12  10 

62  34 

213 

8A 

6A 

H 

W1LIFOR0  P.  NALLEY 

DUBLIN  2 

.'8*- 

LAURENS 

u 

32  32 

62  34 

190 

c 

city  of  oublin 

EASTMAN   1  W 

19*4 

DOOGE 

12  12 

83  12 

400 

BA 

GA.  FORESTRY  COMM. 

EDI  SON 

302B 

CALHOUN 

11  1* 

84  44 

2*9 

c 

ELBERTON 

I0M 

ELBERT  14 

34  04 

62  92 

660 

7A 

katherine  a.  Thornton 

ELL  1 JAY 

3119 

GILMER  12 

1*  62 

64  2* 

1  100 

84 

MRS.  LORA  DOVER 

EMBRy 

U*T 

PAULDING  17 

33  92 

64  39 

1200 

IA 

MISS  JANET  ALLGOOD 

EXPERIMENT 

32  71 

SPALDING  * 

33  1ft 

64  17 

923 

10A 

10A 

10A 

OH 

U.  OF  GA.  EXP.  STATION 

FA  1  AMOUNT 

3295 

GORDON 

12     1*  2* 

64  42 

735 

84 

FARGO 

3112 

CLINCH 

lb 

30  41 

82  1* 

119 

c 

ST.  REGIS  PAPER  CO. 

FIELDS  CROSS  ROADS 

3)6) 

FULTON 

34  07 

SAMUEL    R •  HARMON 

F 1  TIGER ALD 

))B6 

BEN  HILL 

16 

31  *3 

S3  19 

l3Tl 

9P 

SP 

CITY  FIRE  DEPT. 

3*0* 

FANNIN 

34  91 

84  10 

8* 

TVA-109 

FLEMING  ElP  STATION 

1*09 

LIBERTY 

31  93 

81  2* 

19 

*P 

C  M 

SOIL  CONSERVATION  SVC. 

FOLK  STON    1  SSW 

3460 

CHARLTON 

13 

30  4B 

•2  02 

20 

10A 

c 

FRANK  H.  DAVIS 

34*3 

CHARLTON 

13 

30  44 

62  08 

120 

SP 

3P 

OKEFENOKEE  REFUGE 

FORSytme  l  S 

3306 

MONROE 

33  01 

63  3T 

61C 

6P 

6P 

CITY  OF  FORSYTH 

FORT  GAINES 

3916 

CLAY 

31  3* 

85  01 

IP 

7A 

MRS.  MAYME  R.  HAYES 

FORT  VALLEY  )  E 

33** 

PEACH 

32  34 

83  91 

HID 

9A 

OLIVER    1 .  SNAPP 

FRANKLIN 

3367 

HEARO 

S3  17 

65  06 

66! 

8A 

R.   L.  AUBREY 

GAINESVILLE 

3621 

3*  19 

63  90 

1234 

»P 

8A 

SAM  S.  HAR6EN 

GIBSON 

3*93 

GLASSCOCK 

1  1 

33  14 

62  1* 

340 

TA 

SANFORD  N.  8RA00Y 

CLENNV 1  LLC 

3734 

TATTNALL 

31  96 

81  55 

173 

7P 

7P 

W.  C.  BARNARD 

GOAT  ROCK 

3  7  8  2 

HARR 1 S 

92  36 

85  03 

*50 

6P 

GA.  POWER  COMPANY 

GOOFRET  *  NE 

1792 

MORGAN 

10 

33  2* 

63  27 

370 

TA 

MS  CURTIS  TuMLIN 

GREENVILLE  2  W 

3913 

MERIWETHER 

33  02 

64  49 

620 

STATE  FORESTRY  SERVICE 

GRIFFIN 

9*3* 

SPALDING 

33  19 

64  16 

*P 

at 

HORACE  D.  WESTBROOKS 

HAMILTON 

•02*  HARRIS 

32  49 

84  92 

74! 

7A 

GEORGE  E.  GRANTHAM 

HAMILTON  4  V 

*  0  ii 

HARR I S  | 

92  49 

8*  36 

ftftO 

c 

BLUE  SPRINGS  FARM 

HARALSON 

«V 

COWETA  « 

33  14 

64  34 

840 

c 

MRS.  RUTH  T.  GABLE 

STATION 

l     INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  t  ! 

LATITUDE 

LONGITUDE 

I 
P 
< 

n 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

i 
I 

PRECD? 

s 

E 

SPECIAL 

4193 

14 

14  21 

82  3* 

H 

SAMUEL  A.  vERNER 

*l  70 

9 

32  17 

R.  A*  MC  LENDON 

4206 

JEFF  DAVIS 

31  33 

mOOOROW  m.  BROWN 

HELEN  1  SE 

*2  10 

WHITE 

3 

1483 

7* 

COMER  La  VAND1VER 

HEMPTOWN  gap 

4243 

UNION 

7 

34  52 

64  07 

2090 

TVA-131 

627* 

T 

34  37 

63  4* 

7A 

HOMERVILLE   1  WSW 

6*29 

31  02 

6P 

UNION  BAG  CAMP  PAPER  CO 

4*2) 

9 

11  19 

C 

GA.  POWER  COMPANY 

JASPER   1  NNW 

PICKENS 

3 

1*69 

*P 

8A 

HOWARD  L.  DILBECK 

JASPER  2  W 

*651 

PICKENS 

9 

1*  28 

84  28 

1300 

c 

ALBERT  N.  NICHOLSON 

4*71 

1 

31  97 

c 

CITY  OF  JESUP 

M  ^ 

1 

11  29 

100 

SP 

BRUNS.   PULP  •  PAPER  CO. 

JOHN TOWN 

6618 

3 

c 

MISS  MAMIE  L.  f AUSETT 

JONESBORO 

» roo 

CLAYTON 

6 

33  31 

9)0 

6« 

CICERO  W.  SMINT 

JULIETTE 

6726 

» 

33  07 

373 

7A 

CLAUDE  SCOTT 

-80  I 

in 

34  47 

K INGSTON 

669* 

9 

•A 

SUSAN  MCD. 

694] 

14  42 

»P 

71 

C  H 

LA  FAYETTE  1  SE 

*«*■> 

WALKER 

630 

c 

SONNY  MUGGINS 

LA  GRANGE 

49*9 

TROUP 

9 

33  02 

85  02 

740 

BA 

C  H 

PAUL  B.  SMITH 

31*3 

OGLET  HORPE 

14 

3)  32 

83  07 

720 

84 

c 

SIDNEY  E.  STEVENS 

9102 

S3  36 

c 

corps  of  engineers 

14 

33  47 

HA 

JAMES  W.  BLACKWELL 

LITTLE  HIGHTOWER 

9242 

TOWNS 

7 

2200 

TVA-1S3 

LOUISVILLE 

531* 

JEFFERSON 

11 

337 

AP 

6P 

C  B 

NE5BIT  BAKER 

3)66 

9 

31  33 

7A 

H 

W.  ALEX  JERNIGAN 

539* 

STEWART 

3 

C  H 

^*»  3 

9 

32  42 

MIC 

HID 

C  HJ 

u.s.  meather  bureau 

MAR SHALL V I LLE 

5SS0 

MACON 

* 

32  27 

186 

5P 

SP 

CITY  OF  MARSHALLVlLLE 

MAYSVILLE 

3633 

JACKSON 

10 

3*  IS 

92C 

EARL  L.  SAILERS 

)*9< 

10 

32  31       63  13 

H 

DELMER  J.  DANIELS 

sail 

11 

32  241      62  04 

CITY  OF  METIER 

SI3I 

BA 

MRS.  t.   B.  KING 

Ml DV 1 LLE  EXP  STA 

BURKE 

!! 

32  33 

62  12 

26C 

6P 

SE  GA.  BRANCH  Exp.  STA. 

M 1 LL EDGE V 1 LLE 

5674 

BALDWIN 

:o 

13  OS 

63  13 

320 

7* 

7A 

M 

H.  LOUIS  hORNE 

'■HA? 

11 

32  48 

SP 

Sf 

H 

WALLACE  v.  EDENF IELO 

MlLLHAVEN  6  E 

9096 

14 

OLLIE  0.  CALVERT 

5*71 

33  47 

V  01 

INACTIVE  1/60 

MONTEZUMA  1  NE 

9  9  ^ 

MACON 

'I 

32  19 

37) 

|i 

H.  W.  COLLINS 

MONT ICELLO 

59|a 

JASPER 

33  18 

655 

'A 

H 

POSTMASTER 

60  <fl 

CALHOUN 

11  32 

5P 

H 

CALHOUN  PUB.  WKS.  CAMP 

MORGAN  5  NW 

CALHOUN 

31  16 

Clarence  w.  Cheney 

MOULTRIE  2  ESE 

*-8  7 

COLOU ITT 

it 

*P 

RADIO  STATION  *MTM 

MOUNT  VERNON   3  MNM 

6126 

WHEELER 

10 

32  12 

19! 

7A 

L.  G.  REYNOLDS 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Georgia  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Agricultural  Engineering  Building 
University  of  Georgia,   Athens,  Georgia,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this 

issue. 

Divisions,   as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  indicated ,   dimens lonal  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporat ion  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours 

ending  at  time  of  observation. 

Long-term  means  for  full  time  stations   (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.   S.   Weather  Bureau")   are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based 
on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations ;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Extremes  Table";   "Dally  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;   and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground;   Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time .     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight   saving  time . 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  those 

stat ions  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  "Hourly 

Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J     "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;   "Dally  Soil  Temperature"  Table; 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;   and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount   included  in  following  measurement ,   time  distr ibut ion  unknown . 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-cover^d  ground;   however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,   E.S.T.   of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY ,   and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25, 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,   D.   C.   for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local 
Climatological  Data  for  the  respective  stations,   obtained  as  indicated  above,   price  15  cents. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary).  Checks,  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25,  D.  C. 

USCOMM-WB-Asheville,  N.  C.   ---  6/30/61   —  850 


-  76  - 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

LUTHER  H.  HODGES,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

F.  W.  REICHELDERFER,  Chief 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


GEORGIA 


JUNE  1961 
Volume  65    No.  6 


ASHEVILLE:  1961 


GEORGIA  -  JUNE  1961 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:     99°  on  the  13+  at  3  stations 

Lowest  Temperature:     43°  on  the  1st  at  Blairsville  Exp  Sta 

Greatest  Total  Precipitation:     14.15  inches  at  Flat  Top 
Least  Total  Precipitation:     1.72  inches  at  Brunswick 

Greatest  One-Day  Precipitation:     6.29  inches  on  the  21st  at  Valdosta 

WB  AP 


-  78  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

GEORGIA 
JUNE  1961 


SnHea 

Temperature 

Precrp 

itation 

1  | 

<  i 

s  1 
<  s 

< 

e 

| 

1 

J  S 

HigSesr 

S 
a 

<z 
a 
« 

Q 

No.  of  Days 

1 

Departure 
From  Long 
Term  Means 

a 
o 

S 

a 

Snow,  Sleet 

No  ol  Days 

Man 

Mm 

i"! 

&  3 

J  c 

a 

1 

5 
© 

S 

5 

Q 

84 

»a 
"s 

»j 

Si 

8  S 

&i 

NORTHWEST 

LATOONA  DAM  2 

82.0 

61.2 

71.6 

90 

13+ 

54 

17 

10 

2 

0 

0 

0 

5.56 

.90 

21 

.0 

0 

1  3 

5 

0 

LHOUN  EXP  STATION 

8  3*5 

59.2 

71.4 

90 

30  + 

48 

J 

1 

3 

0 

0 

0 

2.10 

21 

.0 

0 

1  3 

7 

3 

RTERSV  i  LLE 

M 

49 

1 

0 

0 

0 

4.16 

1.00 

4 

.0 

0 

8 

4 

1 

OARTOWN 

85.0 

61.2 

73.1 

91 

14 

5  3 

5 

0 

0 

0 

3.65 

21 

.0 

0 

10 

2 

2 

LLAS   5  SE 

82.2 

61.0 

71.6 

91 

13+ 

53 

19 

16 

2 

0 

0 

0 

6.47 

1.35 

16 

.0 

0 

1  3 

S 

1 

LTON 

82.  4 

61.8 

72.1 

89 

13+ 

53 

18+ 

10 

0 

0 

0 

0 

7.11 

2.28 

21 

.0 

0 

11 

5 

2 

FAYETTE 

86.4 

61.8 

74.1 

92 

30+ 

53 

18+ 

0 

15 

0 

0 

0 

5.59 

1.90 

21 

ME 

86.  3 

62.0 

74.2 

- 

3.4 

92 

12 

54 

19 

1 

15 

0 

0 

0 

6.43 

2.34 

2.55 

21 

.0 

0 

9 

4 

2 

ME  WB  AIRPORT 

R 

83. A 

60.7 

72.1 

- 

90 

30  + 

52 

1 

5 

3 

0 

0 

0 

6.46 

2.39 

1  .  34 

26 

.0 

0 

10 

4 

3 

0 1 V I  S I  ON 

72,5 

4.7 

6.  38 

2.50 

.0 

NORTH  CENTRAL 

PHARETTA 

81  .8 

60.0 

70.9 

51 

19+ 

14 

0 

0 

0 

0 

5.99 

.0 

0 

1  2 

7 

0 

HENS 

83.0 

63.9 

73.5 

4.1 

91 

8 

54 

16 

3 

4 

0 

0 

0 

5.58 

1.57 

2.08 

21 

.0 

0 

6 

3 

2 

HENS   COL  OF  AGRI 

8A  .  9 

62.2 

73.6 

93 

10 

53 

1 6 

4 

1 1 

0 

0 

0 

4.50 

1.13 

24 

HENS  WB  AIRPORT 

84.  A 

63.2 

73.8 

- 

92 

12  + 

53 

16 

9 

11 

0 

0 

0 

4.94 

1.10 

1.22 

26 

.0 

0 

8 

5 

2 

LANTA  WB  AIRPORT 

R 

81.2 

64.2 

72.7 

- 

5*0 
5.0 

88 

1 2 

56 

16 

5 

0 

o 

o 

o 

7.38 

3.36 

2.03 

20 

3 

AIRSVILLE  EXP  STA 

79.1 

53.8 

66.5 

85 

43 

1 

31 

0 

0 

0 

0 

7.63 

3.76 

UE  RIDGE 

80.8 

56.8 

68.8 

87 

14+ 

45 

1 

11 

0 

0 

0 

0 

10.45 

2.42 

21 

.0 

0 

1  1 

10 

4 

WMERCE  1  NE 

84.1 

57.3 

70.7 

14+ 

8 

0 

0 

0 

2.37 

21 

.0 

0 

8 

4 

3 

HLONEGA 

80.  1 

58.5 

69.3 

5.3 

87 

13 

50 

19 

22 

0 

0 

0 

0 

10.47 

6.66 

3.65 

7 

.0 

0 

1  3 

4 

3 

[NESVILLE 

2.6 

12  + 

2 

0 

0 

0 

6.43 

2.40 

2.56 

21 

.0 

0 

9 

4 

1 

LEN  1  SE 

82.4 

57.1 

69.8 

90 

3 

46 

19 

13 

1 

0 

0 

0 

8.58 

2.90 

21 

.0 

o 

1 1 

7 

I 

SPER   1  NNW 

79.8 

59.8 

69.8 

87 

12 

51 

19 

12 

0 

0 

0 

0 

8.32 

2.00 

5 

.0 

0 

1  3 

6 

2 

NDER   1  SSE 

84.2 

60.2 

72.2 

92 

1 3 

51 

20+ 

9 

8 

0 

0 

0 

6.09 

1.95 

2 1 

3 

3 

DIVI SI  ON 

71.1 

5.0 

7.15 

3.20 

.  0 

NORTHEAST 

RLTON  BRIDGE 

5  •  8M 

59.7 

72  .  8M 

4.5 

94 

9 

47 

1 9 

13 

0 

0 

0 

1.02 

21 

.0 

0 

1 

AYTON   1  N 

81.1 

57.1 

69.1 

- 

2.9 

86 

11  + 

47 

1 

6 

0 

0 

0 

0 

9.45 

4.31 

2.65 

21 

•  o 

0 

13 

8 

2 

RNELIA 

82.2 

58.2 

70.2 

- 

4.4 

88 

12 

51 

19 

7 

0 

0 

0 

0 

10.02 

5.55 

3.30 

21 

.  0 

1  4 

CCOA 

84.2 

61.0 

72.6 

- 

4.3 

91 

12+ 

53 

18+ 

1 

7 

0 

0 

0 

8.03 

3.83 

3.28 

21 

.0 

0 

8 

3 

2 

SHINGTON 

83.7 

62.3 

73.0 

- 

5* 

93 

1 4+ 

52 

17+ 

9 

1  0 

0 

0 

0 

6.34 

2.68 

1.62 

16 

.0 

0 

10 

4 

2 

D I V  1  S 1  ON 

71.5 

4.8 

8.46 

4.33 

.0 

WEST  CENTRAL 

ENA  VISTA 

86. 3M 

64. 9M 

75. 6M 

9  3 

57 

19+ 

5 

10 

0 

0 

0 

3.89 

1.21 

20 

.0 

0 

6 

3 

2 

RROLLTON 

82.6 

59.8 

71.2 

90 

5+ 

53 

19+ 

6 

2 

0 

0 

0 

6.04 

1.78 

12 

.0 

0 

10 

4 

1 

LUMBUS  WB  AIRPORT 

R 

86.5 

65.1 

75.8 

3.2 

95 

12  + 

58 

1 9 

2 

15 

0 

0 

0 

4.32 

.37 

2.18 

20 

.0 

o 

5 

PERI MENT 

83.6 

63.6 

73.6 

92 

13 

53 

16 

12 

9 

0 

0 

0 

5.61 

2.83 

21 

.0 

0 

8 

4 

1 

EENVILLE  2  W 

85.7 

62.2 

74.0 

92 

11  + 

54 

16+ 

6 

1  l 

0 

0 

0 

6.36 

I 

IFF1N 

84.6 

64.1 

74.4 

93 

53 

16 

6 

w 

0 

0 

0 

5.95 

1.71 

.0 

o 

8 

3 

2 

GRANGE 

85.2 

63.0 

74.1 

95 

12 

56 

19 

5 

7 

0 

0 

0 

6.32 

3.09 

21 

.0 

0 

9 

5 

1 

RSHALLV I LLE 

96 

1  3+ 

17 

0 

0 

0 

1.30 

20 

.0 

0 

7 

2 

1 

WNAN 

84.9 

61  .9 

73.4 

- 

4.3 

91 

6+ 

54 

17+ 

6 

7 

0 

0 

0 

5.16 

1.18 

2.37 

21 

.0 

0 

8 

2 

1 

LBOTTON 

89 

3+ 

0 

0 

0 

0 

1.70 

21 

.0 

0 

6 

3 

2 

LLAPOOSA  2  NNW 

82.7 

58.3 

70.5 

- 

4.3 

89 

* 

49 

19+ 

5 

0 

0 

0 

0 

5.33 

1.59 

1.75 

24 

•  0 

0 

8 

S 

1 

OMASTON  2  S 

86.5 

61.0 

73.8 

94 

12  + 

53 

20 

4 

12 

0 

0 

0 

.0 

0 

ST  POINT 

86.0 

62.6 

74.3 

- 

92 

11  + 

57 

19+ 

2 

13 

0 

0 

0 

6.97 

3.38 

.0 

0 

7 

5 

2 

DIVISION 

73.7 

4.5 

5.34 

1.45 

.0 

CENTRAL 

LEY 

86.4 

62.0 

74.2 

54 

2 

0 

11 

0 

0 

0 

2.58 

.0 

0 

10 

I 

0 

V1NGTON 

84.0 

62.6 

73.3 

- 

4.9 

91 

1  3  + 

54 

19+ 

4 

.  ay 

0 

0 

0 

5.18 

1.40 

1.73 

21 

.0 

0 

9 

3 

1 

BL  1 N   3  S 

1.6 

98 

10+ 

5  5 

2  rj 

o 

o 

o 

.90 

1.75 

15 

9 

3 

STMAN   1  W 

87.3 

65.3 

76.3 

_ 

5.1 

98 

13 

56 

19 

3 

12 

0 

0 

0 

4.22 

.59 

.84 

28 

.0 

0 

7 

4 

0 

RSYTH   1  S 

85.8 

62.1 

74.0 

92 

1  3+ 

54 

19+ 

2 

11 

o 

o 

o 

3.81 

.90 

2 1 

.  0 

0 

RT  VALLEY  3  E 

87.8 

6  3.8 

75.8 

3.8 

97 

1 3 

55 

19 

5 

16 

0 

0 

0 

4.62 

.41 

1.66 

2 1 

.0 

o 

6 

3 

2 

WKINSVILLE 

88.0 

64.8 

76.4 

- 

3.9 

96 

12 

56 

19 

3 

15 

0 

0 

0 

2.54 

-  1.60 

.96 

27  • 

.0 

0 

6 

2 

0 

CON  WB  AIRPORT 

p 

88.1 

66  .  2 

77.2 

3.7 

96 

8 

1 9 

3 

17 

0 

0 

0 

.17 

2.04 

2 1 

.0 

0 

7 

2 

1 

INTYRE 

86.6 

62.1 

74.4 

95 

14  + 

51 

19 

10 

14 

0 

0 

0 

3.43 

1.30 

21 

.0 

0 

6 

2 

1 

LLEDGEVILLE 

5.0 

93 

14  + 

11 

0 

0 

0 

-  .70 

.80 

21 

.0 

0 

5 

2 

0 

NT ICELLO 

85.6 

64.4 

75.0 

9 

54 

16 

8 

11 

0 

0 

0 

2.58 

1.00 

21 

.0 

0 

5 

1 

1 

NDERSVILLE 

85.1 

64.6 

74.9 

92 

8  + 

53 

19 

5 

7 

0 

0 

0 

5.41 

1.10 

16 

.0 

0 

8 

5 

1 

LOAM 

85.9 

63.7 

74.8 

3.6 

94 

14  + 

53 

16 

5 

12 

0 

0 

0 

3.32 

-  .01 

.80 

21 

.0 

0 

9 

3 

0 

DIVISION 

75.3 

- 

4.2 

3.77 

.09 

.0 

EAST  CENTRAL 

PLING  1  NW 

86.5 

63.3 

74.9 

95 

1  4  + 

50 

19 

9 

13 

0 

0 

0 

4.38 

1.29 

2 1 

.0 

0 

7 

3 

1 

GUST A  WB  AIRPORT 

R 

87.2 

65.1 

76.2 

3.0 

96 

8 

52 

19 

1 

16 

0 

0 

0 

3.32 

-  .42 

1.32 

10 

.0 

0 

7 

2 

1 

OOKLE  T   1  w 

3.3 

98 

13 

1 7 

15 

0 

0 

0 

3.39 

-  .96 

.71 

21 

.0 

0 

10 

2 

0 

UISVILLE 

87.8 

63.8 

75.8 

4.4 

97 

14 

52 

19+ 

3 

19 

0 

0 

0 

2.44 

-  .90 

.70 

15 

.0 

0 

8 

2 

0 

See  Reference  Noies  Following  Siaiion  lnde» 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


GEORGI 
JUNE  196 

CONTINUED  _  .  


Tern 

peraluie 

recip 

itation 

o  E 

2  i 
<  S 

•  £ 

2  E 

<  s 

„ 

| 

S 
} 

o  5 

E  § 

f 

1 

| 

No.  of  Days 

3 

From  Long 
Term  Means 

Q 

6 

s 

Snow,  Sleet 

No  of  Days 

Ma« 

Mm. 

J 

tt 

i  8 

a 

s 

o 

i 

; 

3 

c 

ii 

a  i 

METIER 

89.7 

66.2 

78.0 

97 

13  + 

55 

17 

3 

19 

0 

0 

0 

5.57 

1.60 

29 

.0 

0 

8 

4 

2 

MILLEN 

88.4 

64.8 

76.6 

- 

4.2 

95 

13+ 

52 

19 

3 

16 

0 

0 

0 

3.69 

-  .65 

1  .20 

13 

.0 

0 

8 

2 

1 

NEWI NGTON   1  NW 

90.2 

64.4 

77.3 

97 

13+ 

52 

19 

0 

2  2 

o 

o 

o 

2.66 

1.09 

1  5 

.0 

0 

9 

1 

1 

SHAINSBORO 

86.5 

64.5 

75.5 

95 

6+ 

54 

19 

7 

12 

0 

0 

0 

4.26 

1.98 

27 

.0 

0 

8 

1 

1 

WARRENTON 

87.1 

63.7 

75.4 

- 

3.4 

93 

13+ 

53 

19 

3 

16 

0 

0 

0 

3.09 

.28 

1.47 

21 

WAYNESBORO  2  NE 

88.3 

64.3 

76.3 

95 

14  + 

53 

19+ 

1 

17 

0 

0 

0 

1  .76 

.65 

27 

.0 

0 

5 

1 

0 

D I V  t  S I  ON 

76.3 

3.8 

-  .28 

.0 

SOUTHWEST 

ALBANY 

89.3 

66.7 

78.0 

- 

3.6 

98 

10 

59 

18 

0 

18 

0 

0 

0 

4.39 

.40 

1.63 

21 

.0 

0 

9 

3 

1 

AHERICUS  *  ENE 

86.8 

64.0 

75.4 

- 

4.6 

96 

12 

56 

18 

5 

j  3 

0 

o 

4.42 

.15 

2.05 

21 

.0 

0 

7 

3 

1 

BA 1  NBR  I  DGE 

90.1 

65.5 

77.8 

2.9 

99 

13  + 

5  8 

1 

0 

18 

0 

0 

0 

3.75 

.78 

•  72 

1  5 

.0 

0 

9 

2 

0 

BLAKELY 

86.4 

66.  3 

76.4 

z 

3.9 

94 

11 

60 

18+ 

0 

5.69 

1.83 

1.36 

24 

CAIRO  2  NNW 

88.0 

65.7 

76.9 

96 

11 

57 

18 

0 

13 

0 

0 

0 

4.84 

.04 

1.49 

16 

.0 

0 

8 

3 

2 

CAMILLA 

89.8 

66.4 

78.1 

99 

12 

60 

16 

0 

20 

0 

0 

0 

7.08 

1 .50 

24 

.0 

0 

9 

8 

3 

COLOUI TT 

90.  1 

66.3 

78.2 

98 

13  + 

60 

1  8 

0 

22 

0 

0 

0 

7.34 

2.20 

20 

CUTHBERT 

88.6 

66.9 

77.8 

98 

12 

59 

18 

1 

14 

0 

0 

0 

4.02 

2.00 

20 

.0 

0 

6 

2 

2 

FORT  GAINES 

87.3 

65.7 

76.5 

3.8 

96 

12 

58 

1  9 

0 

12 

0 

0 

0 

7.03 

2.71 

3.40 

2  1 

.0 

0 

5 

4 

2 

LUMPKIN 

87.1 

66.5 

76.8 

97 

11 

58 

18 

2 

15 

0 

0 

0 

4.65 

1.33 

20 

.0 

0 

7 

4 

2 

MORGAN 

86.  1M 

63.  1M 

74. 6M 

93 

12  + 

57 

19 

0 

10 

0 

0 

0 

3.48 

1.05 

20 

.0 

0 

7 

3 

1 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

86. A 

65  .4 

75.9 

94 

11  + 

58 

19+ 

3 

11 

0 

0 

0 

5.87 

1.95 

20 

.  0 

THOMASV I LLE 

87.5 

66.  3 

76.9 

- 

3.0 

98 

11 

58 

16 

0 

12 

0 

0 

0 

3.97 

.51 

1  .40 

17 

.0 

0 

5 

3 

2 

THOMASV I LLE  WB  CITY 

88.9 

67.7 

78.3 

1.4 

97 

12+ 

58 

18 

0 

16 

0 

0 

0 

3.83 

-  1.02 

1.16 

22 

.0 

0 

7 

3 

1 

D I V I  S 1  ON 

77.0 

3.6 

5.03 

.67 

.0 

SOUTH  CENTRAL 

ALAPAHA  EXP  STATION 

M 

99 

12 

57 

1 

o 

o 

o 

4.60 

.46 

1.47 

21 

.0 

0 

6 

4 

2 

ASHBURN  1  S 

M 

64.8 

M 

54 

21 

0 

0 

0 

4.03 

1.07 

26 

.0 

0 

6 

4 

1 

COROELE  WATER  WORKS 

88  •  5M 

65  .  6M 

77.  1M 

97 

12 

56 

1  9 

2 

2.56 

•  82 

2 1 

DOUGLAS  2  NNE 

87.4 

65.1 

76.3 

96 

13+ 

56 

19 

4 

14 

0 

0 

0 

5.02 

1.07 

27 

.0 

0 

7 

5 

2 

F I TZGERALO 

38.5 

67.4 

78.0 

- 

2.8 

98 

12 

58 

19+ 

2 

1  5 

0 

0 

2.67 

-  .71 

.96 

21 

.  0 

0 

1 

96 

13 

1  7 

0 

0 

0 

.  0 

1  0 

6 

LUMBER  CITY 

89.2 

63.8 

76.5 

98 

14 

55 

19 

4 

1  9 

0 

0 

0 

1.93 

-  2.71 

.49 

21  + 

.0 

0 

7 

0 

MOULTRIE  2  ESE 

87.8 

65.4 

76.6 

4.3 

95 

12  + 

57 

1  6 

1 

12 

0 

0 

0 

4.67 

.58 

1.36 

21 

.0 

0 

8 

5 

NASHVILLE  5  SSE 

88.2 

65.5 

7  6. '9 

96 

13+ 

57 

19+ 

0 

I  5 

0 

0 

0 

2.91 

1.37 

21 

.0 

0 

5 

2 

QUI TMAN 

92. 3M 

M 

M 

98 

13+ 

5.31 

.38 

1.34 

20 

.0 

0 

7 

4 

TIFTON  EXP  STATION 

86.4 

66.7 

76.6 

- 

3.3 

96 

8 

59 

19+ 

2 

9 

0 

0 

0 

4.68 

.70 

1.96 

12 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 

88.7 

66.1 

77.4 

97 

12 

56 

18 

3 

I  s 

0 

0 

0 

8.08 

6.29 

21 

.0 

0 

5 

2 

VALDOSTA  *  NW 

89.1 

65.3 

77.2 

97 

11 

57 

18+ 

0 

19 

0 

0 

o 

4.49 

1.78 

21 

.0 

0 

7 

4 

u  I  V  1  b 1  UN 

76.9 

3.5 

4.39 

.05 

•  0 

SOUTHEAST 

ALMA  FAA  AIRPORT 

88.8 

65.2 

77.0 

98 

1 1 

53 

19 

4 

17 

0 

0 

0 

4.21 

1.76 

14 

.0 

0 

6 

2 

BLACK8EARD  ISLAND 

86.9 

68.7 

77.8 

96 

1  5 

57 

19 

2 

1  3 

0 

0 

0 

4.83 

1.38 

24 

.0 

0 

9 

4 

87.8 

69.9 

78.8 

2.2 

94 

24+ 

59 

18+ 

1 

c' 

1  .72 

-  3.37 

.48 

21 

.0 

0 

e 

0 

BRUNSWICK.  FAA  AIRPORT 

84.9 

69.3 

77.4 

92 

23+ 

59 

19+ 

1 

6 

0 

0 

0 

2 . 64 

.94 

1  4 

.0 

0 

: 

2 

CAMP  STEWART 

84.1 

65.7 

74.9 

92 

7  + 

56 

17 

6 

8 

0 

0 

0 

4.82 

1  .90 

27 

.0 

0 

s 

4 

FLEMING  EXP  STATION 

68.9 

63.9 

76.4 

98 

7 

53 

17 

4 

18 

0 

0 

0 

4.00 

2.37 

27 

.0 

0 

e 

2 

FOLKSTON  9  SW 

89.7 

66.4 

78.1 

98 

12 

59 

18+ 

0 

17 

0 

0 

0 

4.18 

1.32 

21 

.0 

0 

7 

4 

ULCNIIV  ILLt 

87.7 

66.3 

77.0 

3.0 

96 

13+ 

56 

17 

4 

:  6 

0 

0 

0 

3.45 

-  1.19 

.95 

30 

.0 

0 

7 

2 

JESUP  8  S 

88.9 

63.2 

76.1 

96 

13 

51 

19 

1 

-9 

0 

0 

0 

5.21 

2.07 

28 

.0 

0 

7 

3 

NAHUNTA 

89.0 

63.4 

76.2 

97 

13 

51 

1 

1 

18 

0 

0 

0 

3.86 

1.29 

21 

.0 

0 

7 

3 

SAPELO  ISLAND 

85. 2M 

69. 1M 

77. 2M 

93 

15+ 

56 

19+ 

5 

8 

0 

0 

0 

3.68 

1.05 

24 

.0 

0 

6 

3 

SAVANNAH  USDA  PLANT  GDN 

86.8 

64.4 

75.6 

3.0 

95 

12 

52 

19 

8 

13 

0 

0 

0 

4.74 

-  1.18 

1.72 

27 

.0 

0 

7 

3 

SAVANNAH  WB  AP  R 

87.9 

67.1 

77.5 

1.5 

96 

7 

57 

19+ 

4 

18 

0 

0 

0 

3.74 

-  1.43 

1.29 

26 

.0 

0 

6 

2 

SAVANNAH  BEACH 

84.9 

69.7 

77.  J 

93 

4 

60 

17 

1 

5 

0 

0 

0 

3.91 

2.14 

27 

.0 

0 

6 

2 

SURRENCY  2  WNW 

88.5 

63.7 

76.1 

96 

12  + 

54 

19 

2 

17 

0 

0 

0 

3.96 

2.03 

15 

.0 

0 

6 

2 

DIVISION 

76.9 

3.1 

3.93 

-  1.07 

.0 

See  Reference  Notes  col!owir.g  Siahon  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


GEOBCI* 
JUNE  1961 


Day  ol  Month 


To 

12  3 

4  5 

6 

7  1 

8  1 

9 

10  | 

11  1 

12 

13  1 

14  1 

IS 

16  1 

17  I 

18 

19 

20 

21 

22  1 

23 

24 

25  | 

26 

27 

28 

 *- 

29  ! 
 L 

30 

31 

EV1LLE 

2.62 

.09 

_ 

_  I 



— -im 

[RSVI LLE 

6.  33 

* 

•  0 

1 

* 

la  06 

.  2  S 

2.S2 

* 

*05 

97 

* 

96 

"10 

*06 

EY 

2.56 

.22 

.26 

.13 

.16 

.  14 

•  12 

.21 

•  62 

.31 

■  41 

PAHA  EXP  STATION 

4.60' 

.21 

.96 

.39 

.03 

1.47 

.30 

1.00 

MV 

4*39 

"ii 

■  37 

•OS 

02 

* 

1  63 
* 

_ 

* 

%a 

*  * 

•  10 

* 

.u  .< 

) TOON A  DAM  2 

5.56 

■  23 

•  02 

.86 

.65 

•  13 

•  19 

.24 

A  FAA  AIRPORT 

••21 

49 

04 

1  "  76 

23 

08 

40 

1*04 

*  1 7 

NARETTA 

5.99 

.15 

.30 

.10 

.67 

*02 

.08 

.91 

.55 

T 

.67 

■  63 

•09 

.10 

.51 

.25 

•  76 

HICUS  *  EHE 

••423 

.05 

.25 

T 

.05 

.31 

T 

2.05 

•  55 

•  IS 

T 

.06 

•  70 

.17 

.06 

IOCh 

•  21 

.0* 

- 

* 

T 

•  86 
* 

•  25 

.01 
* 

_ 

.07 

•  02 

.94 

30 

* 

06 

* 

* 

* 

24 

LING  1  NW 

*.3B 

.04 

* 

"  Hfl 

.51 

.48 

•  06 

IU**J  1  S 

60 

*  74 

•  43 

*  66 

•** 

1  07 

03 

MS 

5.5e 

!o8 

.05 

.60 

2.08 

•  38 

•  40 

1.55 

.40 

.04 

ENS  COL  OF  AGR1 

♦  .50 

.33 

.22 

.13 

.32 

•  97j 

1.13 

.20 

.83 

.22 

.15 

'NS  WB  A  |  RPOR  T 

4.941 

- 

T 

•  10 

•  07 

•  57 

.02 

.74 

1*03 

.  84 

•  19 

T 

1  ■  22 
* 

12 

* 

■  04 

1NSON   1  W 

4.20 

.40 

INT  A  BOLTON 

7.41 

•  14 

•  1 5 

.14 

•  57 

.15 

.57 

•  23 

•  64 

■  1  4 

*  *ei 

93 

1  20 

12 

24 

1  04 

*34 

1NTA  wb  airport 

It 

7.3»! 

T  .25 

•08 

T 

T 

.10 

.02 

T 

•  17 

.01 

.43 

.02 

T 

2.03 

1.27 

.85 

.05 

.02 

.94 

.06 

JSTA  H6  AIRPORT 

3.32 

1.32 

•  29 

T 

.02 

•  16 

.01 

T 

■  12 

•  06, 

.12 

•  34 

T 

.60 

•  08 

T 

1BR I OGt 

3.75 

.23* 

•  72 

.46 

•  06 

.46 

•  36 

.36 

•  67 

•  18 

.23 

L  GROUND 

5.52 

•  67 

* 

.23 

VERDALE 

B.16 

•  20 

•  37 

1  •  19 

•  13 

2  .50 

.04 

.04 

.16 

.47 

.29 

•  08 

U36 

.08 

•  12 

1.01 

•  10 

CKBEARD   I SLAND 

4.13 

•05 

■  15 

■  14 

.55 

•  07 

•42 

T 

.70 

.35 

1.38 

.27 

.66 

.  OS 

.04 

IRSVlLLE  EXP  STA 

7.43 

.02 

•  07 

1.53 

1.17 

.07 

.67 

.19 

1.61 

.21 

.03 

.69 

•  35 

.47 

.08 

.27 

CELY 

5.69 

T 

At 

•  91 

.47 

.01 

.01 

•04 

.01 

.57 

.69) 

l  .  *f> 

.57 

•  26 

T 

.18 

£  RIDGE 

10.45 

•  09 

.61 

.50 

•  65 

•  57 

1  .01 

•  1  7 

,04 

.55 

•  03 

1  .56 

70 

E  RIDGE   RESVR  DAM 

8.94 

.26 

..  t 

•  42 

.90 

■  10 

W6 

1  *04 

•  50 

1  .41 

1.37 

■03 

1  14 

•  42 

IAN 

5.67 

.16 

.03 

.02 

T 

T 

.06 

•  90 

2.4* 

.27 

.16 

.40 

.  BO 

.60 

SSTOWN  BALD 

7.21 

.08 

•  10 

•  27 

1.32 

.23 

1.01 

.22 

.02 

1,30 

.33 

•  03 

.68 

•42 

.90 

.13 

.17 

3.39 

•  09 

.  U 

.17 

.  38 

T 

•  04 

.71 

•  18 

38 

* 

* 

53 

24 

.13 

PJMIOC 

1.72 

.10 

OS 

01 

•  06 

02 

VSWICK  FAA  AIRPORT 

2.6* 

*09 

•  OA 

T 

*** 

•  02 

*46 

j 

16 

*67 

_ 

22 

*04 

1A  VISTA 

3.»9 

•  31 

.65 

.01 

.02 

1.21 

1.09. 

.08 

.20 

.27 

.05 

L.ER 

- 

- 

" 

- 

- 

~ 

" 

" 

_ 

-  1 

- 

L.ER  CREEK 

3.49 

2  63 
* 

51 

0  3 

* 

•  18 
* 

j 

181 

.05 

48 

* 

1  2ft 

* 

*0  2  NNW 

».8» 

•  02 

.09 

■40UN  EXP  STATION 

e.»o 

10 

10 

*  75 

.10 

*25 

68 

*65 

2  10 

1  35 

10 

1  *  37 

10 

ILLA 

7.08 

.24 

.60 

1.10 

.54 

.03 

.58 

.54 

1.50 

1  .  38 

•S3 

.04 

P  STEWART 

4.82 

T 

.30 

•  17 

T 

.10 

T 

.86 

T 

, .  90 

.52 

.14 

.63 

«.»8 

.18 

30 

* 

02 

* 

* 

* 

06 

•  51 

1.02 

05 

* 

46 

* 

2  - 

"  _ 

50 

* 

.TON  BRIDGE 

.0 

*  ,A 

" a? 

*  30 

09 

1ESVILLE 

6.56 

j  7 

1  ~1  9 

13 

02 

*65 

1  ".98 

"  76 

*09 

.05 

1*02 

"  50 

ROLL  TON 

6.04 

loi 

.01 

.37 

.11 

1.71 

.01 

.07 

.06 

.31 

.06 

.01 

.05 

.98 

.16 

.  86 

.32 

.31 

.54 

reus 

9.37 

.62 

.05 

.55 

1  .48 

.16 

1.16 

.25 

T 

2.03 

1.05 

.50 

.97 

.55 

TERSVI  LLE 

».lfc 

1.00 

50 

1(1 

.41 

.35 

•  751 

•  60 

45 

TERSV | LLE   3  SW 

4.84 

*  96 

02 

*f)9 

04 

13 

* 

__ 

01 

* 

74 

* 

21 

SI 

ftRTOWN 

7.23 

*09 

•  17 

!  35 

Ioe 

*  39 

•  10 

*48 

•  17 

3.65 

"  69 

*  13 

1.16 

TSWORTH 

7.48 

.26 

.57 

.73 

.05 

•  51 

.26 

■  35 

.08 

.15 

2.66 

.20 

.22 

.67 

.55 

CKAMAUGA  PARK 

5.72 

.27 

1.10 

.02 

.12 

.17 

.24 

.50 

.42 

•  07 

1.78 

■  54 

.46 

•OS 

'ST 

7.12 

.04 

•  21 

■  30 

1.22 

.40 

•  99 

.16 

2.23| 

.12 

.03 

•  60 

•  52 

•  18 

•03 

.07 

f TON   1  N 

9.45 

- 

1  .05 

•  04 

•  83 

.66 

•  02 

62 

* 

'ELAND 

7.77 

•03  1.09 

■  31 

1 10 

1.03 

•  32 

I  34 

^29 

.02 

7 

2.37 

*15 

•  22 

•  21 

.  b- 

I44 

T 

3U1  T  T 

7.34 

.23 

.13 

.46 

.47 

2.20 

1.64 

1.93 

.28 

JMBUS 

3.21 

.67 

2.64 

1.43 

.47 

JMBUS  HB  AIRPORT 

R 

4.32 

.17 

.08 

j 

2.16 

.61 

•  02 

T 

97 

, , 

04 

1ERCE   1  NE 

6.63 

* 

.  _  i 

* 

1.10 

* 

•  03 

CORD 

6.25 

* 

06 

T 

*05 

*04 

05 

1  *20 

2*  B6 

' !  S 

85 

*  25 

DELE  WATER  WORKS 

2.56 

.09 

.33 

.06 

.53 

.62 

.10 

•  10 

.04 

.47 

*ELIA 

10.02 

.25 

.50 

.30 

1.20 

.10 

.10 

.75 

.05 

3.30 

1.30 

.07 

.10 

1.15 

.25 

INGTON 

5.18 

09 

* 

47 

60 

* 

44 

.03 

1  .73 

63 

•  02 

.37 
* 

.13 

•29 

flNG  1  N 

5.84 

*30 

1  *07 

*  36 

RYVILLE  2  W 

8.05 

T 

04 

4fi 

86 

*  19 

*  4g 

09 

T 

T 

2*68 

*06 

1*14 

"08 

1*12 

MBERT 

4.02 

•03 

•02 

T 

.14 

.03 

T 

2.00 

1.13 

.24 

.27 

.16 

T 

LONEGA 

10.67 

1.33 

.30 

3.65 

■  44 

.05 

T 

.65 

•  12 

.20 

T 

2.21 

.21 

.23 

.34 

•  36 

T 

.28 

6.47 

A3 

_ 

03 

19 

* 

.1  1 
* 

.72 

•  *5 

* 

1.35 

T 

•  01 
* 

•  74 

•  12 

.45 

•  10 

•  93 

•  33 

TON 

7.11 

j 

•  0 

*  «A 

* 

* 

.18 

.  16 

_ 

* 

*04 

VI  LLE 

5.45 

*  37 

*06 

"  I  B 

1  *59 

•  90 

•  88 

SON 

6.34 

.06 

1.56 

•03 

.03 

1,75 

.35 

1.24 

.92 

.24 

.03 

.13 

50NVILLE 

6.52 

1.15 

•26 

.60 

.46 

.15 

.13 

.34 

1.90 

.46 

•  27 

.20 

.30 

.28 

L  POST  OFFICE 

12.21 

.53 

•  11 

•  89 

•  09 

1  .78 

.98 

■  06 

■  34 

.39 

1.67' 

.44 

•  10 

.64 

.63 

2*94 

.35 

tort  own  i  wsw 

4.41; 

•  4 

ALSONV I LLE  3  W 

8.00 

T 

1 ,35 

.51 

•  25 

•  12 

T 

T 

•  OS 

2.59 

1.73 

.04 

.52 

•06 

•  78 

T 

SLAS  2  NNE 

5.02 

T 

.95 

■  31 

T 

.52 

T 

T 

1.051 

.67 

1.07 

.07 

T 

•" 

iLASVl  LLE 

7.95 

•  29 

•  19 

1.0! 

.21 

•  08 

■  G5 

.61 

.05 

1.46 

.04 

.96 

.62 

•  34 

4.88 

1.73 

.10 

•  50 

.60 

.15 

•  07 

•  62 

.42 

.34 

.35 

.IN   3  S 

4.78 

* 

* 

* 

.11 

THAN  1  W 

♦  .22 

* 

T 

1  *47 

*  59 

08 

02 

*04 

"  74' 

79 

•  3C 

•  64 

.03 

ERTON 

7.04 

.60 

1-10 

1.40 

2.47 

.24 

.24 

.60 

.39 

MAY 

11.60 

.02 

.29 

.26 

1.59 

.38 

■  32 

.55 

.44 

.03 

3.20 

1.96 

•  13 

.76 

.16 

RY 

3.25 

•  0* 

•  05 

•  12 

•  08 

T 

•  51 

.10 

1*19 

.03 

.05 

.68 

.22 

•  SO 

.02 

1.12 

■  46 

ER I  ME  NT 

5.61 

•  02 

01 

* 

T  ^ 

•  10 

.06 

•01 

RMOUNT 

7.55 

.35 

*26 

•  26 

1 1 10 

2  *  63 

*76 

*71 

8>51 

•  24 

[GERALD 

2.67 

.05 

.05 

.45 

.03 

•40 

.96 

T 

.40 

.28 

•05 

T  TO** 

16.15 

.51 

•  35 

.05 

2*45 

.28 

.30 

1.16 

.74 

.08 

5.35 

1.36 

.  I  B 

1.00 

•  44 

MING  EXP  STATION 

6.00 

•03 

•  12 

•  06 

r 

•  61 

2.37 

.19 

.02 

.03 

ICS  TON   J  SSH 

3.80 

•  35 

•  10 

.  6C 

.60 

.35 

KSTON  9  SW 

4.18 

06 

50 

T2 

"  1  0 

1  20 

1  •  32 

*06 

SYTM  1  S 

3.81 

.10 

.58 

•  If 

.70 

.10 

.10 

.68 

.90 

.08 

.39 

.06 

T  GAINES 

7.08 

.34 

.55 

T 

T 

3.40 

2.09 

.70 

T  VALLEY   3  £ 

4.42 

.03 

T 

•  12 

T 

.  76 

■  04 

T 

.03 

1.66 

1.56 

. .  . 

•  29 

.12 

3.68 

•  09 

•  0 

*  \ 

2*35 

•  78 

4E&V  1  LLE 

6.43 

.13 

* 

"  56 

04 

"o2 

*66 

T 

- 

T 

2  *56 

79 

.  - 

26 

•  48 

•  49 

T 

SON 

3.80 

.90 

T 

.30 

.50 

T 

.90 

.63 

T 

T 

•  40 

•  17 

NNVILLE 

3.43 

•  18 

•  05 

.48 

T 

.17 

T 

.35 

■  85 

T 

.42 

T 

.93 

T  ROCK 

3.80 

nil 

* 

1.96 

1  ■  59 

•  13 

■  64 

•  04 

3.24 

, - 

05 

•  70 

ENVILLE   2  W 

6.36 

•  35 

;FIN 

3.95 

.18 

.01 

.03 

T 

T 

T 

.47 

.06 

•01 

2,78 

1.03 

•  17 

.42 

.69 

.10 

CINSVILLE 

2.36 

.20 

T 

t 

.16 

T 

■  90 

.20 

T 

.10 

7 

EN  1  SE 

8.58 

.51 

14 

.  ? 

.29 

■  76 

2  .90 

*  08 

.45 

•  82 

•20 

■  29 

.0* 

>TOwn  gap 

7.2* 

.30 

* 

•  AO 

*  " 

•  IS 

.06 

•  56 

•  20 

•  02 

fASSEE 

3.36 

.12 

"  85 

*  1  0 

126 

06 

0) 

*57 

•  41 

.66 

*08 

.10 

ERVILLE   3  WSW 

6.09 

•  62 

.26 

.81 

.24 

.69 

1  .40 

.14 

.19 

.95 

.63 

*CR   I  NNW 

8.32 

2.00 

.  - 

•  AO 

•  43 

.66 

VIS 

5.21 

.63 

.01 

.19 

.27 

•02 

1.05 

•  47 

2.07 

.02 

■SBORO 

8.48 

•  23 

.92 

1.07 

.37 

.06 

.02 

2.50 

2.16 

•  38 

■05 

•  45 

.05 

ICTTE 

2.90 

.46 

.38 

1.12 

.20 

•34 

-10 

> INGTON 

6.76 

■  36 

.60 

1.69 

.20 

.50 

•  54 

.06 

.07 

1.55 

.33 

■  64 

IS  TON 

3.72 

.29 

.66 

.26 

2.35 

1.13 

.23 

rAYETTE 

5.59 

.02 

T 

1 

■  03 

•  90 

•  32 

.18 

■  50 

.10 

.12 

1.90 

.03 

•  64 

.50 

.35 

■RANGE 

6.32 

•  53 

.22 

•  20 

.10 

.01 

.23 

.05 

.07 

3.09 

.61 

•01 

.60 

.60 

INGTON 

3.30 

.20 

.16 

.27 

.80 

.75 

.80 

.30 

;olnton 

6.06 

.31 

.42 

.16 

.12 

1.28 

■  04 

1  .66 

.30 

•  30 

.13 

.06 

•  47 

.25 

.27 

SVILLE 

2.44 

.05 

.21 

•  70 

•  10 

.20 

.29 

.10 

•09 

.33 

•  IS 

Sm  rw6jnrBCi  not**  lollowing  Suiion  lnd*i 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


station 

Tol 

1    |    2    |  3 

4  | 

5  j 

g 

7  | 

3  | 

g 

10 

1 J 

12 

13  | 

14  | 

15 

16  1 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23  |  24 

25  | 

26  J 

27 

2el 

29  | 

30 

LUMBER  CITY 

]  .93 

.04 

•  49 

•  14 

•  04 

■  1$ 

o  \ 

.49 

•  22 

•  20 

.16 

LUMPKIN 

4.65 

*  1  1 

* 

,88 

**A 

"  iA 

1.17 

MACON  WB  AIRPORT  R 

3*92 

•  16 

•  03 

•  07 

*Z 

2.04 

•  14 

T 

MAR  SMALL V  I L  L  E 

3*61 

46 

01 

A 

1  * 

.32 

10 

45 

"59 

•  30 

*  * 

MAYSV | LLE 

6*03 

T 

•  02 

.06 

T 

T 

T 

•  56 

2.9b 

1.65 

.17 

.04 

.64 

•  73 

MC  INTYRE 

3. A3 

•  31 

• 

• 

1.30 

•  55 

.47 

*?a 

MET  TER 

T 

.03 

■  25 

•  4>3 

.  50 

.04 

■  08 

T 

.60 

•  3 1 

•  10 

•  07 

.06 

1.30 

1  .60 

MIDVILLE 

.97 

•  12 

.27 

T  ^ 

•  06 

MlLLEOGCVILLE 

2.57 

*09 

75 

*28 

*03 

* 

.80 

*  35 

T 

:» 

3.69 

.08 

.18 

1.20 

.03 

.07 

.18 

.13 

•  32 

.17 

.31 

.04 

MlLLHAVEN  8  E 

2.33 

.19 

•  25 

.22 

.03 

.05 

.02 

•  33 

"°i 

.16 

"n* 

•  12 

MONTEZUMA  1  NE 

4.32 

•  02 

1.77 

*  13 

1*03 

MONT  I  CELLO 

2.58 

•  06 

•  01 

•  03 

1.00 

.12 

.04 

MORGAN 

3.A8 

.43 

'  1 1 

.67 

*  10 

05 

*45 

* 

MORGAN  5  NW 

6.51 

.08 

•oe 

.35 

.05 

2.60 

1*07 

.S3 

1 .45 

MOULTRIE  2  E5E 

A. 67 

•  18 

.  *>t. 

•  1  7 

•  06 

i  i 

'  All 

*  a  j 

1.36 

•  50 

.65 

"a* 

MOUNT   VERNON   3  WNW 

5.61 

.56 

NAHUN  TA 

•  1  3 

.11 

•  01 

.27 

T 

.02 

1.29 

•  02 

•  62 

NASHVILLE   5  SSE 

2.91 

T 

•  06 

•  17 

22 

90 

1.37 

02 

06 

.11 

9.92 

1.25 

.22 

•  25 

1  .35 

1.17 

4.05 

!o3 

•  10 

.64 

.31 

NEWINGTON  1  NW 

2*88 

•  03 

•  35 

•  03 

1.09 

•  10 

"no 

.36 

* 1 A 

.12 

.15 

•  08 

NEW NAN 

5.16 

■  28 

•  22 

.04 

•  02 

•  39 

•  03 

.08 

2.37 

.69 

•  01 

•*? 

N 1 C  K A JACK  GAP 

•  04 

.80 

1*25 

•  04 

•  45 

.15 

.57 

.17 

.1* 

1.27 

.24 

noontootla  creek 

9.60 

.90 

1.20 

1.50 

*90 

1*60 

20 

110 

1.80 

* 

NORCROSS  4  N 

5.52 

.58 

•  20 

.11 

.40 

.52 

2.04 

.36 

.22 

•  02 

.76 

.11 

PATTERSON 

3.61 

•  22 

*  i5 

* 

09 

* 

•  75 

•  37 

L.09 

.0  3 

* 

PLAINS  SM  GA  EXP  STA 

5.87 

■  01 

.87 

•  06 

•  84 

n! 

.68 

.17 

PRE  ST ON 

2.98 

* 

44 

Of. 

• 

.12 

•  42 

.08 

OUI THAN 

5.31 

• 

45 

1  *34 

•  95 

*0( 

.021 

23 

RESACA 

8.89 

T 

.01 

T 

1.55 

.12 

'  .at. 

1.10 

.02 

.92 

.18 

T 

T 

2.31 

.25 

.48 

.72 

.69 

T 

•  53 

R I NGGOLO 

9.20 

.23 

.47 

.72 

•  70 

•  04 

•  12 

1  .67 

.04 

•  *6 

.50 

*  *B 

*ti 

1.54 

*Ih 

T 

.39 

RISING  FAWN 

6.95 

T 

•  21 

■ 

•  zc 

T 

■  °^ 

1.16 

*OH 

.96 

*A< 

*to 

.02 

ROME 

•  69 

•  02 

•  02 

•  02 

• 

ni 

_ 

2.55 

* 

.20 

ROME  WB  AIRPORT  R 

6.46 

.01 

T 

.08 

.02 

.35 

■ 

.26 

* 

*  18 

86 

1.27 

1    32  *0J 

1*34 

SANDERSVILLE 

5.41 

.48 

.54 

.06 

.05 

1.10 

.09 

.  76 

.51 

.26 

.79 

.45 

SAPELO  ISLAND 

3.68 

•  91 

05 

20 

.0* 

SAVANNAH  USDA  PLANT  GON 

4.74 

.  |  8 

T 

*  AO 

•  41 

.13 

1.72,  1.08 

•  01 

SAVANNAH  WB  AP  R 

* 

•  82 

.  j  e 

.46 

T 

.  1  5 

■29 

1  .  29 

.»e 

.02 

•  06 

savannah  beach 

3*91 

.01 

•  20 

•  20 

.70 

18 

09 

0' 

•  29 

08 

2.16 

SI  LOAM 

3.32 

T 

.16 

•  10 

.32 

.58 

.03 

.03 

•  80 

•  22 

.30 

.02 

.55 

.11 

.08 

SPARTA  2  NNW 

2.77 

1.03 

.08 

.04 

.81 

.13 

■  24 

.26 

STANLEY  GAP 

12.66 

.04 

•  37 

2.41 

•  13 

2.00 

•  35 

•  16 

2.97 

1  .44 

•04  *1( 

■  86 

.80 

.85 

•  to 

"  A3 

STILLMORE 

7.43 

1  •  62 

•  26 

*** 

•  3t 

• 

•  45 

.37 

2.69 

SUCMES 

9.88 

.45 

•  50 

•  49 

•  90 

*67 

*75 

4.60 

51 

49 

.35 

.10 

* 

A3 

.02 

SUMMERV I LLE 

6.09 

.57 

•  16 

•  32 

■  54 

•  11 

•  26 

•  16 

.05 

•  20 

1.59 

•  02 

.84 

1.11 

.16 

SURRENCY  2  WNW 

3.96 

.  34 

•  07 

2.03 

"ft1 

.14 

1.10 

.12 

.02 

•  13 

SWA  I NSBORO 

4.26 

•  40 

.48 

1.98 

.02 

SWEET  GUM 

.03 

•  04 

•  12 

•  58 

•  04 

•  55 

•  94 

•  06 

1.83 

*  *9 

.77 

.53 

.09 

■  02 

TALBOTTON 

4.48 

•  20 

*87 

1.70 

i  .08 

TALLAPOOSA  2  NNW 

5.33 

•  22 

T 

T 

T 

.09 

T 

.61 

T 

.69 

.75 

1.7! 

.42 

.55 

.25 

TAYLORSVILLE 

6.56 

•  50 

.66 

•  05 

•  91 

T 

•  32 

•  72 

•  04 

•  02 

T 

.57 

.  77 

•  92 

.  18 

■  26 

THOMASTON  2  S 

- 

.04 

.32 

.86 

•  09 

•  70 

.75 

TMOMASV I LLE 

3.97 

T 

•  16 

•  36 

1  .40 

.80 

1.20 

.02 

.03 

ThOMASVILLE  WB  CITY 

3.83 

T 

T 

.16 

T 

T 

.75 

T 

•  87 

1.16 

.03 

.37 

.26 

.03 

TIFTON  EXP  STATION 

4.68 

.08 

1.96 

.14 

1*14 

.55 

.66 

.15 

TITUS 

7.04 

•  02 

.05 

.59 

1.21 

•  42 

.83 

.24 

•  12 

•  02 

1*41, 

■  38 

•  0! 

•  44 

.43 

•  77 

.06 

TOCCOA 

8.03 

.24 

.04 

•  03 

•  11 

.02 

■  01 

.38 

•  40 

3.28 

2  .46 

•  06 

T 

•  27 

.73 

T 

TRAY  MOUNTAIN 

11.95 

.67 

.23 

•  60 

•  02 

•  04 

.64 

6.02 

1.16 

•  42 

.95 

1.20 

TUNNEL  HILL 

7.48 

.26 

.01 

.59 

1.37 

.15 

1  .36 

.10 

.03 

•  21 

.26 

1.40 

•  01 

.29 

.01 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 

8.08 

.01 

.11 

T 

•  03 

.07 

.35 

.36 

T 

T 

6.29 

•  69 

T 

T 

.07 

.08 

VALDOSTA  *  NW 

4.49 

T 

T 

■  10 

.48 

•  52 

.52 

T 

.72 

i  .  TB 

.37 

WALESKA 

5.31 

.13 

.10 

.36 

.50 

.06 

.17 

.34 

1.25 

.41 

1.03 

•08 

.32 

.49 

.0  5 

WARRENTON 

3.09 

.08 

.16 

T 

.07 

.70 

1.47 

.15 

.08 

.28 

.10 

WASHINGTON 

6.34 

.18 

.03 

.92 

1*62 

T 

.69 

1.13 

.47 

•  33 

.43 

.2  2 

.12 

WAYNESBORO  2  NE 

1.76 

•  10 

.07 

.13 

•  41 

.40 

•  65 

WEST  POINT 

6*97 

.12  .01 

.04 

•  66 

.05 

1.13 

.10 

T 

.08 

3.20 

•  «3 

.09 

.06 

.78 

T 

WINDER   1  SSE 

6.09 

•  27 

•  18 

.37 

1.30 

.26 

.06 

1.29 

•  41 

WOODBURY 

4.50 

.02 

.03 

■  20 

•  02 

.03 

.12 

T 

.07 

2.84 

.17 

T 

.45 

.55 

T 

WOODSTOCK 

5.51 

.20 

•  07 

.28 

.65 

.07 

.03 

1  .34 

1.04 

.76 

.09 

.21  »03 

.40 

.32 

YOUNG  HARRIS 

6.68 

.07 

•  26 

.01 

.84 

.06 

T 

.16 

.42 

.08 

.01 

.01 

T 

.79 

.09 

•  OA 

•  69 

.32 

.32 

1.74 

.  74 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 


Wind  speed 

m.  p.  h 


Relative    humidity  averages 
percent 


Number  of  days  with  precipitation 


Station 

Prevailing 

Percent  oi  i 
time  from 
prevailing 

01 

. 

> 
< 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  ol 
fastest  mile 

1:00  a 
EST 

0  H 
0  w 
..  Ed 
r~ 

1:00  p 
EST 

7:00  p 
EST 

Trace 

01-  09 

Ol 

I 

0 

Ol 
Ol 
f 
O 
to 

1  OO-l  99 

200 
and  over 

Total 

Percent  of 
possible 

ATHENS  WB  AIRPORT 

W 

12 

6.1 

35++ 

SE 

23 

87 

90 

59 

66 

3 

3 

3 

3 

2 

0 

14 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

w 

15 

9.3 

29++ 

NW 

23 

85 

86 

64 

70 

5 

7 

4 

2 

2 

1 

21 

56 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

sw 

12 

6.1 

46+f 

NNE 

11 

87 

89 

53 

62 

4 

4 

5 

1 

1 

0 

15 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

6.7 

23++ 

SSE 

20 

89 

58 

62 

3 

3 

2 

2 

0 

1 

11 

MACON  WB  AIRPORT 

wsw 

12 

8.0 

32 

E 

20 

84 

89 

50 

59 

1 

4 

5 

1 

0 

1 

12 

64 

ROME  WB  AIRPORT 

93 

57 

1 

4 

6 

1 

3 

0 

15 

SAVANNAH  WB  AIRPORT 

SW 

IS 

8.1 

38 

SW 

15 

89 

89 

54 

71 

4 

4 

4 

1 

1 

0 

14 

65 

THOMASVILLE  WB  CITY 

7 

2 

4 

2 

1 

0 

16 

$*•  fsletenc*  nolo*  !ollow>ntf  Sunon  M*t 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 


Season  of  1960  -  1961  GEORGIA 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Long-term 

means 
July-June 

VILLE 

2  S 

V 

0 
0 

AHA   EXP  STATION 

0 

NY 

TOONA   DAM  2 

FAA  AIRPORT 
ARETTA 
1CUS  <•  ENE 

T 

T 

1.9 

T 

T 

0 
1.5 

I  NG 

URN  1  S 
NS 

NS  COL  OF  AGR1 

T 

1.0 

T 

0 
1.0 

NS  WB  AIRPORT 

NTA  BOLTON 
NTA  WB  AIRPORT 
STA  WB  AIRPORT 

T 

T 
T 

1 .0 

.1 

.2 

T 

T 
T 

T 
T 

1.0 

0 
.1 
.2 

STA 

bo  i  rific 

OK  1  UuC 

GROUND 
ERDALE 

KBEARD  ISLAND 

T 

- 

T 

0 
0 

RSVILLE  EXP  STA 
ELY 

RIDGE 
AN 

HCLET   1  W 

1.5 

3.0 

T 

T 

T 
T 

T 

SWICK 

SWICK   FAA  AIRPORT 

A  VISTA 

ER 

ER  CREEK 

T 

0 
0 
T 

0  2  NNN 

OUN   EXP  STATION 
LLA 

STEWART 
ON 

1.9 

0 
1.0 

0 

0 
1.9 

TON  BRIDGE 

OLL  TON 
ERS 

ERSVILLE 

T 

T 
T 

.8 

T 

T 
T 

ERSVILLE  3  SW 

SWORTH 
TON   1  N 
ELAND 

T 

1.5 

1.0 
1.5 

- 

T 
T 

1.5 
1.5 

UITT 

HBUS   WB  AIRPORT 
IERCE  1  NE 
ORD 

T 
T 

T 

T 

0 
T 
T 

>ELE  WATER  WORKS 

NGTON 
IING  1  N 
YVILLE   2  W 

.8 

1  .0 

T 

0 
.8 
1.0 

IBERT 

AS  9  SE 
ON 

MLLE 

T 
T 

.9 

T 
T 

T 
T 

T 

.9 

ON 

ORTOWN    1  WSW 
1LSONVILLE    }  W 
.LAS   2  NNE 

T 

0 

0 
T 
0 

RSVILLE 

IN  3  S 
HAN   1  W 
"RTON 

0 
0 

JAY 

miMENT 
■MOUNT 
!  GERALD 

.5 

T 

T 

.9 

IING  EXP  STATION 
tSTON   3  SSW 
-STON  •>  SW 
>YTH  1  s 
1  GAINES 

T 

T 

T 
0 

1   VALLEY   3  E 
KLIN 
1ESVILLE 
>ON 

INV1LLE 

T 

T 
T 

T 

.1 

T 

T 
1.1 

ROCK 
REV  «  NE 
MVILLE  2  w 
FIN 
LTON 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

Season  of  I960  -  1961 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

HART WE  LL 
HAWK  1 NSV 1 LLE 
HELEN   1  SE 
HOHERV I LLE    3  WSW 
JASPER    1  NNW 

- 

1.0 

.5 

T 

T 

- 

- 

- 

_ 

0 

JESUP  8  S 
JONESBORO 
JUL  I ETTE 
KINGSTON 
LA  FAYETTE 

T 

- 

2.0 
T 

T 

T 

2.0 
T 

LA  GRANGE 
LEXINGTON 
L I NCOLNTON 
LOUISVILLE 
LUMBER  CITY 

LUMPK I N 

MACON  WB  AIRPORT 
MARSHALLV I LLE 
MAYSV I LLE 
MC  INTYRE 

T 
T 

.6 

.6 

METTER 
M I DV I LLE 

MIDVILLE   EXP  STA 
M I LLEDGEV I LLE 
MILLEN 

T 

T 

0 

MILLHAVEN   6  E 
MONTEZUMA   1  NE 
MONT 1CELLO 
MORGAN 
MORGAN  5  NW 

0 

0 
0 

MOULTRIE   2  ESE 
MOUNT   VERNON   3  WNW 
NAHUNTA 

NASHVILLE    5  SSE 
NEWINGTON   1  NW 

T 

0 
0 

T 

NEWNAN 

NORCROSS   4  N 
PATTERSON 

PLAINS   SW  GA   EXP  STA 
PRESTON 

T 

.5 
T 

T 

.5 

T 

QUITMAN 

RESACA 

ROME 

ROME   WB  AIRPORT 
SANDERSV I LLE 

T 
T 
T 

.3 
1.0 
1.1 

T 
T 
T 

T 
T 
T 

.  3 
1.0 
1.1 

SAPELO  ISLAND 
SAVANNAH  USOA   PLANT  GDN 
SAVANNAH   WB  AP 
SAVANNAH  BEACH 
SI  LOAM 

T 
T 

0 
T 
T 
0 

SPARTA   2  NNW 
STILLMORE 
SUMMERV 1 LLE 
SURRENCY   2  WNW 
SWAINSBORO 

T 

1.0 

T 

T 

0 
1.0 

TALBOTTON 
TALLAPOOSA   2  NNW 
TA YLORSV I LLE 
THOMASTON   2  S 
THOMASV I LLE 

0 

THOMASV I LLE   WB  CITY 
T 1  ETON   EXP  STATION 
TOCCOA 

VALOOSTA  WB  AIRPORT 
VALOOSTA   4  NW 

T 
T 

2.1 

.5 

0 
0 
2.6 
T 
T 

WALESKA 
WARRENTON 
WA  SH I NGTON 
WAYCROSS 
WAYNESBORO  2  NE 

2.0 

2.0 
0 

WEST  POINT 
WINDER   1  SSE 
WOODBURY 
WOODSTOCK 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
JUNE  1961 


Day  Of  Month 

■ 

Station 

■ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

— 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

LEY 

80 

76 

74 

~" 82" 

89 

MIN 

56 

54 

56 

60 

61 

60 

64 

66 

65 

64 

66 

67 

6/ 

63 

69 

58 

59 

60 

58 

60 

62 

66 

67 

70 

67 

60 

61 

62 

62.0 

A  PAHA   E  XP   STATI ON 

MIN 

57 

62 

60 

66 

60 

62 

65 

65 

66 

66 

65 

69 

6  9 

BANY 

86 

80 

69 

73 

89 

MIN 

61 

63 

67 

63 

65 

64 

67 

68 

71 

70 

69 

70 

70 

73 

68 

62 

59 

60 

66 

67 

65 

68 

66 

6  1 

70 

67 

68 

69 

68 

66.7 

LA TOON A   DAM  2 

85 

83 

64 

76 

79 

80 

78 

64 

M1N 

55 

62 

61 

61 

65 

64 

61 

63 

67 

67 

65 

65 

64 

65 

67 

55 

55 

55 

60 

62 

59 

58 

61 

60 

61 

58 

60 

62 

65 

61.2 

MA  FAA  AIRPORT 

89 

94 

95 

90 

95 

92 

88 

r6 

64 

79 

90 

68  ( 

MIN 

57 

58 

62 

62 

62 

68 

65 

68 

66 

65 

69 

72 

71 

73 

69 

58 

S3 

64 

68 

67 

67 

70 

66 

66 

67 

6  6 

68 

66 

65.2 

PHARET  T A 

85 

87 

86 

87 

88 

8* 

89 

88 

87 

85 

82 

62 

85 

MIN 

55 

57 

59 

60 

65 

62 

57 

64 

65 

65 

64 

63 

65 

65 

65 

52 

53 

51 

60 

60 

60 

55 

60 

59 

62 

61 

63 

61 

62 

60.0 

ER1CUS  4  ENE 

MAX 

90 

92 

91 

93 

93 

94 

9  5 

94 

89 

92 

93 

96 

95 

93 

82 

74 

62 

69 

MIN 

61 

62 

63 

64 

62 

63 

62 

65 

68 

68 

67 

67 

67 

70 

68 

56 

5  7 

63 

63 

62 

64 

64 

65 

65 

67 

66 

67 

65 

64.0 

PLING  1  NW 

86 

91 

92 

95 

91 

95 

95 

95 

■<i 

8  6 

64 

78 

75 

87 

83 

MIN 

59 

64 

65 

63 

62 

65 

62 

69 

67 

67 

67 

65 

65 

70 

66 

55 

50 

58 

65 

67 

62 

63 

6  i 

68 

66 

68 

65 

60 

63.3 

H8URN   1  S 

MIN 

6  0 

60 

67 

62 

65 

66 

66 

69 

69 

61 

69 

69 

69 

71 

7' 

65 

60 

56 

55 

54 

66 

67 

66 

66 

67 

66 

67 

69 

66 

64.8 

MENS 

5  6 

73 

66 

76 

79 

70 

73 

83 

82 

75 

76 

78 

84 

MIN 

61 

64 

62 

64 

66 

67 

64 

68 

68 

70 

66 

68 

69 

70 

69 

54 

59 

56 

56 

62 

64 

64 

60 

62 

64 

63 

65 

66 

63 

64 

63.9 

uCkC    l~(\t      nc     1,1;  1 

88 

68 

71 

79 

82 

69 

77 

87 

MIN 

58 

62 

62 

61 

65 

66 

61 

64 

65 

67 

63 

65 

68 

68 

68 

53 

58 

55 

55 

60 

63 

62 

59 

60 

63 

63 

64 

63 

62 

61 

62.2 

MENS  tfB  A  I R PORT 

87 

62 

68 

78 

61 

69 

77 

69 

83 

75 

7? 

80 

83 

87 

MIN 

59 

65 

63 

62 

65 

67 

64 

68 

66 

68 

66 

67 

70 

69 

57 

5  j 

58 

55 

58 

61 

64 

64 

60 

62 

64 

64 

65 

6  5 

63 

64 

63.*2 

LANTA  WB  AIRPORT 

8  7 

85 

66 

84 

84 

87 

87 

88 

86 

87 

82 

71 

64 

75 

79 

67 

78 

82 

82 

78 

70 

78 

78 

8 1 

63 

61.2 

MIN 

62 

62 

62 

65 

68 

67 

63 

69 

66 

66 

68 

67 

69 

68 

70 

58 

57 

64 

66 

63 

61 

63 

64 

65 

64 

64 

64 

65 

64.2 

GUSTA  HB  AIRPORT 

91 

90 

91 

92 

95 

96 

93 

91 

90 

70 

71 

82 

75 

89 

89 

8  7.2 

MIN 

57 

63 

63 

66 

66 

67 

63 

69 

70 

70 

67 

68 

70 

72 

70 

57 

52 

60 

67 

71 

65 

65 

66 

68 

68 

67 

67 

62 

65.1 

1 NBR I DGE 

92 

93 

95 

95 

95 

98 

94 

99 

99 

87 

89 

89 

77 

91 

90 

MIN 

58 

62 

65 

60 

63 

61 

63 

63 

69 

69 

70 

70 

69 

71 

6  0 

59 

65 

67 

68 

68 

65 

65 

65 

68 

67 

66 

68 

65 

65.5 

ACKBEARD   1 SLANO 

MAX 

63 

83 

87 

95 

94 

92 

89 

91 

90 

91 

90 

93 

90 

92 

96 

93 

82 

85 

85 

MIN 

66 

63 

65 

67 

67 

71 

71 

75 

70 

73 

70 

71 

72 

73 

70 

58 

57 

65 

67 

71 

69 

70 

73 

68 

71 

71 

70 

69 

68.7 

AIRSVlLLE  EXP  STA 

83 

81 

83 

80 

60 

68 

73 

76 

79 

80 

79 

79 

84 

79.1 

MIN 

A3 

46 

48 

55 

60 

56 

5  5 

56 

57 

59 

58 

59 

58 

57 

61 

53 

54 

45 

49 

54 

56 

48 

51 

SI 

55 

56 

56 

51 

56 

53.8 

AKELY 

84 

85 

69 

?2 

70 

83 

85 

88 

85 

66 

86 

83 

67 

87 

89 

86.4 

MIN 

60 

63 

65 

64 

63 

64 

62 

68 

69 

71 

72 

70 

72 

73 

72 

66 

62 

60 

62 

65 

68 

64 

67 

65 

66 

68 

67 

63 

67 

66.3 

JE  ridge 

82 

86 

69 

68 

75 

76 

74 

75 

77 

78 

73 

83 

78 

60 

82 

86 

85 

80.6 

MIN 

95 

46 

53 

57 

62 

58 

60 

59 

61 

62 

62 

60 

61 

59 

61 

i  i 

33 

52 

58 

59 

60 

50 

58 

53 

55 

55 

57 

59 

56 

56.8 

30K.  l,  E  T   1  W 

89 

92 

91 

92 

74 

63 

75 

82 

78 

80 

86 

89 

87 

91 

92 

87 

6  9 

64 

65 

67.9 

MIN 

58 

62 

63 

68 

66 

68 

66 

70 

66 

66 

70 

68 

73 

70 

70 

61 

33 

58 

57 

64 

66 

69 

68 

64 

67 

67 

68 

67 

69 

68 

65.8 

tmswicK 

94 

91 

92 

91 

89 

91 

92 

91 

8. 

69 

76 

62 

80 

79 

89 

91 

94 

91 

86 

86 

65 

86 

87 

87.8 

MIN 

66 

66 

67 

70 

72 

71 

71 

72 

72 

74 

74 

74 

75 

75 

70 

59 

62 

68 

70 

71 

70 

71 

79 

73 

73 

70 

71 

70 

69.8 

■JNSWICK  FAA  AIRPORT 

MAX 

80 

84 

92 

91 

88 

86 

87 

89 

86 

8  5 

90 

90 

89 

68 

89 

69 

68 

73 

79 

90 

92 

85 

86 

83 

64 

84  V 

MIN 

70 

66 

68 

70 

72 

72 

72 

72 

74 

74 

71 

74 

75 

67 

71 

61 

59 

65 

71 

72 

70 

71 

72 

73 

73 

72 

71 

71 

69.8 

LNA  VISTA 

MAX 

88 

88 

88 

90 

92 

91 

92 

91 

90 

93 

93 

92 

92 

89 

89 

76 

62 

79 

76 

86 

83 

65 

69 

86  3 

MIN 

63 

63 

64 

64 

60 

66 

65 

68 

67 

67 

67 

68 

69 

70 

66 

57 

62 

65 

63 

65 

65 

66 

65 

68 

68 

71 

61 

64.9 

IRO   2  NNW 

MAX 

88 

90 

91 

92 

92 

93 

93 

96 

95 

95 

88 

84 

89 

74 

89 

88 

85 

69 

88 

67 

88  0 

MIN 

58 

61 

66 

63 

63 

63 

66 

65 

69 

68 

69 

70 

69 

71 

70 

57 

62 

65 

68 

63 

64 

68 

65 

60 

67 

67 

68 

65.7 

.HOUN   EXP  STATION 

MAX 

87 

90 

81 

85 

87 

88 

6  7 

89 

90 

86 

83 

89 

84 

88 

86 

75 

74 

90 

MIN 

46 

52 

58 

6". 

63 

60 

60 

60 

61 

64 

62 

66 

62 

65 

65 

57 

55 

64 

59 

55 

55 

60 

it 

56 

60 

6  - 

60 

57 

59.2 

4ILLA 

93 

95 

95 

91 

81 

73 

78 

89 

86 

9o 

90 

88 

87 

90 

69.6 

MIN 

61 

62 

63 

62 

65 

64 

67 

62 

70 

71 

70 

71 

70 

67 

71 

60 

61 

67 

67 

65 

67 

65 

67 

69 

67 

69 

70 

69 

66.4 

At*  STEWART 

MAX 

81 

89 

91 

90 

88 

91 

88 

86 

70 

61 

?2 

73 

75 

87 

83 

63 

84.1 

MIN 

60 

64 

65 

65 

66 

67 

70 

70 

65 

68 

70 

69 

70 

70 

68 

57 

64 

62 

64 

66 

64 

68 

6  6 

64 

68 

68 

70 

68 

65.7 

tLTON  BR IDGE 

MAX 

91 

90 

90 

89 

89 

91 

93 

94 

91 

92 

90 

9  3 

93 

92 

86 

63 

72 

80 

84 

70 

85 

87 

85 

85 

86 

7  9 

82 

64 

05  6 

MIN 

58 

54 

67 

56 

62 

62 

57 

57 

60 

64 

61 

62 

67 

65 

66 

64 

47 

S3 

62 

61 

52 

62 

61 

64 

65 

66 

50 

59.7 

IROLLTON 

MAX 

88 

87 

88 

90 

90 

83 

83 

86 

86 

86 

66 

87 

66 

87 

83 

7t 

65 

83 

67 

MIN 

53 

55 

55 

58 

66 

62 

56 

61 

63 

66 

64 

63 

65 

64 

6  8 

56 

53 

62 

63 

59 

54 

61 

63 

60 

it 

61 

59.6 

ETERSVILLE 

MAX 

91 

90 

8  6 

89 

80 

85 

65 

83 

90 

MIN 

49 

61 

59 

59 

56 

57 

60 

69 

55 

5S 

5V 

50 

it 

55 

60 

>ARTOWN 

6  6 

88 

90 

85 

87 

87 

6* 

6f 

76 

78 

85 

85 

74 

82 

86 

89 

85.0 

MIN 

54 

57 

58 

61 

6B 

63 

60 

66 

64 

68 

68 

66 

64 

66 

69 

56 

52 

64 

64 

59 

56 

61 

60 

61 

56 

it 

60 

62 

61.2 

YTON   1  N 

86 

86 

85 

82 

78 

83 

6  5 

85 

64 

6  ) 

86 

83 

85 

84 

81 

61 

/  g 

7  i 

74 

81 

81 

76 

82 

77 

7f 

82 

85 

61.1 

MIN 

47 

53 

53 

60 

59 

60 

56 

56 

60 

61 

60 

62 

61 

60 

64 

51 

51 

54 

59 

61 

55 

53 

5> 

58 

61 

51 

57 

59 

57.1 

OUITT 

93 

91 

9C 

7S 

87 

90 

90. 1 

MIN 

61 

63 

65 

62 

65 

63 

6  5 

65 

66 

ro 

70 

69 

70 

73 

70 

60 

6  3 

65 

64 

6! 

61 

65 

66 

69 

67 

6f 

69 

68 

66.3 

UM8US  WB  AIRPORT 

MAX 

90 

90 

90 

93 

93 

93 

93 

92 

92 

93 

95 

95 

93 

90 

85 

76 

65 

90 

MIN 

59 

59 

62 

61 

62 

67 

63 

65 

71 

68 

69 

70 

70 

72 

70 

bJ 

60 

59 

it 

64 

68 

61 

61 

68 

61 

69 

67 

6< 

67 

66 

65.1 

IMERCE   1  NE 

MAX 

66 

88 

90 

65 

84 

87 

8  9 

90 

67 

91 

90 

90 

90 

91 

90 

16 

70 

65 

MIN 

54 

52 

51 

56 

63 

60 

54 

56 

63 

63 

60 

61 

62 

62 

65 

53 

57 

46 

41 

51 

64 

it 

61 

55 

56 

64 

63 

6i 

54 

57 

57.3 

DELE   MATER  HORKS 

MAX 

90 

91 

91 

93 

93 

93 

95 

94 

94 

91 

95 

97 

9S 

94 

92 

76 

67 

79 

61 

82 

80 

89 

89 

89 

89 

84 

66 

66 

69 

86.5 

MIN 

60 

64 

67 

63 

64 

63 

64 

69 

72 

70 

69 

69 

68 

73 

71 

62 

59 

57 

56 

65 

66 

65 

66 

66 

66 

66 

66 

67 

66 

65.6 

Mel  i  a 

MAX 

87 

87 

66 

S3 

83 

85 

67 

87 

84 

66 

67 

88 

87 

87 

87 

87 

65 

76 

81 

76 

72 

81 

80 

8u 

83 

8b 

76 

76 

77 

65 

62.2 

MIN 

55 

56 

56 

63 

62 

61 

58 

62 

63 

64 

63 

62 

62 

64 

64 

52 

53 

55 

51 

55 

55 

57 

54 

52 

65 

55 

58 

62 

38 

60 

58.2 

INGTON 

MAX 

88 

88 

89 

69 

89 

89 

89 

90 

88 

91 

86 

91 

91 

89 

86 

76 

6b 

76 

?2 

76 

76 

82 

66 

84 

82 

76 

77 

76 

62 

66 

84.0 

MIN 

59 

60 

62 

62 

66 

66 

61 

66 

65 

67 

64 

66 

66 

66 

68 

54 

56 

56 

54 

62 

64 

61 

59 

61 

63 

66 

64 

67 

64 

62 

62.6 

Reference  Notes 


Following  Station  Index 

85  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Station 

Day  Of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

s 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

CUTH8ERT 

MAX 

91 

91 

92 

93 

95 

95 

95 

93 

91 

95 

96 

98 

95 

92 

89 

82 

67 

81 

80 

75 

85 

87 

88 

87 

89 

88 

84 

87 

87 

89 

88.6 

MIN 

63 

67 

67 

67 

65 

66 

69 

69 

70 

69 

70 

71 

70 

72 

71 

66 

60 

59 

61 

64 

67 

65 

66 

65 

69 

68 

70 

66 

69 

67 

66  •  9 

DAHLONEGA 

MAX 

93 

85 

85 

85 

83 

81 

84 

85 

85 

82 

86 

86 

87 

86 

85 

82 

58 

65 

75 

80 

66 

78 

80 

79 

80 

83 

67 

79 

79 

83 

80.1 

MIN 

51 

57 

57 

63 

62 

61 

56 

63 

62 

62 

61 

62 

63 

62 

66 

52 

52 

55 

50 

55 

56 

60 

55 

55 

57 

59 

60 

60 

58 

62 

58.5 

DALLAS   5  SE 

MAX 

87 

87 

88 

87 

86 

86 

86 

89 

08 

86 

87 

91 

91 

87 

87 

82 

58 

64 

78 

80 

70 

80 

81 

84 

84 

81 

67 

79 

82 

64 

82.2 

MIN 

55 

60 

60 

60 

65 

64 

60 

65 

65 

66 

65 

64 

65 

64 

67 

54 

54 

56 

53 

62 

62 

60 

57 

62 

59 

64 

59 

59 

62 

63 

61.0 

DAL  TON 

MAX 

86 

89 

88 

88 

87 

87 

89 

87 

88 

86 

87 

86 

89 

83 

87 

85 

64 

70 

78 

83 

69 

74 

82 

76 

82 

84 

69 

80 

84 

86 

82.4 

MIN 

53 

57 

58 

66 

66 

62 

61 

66 

66 

65 

66 

68 

65 

67 

72 

57 

57 

53 

54 

61 

63 

59 

66 

62 

60 

61 

55 

59 

63 

67 

61.8 

DOUGLAS   2  NNE 

MAX 

83 

89 

90 

90 

92 

93 

94 

95 

93 

93 

92 

96 

96 

94 

91 

85 

76 

64 

77 

82 

75 

80 

85 

66 

89 

90 

88 

88 

88 

67 

87.4 

MIN 

58 

60 

62 

65 

62 

66 

67 

69 

67 

66 

68 

66 

72 

69 

70 

67 

60 

58 

56 

60 

62 

64 

66 

69 

66 

68 

68 

66 

68 

69 

65.1 

DUBLIN  3  S 

MAX 

92 

95 

95 

96 

95 

97 

98 

98 

95 

97 

96 

97 

96 

94 

68 

79 

85 

80 

73 

78 

86 

90 

89 

90 

91 

88 

88 

90 

89.9 

MIN 

69 

71 

70 

68 

70 

71 

73 

74 

72 

70 

71 

70 

70 

59 

57 

55 

60 

65 

66 

67 

59 

68 

68 

71 

70 

67 

67 

65 

67.3 

EASTMAN   1  H 

MAX 

86 

90 

89 

89 

94 

95 

94 

96 

95 

92 

93 

96 

98 

95 

91 

86 

66 

70 

78 

81 

74 

79 

85 

87 

87 

88 

89 

85 

86 

84 

87.3 

MIN 

59 

64 

63 

65 

64 

65 

63 

70 

68 

67 

68 

68 

69 

71 

71 

60 

59 

56 

56 

64 

66 

66 

68 

66 

66 

68 

67 

66 

67 

66 

65.3 

EXPERIMENT 

MAX 

86 

84 

86 

86 

90 

90 

90 

90 

88 

88 

90 

91 

92 

90 

91 

88 

60 

64 

77 

80 

70 

79 

83 

84 

84 

81 

77 

80 

85 

86 

63.6 

MIN 

63 

62 

60 

63 

65 

68 

62 

69 

68 

70 

65 

68 

68 

67 

68 

53 

54 

57 

56 

63 

64 

61 

61 

6<* 

66 

67 

64 

65 

65 

63 

63.6 

FITZGERALD 

MAX 

89 

90 

92 

94 

96 

95 

97 

97 

93 

91 

96 

98 

96 

93 

88 

77 

66 

77 

80 

79 

78 

87 

90 

89 

89 

91 

86 

86 

87 

89 

06.5 

MIN 

61 

64 

68 

68 

66 

70 

70 

70 

69 

70 

69 

72 

71 

73 

71 

65 

60 

56 

58 

66 

67 

67 

68 

69 

69 

70 

68 

68 

68 

68 

67.4 

FLEMING  EXP  STATION 

MAX 

85 

91 

92 

96 

96 

95 

96 

95 

93 

94 

96 

93 

96 

94 

92 

75 

69 

77 

83 

82 

79 

88 

90 

92 

91 

91 

88 

85 

86 

66 

88.9 

MIN 

54 

56 

60 

61 

64 

69 

64 

72 

63 

65 

68 

71 

66 

72 

68 

63 

53 

54 

55 

61 

67 

70 

65 

63 

62 

64 

66 

68 

67 

66 

FOLKSTON   9  SW 

MAX 

88 

93 

93 

95 

95 

95 

96 

91 

95 

95 

96 

98 

97 

89 

89 

88 

70 

78 

84 

81 

78 

86 

90 

93 

96 

93 

83 

89 

88 

90 

89.7 

MIN 

59 

60 

63 

63 

65 

69 

67 

68 

65 

67 

69 

70 

70 

69 

67 

70 

62 

59 

62 

66 

69 

69 

67 

70 

70 

67 

69 

65 

69 

68 

66.4 

FORSYTH   1  S 

MAX 

87 

89 

89 

90 

90 

90 

92 

91 

90 

92 

90 

91 

92 

90 

88 

78 

68 

77 

82 

78 

80 

84 

85 

87 

84 

84 

80 

84 

84 

87 

85.8 

MIN 

58 

61 

61 

62 

64 

65 

60 

61 

66 

68 

64 

61 

67 

68 

66 

54 

57 

57 

54 

59 

60 

62 

60 

6  3 

63 

66 

62 

66 

64 

64 

62.1 

FORT  GAINES 

MAX 

89 

90 

91 

95 

92 

95 

93 

92 

87 

92 

95 

96 

95 

90 

84 

85 

70 

80 

75 

70 

84 

85 

89 

89 

87 

85 

84 

87 

88 

85 

a  1.1 

MIN 

62 

63 

67 

65 

65 

64 

64 

68 

68 

69 

69 

69 

69 

71 

69 

70 

60 

59 

58 

64 

68 

62 

66 

6*. 

67 

68 

69 

63 

67 

65 

65.7 

FORT   VALLEY   3  E 

MAX 

91 

92 

92 

92 

94 

94 

96 

95 

93 

92 

96 

96 

97 

93 

90 

71 

62 

78 

84 

73 

83 

86 

90 

89 

89 

88 

83 

85 

83 

88 

B7.a 

MIN 

58 

60 

61 

61 

61 

62 

60 

67 

68 

68 

67 

68 

67 

69 

69 

58 

58 

58 

55 

63 

65 

64 

63 

66 

66 

68 

67 

67 

66 

65 

63.8 

GAINESVILLE 

MAX 

88 

88 

88 

85 

87 

88 

89 

90 

87 

88 

89 

90 

89 

88 

82 

78 

67 

78 

81 

76 

72 

82 

82 

82 

83 

78 

79 

80 

85 

88 

8  i  .6 

MIN 

59 

61 

61 

66 

65 

65 

61 

67 

66 

65 

67 

67 

68 

67 

67 

53 

56 

56 

55 

60 

63 

60 

58 

61 

60 

61 

63 

64 

62 

65 

62.3 

GLENNVILLE 

MAX 

88 

90 

91 

93 

92 

94 

94 

94 

92 

92 

96 

94 

96 

92 

89 

74 

66 

76 

81 

77 

79 

86 

89 

90 

91 

90 

86 

85 

86 

89 

a  7.7 

MIN 

59 

62 

66 

67 

66 

68 

68 

71 

66 

68 

70 

69 

70 

71 

68 

64 

56 

57 

57 

66 

66 

70 

66 

67 

67 

68 

68 

69 

66 

68 

66.3 

GREENVILLE  2  u 

MAX 

88 

89 

90 

92 

92 

86 

92 

90 

92 

90 

92 

88 

91 

90 

87 

76 

62 

79 

S3 

82 

80 

83 

87 

86 

67 

78 

81 

82 

86 

90 

65.7 

MIN 

54 

63 

62 

63 

64 

66 

64 

65 

68 

65 

65 

65 

66 

65 

67 

54 

55 

56 

58 

62 

63 

58 

60 

63 

60 

65 

63 

62 

62 

62 

62.2 

GRIFFIN 

MAX 

88 

88 

88 

92 

91 

87 

91 

89 

89 

91 

92 

93 

92 

91 

86 

74 

63 

78 

82 

7-4 

73 

82 

86 

85 

80 

77 

80 

84 

85 

88 

64.6 

MIN 

62 

65 

65 

65 

66 

68 

64 

69 

67 

69 

67 

67 

68 

68 

b8 

53 

56 

58 

58 

63 

63 

61 

63 

63 

66 

66 

63 

65 

64 

64 

64.1 

HAWKINSVILLE 

MAX 

89 

91 

92 

93 

93 

94 

95 

94 

91 

93 

95 

96 

95 

92 

90 

76 

65 

79 

82 

78 

86 

86 

89 

85 

86 

90 

83 

86 

84 

89 

88.0 

MIN 

57 

60 

62 

62 

63 

62 

63 

69 

69 

69 

67 

68 

68 

70 

70 

60 

59 

59 

56 

64 

66 

66 

68 

62 

67 

68 

67 

68 

68 

67 

64.8 

HELEN   1  SE 

MAX 

89 

89 

90 

84 

81 

86 

86 

87 

83 

85 

87 

88 

88 

88 

85 

68 

67 

78 

82 

68 

77 

84 

82 

82 

85 

81 

78 

78 

82 

85 

62.4 

MIN 

48 

52 

52 

62 

63 

57 

54 

59 

60 

63 

60 

60 

60 

59 

65 

52 

56 

56 

46 

53 

60 

62 

51 

53 

55 

59 

62 

60 

55 

60 

57.1 

HOMERV I LLE   3  WSW 

MAX 

88 

91 

92 

91 

93 

92 

94 

92 

92 

92 

95 

95 

96 

91 

88 

87 

73 

76 

81 

78 

81 

88 

90 

92 

92 

90 

87 

88 

88 

88 

08.7 

MIN 

54 

55 

58 

59 

58 

63 

66 

62 

65 

62 

65 

62 

62 

68 

66 

69 

60 

55 

55 

62 

62 

65 

63 

69 

62 

63 

64 

65 

61 

61 

62.0 

JASPER    1  NNW 

MAX 

85 

85 

86 

85 

82 

84 

85 

85 

79 

85 

85 

87 

84 

83 

81 

69 

65 

73 

78 

66 

76 

78 

77 

79 

80 

70 

78 

79 

80 

84 

79.  a 

MIN 

53 

59 

57 

63 

63 

62 

58 

64 

64 

63 

63 

65 

62 

66 

67 

55 

55 

56 

51 

56 

62 

59 

54 

59 

58 

60 

60 

61 

59 

61 

59. a 

JESUP  S  S 

MAX 

88 

92 

92 

94 

93 

95 

95 

93 

91 

91 

95 

94 

96 

95 

92 

82 

69 

76 

82 

81 

78 

88 

89 

91 

92 

92 

87 

87 

87 

90 

88.9 

MIN 

55 

54 

56 

60 

60 

64 

62 

65 

62 

66 

66 

69 

68 

71 

67 

66 

58 

57 

51 

61 

67 

68 

64 

66 

62 

64 

67 

68 

67 

66 

63.2 

LA  FAYETTE 

MAX 

91 

90 

91 

90 

91 

92 

91 

91 

90 

90 

90 

92 

92 

88 

88 

77 

73 

eu 

85 

79 

77 

83 

78 

83 

87 

78 

84 

86 

90 

92 

86.4 

MIN 

53 

58 

61 

67 

67 

62 

63 

67 

69 

67 

66 

66 

65 

70 

65 

58 

58 

53 

55 

62 

65 

58 

56 

56 

58 

64 

55 

59 

64 

66 

6  1.8 

LA  GRANGE 

MAX 

89 

89 

90 

92 

94 

88 

90 

6V 

87 

89 

90 

95 

91 

89 

86 

75 

63 

79 

83 

77 

78 

83 

87 

86 

80 

78 

80 

85 

85 

88 

83.2 

MIN 

60 

61 

61 

62 

64 

68 

62 

67 

66 

67 

66 

66 

67 

66 

68 

57 

57 

57 

56 

63 

63 

61 

60 

64 

66 

67 

63 

60 

62 

62 

63.0 

LOUISVILLE 

MAX 

90 

90 

90 

90 

92 

94 

94 

96 

90 

91 

91 

95 

95 

97 

90 

75 

66 

75 

82 

77 

78 

86 

90 

94 

88 

91 

88 

66 

82 

90 

87.8 

MIN 

52 

62 

65 

65 

65 

67 

67 

69 

67 

68 

67 

67 

68 

64 

67 

56 

57 

54 

52 

60 

64 

66 

63 

63 

67 

67 

67 

67 

66 

63 

63.8 

LUMBER  CITY 

MAX 

88 

90 

93 

93 

95 

97 

95 

97 

97 

94 

92 

96 

96 

98 

94 

90 

70 

64 

79 

83 

77 

81 

88 

91 

91 

93 

90 

88 

87 

88 

8  9.2 

MIN 

57 

58 

60 

61 

62 

63 

62 

65 

66 

65 

65 

67 

69 

70 

69 

68 

61 

58 

55 

56 

64 

67 

65 

68 

64 

67 

67 

65 

65 

66 

63.1 

LUMPKIN 

MAX 

90 

92 

92 

93 

93 

95 

94 

95 

93 

96 

97 

91 

93 

90 

86 

78 

65 

80 

78 

69 

82 

85 

86 

86 

84 

86 

83 

83 

86 

90 

87.1 

MIN 

64 

65 

66 

67 

68 

67 

67 

68 

69 

70 

70 

70 

71 

71 

70 

63 

60 

58 

62 

64 

67 

63 

66 

65 

69 

68 

69 

65 

65 

67 

66.5 

MACON  W6  AIRPORT 

MAX 

91 

92 

92 

93 

95 

95 

95 

96 

93 

91 

93 

95 

95 

92 

90 

75 

65 

79 

82 

74 

82 

87 

90 

89 

88 

89 

82 

86 

67 

90 

68.1 

MIN 

62 

65 

63 

65 

65 

65 

64 

71 

71 

72 

68 

69 

70 

71 

71 

58 

58 

59 

56 

65 

67 

66 

66 

68 

68 

70 

69 

70 

67 

66 

66.2 

MARSHALLVILLE 

MAX 

90 

91 

92 

93 

94 

94 

96 

96 

92 

95 

93 

96 

96 

93 

77 

64 

79 

62 

80 

82 

86 

91 

88 

88 

86 

82 

86 

64 

90 

80.2 

MIN 

61 

63 

66 

65 

63 

65 

63 

69 

69 

69 

68 

67 

68 

69 

56 

54 

59 

56 

63 

65 

65 

65 

67 

69 

66 

67 

67 

67 

60 

64.5 

HC  INTYRE 

MAX 

86 

89 

90 

90 

93 

93 

93 

94 

93 

91 

92 

94 

95 

95 

91 

89 

62 

64 

77 

82 

75 

80 

85 

89 

83 

85 

85 

91 

88 

85 

OO.  0 

MIN 

56 

57 

58 

59 

60 

57 

59 

66 

68 

66 

64 

66 

65 

67 

70 

56 

57 

57 

51 

61 

66 

66 

59 

67 

68 

64 

62 

66 

62 

62 

62.1 

METTER 

MAX 

91 

93 

93 

96 

96 

97 

96 

97 

96 

94 

95 

96 

97 

94 

91 

74 

68 

78 

84 

82 

81 

88 

91 

91 

90 

92 

89 

86 

87 

89 

89.7 

MIN 

60 

59 

66 

68 

68 

68 

67 

71 

69 

69 

69 

68 

71 

71 

68 

62 

55 

59 

57 

65 

67 

69 

68 

63 

67 

68 

68 

67 

69 

69 

66*2 

M I LLEDGEV I LLE 

MAX 

85 

88 

90 

89 

90 

92 

92 

93 

93 

89 

90 

92 

92 

93 

91 

89 

60 

65 

76 

82 

74 

81 

86 

87 

86 

85 

88 

82 

83 

85 

85.6 

MIN 

57 

59 

60 

61 

63 

62 

62 

64 

67 

68 

65 

68 

69 

68 

70 

55 

57 

58 

53 

57 

61 

65 

60 

63 

65 

66 

67 

68 

67 

63 

63.0 

MILLEN 

MAX 

89 

91 

91 

93 

95 

95 

94 

95 

94 

94 

94 

94 

95 

94 

92 

74 

67 

79 

75 

83 

81 

87 

9U 

89 

88 

92 

86 

86 

86 

88 

88.4 

MIN 

56 

61 

61 

61 

65 

65 

64 

67 

68 

69 

68 

68 

69 

69 

72 

6U 

58 

57 

52 

65 

67 

69 

65 

64 

66 

69 

68 

67 

65 

66 

64.8 

MONTI  CELLO 

MAX 

86 

89 

89 

89 

89 

91 

92 

92 

97 

90 

92 

93 

93 

92 

92 

90 

60 

70 

77 

82 

70 

80 

85 

88 

87 

85 

81 

80 

82 

85 

85.6 

Mil. 

60 

65 

64 

67 

65 

69 

63 

68 

bb 

69 

65 

66 

69 

69 

68 

54 

55 

58 

58 

62 

65 

63 

63 

64 

66 

67 

66 

67 

65 

64 

64.4 

MORGAN 

MAX 

87 

88 

88 

90 

90 

91 

92 

91 

89 

92 

93 

93 

91 

90 

85 

83 

71 

76 

76 

73 

83 

83 

86 

84 

86 

87 

85 

65 

89 

86.1 

MIN 

59 

58 

63 

58 

66 

60 

62 

61 

65 

66 

67 

66 

66 

69 

68 

67 

59 

57 

59 

62 

65 

61 

64 

61 

64 

60 

66 

65 

65 

63.1 

MOULTRIE  2  ESE 

MAX 

89 

90 

91 

92 

93 

93 

95 

94 

93 

91 

92 

95 

94 

88 

89 

65 

68 

74 

80 

75 

78 

88 

89 

89 

89 

88 

88 

86 

88 

89 

87.6 

MIN 

59 

59 

66 

62 

63 

64 

67 

68 

66 

67 

66 

68 

69 

71 

69 

65 

6J 

57 

58 

65 

66 

64 

65 

68 

70 

67 

65 

67 

67 

72 

65.4 

NAHUNTA 

MAX 

88 

92 

92 

93 

93 

94 

94 

89 

93 

93 

96 

95 

97 

90 

90 

65 

67 

77 

83 

79 

80 

89 

90 

93 

94 

91 

86 

89 

87 

90 

89.0 

MIN 

51 

56 

59 

59 

61 

65 

63 

66 

64 

65 

65 

70 

68 

70 

65 

65 

60 

57 

54 

61 

67 

65 

66 

68 

65 

64 

66 

65 

68 

63 

63.4 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
JUNE  1961 


Day 

OI  Month 

• 

01 

Station 

4 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

s 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

NASHVILLE  5  SSE 

MAX 

87 

90 

90 

91 

92 

93 

95 

92 

93 

92 

96 

94 

96 

92 

90 

64 

74 

75 

79 

78 

£( 

"bT 

— 

91 

00.2 

MIN 

58 

59 

62 

61 

62 

05 

69 

67 

66 

65 

68 

76 

69 

72 

70 

70 

61 

51 

57 

64 

6  8 

65 

65 

69 

65 

66 

60 

6  1 

68 

66 

65.5 

NEWINGTON   1  NW 

MAX 

90 

93 

92 

95 

97 

97 

97 

96 

94 

94 

97 

97 

97 

93 

92 

73 

76 

79 

86 

80 

81 

88 

9  0 

8t 

90 

90 

90 

90.2 

MIN 

56 

60 

63 

62 

64 

00 

66 

68 

66 

66 

68 

08 

72 

71 

68 

59 

55 

62 

52 

61 

65 

69 

65 

04 

66 

65 

61 

64 

66 

67 

64.4 

NEWMAN 

MAX 

88 

87 

98 

91 

91 

91 

90 

88 

66 

88 

90 

90 

90 

89 

8  7 

67 

64 

79 

83 

78 

79 

81 

85 

84 

80 

78 

83 

87 

84.9 

MIN 

62 

60 

59 

62 

67 

05 

61 

65 

65 

67 

65 

66 

66 

65 

67 

54 

54 

5  6 

55 

62 

62 

60 

59 

60 

63 

63 

62 

60 

62 

63 

61.9 

PLAINS  SH  GA  EXP  STA 

MAX 

as 

89 

90 

92 

93 

92 

93 

92 

80 

94 

94 

93 

92 

90 

87 

76 

64 

75 

80 

75 

82 

64 

87 

6  5 

87 

86 

69 

86.4 

MIN 

63 

6* 

65 

66 

63 

65 

64 

67 

69 

69 

67 

67 

69 

71 

69 

61 

59 

58 

58 

64 

67 

64 

65 

05 

67 

66 

69 

68 

68 

66 

65.4 

QUITMAN 

MAX 

92 

90 

93 

96 

95 

96 

96 

97 

95 

93 

94 

96 

98 

96 

93 

93 

90 

76 

81 

88 

91 

92 

92 

93 

92 

92.3 

MIN 

56 

56 

62 

68 

68 

68 

68 

68 

08 

68 

68 

OS 

68 

68 

68 

68 

68 

58 

ROME 

MAX 

90 

90 

91 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

91 

91 

92 

91 

89 

88 

85 

70 

bi 

85 

61 

7T 

82 

6  J 

90 

86.3 

MIN 

59 

57 

59 

62 

66 

64 

62 

66 

00 

66 

67 

67 

64 

67 

70 

57 

58 

55 

54 

62 

65 

61 

57 

63 

64 

61 

56 

60 

59 

66 

62.0 

RONE   MB  AIRPORT 

MAX 

89 

88 

90 

88 

87 

89 

89 

69 

00 

89 

66 

90 

85 

68 

8  5 

66 

69 

78 

82 

67 

75 

Ov 

90 

83.4 

MIN 

52 

56 

57 

63 

66 

6  2 

61 

64 

63 

66 

66 

65 

62 

68 

66 

57 

58 

53 

53 

61 

65 

56 

55 

61 

60 

59 

55 

60 

62 

67 

60.7 

5AN0ERSV1LLE 

MAX 

88 

88 

89 

91 

90 

91 

92 

92 

89 

89 

89 

91 

91 

89 

87 

72 

65 

76 

81 

78 

76 

84 

8  7 

o- 

89 

67 

85.1 

MIN 

59 

69 

61 

69 

62 

61 

62 

69 

OO 

67 

67 

68 

68 

68 

69 

55 

57 

63 

53 

63 

67 

68 

62 

63 

68 

69 

60 

69 

66 

65 

64.6 

SAPELO  ISLAND 

MAX 

85 

92 

90 

90 

80 

88 

80 

89 

86 

90 

89 

90 

93 

93 

81 

62 

74 

76 

78 

7  0 

89 

91 

87 

84 

85.2 

MIN 

65 

70 

68 

71 

71 

74 

70 

73 

78 

72 

73 

75 

70 

58 

58 

58 

65 

OO 

70 

69 

69 

70 

70 

70 

71 

71 

70 

69.1 

SAVANNAH  USOA  PLANT  GDN 

MAX 

82 

83 

90 

91 

93 

94 

93 

94 

93 

90 

90 

95 

91 

93 

89 

89 

76 

60 

75 

81 

78 

79 

88 

0  9 

92 

89 

87 

85 

86.8 

MIN 

54 

57 

6* 

61 

63 

71 

64 

72 

62 

65 

65 

68 

73 

73 

67 

64 

59 

56 

52 

60 

67 

69 

66 

64 

66 

65 

65 

67 

68 

67 

64.4 

SAVANNAH   W8  AP 

MAX 

85 

91 

92 

95 

95 

94 

96 

95 

93 

90 

94 

92 

95 

92 

91 

74 

64 

77 

81 

78 

80 

88 

91 

92 

92 

91 

85 

87.9 

MIN 

59 

63 

66 

66 

69 

71 

69 

72 

68 

70 

69 

69 

74 

72 

70 

62 

57 

59 

57 

64 

71 

70 

69 

66 

68 

70 

68 

68 

68 

67.1 

SAVANNAH  BEACH 

MAX 

•1 

8* 

91 

93 

88 

00 

89 

87 

87 

B7 

89 

67 

90 

92 

92 

76 

66 

76 

80 

79 

80 

87 

87 

85 

87 

84 

84.9 

MIN 

69 

61 

67 

69 

73 

74 

72 

75 

75 

75 

73 

70 

75 

73 

72 

63 

60 

61 

62 

67 

69 

72 

69 

68 

72 

74 

68 

66 

72 

73 

69.7 

SI  LOAN 

MAX 

89 

90 

89 

90 

91 

9» 

93 

93 

90 

94 

92 

9". 

94 

94 

89 

73 

65 

79 

82 

72 

80 

85 

OO 

86 

84 

82 

88 

85.9 

MIN 

58 

61 

63 

63 

65 

66 

62 

67 

66 

69 

66 

67 

69 

70 

67 

53 

58 

57 

55 

62 

65 

65 

61 

62 

64 

69 

66 

66 

65 

63.7 

SURRENCY  2  WNW 

MAX 

89 

92 

92 

94 

95 

95 

95 

94 

93 

94 

96 

96 

95 

92 

80 

76 

69 

77 

82 

76 

80 

85 

90 

y  u 

91 

89 

85 

91 

88.5 

MIN 

55 

58 

61 

60 

60 

08 

63 

69 

66 

63 

66 

69 

66 

71 

66 

65 

56 

56 

54 

58 

66 

69 

66 

66 

63 

66 

66 

67 

67 

63.7 

SWAINSBORO 

MAX 

89 

91 

90 

96 

95 

9} 

94 

94 

92 

86 

67 

92 

94 

94 

69 

73 

61 

71 

74 

74 

82 

87 

OO 

87 

91 

87 

86.5 

MIN 

57 

61 

61 

64 

63 

66 

64 

68 

67 

68 

68 

67 

68 

67 

69 

58 

56 

50 

54 

67 

6  7 

67 

66 

65 

65 

68 

00 

66 

67 

64.5 

TALBOTTON 

MAX 

88 

89 

89 

87 

86 

87 

88 

86 

85 

88 

87 

66 

84 

82 

78 

74 

64 

69 

72 

70 

77 

88 

08 

69 

84 

84 

82.5 

MIN 

54 

58 

62 

63 

59 

63 

60 

65 

65 

68 

64 

64 

65 

66 

64 

53 

53 

53 

52 

50 

62 

54 

60 

58 

56 

62 

63 

62 

61 

60.0 

TALLAPOOSA   2  NNW 

MAX 

87 

86 

87 

89 

87 

00 

87 

85 

06 

86 

80 

86 

87 

87 

82 

81 

64 

77 

80 

77 

76 

61 

82 

87 

80 

77 

78 

62 

86 

82.7 

MIN 

49 

51 

5  9 

57 

62 

61 

56 

62 

00 

66 

63 

63 

62 

63 

60 

55 

55 

55 

49 

62 

63 

56 

51 

54 

60 

61 

57 

52 

60 

58.3 

THOMASTON  2  S 

MAX 

89 

89 

89 

93 

92 

91 

93 

91 

92 

94 

93 

94 

91 

90 

87 

75 

64 

60 

84 

82 

81 

80 

84 

OO 

86 

80 

86 

82 

91 

86.5 

MIN 

55 

57 

58 

59 

59 

64 

59 

62 

62 

61 

64 

67 

67 

67 

67 

56 

57 

57 

55 

53 

65 

65 

61 

57 

57 

64 

07 

63 

64 

61.0 

THOMASVI LLE 

MAX 

89 

90 

90 

91 

93 

93 

91 

94 

91 

92 

98 

95 

93 

86 

85 

89 

76 

78 

79 

73 

75 

66 

67 

OO 

86 

86 

06 

68 

66 

86 

87.5 

MIN 

59 

60 

66 

64 

66 

64 

67 

69 

71 

68 

70 

70 

72 

73 

70 

70 

64 

58 

60 

63 

65 

65 

66 

DO 

66 

66 

6  9 

67 

69 

67 

66.3 

THOHASV 1 LLE    10  CITY 

MAX 

90 

91 

91 

94 

95 

94 

96 

94 

93 

94 

97 

9  7 

96 

87 

87 

88 

72 

77 

79 

75 

70 

66 

69 

09 

89 

90 

87 

89 

91 

91 

88.9 

MIN 

62 

64 

69 

67 

66 

68 

71 

70 

71 

70 

71 

71 

73 

72 

70 

66 

60 

58 

63 

67 

60 

65 

67 

68 

66 

70 

69 

70 

70 

68 

67.7 

TIFTON  EXP  STATION 

MAX 

87 

89 

87 

86 

90 

93 

93 

96 

93 

90 

89 

95 

93 

92 

89 

87 

78 

oo 

77 

83 

74 

76 

6H 

0  7 

87 

86 

OO 

83 

87 

87 

86.4 

MIN 

61 

62 

59 

63 

65 

67 

69 

71 

71 

67 

68 

68 

72 

72 

71 

71 

60 

60 

59 

68 

69 

60 

66 

69 

67 

69 

67 

69 

70 

70 

66.7 

TOCCOA 

MAX 

90 

90 

90 

84 

86 

86 

89 

89 

68 

88 

91 

91 

90 

90 

Oi, 

77 

7U 

70 

82 

78 

71 

83 

83 

02 

85 

82 

70 

79 

87 

84.2 

MIN 

56 

63 

6* 

66 

65 

63 

62 

64 

69 

65 

63 

65 

63 

62 

66 

53 

57 

53 

54 

56 

61 

62 

58 

5* 

60 

60 

62 

63 

60 

62 

61.0 

VALDOSTA   WB  AIRPORT 

MAX 

87 

88 

90 

90 

92 

93 

94 

94 

92 

93 

93 

97 

95 

96 

91 

90 

89 

67 

77 

80 

77 

81 

8  7 

89 

92 

90 

91 

87 

90 

88.7 

MIN 

58 

58 

63 

63 

66 

65 

70 

69 

66 

66 

70 

71 

70 

72 

68 

71 

63 

5b 

58 

62 

65 

66 

67 

69 

67 

68 

71 

69 

69 

67 

66.1 

VALOOSTA  A  Nw 

MAX 

88 

91 

91 

92 

93 

9*. 

95 

92 

91 

90 

97 

90 

96 

91 

90 

88 

75 

7  7 

81 

77 

81 

86 

89 

9u 

90 

90 

93 

89 

91 

89.1 

MIN 

58 

57 

63 

60 

62 

64 

68 

66 

66 

65 

67 

69 

70 

70 

67 

7| 

63 

57 

59 

65 

67 

65 

65 

6  9 

67 

67 

70 

68 

69 

66 

65.3 

WARRENTON 

MAX 

90 

90 

91 

91 

92 

92 

92 

92 

9  1 

91 

92 

93 

93 

92 

91 

73 

68 

89 

82 

80 

6^ 

86 

89 

87 

89 

67.1 

MIN 

58 

60 

62 

63 

65 

64 

62 

68 

67 

60 

68 

66 

78 

69 

70 

54 

56 

58 

53 

54 

65 

65 

59 

06 

65 

69 

67 

67 

67 

63 

63.7 

WASHINGTON 

MAX 

81 

89 

00 

89 

88 

9C 

90 

91 

92 

92 

90 

92 

93 

93 

90 

89 

64 

00 

76 

80 

71 

78 

82 

05 

82 

80 

8  3 

75 

60 

83.7 

MIN 

60 

58 

65 

64 

63 

62 

62 

63 

67 

67 

66 

64 

70 

70 

68 

52 

52 

6» 

54 

61 

64 

65 

61 

62 

62 

62 

64 

61 

62 

59 

62.3 

WAYNESBORO  2  NE 

MAX 

89 

90 

90 

91 

93 

94 

95 

94 

9  2 

91 

93 

95 

95 

95 

92 

74 

75 

81 

85 

82 

78 

87 

90 

OO 

90 

92 

83 

85 

62 

66 

88.3 

MIN 

57 

63 

64 

64 

65 

65 

57 

53 

58 

53 

62 

64 

64.3 

WEST  POINT 

MAX 

89 

90 

90 

90 

91 

91 

92 

90 

91 

91 

92 

90 

89 

90 

91 

89 

68 

78 

79 

74 

77 

85 

88 

87 

79 

76 

82 

85 

65 

86 

86.0 

MIN 

57 

58 

59 

60 

63 

61 

62 

65 

68 

67 

67 

66 

67 

67 

69 

59 

57 

58 

57 

63 

65 

62 

o.J 

65 

66 

66 

59 

58 

63 

63 

62.6 

WINDER  1  SSE 

MAX 

90 

89 

90 

89 

90 

8  9 

89 

90 

00 

90 

89 

91 

92 

90 

81 

73 

65 

74 

76 

72 

84 

05 

84 

81 

73 

83 

83 

S3 

88 

84.2 

MIN 

5* 

58 

59 

60 

66 

62 

59 

62 

o» 

65 

63 

63 

65 

67 

60 

53 

54 

52 

51 

51 

62 

60 

55 

6- 

60 

64 

62 

63 

61 

62 

60.2 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  ol  month 


1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

EVAP 

.23 

.32 

.24 

.27 

.10 

.22 

.28 

.21 

.18 

.39 

.33 

.19 

.17 

.34 

.11 

.21 

.00 

.10 

,  22 

.  11 

.23 

.19 

.03 

.  2.2 

.23 

.26 

B5.79 

WIND 

12 

0 

0 

13 

48 

23 

19 

22 

43 

14 

16 

13 

18 

17 

22 

64 

86 

16 

24 

25 

59 

37 

28 

26 

24 

16 

14 

37 

44 

37 

817 

EVAP 

.19 

.16 

.38 

.18 

.24 

.25 

.22 

.43 

.11 

.20 

.47 

.15 

.16 

.35 

.18 

.20 

.10 

.14 

.23 

.09 

.05 

.19 

.28 

.  33 

.46 

.05 

.35 

.25 

.25 

B6.87 

WIND 

47 

61 

83 

22 

37 

32 

40 

54 

51 

33 

39 

31 

49 

83 

89 

46 

65 

16 

20 

32 

101 

88 

70 

58 

33 

28 

21 

46 

26 

38 

1439 

EVAP 

.46 

.12 

.48 

.28 

.27 

.32 

.30 

.21 

.40 

.28 

.29 

.25 

.14 

.25 

.30 

.31 

.09 

.13 

.14 

.03 

.14 

.32 

.32 

.31 

.20 

.12 

.14 

.30 

.26 

B7.41 

WIND 

SO 

SO 

SO 

40 

25 

50 

30 

38 

95 

52 

23 

50 

37 

40 

120 

100 

60 

20 

30 

30 

130 

70 

63 

30 

32 

75 

30 

15 

43 

35 

1533 

EVAP 

.23 

.29 

.27 

.32 

.22 

.13 

.20 

.25 

.30 

.22 

.18 

.11 

.33 

.12 

.08 

.26 

.06 

.07 

.18 

• 

.20 

.26 

.  23 

.21 

.25 

B5.73 

WIND 

16 

35 

37 

42 

25 

30 

28 

29 

55 

39 

26 

15 

18 

27 

52 

72 

26 

20 

13 

20 

67 

25 

35 

28 

34 

16 

30 

18 

16 

19 

913 

EVAP 

.30 

.23 

.25 

.29 

.26 

.30 

.29 

.30 

.32 

.25 

.19 

.44 

.27 

.26 

.21 

.07 

.17 

.05 

.18 

.17 

.09 

.12 

.24 

.30 

.24 

.20 

.19 

.12 

.17 

.20 

6.67 

WIND 

37 

19 

21 

33 

22 

32 

25 

28 

43 

29 

22 

27 

15 

22 

28 

40 

55 

33 

21 

15 

74 

70 

36 

58 

28 

19 

20 

10 

26 

37 

945 

ALLATOONA  DAN  2 
ATHENS  COL  OF  ACRI 
EXPERIMENT 
SOME  WB  AIRPORT 
TIFTON  EXP  STATION 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 

Season  ol  1960  -  1961  GEORGIA 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Long-term 

means 
July-June 

A I  LEY 

0 

0 

0 

21 

235 

547 

270 

111 

112 

0 

ALAPAHA   EXP  STATION 

o 

0 

0 

41 

168 

646 

635 

363 

154 

168 

11 

ALBANY 

0 

0 

0 

31 

162 

545 

584 

233 

107 

106 

6 

0 

1776 

ALLATOONA  DAM  2 

0 

0 

6 

430 

849 

890 

511 

374 

333 

83 

10 

3611 

ALMA   FAA  AIRPORT 

0 

0 

0 

36 

1  72 

594 

573 

271 

109 

119 

** 

4 

1882 

ALPHARETTA 

0 

16 

127 

439 

865 

893 

517 

380 

380 

104 

3735 

AMERICUS  4  ENE 

0 

0 

0 

46 

231 

620 

669 

303 

186 

170 

25 

5 

2255 

APPLING 

0 

0 

0 

104 

369 

781 

APPLING   1  NW 

41  7 

266 

276 

36 

9 

ASH6URN  1  S 

0 

0 

0 

34 

163 

551 

579 

242 

113 

116 

1 0 

ATHENS 

0 

0 

7 

365 

733 

748 

442 

292 

274 

50 

34 

3044 

ATHENS   COL   OF   AGR 1 

o 

0 

t* 

94 

362 

725 

775 

443 

317 

2  76 

48 

4 

3048 

ATHENS  WB  AIRPORT 

0 

0 

7 

102 

386 

774 

792 

467 

319 

291 

56 

9 

3203 

2600 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

0 

0 

5 

84 

362 

744 

814 

429 

322 

276 

66 

5 

3107 

2826 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

0 

0 

0 

76 

312 

733 

722 

388 

221 

202 

1  7 

1 

2672 

2407 

AUGUSTA 

0 

0 

_ 

259 

630 

BAINBRIDGE 

0 

0 

0 

34 

167 

550 

588 

245 

81 

66 

9 

0 

1760 

BLACKBEARD  ISLAND 

0 

0 

0 

21 

95 

559 

563 

275 

104 

114 

3 

2 

1736 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

0 

0 

43 

2  34 

571 

1032 

1076 

61  6 

565 

519 

225 

31 

4912 

BLAKELY 

0 

0 

0 

38 

185 

552 

605 

253 

123 

126 

1  7 

0 

1  899 

BLUE  RIDGE 

1 5 

503 

354 

397 

BROOKLET   1  W 

0 

0 

0 

39 

169 

592 

576 

286 

106 

1 1  3 

6 

6 

1883 

BRUNSWICK 

0 

0 

0 

6 

63 

466 

470 

204 

50 

66 

0 

1 

1326 

BRUNSWICK   FAA  AIRPORT 

0 

0 

0 

19 

112 

540 

517 

248 

98 

96 

2 

1 

1633 

BUENA  VISTA 

0 

0 

0 

42 

202 

583 

645 

311 

166 

1  71 

24 

5 

2149 

CAIRO  2  NNW 

0 

0 

21 

1 40 

216 

82 

0 

1  572 

CALHOUN   EXP  STATION 

o 

0 

9 

156 

446 

864 

914 

497 

376 

290 

99 

1 

3652 

CAMILLA 

0 

0 

0 

27 

190 

516 

558 

223 

94 

91 

4 

0 

1643 

CAMP  STEWART 

0 

0 

0 

46 

148 

583 

549 

254 

81 

110 

12 

6 

1789 

CARLTON  BRIDGE 

0 

0 

5 

126 

487 

854 

872 

550 

381 

359 

77 

6 

3717 

CARROLLTON 

0 

0 

8 

120 

842 

445 

292 

231 

62 

6 

cartersville 

o 

0 

24 

152 

414 

818 

865 

455 

395 

330 

CEDARTOWN 

0 

0 

9 

lie 

413 

792 

662 

434 

299 

249 

54 

2 

3232 

CLAYTON   1  N 

0 

0 

28 

152 

484 

867 

877 

536 

440 

390 

112 

6 

3892 

COLQUITT 

0 

0 

0 

23 

563 

218 

91 

76 

9 

0 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

0 

0 

70 

279 

655 

722 

347 

225 

190 

24 

2  514 

2396 

COMMERCE  1  NE 

0 

0 

25 

137 

485 

841 

882 

534 

374 

343 

100 

3 

3724 

CORDFLE  WATER  WORKS 

0 

0 

0 

50 

206 

570 

647 

298 

121 

126 

12 

2 

2032 

CORNELIA 

0 

0 

28 

1  51 

474 

827 

829 

504 

383 

370 

106 

7 

3679 

COV I NGTON 

0 

0 

6 

97 

352 

735 

768 

427 

287 

258 

56 

* 

2990 

CUTHBEft  T 

32 

156 

544 

61  3 

246 

110 

14 

1830 

DAHLONEGA 

0 

0 

26 

173 

497 

877 

887 

523 

437 

414 

123 

22 

3979 

DALLAS  5  SE 

0 

0 

13 

124 

422 

829 

897 

492 

3"72 

340 

95 

16 

3600 

DALTON 

0 

0 

127 

449 

870 

928 

478 

345 

293 

74 

10 

3578 

DOUGLAS  2  NNE 

0 

0 

0 

54 

209 

663 

675 

319 

164 

169 

* 

2262 

r\i  iqi  t  u   i  c 

60 

232 

662 

653 

347 

171 

1  51 

2289 

EASTMAN  i  W 

0 

0 

0 

46 

212 

637 

659 

315 

168 

173 

20 

3 

2233 

EXPERIMENT 

0 

0 

7 

75 

317 

691 

765 

414 

292 

2  77 

68 

12 

2918 

F I TZGERALD 

0 

0 

0 

36 

155 

591 

585 

259 

105 

97 

7 

2 

1837 

FLEMING  EXP  STATION 

0 

0 

0 

38 

159 

602 

583 

275 

86 

129 

10 

4 

1886 

FOLKSTON   9  SW 

0 

0 

0 

1 2 

73 

483 

500 

208 

65 

73 

0 

1415 

FORSYTH   1  S 

o 

0 

0 

61 

295 

677 

718 

367 

240 

229 

47 

2 

2656 

FORT  GAINES 

0 

0 

0 

45 

197 

551 

603 

236 

127 

145 

19 

0 

1925 

FORT   VALLEY   3  E 

0 

0 

0 

69 

277 

672 

690 

318 

215 

1  84 

26 

5 

2456 

GAINESVILLE 

0 

0 

17 

112 

403 

782 

795 

459 

314 

299 

58 

3 

3242 

GLENNV I LLE 

0 

0 

1  55 

567 

562 

254 

99 

115 

5 

4 

GREENVILLE  2  W 

0 

0 

1 

71 

295 

733 

762 

347 

248 

204 

34 

6 

2701 

GRIFFIN 

0 

0 

5 

76 

312 

657 

729 

357 

238 

214 

40 

6 

2634 

HARTWELL 

0 

0 

7 

92 

346 

72' 

744 

443 

240 

HAWK  I NSV I LLE 

0 

0 

0 

49 

198 

620 

618 

297 

142 

1  39 

15 

3 

2081 

HELEN   1  SE 

0 

1 9 

1  57 

466 

842 

664 

553 

453 

395 

118 

1  3 

3680 

HOMERV I LLE  3  WSW 

0 

0 

0 

33 

146 

573 

555 

251 

96 

108 

4 

0 

1766 

JASPER    1  NNW 

0 

0 

16 

149 

448 

832 

806 

483 

375 

350 

91 

12 

3562 

jesup  a  s 

0 

0 

0 

44 

160 

601 

588 

292 

110 

130 

11 

1 

1937 

LA  FAYETTE 

0 

0 

2 

117 

387 

778 

869 

428 

298 

251 

42 

0 

3172 

LA  GRANGE 

0 

301 

681 

741 

338 

217 

190 

41 

5 

2599 

LOUISVILLE 

0 

0 

0 

60 

264 

643 

648 

338 

163 

180 

22 

3 

2321 

LUMBER  CITY 

0 

0 

0 

66 

203 

631 

630 

299 

163 

177 

9 

4 

2182 

LUMPK I N 

0 

0 

0 

33 

162 

605 

624 

260 

144 

142 

18 

2 

1990 

MACON  WB  AIRPORT 

0 

0 

0 

67 

273 

660 

680 

316 

202 

166 

23 

3 

2390 

2049 

M ARSHALL V  I LL E 

0 

0 

52 

228 

631 

659 

296 

1  76 

1  58 

20 

6 

MC  INTYRE 

o 

o 

0 

103 

367 

778 

780 

409 

301 

261 

57 

10 

3066 

METTER 

0 

0 

0 

33 

166 

585 

585 

280 

114 

118 

2 

3 

1686 

MIDVILLE   EXP  STA 

0 

0 

0 

58 

248 

671 

676 

358 

185 

M I LLEDGEV I LLE 

0 

0 

0 

94 

353 

773 

771 

463 

299 

271 

61 

9 

3094 

Ml LLEN 

0 

53 

220 

645 

620 

322 

157 

1  50 

1 1 

3 

1  1 

MONT  I  CELLO 

0 

0 

0 

397 

278 

245 

59 

8 

MORGAN 

0 

0 

54 

228 

601 

642 

285 

132 

1  37 

18 

0 

MOULTR IE  2  ESE 

0 

0 

.0 

26 

1  39 

553 

548 

228 

89 

106 

4 

1 

1694 

N AHUNTA 

0 

0 

0 

30 

1  34 

549 

568 

249 

104 

107 

1 

1746 

NASHV ILLE    5  SSE 

0 

185 

586 

554 

249 

88 

79 

2 

0 

1  76C 

NEW  I NGTON   1  NW 

0 

0 

0 

50 

193 

621 

619 

335 

1  52 

7 

o 

2121 

NEWNAN 

0 

o 

4 

81 

309 

695 

757 

364 

248 

214 

46 

6 

2724 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

0 

0 

0 

45 

215 

604 

649 

282 

162 

153 

23 

3 

2136 

QUI TMAN 

1  o 

0 

0 

38 

152 

589 

ROME 

0 

0 

6 

1 13 

406 

782 

838 

435 

264 

220 

39 

1 

3123 

ROME  WB  AIRPORT 

0 

0 

8 

152 

4  70 

855 

902 

482 

377 

297 

72 

5 

3620 

3136 

SANDERSV I LLE 

0 

0 

0 

97 

307 

387 

242 

226 

32 

5 

SAPELO  ISLAND 

0 

0 

0 

13 

95 

523 

503 

2  39 

84 

83 

2 

5 

1547 

SAVANNAH  USDA   PLANT  GDN 

0 

0 

0 

67 

190 

642 

658 

328 

145 

173 

13 

8 

2224 

SAVANNAH  WB  AP 

0 

1  o 

44 

183 

607 

593 

295 

119 

143 

7 

1995 

1608 

SAVANNAH  BEACH 

: 

0 

3 

537 

542 

357 

130 

106 

2 

1 

SI  LOAM 

1  I 

0 

4 

67 

267 

668 

'  709 

j  382 

240 

235 

33 

5 

2630 

SURRENCY  2  WNW 

0 

0 

51 

190 

608 

597 

284 

110 

100 

6 

2 

1948 

SWAINSBORO 

\  I 

0 

0 

I 

45 

227 

630 

i 

647 

|  333 

171 

162 

1  1 

7 

2233 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


CONTINUED  Season  oi  1960  -  1961  GEORGIA 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Long-term 
means 

July*June 

I ALSU 1 ' W 

_ 

a 

270 

66  3 

721 

347 

248 

227 

50 

1  9 

TALLAPOOSA   2  NNW 

0 

0 

12 

1*7 

444 

80  3 

868 

451 

349 

260 

86 

5 

3425 

THOMASTOM  2  S 

0 

0 

0 

82 

292 

646 

705 

367 

242 

243 

44 

4 

2625 

THOMASV 1 LLE 

jj 

® 

£ 

553 

225 

87 

94 

■ 

? 

1669 

THOMASVILLE  W8  CITY 

1A 

124 

49fe 

537 

201 

76 

86 

7 

1545 

1472 

TIFTON  EXP  STATION 

g 

0 

0 

31 

148 

547 

611 

277 

114 

129 

1  3 

2 

1672 

TOCC0A 

0 

0 

16 

118 

396 

740 

743 

450 

300 

302 

57 

1 

3123 

VAL0OSTA   UB  AIRPORT 

0 

0 

0 

29 

ISO 

593 

584 

264 

114 

125 

9 

3 

1671 

VALDOSTA  *  NW 

0 

0 

0 

29 

156 

555 

554 

92 

101 

0 

1  72  6 

WARRENTON 

0 

0 

0 

78 

289 

662 

681 

357 

217 

204 

18 

3 

2509 

WASHINGTON 

0 

0 

3 

799 

474 

324 

331 

66 

9 

WAYCROSS 

0 

0 

0 

38 

160 

610 

576 

269 

117 

137 

0 

WAYNESBORO  2  NE 

e 

0 

306 

212 

192 

1 

WEST  POINT 

e 

0 

0 

76 

304 

672 

726 

342 

227 

178 

41 

2 

2570 

WINDER  1  SSE 

0 

0 

1) 

109 

391 

772 

803 

447 

331 

304 

65 

9 

3244 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 
And 
Depth 

Day  of  month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

ATHENS  HORT  FARM  STA  3 

2  INCHES 

MAX 
BIN 

92 
72 

94 
74 

93 
76 

93 
77 

9  5 
76 

94 
81 

95 
78 

96 
78 

95 
79 

94 
82 

95 
79 

92 
78 

94 
80 

95 
80 

95 
80 

83 
68 

71 
65 

81 

65 

85 
69 

85 
72 

75 
69 

83 
70 

84 

70 

84 

71 

84 
74 

83 
73 

79 
72 

81 

72 

85 
71 

86 
74 

88.0 
74.2 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

87 
76 

90 
76 

90 
75 

89 
78 

90 
78 

90 
81 

92 
79 

93 
79 

92 
81 

91 

82 

90 
81 

89 
78 

89 
78 

92 
81 

90 
80 

83 
68 

70 
67 

78 
70 

82 
69 

79 
72 

72 
70 

80 
72 

82 
72 

82 
70 

81 

75 

80 
73 

76 
73 

79 
76 

83 

76 

84 

79 

84.8 
75.5 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

83 
77 

85 
79 

85 
80 

85 
80 

87 
BO 

87 
81 

88 
81 

87 
81 

88 

83 

88 
83 

88 
83 

88 
81 

86 
81 

88 
82 

88 
82 

85 
74 

74 
71 

77 
71 

80 
73 

80 
74 

75 
72 

78 
71 

80 
76 

80 

75 

80 
77 

80 
76 

78 
75 

78 
74 

81 

75 

81 
77 

82.9 
77.5 

TIFTON  EXP  STATION 

3  INCHES 

MAX 
MIN 

79 
70 

80 
71 

80 
71 

81 
71 

81 
72 

83 
73 

84 
74 

85 
76 

86 

76 

84 

76 

85 
76 

87 
72 

86 
75 

87 
78 

85 
77 

82 
76 

80 
73 

72 
69 

75 
69 

77 
69 

73 
69 

73 
69 

79 
70 

80 
72 

81 

75 

82 
76 

81 

76 

79 
73 

81 
74 

83 
75 

81.0 
73.1 

6  INCHES 

MAX 
MIN 

75 
73 

75 
74 

74 

73 

75 
74 

75 
74 

76 
75 

77 
76 

76 
75 

78 
77 

78 
77 

78 
77 

79 
77 

79 
77 

79 
78 

80 
79 

80 
79 

79 
77 

78 

75 

77 
76 

75 
73 

75 
74 

75 
74 

76 
74 

78 
76 

79 
78 

80 
78 

78 
76 

79 
78 

79 
78 

79 
78 

77.4 
76.0 

Athens  Hort  Farm  Sta  3  -  Slope  of  Ground:     Less  than  5  percent  to  the  south  southeast.     Soil  Type:     Cecil  sandy  loam.     Ground  Cover:  Ground 
almost  bare,  some  thin  native  grass.     Instrumentation:     Palmer  dial-type  liquid  in  steel  thermometers. 


Tlfton  Exp  Station  -  Slope  of  Ground:     Less  than  5  percent  to  the  northwest.     Soil  Type:     Tifton  loamy  sand.     Ground  Cover:     Perennial  grass 
sod.     Instrumentation:     3  Inch  Depth  -  Friez  Standard  Distance  and  Soil  Thermograph,  Model  1100,   6  Inch  Depth  -  Frlez 
Air  and  Distance  Thermograph,  Hodel  1120. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

GEORGIA 
DELAYED  DATA 


Tern 

petal 

ure 

lecip 

■  ration 

Stllion 

1 1 

<  5 

Minimum 

Average 

1  J  1 

&  £  § 

5 
X 

Q 

- 
1 

o 

Q 

No  c 

Days 

I 

0 

From  Long 

1 

£ 

o 

a 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Days 

Ma* 

Mm, 

1 

1  8 

1 
o 

i 
5 

1 

o 

8>J 

8 1 

fcj 

&i 

hi 

JANUARY  1961 

QUITMAN 

58.5 

33.0 

45 

8 

-  9.5 

71 

12 

17 

22 

589 

0 

0 

16 

0 

.0 

0 

FEBRUARY  1961 

MIDVILLE  EXP  STA 

63.1 

41.1 

52. 

1 

79 

16 

25 

3 

0 

0 

8 

0 

3. 

94 

2.00 

19 

.0 

0 

4 

3 

1 

MORGAN 

69.4 

41.0 

55. 

2 

81 

21 

26 

11 

285 

0 

0 

9 

0 

6. 

3  8 

1.97 

19 

.0 

0 

9 

5 

3 

APRIL  1961 

SANDERSVILLE 

69.0 

47.0 

58. 

0 

83 

25+ 

32 

11 

226 

0 

0 

1 

0 

9. 

28 

2.62 

15 

.0 

0 

9 

6 

4 

MAY  1961 

THOMASTON  2  S 

81.3 

52.0 

67. 

1 

89 

31 

39 

28 

44 

0 

0 

0 

0 

5. 

74 

1.74 

2 

.0 

0 

7 

6 

2 

DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

I 

JANUARY  1961 

QUITMAN 

.10 

.30 

1.25 

.35 

.30 

FEBRUARY  1961 

MIDVILLE  EXP  STATION 

.20 

.90 

.07 

2.00 

.77 

3.94 

MORGAN 

.26 

.20 

1.06 

1.10 

1.97 

.71 

.33 

.22 

.53 

6.38 

APRIL  1961 

SANDERSVILLE 

.33 

.29 

.15 

1.12 

2.05 

2.62 

.71 

.72 

1.29 

9.28 

MAY  1961 

THOMASTON  2  S 

.63 

1.74 

.28 

.62 

.04 

.70 

.70 

1.03 

5.74 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  90  - 


DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
DELAYED  DATA 


Station 

Day  of  month 

| 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

I 
< 

JANUARY  1961 

QUITMAN 

MAX 
MIN 

66 
48 

61 
36 

52 
35 

52 
24 

25 

61 
27 

67 
34 

69 
38 

58 
31 

63 
25 

66 
38 

71 
40 

66 
44 

66 
54 

64 
45 

64 
40 

64 

32 

67 
30 

64 

35 

57 
29 

43 

26 

46 
17 

49 

18 

53 
30 

61 

36 

48 
34 

57 
32 

36 
31 

50 
35 

59 
31 

-.4 

23 

58.5 
33.0 

FEBRUARY  1961 

1IIDVILLE  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

60 
34 

46 
28 

35 
25 

50 
26 

51 
2M 

45 
32 

44 

36 

46 
35 

49 

31 

58 
28 

62 
30 

73 
40 

75 
41 

75 
49 

77 
45 

79 
50 

75 
45 

78 
52 

73 
55 

66 
60 

66 
47 

64 
49 

70 
60 

72 
60 

G5 
41 

66 
36 

73 
37 

74 

51 

63.1 
41.1 

MORGAN 

MAX 
MIN 

64 

29 

67 
32 

65 
34 

55 
28 

60 
29 

58 
38 

51 
42 

47 
39 

58 
29 

59 
28 

66 
26 

72 
27 

74 

27 

76 
53 

75 
43 

77 
46 

77 
45 

79 
52 

79 
52 

79 
52 

81 
61 

76 
60 

79 
59 

77 
60 

73 
46 

70 
34 

72 
35 

76 
43 

69.4 
41 .0 

APRIL  1961 

SANDERSV ILLE 

MAX 
MIN 

61 
50 

65 
37 

68 
50 

59 
3H 

74 
38 

57 
45 

68 
39 

61 
40 

65 
51 

63 
45 

67 
32 

78 
51 

62 
50 

68 

36 

62 
54 

62 
42 

68 
41 

68 
43 

89 
40 

66 
44 

71 
41 

79 
54 

83 
58 

83 
57 

83 

60 

72 
67 

66 
fi3 

77 
50 

70 
45 

76 
49 

69.0 
47.0 

MAY  1961 

THOMASTON  2  S 

MAX 
MIN 

79 
49 

75 
53 

76 
43 

82 
43 

83 
54 

83 
61 

87 
60 

85 
56 

63 
60 

69 
49 

64 
54 

73 
54 

81 
50 

82 
54 

84 

56 

82 

56 

87 

55 

87 
58 

87 
59 

87 
58 

88 
59 

87 
58 

86 
57 

80 
45 

81 

60 

71 
54 

72 
42 

77 
39 

84 
40 

88 
50 

89 

5  0 

81.3 
52.8 

S»*  rataionr*  note*  following  Bttlhtt  Ind»« 
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CORRECTIONS 


GEORGIA 


MONTH:     JANUARY  1960 


Climatological  Data  Table: 

Tifton  Exp  Station 


Daily  Precipitation  Table: 

Tifton  Exp  Station 


Total  precipitation  should  be,  2.71; 
departure  from  long-term  average,  -0.77; 
No.  of  days  with  precipitation  .10  or 
more  should  be  7.     South  Central  Division 
average  precipitation  should  be  3.24; 
departure  from  long-term  average,  0.00. 


Amount  on  the  6th  should  be 
total  should  be  2.71. 


,23;  monthly 


MONTH :     MARCH  1960 


Climatological  Data  Table: 

Tifton  Exp  Station 


Daily  Precipitation  Table: 

Tifton  Exp  Station 


Climatological  Data  Table: 

Tifton  Exp  Station 


Daily  Precipitation  Table: 

Tifton  Exp  Station 


MONTH:     APRIL  1960 


Total  precipitation  should  be,  3.50; 
departure  from  long-term  average,  -1.13; 
greatest  day,    .97  on  the  16th.     No.  of 
days  with  .10  or  more  8,  with  .50  or  more, 
1.     South  Central  Division  average  precip- 
itation should  be,   3.53;   departure  from 
long-term  average,  -1.04. 


Amount  on  the  15th  should  be  .08;  monthly 
total,  3.50. 


Total  precipitation  should  be,  7.44; 
departure  from  long-term  average,  +3.14. 
No.  of  days  with   .50  or  more  4;  with  1.00 
or  more  3.     South  Central  Division  average 
precipitation  should  be,   6.53;  departure 
from  long-term  average,  +2.52. 


Amount  on  the  5th  should  be  1.40;  monthly 
total,  7.44. 


MONTH:      DECEMBER  1960 


Daily  Precipitation  Table: 
Fairmount 


Amount  on  the  31st  should  be,  0;  monthly 
total,  2.26. 


MONTH :      FEBRUARY  1961 


Climatological  Data  Table: 
Waynesboro  2  NE 


Daily  Precipitation  Table: 
Dover 


Waynesboro  2  NE 


Climatological  Data  Table: 
Savannah  Beach 


Daily  Precipitation  Table: 
Savannah  Beach 


MONTH:      MARCH  1961 


Correct  as  follows:     Total  precipitation 
should  be  5.85;  greatest  day  should  be 
2.53  on  the  20th,     East  Central  Division 
average  precipitation  should  be  5.99; 
departure  from  long-term  average,  +2.32. 


Correct  as  follows:  27th, 
monthly  total,  4.78. 


.10;    28th,  .15; 


Correct  as  follows:  2nd,  0;  3rd,  *; 
monthly  totao,  5.85. 


Correct  as  follows:     Total  precipitation 
should  be  2.12;   greatest  day  of  precipi- 
tation should  be  1.00  on  the  31st.     No.  of 
days  with  precipitation   .10  or  more  should 
be  4;  with   .50  or  more  1;  with  1.00  or 
more  1.     Southeast  Division  average 
precipitation  should  be,  4.01;  departure 
from  long-term  average  should  be  +0.38. 


Amount  on  the  13th  should  be  0;  31st  should 
be  1.00;  monthly  total  should  be  2.12. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


Blue  Ridge  Reevr  Dai 
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Experiment 


-Calhoun  Falls,  a.  C 
'lnder  1  SSE~N  Athens  »B  Airport  ^  Carlton  Bridge  \  


I     o  h 

High  Tower,  Ala 


Rock  Hills,  Ala' 
•t 


0     •     9    Precipifof/'on  only 

-o- 

<D                 Precipitation,  storage 
O  ♦   -O-   Precipitation  and  Temperature 
A  "4"   ^   pr*c<P'totion,  Temperature  and  Evaporation 

Laaont 

• 

6  "HI,  Fla. 

O- 

Hadlaoa, 

Type  of  gage       O    Hon- recording, 
•  Recording,            Both  types 

Double  circle  combinations  indicate  the  availability  of 
more  detailed  meteorohgicol  data 

,  -o- 

Jaaper  3  SE,  Fla. 


o 

Pernandina  Beach,  Pla. 


@ 

Jacksonville  VB  AP,  Pie. 


Glen  St.  Harr  Rureerles,  Pla. 


geSSeVS  ^^pu^c^n^ou^  icl5S  S  ^cau^on^v^  rClPl?'tl0HB  f-°m  ,'m  be 

in  mountainous  areas.  recipitatlon  Data   .     Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


GEORGIA 
JUNE  1961 


72° 


Clevel  nd  3  NNE,  Tenn. 

I  o 


Chattanooga  WB  AP,  Tenn 


Bale?  Bag  Da. 
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_/  CoppWFhlll,  Tenn 


Bem  >rdale  U 


ldge  Reavf  Dam 
Blue  Bl^e  U 

Plat  Top^\iemptown  Gap 

<, 

'hataworth     Stanley  Gap, 


GEORGIA 


STATUTE  MILES 


1^7  o-    *^*Sf>f  . 

Riding  Vawo    -A- Lafayette  «J 

ll    >  .    ,    JT  UKllljay\0      /    rw""*  r"-OJF   '   T"  "  A 
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HWtbT     cihou-|»p  Static.   |— "^-ti      \         "»>      \C1—U*d  1  V  ! 

'         fo-      Jasper  1  NNW-TV  ARt««N«"* 


75TH  MERIDIAN  TIME  ZONE 
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l\  Curryville  2 
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Dawaonville 


Rome  WB  AP  C 
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jrSV  "»"rnt  NORTH »  !iST'  i 


Rome  _/~y_ 

J  |    O  Klnl 
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/  y  U     \     #*       ""—✓Bowman    - '  ' 
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Antrevllle,  S.  C. 


Il   •  TaylorsvUlellT  Woodstock  OAlpi: 

11         -O-  Cedartqi 
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v  Carlton  Bridge 
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v.-o 


ge  \ 

Tl  \  K»bry  I    ^"'llllltl  N  *■•>»,'  *v 
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O 


Blackvllle  3  I.   S.  C 

—^Butler  Creek 
Airport 

-o- 

Bamberg,    S.  C. 


Woodruff  Dam.  Fla. 


STATION  U.cND 
O    •  Precipitation  only 

Precipitation,  storage 
-O-   Precipitotion  ana  Temperoture 
•^r-          -<^-   Precipitotion,  Temperoture  and  Evaporation 

Type  of  gage       O    Non- recording , 
•  Recording,       0)    Both  types 

Double  circle  combinations  indicate  the  ovoiiobi'lty  of 
more  detoiled  meteorohg*col  doto 


Lamont  6  WNH ,  Fla 


"e  ^awn  ^Tough  P°ints  of  approximately  equal  values.     Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
in  mountainous  areas  lcatlon    Hourly  Precipitation  Data".     Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

STATION 

6 

X 

e 
5 

COUNTY 

U 

o 
< 

Q 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

UDoLn v  en 

TEMP. 

| 

1 

SPECIAL 

ft. 

EVAP. 

SPEC1AI 

ABBEVILLE 

0010 

WILCOX 

9 

32  00 

83  18 

2*0 

•A 

c 

WILLIAM   «.  -AMPHELL 

"»■> INSVlLLf 

41  70 

PULAH  [ 

32  17 

6)  26 

2*5 

6P 

7A 

H 

R*  A.  HC  LENDON 

•DA1RSVILLI 

BARTOW 

3*  21 

84  57 

FRANKLIN  M.  HAMMONDS 

HA2LE HURST 

4204 

JEFF  DAVIS 

31  91 

82  33 

WOODROW  W.  BR Own 

AOEL  2  S 

0053 

COOKE 

\l 

31  07 

83  25 

2*0 

■  P 

COOKE  CO.  FORESTRY  UNIT 

HELEN  1  SE 

4290 

WHITE 

3*  *1 

83  ** 

1*89 

C  H 

COMER  L.  VANDIVER 

A1LEY 

0090 

MONTGOMERY 

1  0 

32  1] 

82  34 

5P 

9P 

SP 

BREwTON -PARKER  COLLEGE 

ME MPTOWN  GAP 

4243 

UNION 

3*  32 

84  07 

2090 

TA 

tVA-131 

ALAPAHA  EXP   St AT [OM 

0111 

BERRIEN 

16 

31  21 

B3  13 

290 

7A 

TA 

ROY  E.  HOLLAND 

HI AWASSEE 

42  T9 

TOWNS 

3*  37 

1990 

7A 

TVA-151 

ALBANY 

01  AO 

OOUGMERTY 

* 

210 

rp 

7A 

M 

FRANK  S.  OR TON 

HOME  R V 1 L  L  E  3  WSW 

4*29 

CLINCH 

16 

31  02 

163 

4P 

6P 

H 

UNION  BAG  CAMP  PAPER  CO 

ALLATOONA  DAM  I 

BARTOW 

Hi 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

) JACKSON  DAM 

4623 

BUTTS 

33  19 

63  51 

GA.  POWER  COMPANY 

ALMA  f AA  AIRPORT 

0211 

BACON 

31  32 

82  11 

200 

m?£ 

MID 

M 

FED.  AVIATION  AGENCY 

JASPER   1  NNW 

4648 

PICKENS 

3*  29       84  J  f 

1*63 

6P 

BA 

C  M 

HOWARD  L.  DlLBECK 

0219 

FULTON 

3*  0* 

84  18 

1120 

7A 

MRS.    SARAH   R.  ROBERTS 

JASPER  2  W 

4651 

PICKENS 

3*  26 

84  28 

1300 

C 

ALBERT  N.  NICHOLSON 

AMERICUS  4  ENE 

02*3 

SUMTER 

32  06 

8*  10 

476 

7A 

BLANCHE   S.  RMYNE 

JESUP 

46T1 

WAYNE 

31  3T 

81  3) 

100 

CITY  OF  JESUP 

AMERICUS  EXP  STA  NRST 

0256 

SUMTER 

6 

32  06 

It  " 

*50 

c 

JESUP  6  S 

4676 

WAYNE 

31  29 

Bl  93 

100 

IP 

9P 

M 

brums,  pulp  *  paper  co. 

AMI [OCM 

UNION 

TA 

TVA-750 

JOHN TOWN 

4688 

OAWSON 

34  31 

84  17 

MISS  MAMIE   L.  FAUSETT 

APPLING  1  NW 

0311 

COLUMBIA 

10 

33  33 

82  So 

's60 

M 

BA 

H 

ROY  0.  1ANKERSLEY 

JONESBORO 

6700 

CLAYTON 

33  31 

■4  21 

930 

■A 

CICERO  W.  SWINT 

ASMBURN  1  S 

0*06 

TURNER 

16 

31  41 

83  39 

*25 

9P 

SP 

RADIO  STATION  WMES 

JULIETTE 

..  1 2  a 

MONROE 

33  07 

379 

TA 

Claude  SCOTT 

ATHENS 

OA30 

CLARKE 

10 

33  38 

83  23 

TOO 

BP 

BJ 

PROF.  E.  S.  SELL 

KENSINGTON 

4802 

WALKER 

16 

34  *7 

•9  22 

890 

TA 

TVA-722 

ATHENS  COL  OF  AGR  I 

0*32 

CLARICE 

10 

33  55 

83  " 

BP 

6P 

6P 

M 

COLLEGE  EXP.  STATION 

KINGSTON 

485* 

BARTOW 

34  14 

84  36 

720 

IA 

SUSAN  MCO.  MARG1S 

ATHENS  WB  AIRPORT 

CLARKE 

798 

MID 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

LA  FAYETTE 

4941 

WALKER 

3*  *2 

89  16 

6P 

CHARLES  W.  GWYN 

ATHENS  HORT  FARM  ST*  1 

0A38 

CLARKE 

10 

33  35 

83  22 

75* 

G 

UNIVERSITY  OF  GEORGIA 

LA  FAYETTE   1  SE 

WALKER 

3*  41 

85  16 

830 

( 

SONNY  HUGGINS 

ATKINSON  1  W 

BRANTLEY 

13 

31  13 

Bl  52 

7A 

MRS.  CATHLAEEN  SMITH 

LA  GRANGE 

49*9 

TROUP 

13  02 

740 

6P 

SA 

C  H 

PAUL  B*  SMITH 

ATLANTA  BOLTON 

0*A* 

FULTON 

3 

3)  49 

84  28 

785 

7A 

HENRY  T.  BARNETT 

LEXINGTON 

5165 

OGLETHORPE 

14 

33  32 

83  07 

720 

C 

SIONEY  E.  STEVENS 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

0*51 

FULTON 

3)  39 

84  25 

975 

MID 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

LIHE  BRANCH 

9192 

POLK 

33  96 

85  16 

890 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

AUGUST  A  WB  AIRPORT 

RICHMOND 

^* 

84  ]t 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

LINCOLNTON 

32  M 

L  INCOLN 

14 

82  28 

BA 

JAMES  W.  BLACKWELL 

BAINBRIDGE 

0381 

6 

30  55 

120 

7A 

C  H 

HISS  MARY  H.  MULLEN 

LITTLE  MIGHTOWER 

52*2 

TOWNS 

3*  36 

2200 

AA 

TVA-133 

BALL  GROUNO 

060) 

CHEROKEE 

3 

34  20 

1100 

JA 

MRS.  E  STELLE  GROGAN 

LOUISVILLE 

9314 

JEFFERSON 

33  00 

82  2* 

337 

C  H 

NESBIT  BAKER 

BEAVERDALE 

WHITFIELD 

12 

34  55 

72* 

MRS.    H.    E.  WARMACK 

LUMBER  CITY 

5  IB6 

TELFAIR 

31  55 

82  41 

130 

7» 

W.    ALEX  JERNIGAN 

BELLVILLE 

0T87 

EVANS 

U 

32  09 

81  58 

185 

C 

HENRY  C.  HEARN 

LUMPKIN 

9994 

STEWART 

32  03 

382 

■■  p 

9P 

C  H 

JOHN  C.  HOUSE 

BLACKBEARD  ISLAND 

MC  INTOSM 

TA 

U.S.  FISH  ♦  WLDLF.  SVC. 

MACON  WB  AIRPORT 

BIBB 

32  42 

-  i  P 

Hit 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

BLA1RSV 1LLE  EIP  STA 

0969 

UNION 

j 

34  51 

B3  56 

1938 

fiA 

BA 

H 

GEORGIA  MTN.  EXP.  STA. 

MARSHAL LV I LLE 

9990 

MACON 

32  27 

63  36 

186 

9P 

5P 

HJ 

CITY  OF  MARSHALL VlLLE 

BL AKELY 

0979 

31  23 

84  56 

300 

TP 

7P 

OR.  J.  G.  STAND  1 FER 

MAYSV1LLE 

5633 

JACKSON 

:  □ 

3*  15 

83  3* 

7A 

EARL  L.  SAILERS 

BLUE  RIDGE 

102* 

FANNIN 

34  52 

84  19 

1760 

TP 

7P 

P.    B.  CARRUTH 

HC  INTYRE 

1696 

WILKINSON 

,0 

32  31 

63  13 

242 

6A 

■A 

DELMER  J.  DANIELS 

BLUE  PIDGE  RESVR  DAM 

1029 

FANNIN 

34  S3 

84  17 

1560 

5A 

TVA-HO 

METTER 

111 

CANDLER 

11 

32  24 

82  0* 

120 

SP 

N 

CITY  OF  METTER 

BOWMAN 

ELBERT 

■A 

mrs.  Gwendolyn  brown 

MIOVILLE 

5858 

Bl  RK1 

11 

32  50 

62  1* 

IA 

MRS.  E.  8.  KING 

BRASSTOWN  BALD 

11  70 

TOWNS 

7 

3*  52 

83  49 

4780 

8A 

TVA-147 

MIDV1LLE   EXP  STA 

5B(  | 

BURKE 

1 1 

32  53 

82  12 

260 

6P 

M 

SE  GA.  BRANCH  EXP.  STA. 

BROOKLET   1  W 

1266 

BULLOCH 

11 

32  23 

81  41 

190 

6P 

W.  C.  CROMLEy 

MI LLEDGE V  I LLE 

SST* 

10 

3J  05 

120 

7A 

7A 

H.  LOUIS  HORNt 

BRUNSWICK 

13*0 

GLYNN 

2 

31  08 

Bl  30 

14 

5P 

9P 

BENJAMIN  E.  JAMES 

MILLER 

5882 

JENKINS 

11 

32  *6 

61  36 

191 

5P 

9P 

WALLACE  V.  EDENF1ELD 

BRUNSWICK    FA A  AP 

13*5 

GLYNN 

2 

31  09 

81  23 

14 

HID 

MID  i 

C  H 

FEO.  AVIATION  AGENCY 

M 1  LL HAVEN  8  E 

5896 

SCREVEN 

1* 

32  56 

fll  30 

100 

7A 

OLLIE  D.  CALVERT 

BUENA  VISTA 

SP 

9P| 

GEORGIA  FORESTRY  COMM. 

MONROE 

WALTON 

10 

INACTIVE  3/60 

BURTON  DAM 

1*13 

RABUN 

:  - 

3*  47 

87  33 

1770 

c  M 

GUY  W.  RUCKER 

MONTE2UHA   1  NE 

MACON 

32  19 

8*  01 

375 

IA 

H.    W.  COLLINS 

BUTLER 

1*25 

TAYLOR 

32  33 

623 

7A, 

THOMAS  F.  MATHEWS 

MONT ICELLO 

9986 

JASPER 

9 

33  IB 

83  41 

655 

TA 

7A 

POSTMASTER 

BUTLER  CREEK 

1*33 

RICHMOND 

33  22 

Bl  56 

118 

BA 

EDWIN  S.   EPSTEIN,  JR. 

MORGAN 

603S 

CALHOUN 

1  32 

fl*  36 

263 

SP 

9P 

CALHOUN  PUB.    WKS.  CAMP 

CAIRO  2  NNM 

1463 

GRADY 

1 

30  54 

B6  13 

265 

6P 

6P 

J.   D.  BELCHER 

MORGAN  5  NW 

SO*  1 

CALHOUN 

4 

31  36 

B*  38 

273 

CLARENCE    W.  CHENEY 

CALHOUN  EXP  STATION 

GORDON 

6P 

H 

NW  GA.  EXP.  STATION 

MOULTRIE  2  ESE 

■  08  1 

COLQUI  TT 

16 

31  10 

63  45 

6P 

BP 

RADIO  STATION  WMTM 

CAMILLA 

1500 

MITCHELL 

l\ 

31  14 

8*  13 

175 

5P 

7A 

CHARLES  L-  KELLY 

MOUNT    VERNON    3  WNW 

6126 

WHEELER 

10 

32  12 

82  38 

135 

7A 

L.  G.  REYNOLOS 

CAMP  STEWART 

1544 

L IBERTY 

11 

31  52 

81  37 

92 

TP 

7P| 

POST  ENGINEERS 

6219 

BRANTLEY 

13 

31  11 

81  58 

Tl 

6P 

6P 

RICHARD  H.  SCHMITT 

CANTON 

1585 

CHEROKEE 

34  14 

8*  29 

894 

1* 

c 

C.   B.  TEASLEY 

NASHVILLE  3  SSE 

6237 

BERRIEN 

16 

Jl  08 

83  13 

238 

3P 

GA.  FORESTRY  COMH. 

CARLSON  BRIDGE 

1601 

ELBERT 

14 

34  04 

82  59 

450 

BA 

BA 

J.  0.  MOORE 

NEEL  GAP 

626< 

UNION 

83  55 

3300 

«A 

TVA-135 

CARNESVILLE 

c 

JOHN  W.  CARROLL 

NEWI NGTON   1  NW 

6323 

SCREVEN 

11 

32  36 

61  31 

6P 

C.  A.  SOWLLL 

CARROLL  TON 

1640 

CARROLL 

17 

33  36 

85  05 

990 

BP 

8A 

C  H 

CITY  OF  CARROLLTON 

6335 

COWETA 

33  22 

64  49 

990 

6P 

H 

JAMES  0.    HARDIN.  JR. 

CARTERS 

1657 

12 

34  36 

S*  42 

695 

8A 

RALPH  M.  MESSER 

N 1 CK  A JACK  GAP 

6379 

CATOOSA 

IB 

3*  49 

85  08 

1280 

MA 

C 

TVA-761 

CART  ERSVtLLE 

1665 

BARTOW 

9 

34  09 

735 

5P 

5P 

CITY  OF  CARTERSV 1 LLE 

NOONTOOTLA  CREEK 

6399 

FANNIN 

34  42 

84   1  3 

2050 

KA 

TVA-U2 

CART ERSVI LLE  3  SW 

1670 

BARTOW 

9 

34  09 

64  50 

685 

7A 

GRANVEL  P.  tatum 

NORCROSS  4  N 

6*07 

GWINNET 

34  00 

64  12 

1029 

SA 

MRS.  H.  H.  DEMPSEY 

CAVE   SPGS  A  SSW 

POLK 

J 

C 

WILLI AM  W.  BARNET 

PATTERSON 

68  >B 

PIERCE 

31  23 

62  08 

BA 

GA.  FORESTRY  COMM. 

CEOAR  TOWN 

1732 

POLK 

I 

34  01 

85  15 

785 

6P 

RALPH  H.  AVER  S 

PEARSON 

B8 

ATKINSON 

31  IB 

82  51 

205 

c 

COUNTY  AGENT 

CMATSWORTH 

1856 

12 

3*  *6 

765 

7A 

c" 

MRS.  LOIS  J.  COLE 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

7087 

32  OA 

300 

5P 

SP 

BRANCH  EXP.  STATION 

CM I CK AMAUG A  PARK 

1906 

WALKER 

I  9 

3*  35 

85  17 

760 

TA 

TVA-566 

PRESTON 

7201 

WEBSTER 

32  0* 

64  32 

400 

8A 

BILLY  A.  OICK 

CHOESTOE 

1927 

UNION 

34  *B 

B3  5* 

1900 

8A 

rVA-,T0 

OUITMAN 

72  T6 

BROOKS 

16 

30  47 

83  34 

130 

» 

6A 

M 

HESTER  M.  LEWIS 

CLAYTON   1  N 

RABUN 

5P 

MRS.  NETTIE  R.  ALTER 

RESACA 

74  II 

GORDON 

12 

8*  57 

WILLIAM  W.  POLLOCK 

CLERMONT  3  SW 

1998 

lJ 

3*  27 

83  *8 

1100 

C 

JIMMY  C.  OUILL1AN 

RINGGOLD 

7*89 

CATOOSA 

B5  07 

820 

i: 

TVA-T21 

CLEVELAND 

2006 

WHITE 

3 

34  36 

83  *6 

1570 

BA 

MARY  L.  SUTTON 

RISING  FAWN 

DAOE 

1J 

3*  »3 

85  32 

820 

TVA-66V 

COLQUITT 

2153 

MILLER 

31  10 

153 

5P 

5P 

CITY  OF  COLQUITT 

ROME 

7600 

FLOYD 

3*  15 

85  10 

610 

6P 

WILLIAM  M.    TOWERS •    I  1  1 

COLUMBUS 

2161 

MUSCOGEE 

3 

32  28 

84  59 

231 

TA 

ARTHUR    L.  SMITH 

ROME  8  SW 

760S 

FLOYD 

3*  10 

85  16 

700 

c 

J.M.  MONTGOMERY •  JR. 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

MUSCOGEE 

M  i  D 

|C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

ROME  WB  AIRPORT 

r6i( 

FLOYD 

12 

34  21 

83  10 

MID 

Mil 

COMMERCE  1  NE 

2180 

JACKSON 

10 

3*  13 

83  26 

740 

5P 

SP 

RADIO  STATION  WJJC 

SANDERSVILLE 

WASHINGTON 

1  ) 

32  58 

439 

6P 

6P 

H 

RADIO  STATION  WSNT 

CONCORD 

2198 

PIKE 

33  05 

84  27 

823 

C.   R.  SMITH 

SAPELO  ISLAND 

7806 

MC  INTOSH 

31  24 

81  17 

10 

5P 

9P 

U.  GA.  MARINE  BIO.  LAB. 

COOL IDGF 

2238 

THOMAS 

31  01 

83  52 

250 

C.    W.   ELLINGTON.  JR. 

SAVANNAH  USDA   PLANT  GDN 

7B42 

CHATHAM 

32  00 

fll  16 

22 

6A 

HA 

PLANT    INTRODUCTION  STA. 

COOPER  GAP 

2246 

LUMPK IN 

12 

3*  38 

84  03 

1900 

C 

M.   LUTMER  GADUIS 

SAVANNAH  WB  AP 

7847 

CHATHAM 

32  06 

81  12 

46 

HID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

CORDELC  WATER  WORKS 

CRISP 

»P 

SP 

CITY  OF  CORDELE 

SAVANNAH  BEACH 

rseo 

CHATHAM 

32  00 

80  51 

SP 

SP 

CITY  OF    SAVANNAH  BEACH 

CORNELIA 

2283 

HABERSHAM 

3*  31 

83  32 

1470 

6P 

MRS.  BOBBIE  C.  FOSTER 

SI  LOAM 

GREENE 

10 

33  32 

690 

6P 

7A 

H 

MRS.  MABEL  C.  CRUMPTON 

COVINGTON 

2318 

NEWTON 

33  36 

83  52 

6P 

2 

j  H 

JACK  L.  CHAPMAN 

SPARTA    2  NNW 

8223 

HANCOCK 

i : 

33  18 

82  59 

550 

TA 

C 

MRS.  LOIS  B.  WARREN 

CUMMING  1  M 

2408 

FORSYTH 

34  13 

B4  08 

1300 

8A 

MILES  H.  WOLFE 

STANLEY  GAP 

8269 

GILMER 

12 

3*  *7 

84  18 

2300 

8  A 

TVA-U1 

CURRY v  1LLE  2  W 

2429 

FLOYD 

12 

34  2T 

85  06 

650 

JOSEPH  8.  DAVIS 

STILLMORE 

6351 

EMANUEL 

32  26 

255 

7A 

MRS .MAR JOR 1 E  HUDSON 

CUTMBERT 

RANDOLPH 

SP 

SP 

FIRE  DEPARTMENT 

SUCHES 

UNION 

3*  41 

8  A 

TVA-119 

DAHL ONEGA 

2*75 

3 

>*  32 

83  59 

1319 

6A 

JOE  W.  WOODWARD 

SUMMERV 1 LLE 

8436 

CHATTOOGA 

780 

SA 

JAMES  R.  BURGESS 

DALLAS  3  SE 

2485 

PAULDING 

5 

1095 

7A 

7A 

LUTHER  M.  BYRD.  JR. 

SURRENCY  2  WNW 

8*76 

APPLING 

31  4* 

62  1* 

200 

5P 

UNION  BAG  CAMP  PAPER 

DAL  TON 

2493 

WHITFIELD 

12 

3*  46 

84  57 

720 

9A 

9A 

JOHN  S.  ANDREWS 

SWAINSBORO 

8*96 

EMANUEL 

11 

32  35 

62  22 

325 

7P 

RADIO  STATION  WJAT 

DANVILLE 

2532 

TWIGGS 

10 

32  36 

83  13 

430 

5P 

EARL  T.  SMITH 

SWEET  CUM 

8504 

FANNIN 

34  58 

64  13 

leoo 

SA 

c 

TVA-129 

TERRELL 

355 

7A 

S.   W.  KENNEY 

SYLVANI A 

SCREVEN 

1* 

32  43 

81  39 

c  H 

SCREVEN  FORESTRY  UNIT 

DAWSON VI LLE 

2578 

DAWSON 

34  25 

8*  07 

1370 

7A 

c 

MRS.   THELMA  F.  COX 

TALBOTTON 

8335 

TALBOT 

32  40 

8*  32 

700 

bP 

BA 

L.   R.  MINER.  SR. 

OIAL  POST  OFFICE 

26T7 

FANNIN 

84  13 

1900 

8A 

TALLAPOOSA  2  NNW 

B547 

HARALSON 

17 

1000 

BA 

MRS.  MAUD  M.  MAGOOO 

OOCTORTOWN  1  WSW 

2716 

WAYNE 

1 

31  39 

81  51 

80 

BA 

R.  C.  THOMPSON 

TAYLORSVILLE 

9(  10 

BARTOW 

8*  59 

710 

THOMAS  F.  COUSINS 

DOLE  S 

2728 

WORTH 

6 

31  42 

B3  53 

?« 

c 

MRS.  SARA  L.  HILL 

THE  ROCK 

8657 

UPSON 

32  6B 

84  14 

800 

c 

CECIL  HARRIS 

DONA LSONVI LLE   3  W 

SEMINOLE 

31  02 

B4  5!) 

1  39 

6P 

CARL  J.  PATTERSON 

THOMASTON  2  S 

B661 

32  52 

84  19 

SP 

5P 

RADIO  STATION  WSFT 

DOUGLAS  2  NNE 

2783 

COFFEE 

,3 

31  31 

82  3) 

240 

7A 

7A 

WARREN  GRANTHAM 

THOMASVILLE 

8666 

THOMAS 

30  91 

83  59 

240 

6P 

a  a 

[J 

MRS. SARAH  P.  PORTER 

OOUGLASVILLE 

2791 

DOUGLAS 

33  45 

84  45 

1219 

BA 

LEON A  B.  THOMPSON 

THOMASVILLE  WB  CITY 

B6  ' . 

30  50 

83  59 

283 

7A 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

DOVER 

2799 

SCREVEN 

11 

32  35 

Bl  43 

103 

WARREN   W.  WYANT 

TIFTON  EXP  STATION 

(703 

TIFT 

16 

3i  28 

83  31 

337 

9A 

flA 

GH 

GA.CSTL. PLAIN  EXP.  STA. 

DUBLIN  3  S 

2839 

LAURENS 

;  a 

32  30 

82  5* 

219 

8A 

WIL1FORO  P.  NALLEY 

TITUS 

87  ',' 

TOWNS 

34  57 

83  38 

2180 

6A 

TVA-57* 

OUBLIN  . 

2844 

LAURENS 

10 

82  54 

190 

c 

CITY  OF  DUBLIN 

TOCCOA 

8740 

STEPHENS 

14 

83  19 

1045 

TA 

VIRGLE  E.  CRAIG 

EASTMAN    1  W 

2966 

DODGE 

9 

32  12 

83  12 

400 

8A 

BA 

GA.   FORESTRY  COMM. 

TRAY  MOUNTAIN 

8806 

TOWNS 

83  42 

6A 

TVA-154 

EDISON 

3028 

CALHOUN 

31  3* 

295 

c 

DAN  w.  HAMMACk 

TUNNEL  HILL 

BB9* 

WHITFIELD 

16 

3*  52 

83  02 

880 

7A 

TVA-392 

ELBERTON 

3060 

ELBERT 

14 

3*  06 

82  52 

660 

7A 

■Catherine  a.  Thornton 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 

6969 

LOWNDES 

16 

30  47 

83  17 

7A 

7A 

C  H 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

ELL  I  JAY 

3115 

GILMER 

12 

34  42 

B4  29 

1300 

8A 

MRS.  LORA  DOVER 

VALDOST A    *  NW 

B9  r* 

LOWNDES 

16 

30  52 

83  20 

263 

6P 

6P 

C  H 

GEORGE  B.  COOK 

EM8RY 

31*7 

PAULDING 

33  32 

1200 

•A 

MISS  JANET  ALL GOOD 

WALE5KA 

)0  '  I 

CHEROKEE 

34  19 

84  33 

TA 

MRS.   MARY   P.  CLINE 

f  ,£»(  R  |  HE  NT 

SPAL01NG 

1 

33  16 

84  17 

925 

.  .  » 

10A 

GH 

U.  OF  GA.  EXP.  STATION 

WARRENTON 

91*1 

WARREN 

11 

33  24 

82  40 

500 

BP 

H 

L.  MONROE  CASON 

FAIRMOUN' 

3295 

GORDON 

i  i 

3*  26 

84  42 

735 

BA 

DYMPLE  D.  WARMACK 

WASHINGTON 

9197 

WILKES 

630 

9P 

TA 

RADIO  STATION  WKLE 

FARGO 

3312 

CLINCH 

16 

30  41 

82  34 

115 

c 

ST.  REGIS  PAPER  CO. 

WATKINSVILLE  ARS 

>164 

OCONEE 

10 

33  52 

8)  26 

750 

C 

AGR.  RESEARCH  SVC. 

FIELDS  CROSS  ROADS 

3363 

FULTON 

s 

•4  If 

1050 

c 

SAMUEL  R.  HARMON 

WAYCROSS 

9186 

WARE 

13 

31  13 

62  22 

1*0 

B  A 

IRA  F.  WALTON 

FITZGERALD 

BEN  MILL 

16 

11  4) 

83  15 

3T1 

5P 

5P 

CITY  F|RE  DEPT. 

WAYNESBORO  2  NE 

9194 

BURKE 

I* 

33  07 

270 

1  P 

6P 

RADIO  STATION  W8RO 

FLAT  TOP 

f ANN  1 N 

TVA-109 

WEST  POINT 

9291 

TROUP 

32  32 

83  11 

HA 

J.   SMITH  LANIER 

FLEMING  E»P  STATION 

1*09 

LIBERTY 

2 

31  33 

81  24 

19 

*P 

C  H 

SOt L  CONSERVATION  SVC. 

WINDER  1  SSE 

9466 

BARROW 

3)  58 

83  63 

7A 

C  H 

CECIL  H.  GRIDER 

FOLK  STON    3  SSW 

3460 

CHARLTON 

15 

30  48 

•2  02 

20 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Georgia  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Agricultural  Engineering  Building 
University  of  Georgia,   Athens,  Georgia,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  correc t ions  will  be  carr ied  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this 

issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement   in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours 
ending  at  time  of  observation. 

Long-term  means  for  full  time  stations   (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.   S.   Weather  Bureau")   are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observat  ions  taken  at  the  present  location .     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based 
on  the  period  1931-1955. 

Water  equ ivalent  values  publ ished  in  the  "Snowf al 1  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground . 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observat  ions ;  consequent ly  occas  ional  dr  if  t  ing  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent   i neons  is tenc  ies  in  the  record . 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Extremes  Table";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;   and  "Evaporation  and  Wind"  Table;   and  snowfall  in  the 
"Snowf al 1  and  Snow  on  Ground ;  Table ,  when  pub  1 ished ,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation .     The  Stat  ion  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  t ime .     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight   saving  t ime . 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  those 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T. 

In  the  Stat  ion  Index  the  letters  C,  G,  H,   and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables " ,   indicate  t  he  following : 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table .     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/ or  snow  on  ground  in  that  month. 
J     "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  f or  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual   issue  of  this  publication . 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table ;   "Daily  Prec ipitat ion"  Table ;   "Evaporat ion  and  Wind"  Table ;   "Daily  Soil  Temperature"  Table; 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;   and  the  Station  Index. 

+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed .     This  station  is  not  equipped  with  automat ic  wind  instruments . 

*  Amount   included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,   E.S.T.   of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25, 

D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,   D.  C.   for  35  r  nts.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local 
Climatological  Data  for  the  respective  stations,   obtained  as  indicated  above,   price  15  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary).     Checks,  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25,  D.  C. 

USCOMM-WB-Ashevil  le,  N.  C.   8/4/61  850 
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GEORGIA  -  JULY  1961 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:     101°  on  the  30th  at  Alma  FAA  AP 
Lowest  Temperature:     46°  on  the  10th  at  Blairsville  Exp  Sta 

Greatest  Total  Precipitation:     10.86  inches  at  Brunswick  FAA  AP 

Least  Total  Precipitation:     0.27  inch  at  Waynesboro  2  NE 

Greatest  One-Day  Precipitation:     4.85  inches  on  the  18th  at  Brunswick 

FAA  AP 
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0 

2.72 
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98 

31  + 

62 

7+ 
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0 

0 

0 

1.83 

.70 

14 

.0 
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0 

M.LLEN 

92.9 

69.2 
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98 

31 
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1 

0 

29 

0 

0 

0 
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.0 
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11 
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81.3 

99 

31 

65 
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26 

0 

0 

0 
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4 
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4 

1 
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69.4 

80.1 

97 

31 

65 

1 

0 

22 

0 

0 

0 

2.50 

1.86 
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.0 

0 

5 

1 

1 

WARRENTON 

91.3 

67.8 

79.6 

- 

.8 

98 

25 

64 

30+ 

0 

27 

0 

0 

0 

2.66 

- 

1.71 
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31  + 
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81.3 

97 

26 

68 

28+ 

0 

29 

0 

0 

0 

4.04 

1.74 

11 

•  0 

0 

6 

3 

1 

FORT  GAINES 

90.9 

69.0 

60.0 

1.2 

95 

31  + 

66 

28+ 

0 

27 

0 

0 

0 

6.26 

- 

.41 
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APPLING  1  NW 

S* 

61 
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.03 
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•42 
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T 
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i  . 
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.60 
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.21 
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.67 

.37 
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1  .79 
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2, 

19 

•  03 

T 

85 

•  41 

•  07 

.39 

.02 

T 
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.03 

T 

26 

J 

* 
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2* 

90 

T 
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.41 

- 

1 
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66 

.20 
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.28 

.44 

.24 

1.08 

.06 

04 

.07 

•20 

.57 

.12 
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1* 
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.10 

.17 
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.91 
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.26 

.41 

.27 

.31 
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T 
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.14 
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4* 
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1 
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4* 
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■  34 
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.75 
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■  08 
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It 
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.11 

.19 
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.09 

.11 

.77 
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.  9 
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1.26 

T 
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.13 

.05 
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63 
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T 
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.11 
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T 
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.13 
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.11 

•  41 

•  40 

■  04 

.54 

•  40 

•  13 

.07 

.24 

T 

.15 

BRUNSWICK 

9 

63 

.25 

•  60 

2.10 

I  .06 

•  06 

T 

.49 

.03 

1.45 

.45 

•  60 

.04 

L.3 

BRUNSWICK  FAA  AIRPORT 

56 

•  04 

1  .62 

.18 

•  79 

.67 

.82 

T 

•03 

T 

4.65 

•  08 

"* 

1UENA  VISTA 

5 

11 

.08 

•29 

.92 

.82 

•  15 

.28 

1  "  72 

•  43 

52 

* 

SUTLER 

Si 

t.e 

1*61 

•  22 

•  24 

BUTLER  CREEK 

2* 

38 

.39 

.07 

.46 

.48 

•  97 

.45 

.16 

CAIRO  2  NNW 

4i 

19 

7 

.73 

•  14 

1.15 

•  02 

•70 

.03 

.13 

.04 

•05 

.09 

.24 

.69 

.14 

.04 

CALHOUN  EXP  STATION 

12 

•  50 

1.  0 

•  15 

•  12 

.18 

CAMILLA 

4| 

36 

.14 

•  35 

T 

•  07 

.02 

.03 

•  04 

•  04 

!ll 

T 

2.  10 

54 

* 

62 

* 

:ahp  stewart 

9. 

27 

•  10 

.17 

T 

.09 

T 

T 

•  03 

7 

.38 

•  52 

T 

x 

* 

1  .80 

*  25 

1  17 

04 

* 

CANTON 

St 

.18 

.98 

.  10 

.82 

.52 

.04 

.  16 

.01 

.17 

•  02 

CARLTON  BRIDGE 

3 

71 

-16 

•44 

.92 

.  92 

.37 

.29 

.87 

.15 

.05 

1.40 

CARNESV ILLE 

11 

•09 

.44 

•  43 

1.57 

.  72 

1  09 

.92 

carrollton 

2 

32 

.20 

■  02 

.34 

.86 

■  24 

■  16 

.15 

•  Of 

•  09 

•  06 

•  27 

•  20 

CARTERS 

9 

91 

.05 

•  82 

.25 

1.71 

•  07 

•  90 

.06 

•  05 

.73 

1.25 

CARTERSV) LLC 

1* 

.30 

.53 

.65 

.45 

.01 

CARTERSVILLE  3  SW 

2* 

13 

.31 

.34 

•  21 

•  09 

.03 

..■  3 

.04 

.74 

.05 

CEDARTOWN 

2« 

S3 

•  02 

.  i* 

•  41 

■  45 

•  55 

.17 

•  11 

•  04 

CHAT SHORT H 

ft* 

78 

•  16 

•  06 

.86 

•  15 

•  24 

•  29 

T 

1.35 

.03 

T 

•  58 

.02 

1.34 

.37 

T 

T 

.29 

CHICKAMAUGA  PARK 

4* 

14 

.  *.•> 

•  02 

.25 

•  42 

.43 

■  04 

•  19 

•  31 

1.22 

.  a  3 

•  25 

•  55 

CHOCS TOE 

7# 

17 

.91 

.10 

•  04 

•03 

.04 

•  19 

•  29 

■  15 

.40 

.70 

.22 

1.76 

.51 

.05 

.81 

.20 

.15 

CLAYTON 

4* 

32 

•  19 

.16 

.  J  ' 

.05 

•98 

•  89 

•  03 

•  10 

1.12 

.10 

•  79 

•  26 

.05 

.26 

.47 

.43 

.27 

.09j 

.39  T 

CLEVELAND 

13 

•23 

•  95 

1.08 

.20 

.02 

■  0  3 

•  23 

.64 

COLOUI TT 

5 

03 

.54 

•  42 

46 

.15 

•  17 

3  29 

COLUMBUS 

3 

02 

•  62 

•  42 

1.36 

•  60 

•  72 

•  35 

•  53 

42 

COLUMBUS  WB  AIRPORT  R 

4 

33 

.13 

T 

1.65 

.51 

•  46 

T 

.49 

1.24 

.01 

COMMERCE  1  NE 

9. 

10 

.10 

•  02 

.42 

•  93 

.07 

1.05 

.36 

.60 

.05 

.20 

.95 

.35 

CONCORD 

7* 

7 

T 

.04 

f 

1  .49 

.18 

.25 

•09 

50 

* 

COROELE  WATER  WORKS 

1 

37 

•  04 

*66 

•  20 

•  08 

04 

CORNEL  I A 

3 

86 

•  10 

•  10 

•  05 

•  20 

•  05 

.45 

1.60 

1  00 

.50 

.51 

.  10 

■  45 

•  30 

05 

.  ^ 

COVINGTON 

2 

92 

.20 

.05 

•  85 

•  71 

•25 

.47 

.07 

.10 

.14 

.03 

.05 

CUMMING  1  N 

4 

43 

.26 

•  33 

.95 

1.11 

•13 

.75 

■  81 

.10 

.03 

•  14 

.35 

1.67 

CURRYVILLE  2  W 

90 

* 

1 . 36 

.11 

■  02 

1  .28 

cuthbert 

4) 

D4 

- 

•  1 1 

T 

- 

1  •  74 

*  0^ 

T 

•  28 

.05 

•  04 

*  85 

j  * 

02 

*  * 
* 

_ 

DAHLONEGA 

8 

51 

1  .  -1  8 

.02 

■  09 

.42 

1  .78 

■  91 

*29 

•  06 

•  07 

.16 

1  * 

*06 
* 

63 

* 

04 

.03 

DALLAS  5  SE 

3 

12 

1.27 

■  21 

•  34 

1.11 

1*10 

.  30 

.21 

.15 

.14 

.16 

.09 

.02 

DAL TON 

9 

01 

1.02 

.05 

•  54 

.28 

.27 

.08 

.02 

.94 

.19 

.04 

.57 

.01 

.54 

.46 

T 

5ANVILLE 

4 

91 

.  bO 

•  05 

1  •  50 

•  54 

•  14 

.54 

•  53 

1.01 

DAWSON 

3 

08 

T 

.08 

•  06 

.21 

•  31 

1.28 

.17 

.10 

.04 

■  03 

.  74 

5AWS0NVILLE 

4 

95 

T 

•  04 

•  10 

•  45 

•92 

•  56 

•  1  5 

•  61 

•  22 

•  30 

•  95 

T 

.65 

DIAL  POST  OFFICE 

4 

75 

.18 

1.32 

.29 

.52 

•  51 

T 

• 

.85 

.02 

.43 

.10 

2.28 

7 

.25 

DOC  TOR  TOWN  1  WSW 

ft 

71 

•  50 

•  09 

.07 

.28 

.06 

.40 

T 

.47 

1.10 

2.62 

T 

.01 

.09 

OONALSONVILLE  3  M 

3 

33 

■  02 

.46 

T 

•  03 

•02 

T 

.  08 

.97 

•  73 

•  09 

.12 

•  66 

•  02 

.68 

•  03 

T 

T 

.30 

DOUGLAS  2  NNE 

9 

90 

2*20 

•  15 

T 

T 

.05 

1.05 

.35 

T 

T 

■  13 

1  06 

•  50 

>0UGLASV1LLE 

2 

•7 

•  36 

•  52 

.40 

.72 

.03 

•  18 

•  04 

.12 

•  50 

DOVER 

4 

2a 

.09 

.07 

.97 

.18 

•  80 

•  25 

.59 

.62 

.13 

.22 

.06 

.30 

DUBLIN  3  S 

9 

79 

2.39 

.43 

•  64 

.11 

EASTMAN  1  W 

4.89 

04 

* 

.53 

T 

.02 

53 

* 

ELBERTON 

6 

21 

.56 

.  so 

.87 

.65 

■  65 

06 

.50 

.21 

.20 

1*99 

.09 

ELL  1  JAY 

9 

10 

•  11 

•  63 

•  23 

.68 

.15 

T 

•  31 

'  3q 

.10 

.03 

•  34 

"  29 

T 

EM6RY 

3 

■  2 

•  62 

.05 

.35 

•  96 

•  39 

•  65 

.03 

.30 

.09 

.18 

.12 

.01 

.05 

EXPERIMENT 

2 

38 

•  04 

•02 

.49 

.77 

•  13 

.  39 

T 

.04 

.10 

•0| 

.16 

.01 

.09 

F  A | RMOUNT 

4 

16 

.44 

.19 

1  .53 

T 

.  50 

T 

.13 

f 1 TZGERALD 

2 

19 

7 

- 

•  09 

.  92 

1 .  50 

.23 

.02 

.06 

.27 

FLAT  TOP 

9 

20 

* 

* 

•  S3 

.40 

1  .20 

.77 

•  41 

.01 

.07 

■  1 1 

•  02 

•  07 

•01 

.16 

.01 

Fleming  exp  station 

4 

42 

.14 

.03 

•47 

.62 

.06 

.47 

.42 

.10 

1.76 

.37 

1.33 

•  46 

•  13 

T 

T 

.02 

FOLK  STON  3  SSW 

60 

.05 

.25 

.60 

.65 

.15 

•  45 

.90 

■  85 

•  15 

•  33 

FOLKSTON  9  SW 

22 

■  *7 

.09 

•  31 

■  56 

•  01 

•  12 

.11 

1.19 

•  29 

•  09 

•  47 

■  74 

.77 

FORSYTH  1  S 

: 

43 

•  30 

.  1  I 

.98 

.90 

.26 

T 

.30 

.46 

.  35 

FORT  GAINES 

4 

24 

.15 
* 

* 

4C 

* 

!  9* 

•  65 

1.66 

.20 

■  43 

•  67 

FORT  VALLEY  3  E 

2 

2<t 

.06 

.01 

.11 

T 

.57 

•  32 

•  16 

T 

.39 

T 

.65 

•02 

FRANKL 1 H 

42 

■01 

.09 

•  61 

.30 

.43 

.07 

.04 

GA I NESVlLLE 

1 

37 

.78 

.67 

•  03 

•  60 

•  08 

.02  T 

■01 

05 

GIBSON 

53 

- 

30 

30 

* 

* 

i  , 

T 

.23 

1.00 

.37 

Glenn v i ll£ 

? 

.39 

T 

"  30 
* 

19 

* 

65 

03 

•  03 

" , , 
* 

■  15 

.23 

•  20 

1.40 

1.22 

.10 

.82 

•  0  1 

•  02 

T 

1 .  75 

.01 

.01 

30AT  ROCK 

4 

92 

•  02 

1.60 

1.64 

•  19 

1.08 

.12 

.31 

GODFREY  4  NE 

] 

60 

.38 

1*11 

■  13 

1>13 

.02 

•  40 

•  21 

.02 

GREENVILLE  2  W 

3 

•  04 

•  62 

•  70 

■  57 

T 

.16 

.13 

.07 

.17 

.20 

5R IFF  1 N 

2 

.36 

* 

32 

■*! 

.15 

.53 

.06 

.08 

.03 

.22 

.19 

.01 

•  01 

iAWK INSV | LLE 

2 

.93 

- 

i 

* 

T 

.13 

.33 

1.35 

HELEN  1  SE 

7 

.10 

•  09 

.78 

.84 

.91 

.02 

•  34 

.22 

.40 

.  .  ■ 

.24 

.07 

1.97 

.32 

«E MP TOWN  GAP 

4 

.41 

•  12 

•03 

■  63 

•  1! 

.32 

.32 

,C  I 

.46 

1.13 

.26 

.35 

.02 

•  07 

.20 

.04 

9 

.33 

.17 

.49 

.25 

.41 

•  31 

.11 

.96 

.42 

•  12 

1  •  30 

.16 

6  V  1  L  L  ■     3  WSW 

9 

.03 

.09 

>•  1 

_ 

.12 

*  12 

.13 

.54 

.03 

2  34 

JASPER    1  NNW 

4 

.65 

- 

2.37 

.  76 

1.31 

■  26 

7 

.11 

.16 

•  36 

jesup  a  s 

7 

.23 

.27 

.15 

•09 

.59 

.43 

.29 

.35 

1.72 

•  44 

1.18 

.06 

•24 

.02 

1.00 

.06 

JONES90-0 

1 

.56 

.02 

•68 

•91 

•  17 

1.15 

.  . 

.03 

•  70 

'j*JL  1 E  T  T  E 

3 

.20 

.23 

2.26 

.73 

.62 

.12 

.36 

.17 

.03 

KENSINGTON 

2 

.79 

.19 

.06 

•  14 

•  • 

.40 

.20 

•06 

.43 

.41 

.50 

< INGSTON 

2 

.74 

.66 

.15 

.26 

1.16 

.15 

•  20 

.A  FAYETTE 

3 

.52 

•  08  T 

.02 

•  79 

.52 

.23 

•  12 

1.20 

.33 

•04 

.15 

1.60 

.16  T 

.A  G»ANGE 

2 

.74 

.13 

•  18 

L04 

.14 

•  33 

.10 

.60 

.03 

.06 

.07 

.EXINGTON 

5 

1*75 

•  73 

■  79 

.15 

•  19 

.10 

.75  .10 

T 

T 

T 

•  45 

•  11 

.  I NCOLNTON 

3 

.37 

.39 

.20 

.10 

.13 

1.2. 

.02 

.66 

.07 

•  04 

.26 

ittle  hichtower 

4 

.13 

.29 

■  8C 

■  10 

•  30 

.50 

•  10 

.30 

.60  1.85 

.30 

.10 

.19 

.54 

Sm  i*l*f.nx*  not*,  following  Si.iion  InOai 
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DAILY  PRECIPITATION 

GEORGIA 


Station 

Total 

Day  of  Month 

1  [ 

2  | 

3 

4  | 

5  | 

6 

7      8  9 

10  | 

11  | 

12 

13  [ 

14  j 

15 

16  | 

17  j 

18 

19  j 

20  \ 

21 

22  | 

23  | 

24 

25  | 

26  | 

27 

28  | 

29  |30 

31 

LOUISVILLE 

3.33 

1.15 

.12 

.76 

.29 

•  43 

.2' 

LUMBER  CITY 

3.61 

.65 

1.85 

•  24 

.  10 

.03 

.10 

.56 

LUMPK I N 

•  33 

1.72 

.61 

.28 

.10 

.15 

.07 

.02 

1.60 

•  13 

.13 

.47 

.09 

MACON  WB  A I RPORT  R 

2.07 

■  34 

T 

.01 

.07 

T 

.43 

.75 

•  10 

T 

.18 

T 

.  19 

MARSHALL V I LLE 

4.06 

•  01 

24 

.25 

1.61 

.93 

HAYSVILLE 

3.54 

T 

.49 

.03 

•  44 

.81 

.12 

•  02 

.38 

;i4 

.18 

T 

•  55 

.38 

T 

T 

MC  1NTYRE 

3. 45 

•  91 

.70 

.22 

1.16 

.18 

.20 

METTER 

2.72 

.14 

.05 

•  12 

.02 

T 

.42 

.15 

.10 

.02 

•  72 

.10 

.Ok 

•  25 

T 

.07 

.14 

.38 

MIOVI LLE 

3.76 

.08 

.72 

.06 

.08 

1.70 

.06 

.62 

.44 

MIDV1LLE  EXP  STA 

1.63 

.33 

.15 

.6 

M 1  LLEDCE  V I LLE 

2.56 

.01 

•  04 

■  32 

T 

.45 

.05 

.01 

•  02 

.19 

.01 

.13 

1.20 

.13 

MILLEN 

4.77 

.02 

.01 

.34 

.10 

.12 

•  26 

.80 

.  12 

•  35 

.68 

1.05 

.32 

•  40 

MILLMAVEN  0  E 

4.32 

■  51 

.03 

.27 

•  34 

.18 

.32 

.03 

.05 

.39 

1.30 

.30 

.60 

MONTEZUMA   1  NE 

5.69 

.10 

1.98 

.40 

.12 

1.03 

.13 

.26 

.10 

1.10 

.10 

.33 

MONT  1  CELLO 

3.26 

•  13 

.50 

•  79 

.51 

.40 

.15 

MORGAN 

3.61 

•  45 

.23 

.05 

.43 

.53 

.24 

.11 

•  52 

1.05 

MORGAN  5  NW 

3.86 

.16 

.02 

.48 

.37 

.13 

.83 

•  55 

.65 

.05 

•  44 

MOULTRIE  2  ESE 

.15 

.10 

.04 

.07 

.04 

.01 

.16 

.09 

.05 

.01 

MOUNT   VERNON   3  WNW 

1  .95 

.02 

.42 

.10 

.12 

.17 

.03 

;« 

.09 

.02 

.46 

I 

T 

.32 

N  AHUNT  A 

9.66 

27 

.99 

02 

38 

I  58 

07 

72 

1*06 

1  22 

.02 

.02 

NASHVILLE  5  SSE 

1.40 

1.07 

.02 

.06 

.16 

•  05 

.04 

NEEL  GAP 

5.56 

.10 

.05 

•  77 

.31 

•  39 

.16 

.66 

.66 

.80 

.34 

1.02 

.  IS 

NEWlNGTON  1  NW 

1.49 

.10 

.10 

.62 

.36 

.02 

.67 

.02 

.1! 

NE  WN  AN 

3.67 

.43 

.38 

.09 

.11 

■  BE 

•  23 

1.42 

.02 

.16 

T 

.05 

.06 

.05 

NICKAJACK  GAP 

4.23 

•  53 

18 

NOONTOOTLA  CREEK 

5.10 

.60 

•  30 

.90 

.50 

.40 

2.00 

.40 

NORCR05S  4  N 

4.  34 

.20 

.57 

•  33 

.38 

.66 

•  38 

.07 

.07 

.35 

.02 

.41 

.76 

.12 

PAT  TERSON 

.13 

.19 

.6 

.85 

.42 

.14 

.09 

1.53 

.23 

.'.16 

.31 

•  49 

5.78 

.12 

•  04 

.78 

.66 

.82 

.95 

.02 

.77 

.  74 

.70 

.18 

PRE  ST ON 

3.24 

08 

.03 

.04 

33 

OU 1  THAN 

5.53 

.75 

1.00 

2.02 

.20 

T 

.2". 

.29 

.31 

•  72 

RES ACA 

4.*4 

.72 

T 

•  10 

.  30 

.75 

.04 

•  05 

.48 

.24 

.03 

.02 

.71 

T 

I 

T 

R I NGGOLO 

.15 

T 

.24 

•  32 

T 

.06 

.76 

.67 

T 

.97 

T 

.10 

RISING  FAWN 

3.69 

.08 

•  63 

*2C 

.71 

.20 

.07 

.37 

.80 

.02 

.34 

T 

T 

.19 

T 

T 

T 

ROME 

1  .71 

T 

.09 

ROME  WB  AIRPORT  R 

2.55 

.01 

.18 

T 

.41 

1.28 

•  11 

•  01 

•25 

.02 

.02 

T 

.10 

.13 

.02 

.01 

SANDER  SV I LL  E 

- 

- 

- 

.22 

.25 

5APELO  ISLAND 

6.69 

1.91 

.87 

1.25 

.06 

.13 

.13 

1.83 

.20 

.04 

.09 

.10 

SAVANNAH  U5DA  PLANT  GDN 

9.11 

.02 

.03 

.46 

.02 

1.22 

.30 

•  55 

.13 

1.60 

.02 

3.14 

.61 

.20 

.03 

•  12 

.02 

SAVANNAH   WB   AP  R 

4.08 

■  11 

.11 

.6 

.08 

.22 

.6 

.74 

.53 

.52 

•  1$ 

.04 

.10 

SAVANNAH  REACH 

1  .72 

.02 

.20 

•  12 

.22 

.35 

.04 

•45 

.0* 

.18 

•  10 

S  I  LOAM 

3.42 

.93 

.80 

.16 

.43 

.01 

.02 

.14 

T 

.40 

.06 

.45 

T 

SPARTA   2  NNW 

.43 

.33 

.21 

.93 

STANLEY  GAP 

3.33 

.04 

.64 

.41 

.45 

.64 

.27 

.59 

.01 

.20 

•  03 

.05 

ST  I LLMOR  E 

3.16 

.45 

.47 

.31 

SUCHES 

9.32 

•  77 

•  37 

.65 

.16 

.87 

.25 

.30 

.SO 

1.70 

.30 

2.90 

.55 

SUMMERV 1 L  LE 

3.84 

•  27 

•  31 

.46 

.39 

.57 

.91 

.58 

.10 

.19 

.05 

T 

.01 

SURRENCY   2  WNW 

.09 

.29 

.04 

.04 

•  23 

.05 

.05 

.72 

.39 

SWA  1 NSBORO 

2.50 

.05 

.11 

.12 

i  .8< 

.15 

.02 

.17 

.02 

SWEET  GUM 

5.41 

63 

.12 

.60 

15 

78 

05 

.22 

.17 

.01 

TALBOTTON 

2.83 

.40 

1.05 

1  28 

.10 

TALLAPOOSA  2  NNW 

3.16 

.24 

.46 

.00 

.25 

.64 

.72 

T AYLORSV I LLE 

3.15 

.47 

.12 

.26 

.53 

.42 

.22 

.  39 

.11 

•  52 

.09 

TmOMASTON  2  S 

4.03 

T 

.07 

.10 

•  40 

.03 

1.12 

•  36 

•  11 

.20 

T 

.08 

1 . 14 

•  42 

THOMA  SV I LLE 

4.24 

.16 

.90 

.05 

.02 

.75 

.66 

.42 

.04 

.15 

.21 

.0* 

.14 

THOMAS V 1 LL E  we  CITY 

4.03 

.05 

.93 

T 

T 

.38 

1.17 

.56 

.02 

T 

T 

.11 

.07 

.05 

T 

T 

.57 

.12 

T I F TON  EXP  STATION 

1  .56 

.23 

.55 

.74 

T 

,04 

T 

T 

5.27 

.30 

•  30 

.21 

•  71 

.13 

•  01 

.86 

1.91 

.61 

.02 

.21 

TOCCOA 

4.25 

.84 

.04 

.57 

.44 

.59 

.02 

.03 

.25 

.03 

.51 

r 

.56 

.35 

.02 

TRAY   MOUNT  A  I N 

6.38 

2 

•  61 

.14 

*  * 

.16 

.60 

2.28 

.34 

.34 

.06 

.05 

TUNNEL  HILL 

4.83 

.41 

.02 

1.60 

•  25 

•  34 

.28 

•  20 

.60 

.21 

.02 

.74 

.07 

.01 

VALDOSTA  W0  AIRPORT 

5.56 

T 

T 

.16 

.47 

.42 

.06 

.11 

.98 

.08 

•  42 

T 

T 

T 

T 

.72 

.15 

T 

.18 

T 

i.ai 

VALDOSTA  *  NW 

5.02 

2.17 

.10 

1.37 

•  36 

T 

.07 

T 

.18 

WALE  SKA 

2.91 

.61 

■  10 

•  04 

WARRENTON 

2.66 

.30 

.32 

.22 

.23 

.60 

.20 

•  79 

WASHINGTON 

2.89 

1.25 

•  40 

•  17 

.10 

.21 

.23 

.15 

.10 

.28 

WAYCROSS 

4.41 

.02 

.03 

.05 

.24 

.04 

.47 

•  03 

.02 

.26 

1.22 

.17 

1.59 

.25 

.02 

WAYNESBORO  2  NE 

.27 

•  10 

•  07 

.10 

WEST  POINT 

4.33 

.45 

•  18 

1.45 

.55 

.80 

.10 

.47 

•  18 

.06 

.09 

WINDER   1  SSE 

7.13 

.23 

■  1C 

1.81 

.12 

.49 

.82 

.14 

.46 

.45 

•  10 

1.27 

.78 

.36 

WOODBURY 

3.75 

.12 

.09 

1.64 

.30 

.62 

T 

.49 

.11 

.30 

WOODSTOCK 

6.60 

.40 

.61 

.35 

'  .35 

.90 

.74 

.12 

•  11 

.08 

.15 

.19 

1.60 

YOUNG  HARRIS 

4.B5 

.05 

•  15 

-01 

T 

.06 

•  62 

T 

.12 

.36 

.  16 

•  06 

.45 

.12 

•01 

1.11 

.38 

.02 

.06 

•  03 

.01 

1.07 

T 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind 
m 

speed 

ph. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

9 

3 

„  SS 
«  8l 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 

of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1:00  a 
EST 

7:00  a 
EST 

1:00  p 
EST 

7:00  p 
EST 

Trace 

60-10 

.10-49 

66 -OS 

1.00-199 

2.00 
and  over 

Total 

ATHENS  WB  AIRPORT 

SW 

15 

5.0 

29++ 

S 

12 

90 

92 

59 

72 

5 

1 

4 

4 

2 

0 

16 

5.5 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

WSW 

15 

9.0 

23++ 

WNW 

7 

86 

87 

62 

69 

4 

7 

3 

1 

0 

0 

15 

72 

5.1 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

SW 

14 

5.3 

27++ 

NNW 

17 

90 

91 

54 

66 

4 

2 

4 

1 

0 

0 

11 

6.1 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

6.3 

23++ 

SW 

12 

89 

56 

62 

2 

1 

3 

1 

2 

0 

9 

5.8 

MACON  WB  AIRPORT 

SW 

13 

7.5 

31 

s 

12 

84 

88 

51 

58 

4 

2 

5 

1 

0 

0 

12 

75 

5.8 

ROME  WB  AIRPORT 

92 

55 

2 

6 

6 

0 

1 

0 

15 

6.0 

SAVANNAH  WB  AIRPORT 

SW 

19 

7.5 

22 

NE 

22 

91 

90 

57 

75 

3 

2 

6 

5 

0 

0 

16 

70 

5.9 

THOMASV ILLE  WB  CITY 

6 

4 

3 

3 

1 

0 

17 

S~  .•!„,„„  „o,«,l<,|low,„gSu„on  |„a,, 
-  102  - 


DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
JULY  1961 


Day  01  Month 


1 

2 

3  1 

4 

5 

e 

7  I 

•  1 

9 

10  | 

 L 

n| 

12  1 

13 

1 

14 

 1 

15 1 

16  i 

1 

17 

18 

19 

20 

21 



22 

23 

24 

25 

 '■ 

26 

 - 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

MAX 

92 

91 

93 

91 

93 

93 

93 

86 

83 

82 

91 

90 

8  7 

8  V 

91 

92 

93 

95 

94 

96 

96 

93 

92 

96 

97 

99 

96 

94 

96 

96 

M1N 

64 

60 

64 

69 

62 

63 

69 

70 

70 

63 

62 

68 

70 

68 

7l| 

70 

J  Q 

68 

70 

71 

70 

72 

72 

68.4 

MAX 

89 

87 

85 

88 

92 

93 

941 

95 

94 

93 

92 

88 

90 

90 

94 

97 

98 

99 

96 

93 

95 

98 

98 

93*0 

MIN 

70 

65 

66 

67 

67 

65 

6  5 

66 

68 

66 

64 

66 

68 

67 

68 

68 

67 

68 

66 

68 

67 

67.0 

MAX 

93 

92 

90 

91 

94 

93 

92 

90 

91 

85 

87 

92 

93 

93 

94 

93 

94 

93 

94 

94 

92 

94 

95 

95 

97 

97 

1» 

94 

95 

97 

97 

93.1 

MIN 

65 

70 

68 

70 

70 

72 

70 

70 

70 

67 

70 

70 

70 

69 

71 

72 

72 

70 

67 

70 

69.9 

MAX 

89 

90 

89 

83 

87 

89 

87 

85 

85 

84 

80 

7  3 

80 

87 

8  7 

88 

90 

86 

B  7 

89 

90 

91 

91 

89 

89 

87 

90 

89 

94 

94 

8  7.4 

M  |  S 

65 

66 

65 

63 

60 

63 

61 

66 

62 

61 

60 

60 

63 

63 

6  5 

65 

63 

65 

68 

64.6 

MAX 

95 

94 

94 

85 

93 

94 

94 

91 

85 

66 

92 

96 

96 

9  7 

97 

94 

94 

86 

81 

93 

93 

99 

99 

98 

95 

96 

95 

95 

101 

98 

MIN 

66 

69 

69 

68 

68 

70 

71 

71 

69 

68 

68 

'0 

69 

68 

69 

7  0 

69.4 

MAX 

96 

88 

86 

83 

66 

63 

87 

85 

86 

84 

82 

75 

81 

85 

84 

87 

87 

81 

83 

87 

87 

89 

89 

BV 

87 

88 

BO 

88 

>C 

9 

91 

M  |  N 

63 

63 

65 

60 

59 

65 

66 

65 

6  1 

59 

59 

bv 

62 

60 

6  i 

64 

65 

65 

63 

63 

65 

65 

65 

6  5 

63 

65 

63.5 

MAX 

90 

90 

90 

85 

96 

91 

90 

88 

90 

84 

80 

91 

91 

90 

92 

91 

91 

91 

91 

91 

91 

91 

93 

9  3 

96 

96 

9  5 

93 

94 

96 

96 

67 

6  7 

77 

6  7 

b  9 

65 

68 

6  8 

69 

70 

67 

65 

66 

67 

69 

69 

69 

69 

67.8 

MAX 

3S 

93 

93 

91 

91 

94 

90 

90 

6b 

66 

66 

80 

91 

90 

90 

93 

94 

94 

90 

90 

93 

93 

92 

94 

94 

94 

96 

93 

94 

98 

96 

bO 

66 

70 

bB 

61 

67 

70 

67 

65 

62 

59 

64 

67 

64 

70 

68 

69 

67 

66 

67 

67 

70 

7  i 

69 

7  3 

72 

71 

67.2 

MAX 

0  2 

93 

90 

89 

90 

92 

MIN 

67 

73 

69 

69 

68 

71 

71 

bv 

66 

70 

66 

67 

67 

71 

71 

68 

65 

67 

69 

69 

70 

72 

70 

69 

70 

69.1 

MAX 

88 

89 

87 

86 

89 

88 

85 

84 

8. 

81 

76 

63 

83 

86 

8  7 

88 

84 

83 

Bb 

87 

88 

90 

89 

88 

89 

90 

88 

89 

90 

91 

92 

MIN 

64 

67 

70 

66 

64 

69 

69 

69 

6  b 

64 

62 

62 

66 

64 

70 

67 

66 

69 

68 

7U 

67.8 

MAX 

86 

90 

87 

89 

92 

90 

88 

87 

86 

83 

80 

85 

80 

87 

8  9 

90 

88 

85 

90 

90 

90 

90 

90 

89 

90 

90 

90 

91 

9] 

9  3 

94 

MIN 

63 

65 

65 

65 

62 

6b 

67 

66 

63 

62 

60 

61 

63 

62 

66 

65.5 

MAX 

91 

92 

88 

89 

92 

90 

86 

87 

84 

82 

78 

85 

85 

87 

89 

90 

88 

84 

B9 

90 

90 

90 

91 

90 

90 

92 

90 

91 

92 

94 

94 

MIN 

65 

68 

70 

66 

65 

68 

69 

68 

65 

62 

61 

62 

65 

63 

69 

67 

68 

68 

69 

67 

70 

70 

67.4 

MAX 

86 

85 

64 

84 

66 

db 

85 

82 

83 

79 

73 

83 

84 

84 

86 

86 

95 

82 

H6 

86 

86 

87 

87 

87 

88 

88 

88 

91 

0  9 

9  1 

92 

M  I  N 

67 

67 

66 

65 

7  o 

68 

69 

67 

65 

62 

62 

64 

65 

68 

68 

67.2 

MAX 

90 

93 

91 

92 

91 

91 

93 

86 

86 

85 

79 

91 

93 

92 

95 

95 

96 

88 

91 

91 

92 

91 

93 

94 

95 

97 

96 

94 

96 

97 

99 

MIN 

&<* 

68 

72 

68 

64 

06 

70 

70 

66 

64 

62 

70 

69 

67 

72 

71 

7 1 

69.2 

MAX 

90 

9  \ 

92 

89 

94 

93 

94 

95 

8  y 

86 

64 

92 

93 

95 

9  b 

92 

93 

92 

90 

94 

93 

93 

98 

96 

98 

97 

95 

96 

96 

93  1 

MIN 

70 

65 

66 

68 

68 

69 

69 

70 

70 

67 

69 

71 

66 

66 

69 

68 

70 

68 

65 

67 

68 

70 

69 

69 

70 

70 

68 

66 

66 

68.2 

MAX 

87 

88 

93 

94 

90 

91 

93 

95 

93 

83 

82 

82 

89 

90 

9  0 

91 

93 

94 

91 

87 

88 

89 

92 

90 

93 

92 

93 

93 

94 

96 

100 

MIN 

69 

73 

73 

73 

68 

74 

74 

73 

7  1 

71 

73 

71 

71 

72 

7  3 

77 

74 

73 

66 

71 

76 

73 

72 

76 

7  1 

73 

69 

74 

74 

72 

74 

72.5 

MAX 

85 

86 

85 

78 

86 

8  7 

84 

77 

81 

78 

80 

72 

74 

83 

64 

82 

82 

83 

80 

82 

87 

85 

66 

B6 

85 

86 

87 

85 

87 

86 

87 

83.1 

MIN 

54 

54 

56 

56 

49 

57 

59 

60 

51 

46 

48  ' 

53 

55 

59 

bb 

57 

59 

61 

56 

54 

59 

56 

59 

60 

59 

58 

61 

51 

54 

59 

62 

56.1 

MAX 

91 

90 

89 

87 

91 

91 

89 

89 

88 

83 

65 

89 

91 

91 

9  2 

87 

91 

90 

90 

91 

90 

92 

92 

92 

94 

94 

92 

91 

91 

92 

94 

MIN 

66 

69 

68 

68 

68 

69 

70 

69 

69 

67 

69 

69 

68 

66 

69 

7 1 

7  i 

67 

68 

68 

67 

69 

70 

70 

71 

71 

6B 

66 

67 

71 

71 

66.7 

MAX 

89 

88 

78 

88 

84 

85 

81 

84 

84 

80 

77 

76 

80 

84 

8  3 

72 

81 

83 

83 

84 

86 

92 

88 

89 

89 

87 

68 

89 

88 

90 

90 

MIN 

55 

57 

60 

53 

55 

bb 

62 

63 

52 

47 

49 

60 

61 

62 

62 

61 

62 

63 

63 

62 

61 

57 

63 

62 

62 

62 

60 

59 

57 

63 

65 

59.2 

MAX 

91 

92 

92 

92 

93 

9* 

94 

87 

89 

84 

81 

93 

93 

91 

95 

94 

95 

91 

92 

88 

91 

94 

93 

95 

95 

97 

97 

97 

97 

97 

100 

92  7 

70 

69 

70 

68 

71 

72 

72 

72 

68 

67 

71 

70 

69 

72 

69 

70 

68 

67 

66 

73 

7 1 

70 

71 

73 

71 

70 

70 

72 

73 

75 

70.3 

MAX 

89 

95 

94 

92 

89 

95 

95 

93 

91 

84 

85 

89 

91 

95 

93 

95 

92 

91 

85 

84 

89 

91 

93 

95 

94 

94 

92 

94 

97 

97 

98 

92  0 

72 

74 

73 

7t, 

72 

73 

74 

74 

74 

71 

72 

72 

75 

73 

76 

75 

74 

70 

72 

75 

72 

72 

75 

72 

75 

76 

76 

76 

73.5 

MAX 

86 

90 

93 

8  7 

87 

93 

95 

89 

84 

64 

84 

87 

88 

91 

89 

91 

90 

90 

84 

83 

89 

88 

90 

95 

91 

92 

90 

93 

93 

98 

99 

89  8 

MIN 

70 

71 

75 

71 

70 

7% 

75 

74 

72 

72 

73 

72 

78 

72 

76 

77 

75 

70 

70 

74 

72 

74 

73 

72 

72 

74 

71 

75 

76 

75 

77 

73.3 

MAX 

90 

88 

89 

89 

91 

90 

89 

87 

83 

81 

89 

89 

89 

91 

90 

91 

89 

89 

90 

90 

91 

92 

92 

93 

93 

93 

92 

91 

93 

94 

89  9 

M I N 

65 

70 

68 

67 

67 

70 

69 

69 

66 

65 

76 

68 

66 

69 

70 

70 

66 

6i* 

67 

65 

69 

69 

69 

73 

71 

68 

68 

69 

70 

69 

68.4 

MAX 

93 

92 

90 

86 

91 

91 

90 

90 

66 

85 

85 

89 

92 

92 

93 

92 

92 

90 

87 

90 

91 

90 

94 

94 

95 

94 

93 

93 

95 

97 

97 

91  3 

MIN 

68 

66 

69 

69 

67 

69 

69 

69 

69 

66 

69 

69 

67 

67 

69 

69 

6  7 

67 

65 

67 

66 

70 

66 

69 

70 

70 

68 

66 

67 

70 

70 

68.2 

MAX 

90 

90 

90 

89 

90 

90 

83 

85 

85 

84 

86 

78 

86 

87 

83 

83 

82 

82 

87 

88 

89 

89 

89 

89 

88 

90 

89 

90 

89 

90 

92 

M I N 

62 

62 

61 

61 

58 

57 

66 

61 

60 

56 

60 

60 

63 

63 

64 

65 

63 

67 

68 

66 

67 

67 

66 

63.6 

MAX 

93 

92 

90 

89 

94 

93 

92 

90 

86 

88 

87 

91 

95 

94 

96 

91 

95 

92 

92 

95 

92 

93 

95 

95 

96 

97 

96 

95 

95 

95 

96 

MIN 

6  7 

69 

68 

71 

66 

71 

70 

71 

71 

62 

71 

72 

70 

68 

70 

71 

69 

68 

69 

71 

72 

68 

69 

68 

70 

71 

71 

69.5 

MAX 

87 

90 

92 

90 

88 

88 

91 

88 

82 

80 

80 

B5 

91 

90 

91 

92 

91 

87 

84 

78 

87 

87 

88 

91 

94 

93 

92 

92 

94 

9b 

99 

69 

70 

7  3 

70 

70 

71 

70 

72 

72 

70 

70 

70 

69 

72 

70.9 

MAX 

98 

92 

94 

89 

91 

93 

90 

84 

68 

87 

85 

80 

81 

86 

88 

89 

89 

90 

89 

90 

92 

93 

94 

94 

94 

94 

93 

91 

91 

93 

93 

bS 

57 

54 

5  8 

61 

6  3 

62.1 

MAX 

90 

88 

86 

86 

89 

89 

86 

88 

85 

82 

78 

83 

85 

87 

88 

89 

87 

86 

90 

88 

87 

90 

86 

88 

89 

89 

89 

91 

90 

92 

93 

63 

58 

6  7 

65 

60 

59 

62 

63 

63 

64 

65 

63.9 

MAX 

90 

90 

84 

89 

92 

94 

86 

80 

80 

84 

80 

80 

90 

89 

90 

89 

86 

90 

94 

90 

92 

95 

91 

90 

90 

92 

92 

93 

95 

95 

MIN 

65 

67 

63 

<y  8 

55 

60 

59 

60 

59 

55 

59 

60 

65 

60 

60 

63 

MAX 

91 

90 

84 

88 

90 

90 

86 

87 

85 

84 

79 

84 

89 

89 

88 

9U 

88 

88 

90 

91 

90 

92 

90 

91 

91 

90 

92 

93 

93 

95 

94 

65 

70 

6  1 

56 

61 

62 

65 

62 

6  6 

68 

6  8 

67 

67 

65.1 

MAX 

87 

86 

80 

87 

90 

86 

84 

82 

79 

79 

74 

70 

80 

83 

83 

82 

88 

81 

83 

87 

86 

90 

90 

87 

88 

84 

88 

89 

B7 

88 

55 

54 

b  8 

55 

61 

58 

58 

60 

63 

62 

59.7 

MAX 

94 

94 

90 

89 

93 

93 

93 

91 

91 

90 

90 

91 

95 

94 

94 

94 

93 

92 

92 

95 

94 

95 

96 

95 

96 

96 

96 

95 

95 

96 

97 

68 

71 

70 

70 

66 

68 

70 

71 

69 

67 

70 

71 

67 

69 

71 

71 

69.5 

MAX 

9  3 

90 

90 

90 

92 

92 

90 

87 

88 

86 

73 

89 

87 

91 

92 

92 

92 

90 

91 

92 

91 

93 

93 

92 

94 

94 

93 

93 

93 

94 

95 

66 

71 

7U 

7 

67 

69 

71 

68 

" 

69.0 

MAX 

88 

86 

86 

90 

90 

84 

86 

82 

80 

80 

81 

82 

85 

86 

88 

82 

83 

85 

96 

88 

90 

90 

87 

89 

89 

87 

91 

92 

93 

94 

86.7 

MIN 

58 

59 

55 

52 

60 

59 

61 

54 

52 

50 

59 

65 

58 

60 

61 

61 

65 

64 

61 

62 

61 

61 

62 

61 

62 

61 

57 

62 

64 

64 

59.7 

MAX 

91 

90 

90 

89 

92 

92 

92 

89 

90 

87 

88 

90 

93 

93 

93 

92 

91 

94 

94 

95 

95 

95 

96 

98 

97 

95 

94 

96 

97 

92.7 

MIN 

66 

70 

69 

69 

69 

70 

70 

70 

70 

65 

70 

68 

69 

67 

71 

69 

67 

67 

69 

71 

71 

70 

70 

72 

70 

68 

69 

70 

69 

69.1 

MAX 

88 

88 

85 

88 

90 

90 

82 

86 

83 

84 

76 

74 

82 

84 

85 

83 

86 

86 

82 

85 

90 

92 

92 

96 

92 

92 

90 

92 

92 

93 

92 

87.1 

MIN 

57 

56 

61 

58 

57 

62 

62 

59 

57 

55 

54 

54 

54 

53 

53 

63 

62 

61 

61 

59 

59 

59 

66 

66 

65 

65 

63 

58 

64 

64 

67 

59.8 

MAX 

89 

89 

87 

87 

90 

89 

89 

85 

83 

81 

76 

84 

87 

87 

89 

89 

88 

84 

ae 

88 

89 

89 

91 

89 

90 

92 

91 

92 

91 

93 

93 

88.0 

MIN 

64 

65 

68 

65 

63 

68 

66 

68 

65 

64 

63 

62 

65 

63 

69 

67 

67 

68 

67 

68 

66 

68 

69 

68 

67 

69 

66 

66 

67 

6B 

69 

66.4 

ALAPAHA   EXP  STATION 
ALBANY 

ALLATOONA   DAM  2 
ALMA   FAA  AIRPORT 
ALPHARETTA  1  WNW 
AMERICUS  4  ENE 
APPLING   1  NW 
»SHBURN   1  S 
ATHENS 

ATHENS  COL  OF  AGR1 

ATHENS  WB  AIRPORT 

ATLANTA   W6  AIRPORT 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

BA I NBR  1DGE 

BLACK.  BEARD  ISLAND 

BLAIRSVILLE   EXP  STA 

8LAKELY 

BLUE  RIOGE 

BROOKLET   1  w 

BRUNSWICK 

BRUNSWICK  FAA  AIRPORT 
BUENA  VISTA 
CAIRO  2  NNW 
CALHOUN  EXP  STATION 
CAMILLA 
CAMP  STEWART 
CARLTON  BRIDGE 
CARROLL  TON 
CARTERSV1LLE 
CEDARTOWN 
CLAYTON 
i COLQUITT 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 
COMMERCE  1  NE 
, COR DELE  WATER  WORKS 
CORNELIA 
COVINGTON 


See  Reference  Rote*  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Day  01  Monlh 

01 
* 

Station 

1  1 

2 

3 

4  ! 

5  1 

6 

7  1 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

23 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

CUTHBERT 

MAX 

91 
68 

91 

91 

90 

94 

92 

91 

90 

90 

89 

84 

91 

93 

92 

94 
71 

90 
73 

94 
68 

92 

92 

93 

92 

94 

95 
73 

94 
7 1 

96 
74 

97 
73 

93 
70 

94 
68 

95 
70 

95 
73 

96 
73 

92. 

DAHLONEGA 

MAX 

85 

87 

87 

82 

86 

88 

86 

81 

85 

82 

79 

73 
57 

71 
6 1 

85 
62 

85 
63 

65 
64 

85 
63 

86 
65 

63 
66 

84 

60 

69 

62 

68 
62 

88 

65 

88 
64 

87 
64 

89 
65 

88 

65 

89 

60 

89 
64 

90 
66 

91 
67 

85. 
6  1  . 

DALLAS   5  SE 

MAX 

88 

89 

89 

86 

86 

89 

89 

86 

84 

84 

81 
62 

72 
61 

84 
61 

85 
64 

86 

65 

87 
66 

86 

70 

87 

85 

68 

89 

89 

91 

89 
65 

90 

89 

69 

89 
65 

92 

90 

93 

87.. 

DALTON 

MAX 

89 

90 

88 

78 

87 

88 

88 

85 

85 

82 

84 

78 

84 

86 

8B 
66 

86 
67 

87 
67 

87 

87 

86 

89 

90 

92 

92 
68 

89 

90 

90 

89 
65 

91 

92 

92 

87.! 

DOUGLAS  2  NNE 

MAX 

90 

93 

91 

91 

89 

93 

92 

92 

90 

87 

64 

85 

91 

93 

93 
68 

95 
72 

95 
72 

94 

93 

89 

86 

69 

93 

93 

96 

96 

97 

94 

93 

95 

96 

98 

92. i 

DUBLIN   3  S 

MAX 

91 

93 

95 

96 

95 

s ; 

96 

97 

91 

91 

90 

89 

96 

94 

94 
71 

95 
72 

95 
70 

96 

93 

96 

94 

95 

96 

98 

98 

98 

97 

99 

94.1 

EASTMAN   1  W 

MAX 

89 
66 

93 

90 

90 
70 

90 

93 

92 

91 

88 

86 

85 

82 

86 

92 

92 
70 

92 
71 

93 
71 

92 

90 

92 

90 

93 

95 

93 

94 

95 

96 

93 

94 

94 

96 

91.1 

EXPERIMENT 

MAX 

87 
66 

89 

88 

6  9 

88 

88 

91 

88 

87 

84 

65 

81 

72 

86 

85 

87 
70 

89 

70 

89 
70 

86 

85 

90 

89 

69 

91 

91 

89 

90 

91 

92 

91 

91 

93 

87. S 

F  1  T2GERAL0 

MAX 

93 

93 

93 

91 

93 

94 

94 

92 

89 

87 

86 

94 

7  n 

95 

94 

6  8 

95 
73 

95 
74 

95 
73 

93 

92 

89 

95 

95 

96 

97 

98 

99 

98 

97 
70 

96 

100 
74 

100 
74 

94.1. 
71.0 

FLEMING   EXP  STATION 

MAX 

94 

>4 

93 

92 

93 

94 

93 
70 

90 
72 

84 

84 
68 

91 
69 

94 
70 

94 
69 

95 
70 

94 
69 

95 
72 

93 
69 

89 

85 
65 

92 
73 

90 

92 
71 

95 
68 

97 
68 

96 
69 

94 
67 

95 
69 

95 
70 

97 
72 

99 
69 

92.8 
69.0 

FOLXSTON   9  SW 

MAX 

95 

94 

93 

93 

94 

96 

95 

89 

87 

71 

86 
70 

90 

92 
b  a 

94 
70 

95 
70 

97 
71 

97 

94 

70 

90 
71 

82 

79 

89 

73 

93 

97 

97 

72 

97 
7 1 

97 
72 

96 
68 

96 
73 

97 

73 

99 
74 

99 
76 

93.2 
70.7 

FORSYTH   1  S 

MAX 

88 

90 

90 

89 

90 

89 

89 

85 

85 

82 

76 

87 

87 

ee 

90 
69 

91 
69 

91 
68 

88 

90 

90 

91 

92 

92 

91 
66 

92 

92 

92 

94 

94 

95 

95 
7 1 

69.5 

FORT  GAINES 

MAX 

90 

90 

<C 

90 

92 

92 

90 

90 

88 

83 

82 

89 

91 

90 

92 
69 

90 
72 

91 
68 

90 

90 

92 

90 

93 

94 

93 

94 

96 

93 

90 

93 

95 

95 

90.9 

FORT    VALLEY    3  E 

MAX 

92 

91 

91 

91 

95 

93 

91 

90 

8b 

84 

76 

87 

91 

91 

94 
70 

94 
68 

94 

70 

93 

91 

92 

94 

95 

96 

96 

96 

98 

95 

95 

94 

96 

100 

92.5 

GAINESVILLE 

MAX 

91 

90 

85 

89 

91 

89 

81 

87 

84 

82 

77 

77 

85 

87 

86 

67 

88 
66 

85 
66 

82 

65 

90 

92 

91 

91 

89 

91 

91 

90 

92 

91 

93 

95 

87.6 

GLENN V 1 LLE 

MAX 

91 

92 

92 

88 

91 

92 

92 

88 

84 

84 

84 

91 

93 

92 

92 
72 

94 
70 

93 
68 

9U 

68 

83 

90 

92 

93 

94 

95 

94 

92 

93 

95 

96 

97 

91.1 

GREENVILLE  2  « 

MAX 

92 

90 

90 

88 

90 

89 

89 

84 

85 

82 

80 

81 

83 

87 
62 

89 
68 

90 
69 

90 
63 

88 

91 

88 

88 

91 

90 

9U 

90 

92 

92 

92 

92 

94 

95 

88.8 

GRIFFIN 

MAX 

90 
67 

89 
69 

89 

88 

91 
67 

88 

70 

87 
69 

85 
66 

85 
65 

83 
64 

74 
62 

87 
62 

86 
65 

88 
65 

90 
70 

89 

70 

69 
69 

85 

89 

90 

90 

91 

90 

91 

91 

93 

92 

92 

92 

95 

96 
70 

88.9 
67.7 

HAWK  I NSV I LLE 

MAX 

89 

92 

91 

91 

93 

94 

92 

91 

92 
71 

86 

83 

90 
67 

92 
70 

91 
6  8 

93 
70 

94 
70 

95 
71 

92 

92 

92 

95 

96 

97 

95 

96 

99 

99 

93 

95 

97 

97 

93.0 

HELEN   1  SE 

MAX 

89 

88 
56 

85 

89 

90 

89 

79 

86 

83 

55 

81 

50 

78 
51 

76 

50 

83 
59 

86 
58 

83 
59 

81 
62 

67 

60 

85 

83 

92 

86 

87 

90 

86 

90 

90 

91 

90 

91 

93 

94 

86.5 

HOMER  V I  LLE    3  WSW 

MAX 

92 

91 

92 

88 

93 

93 

93 

89 

91 

86 

88 

92 

95 

96 

94 
67 

95 
68 

92 
67 

91 

84 

85 

91 

93 

95 

96 

97 

95 

93 

95 

95 

96 

96 

92.3 

JASPER   1  NNW 

MAX 

86 

86 

79 

85 

87 

85 

78 

81 

80 

81 

75 

75 

83 

84 
58 

85 
63 

85 

70 

85 
66 

67 

84 

68 

88 

88 

86 

86 

65 

86 

87 

89 

89 

90 

91 

64.7 

JESUP   8  S 

MAX 

94 

94 

93 

92 

92 

94 

94 

92 

88 

81 

84 

93 

93 

93 

95 
69 

94 
68 

94 
68 

91 

91 

79 

93 

91 

91 

94 

96 

95 

94 

96 

95 

96 

98 

92.4 

LA  FAYETTE 

MAX 

90 

92 

89 

89 

93 

93 

85 

89 

89 

88 

83 

79 

85 

88 

86 
69 

89 
66 

88 

66 

90 

90 

92 

93 

94 

93 

91 

92 

91 

93 

94 

94 

95 

95 

90.1 

LA  GRANGE 

MAX 

91 

91 

90 

89 

91 

90 

89 

84 

88 

83 

79 

87 

87 

88 

90 
69 

90 
70 

89 
68 

86 

91 

91 

1  8 

94 

93 

91 

94 

95 

94 

91 

92 

94 

96 

89.9 

LOUISVILLE 

MAX 

9* 

94 

93 

92 

95 

95 

95 

92 

86 

89 

90 

92 

92 

96 
70 

95 
70 

97 
71 

91 

91 

93 

94 

92 

92 

97 

100 

98 

96 

96 

98 

98 

98 

93.7 
69.2 

LUMBER  CITY 

MAX 

98 

95 

95 

89 

94 

94 

95 

91 

89 

86 

85 

93 

95 

95 
69 

95 
69 

98 

70 

96 

93 

92 

a9 

95 

97 

96 

96 

90 

89 

69 

90 

92 

92 

92.) 

LUMPXIN 

MAX 

93 

90 

90 

89 

91 

91 

91 

88 

88 

88 

72 

89 

91 

89 

92 
71 

90 
71 

92 
71 

90 

91 

94 

94 

92 

92 

92 

92 

94 

91 

93 

94 

96 

95 

90.8 

MACON  WB  AIRPORT 

MAX 

92 

93 

92 

92 

93 

93 

93 

88 

87 

86 

76 

86 

91 

92 

95 
72 

94 
73 

95 
73 

93 
72 

92 
69 

93 
70 

94 
68 

94 

71 

92 
71 

96 

96 
72 

97 

73 

93 
72 

95 

97 

98 

72 

99 

92.5 

MAR  SHALL  VI  LLE 

MAX 

90 

93 

93 

92 

93 

94 

91 

90 

87 

84 

61 

36 

92 

91 

93 
71 

94 

73 

97 
70 

92 
67 

90 
66 

93 
67 

93 

95 
71 

92 
71 

95 

97 
70 

97 
70 

94 
67 

93 

94 

98 

96 

92.3 

MC  INTYRE 

MAX 

91 

88 

91 

91 

92 

92 

91 

84 

85 

84 

78 

88 

90 

90 
67 

92 
67 

92 
67 

94 

90 

90 

90 

92 

94 

91 

94 

95 
67 

95 
67 

94 

93 

95 

97 

90.8 

METTER 

MAX 
MIN 

92 
68 

93 
71 

94 
70 

92 

94 

95 

95 

92 

89 

88 

83 

92 

95 

93 

96 
73 

96 

71 

96 
71 

93 

91 

86 

69 

91 
72 

93 

97 

98 

97 

95 

96 

97 

98 

100 

93.5 

MIOVILLE   EXP  STA 

MAX 

91 

92 

90 

91 

92 

92 

93 

84 

85 

85 

90 

90 

92 

90 

93 
71 

92 
71 

93 
67 

90 

93 
68 

91 
66 

93 
66 

85 
69 

95 
69 

97 
66 

97 

73 

97 
72 

95 
71 

95 

97 

98 
71 

98 

92.1 

MI LLEDGE V I LLE 

MAX 

88 

90 

91 

92 

90 

92 

92 

92 

83 

86 

84 

75 

87 

90 

90 
68 

94 
69 

94 
71 

93 

90 

90 

92 

95 

93 

93 

95 

97 

97 

94 

93 

94 

96 

91.0 

M1LLEN 

MAX 

92 

92 

91 

92 

92 

93 

94 

92 

92 

86 

84 

92 

94 

93 

95 
71 

95 

70 

95 
71 

95 
69 

90 
67 

91 
67 

92 
69 

91 

70 

95 
69 

96 

70 

95 
71 

95 
70 

93 
72 

93 
69 

95 

70 

96 
71 

98 

92.9 

MONT  I  CELLO 

MAX 

88 

90 

92 

90 

90 

92 

89 

90 

86 

86 

83 

75 

86 

85 

89 
66 

91 
75 

92 
71 

91 
69 

89 

72 

90 
71 

91 
71 

92 
72 

93 
74 

94 

72 

93 
73 

94 

72 

94 

72 

94 

72 

95 
72 

95 
71 

96 

90.2 

MORGAN 

MAX 
MIN 

90 
6* 

87 
66 

87 
66 

88 
66 

90 
64 

aa 

67 

88 

65 

86 

67 

ea 
67 

86 
65 

84 

67 

90 
67 

89 
66 

88 

65 

90 
66 

86 

69 

90 
68 

89 
66 

89 
65 

90 
65 

89 
66 

89 
67 

91 
69 

91 
67 

93 
69 

98 
68 

90 
68 

90 
66 

9  0 

67 

91 
70 

92 
68 

89.3 
66.6 

MOULTRIE   2  ESE 

MAX 
MIN 

92 
65 

91 
68 

90 
68 

87 
69 

92 
66 

93 
68 

92 
68 

89 

67 

87 
69 

85 
64 

87 
66 

92 
66 

94 
67 

93 
65 

94 
69 

93 
68 

92 
68 

90 
66 

90 
64 

91 
65 

92 
61 

93 
69 

96 
67 

95 
69 

96 

69 

97 
68 

94 

67 

94 

65 

95 
68 

96 
70 

96 
69 

92.2 
67.1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Cootlnutd 


Station 

D»y 

15 

31  Monlh 

1 

8 

1 

2 

3 

.  1 
4 

1 

s 

6 

7 

8 

9 

in 
10 

11 

19 

'  13 

14 

.6 

17 

1  H 

10 
19 

20 

2 1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30. 

31 

< 

N AHUN T  A 

MAX 

93 

9* 

93 

90 

92 

94 

94 

93 

91 

82 

87 

92 

93 

96 

96 

95 

93 

92 

86 

77 

09 

94 

95 

95 

97 

96 

95 

»S 

96 

91 

98 

92 

t 

MIN 

6k 

67 

6( 

66 

64 

67 

68 

67 

70 

67 

68 

67 

6  1 

68 

70 

67 

67 

68 

67 

69 

71 

69 

69 

70 

69 

70 

66 

69 

70 

6  9 

69 

67 

9 

NASHVILLE   3  SSE 

MAX 

91 

91 

91 

89 

91 

90 

91 

69 

86 

86 

88 

91 

93 

94 

94 

93 

93 

92 

67 

88 

»3 

94 

95 

97 

97 

95 

94 

94 

96 

98 

98 

92 

3 

MIN 

65 

65 

6T 

68 

66 

67 

67 

70 

70 

67 

70 

67 

68 

67 

70 

69 

69 

66 

65 

67 

69 

68 

67 

69 

69 

70 

66 

66 

67 

61 

67 

67 

7 

NEW1NGT0N  1  NH 

MAX 

93 

9* 

92 

91 

95 

96 

92 

86 

87 

86 

88 

91 

94 

92 

95 

95 

95 

92 

93 

89 

96 

93 

95 

96 

97 

98 

96 

98 

97 

96 

99 

9) 

4 

MIN 

65 

70 

69 

71 

68 

71 

71 

72 

71 

67 

65 

68 

70 

67 

69 

66 

66 

67 

69 

71 

69 

71 

71 

72 

70 

71 

70 

69 

71 

6  9 

2 

NEWNAN 

MAX 

90 

89 

86 

87 

90 

89 

88 

85 

(7 

82 

60 

86 

88 

88 

90 

90 

68 

87 

91 

86 

86 

91 

88 

90 

92 

92 

91 

92 

91 

94 

95 

•> 

8 

MIN 

63 

65 

67 

63 

64 

6d 

67 

67 

64 

65 

62 

63 

66 

64 

68 

67 

66 

67 

66 

66 

68 

67 

67 

67 

68 

68 

t  • 

67 

67 

69 

66 

3 

PLAINS  SW  OA  EXP  ST  A 

MAX 

91 

89 

65 

88 

91 

9  0 

90 

87 

90 

83 

80 

68 

69 

90 

91 

90 

92 

69 

90 

91 

»0 

92 

92 

91 

93 

94 

91 

91 

91 

VI 

93 

69 

8 

MIN 

65 

71 

68 

68 

61 

70 

70 

70 

70 

67 

66 

67 

67 

67 

69 

68 

68 

67 

68 

70 

71 

70 

70 

72 

66 

6T 

69 

7) 

69 

66 

7 

QU  1  T  MAN 

MAX 

92 

95 

96 

94 

91 

94 

94 

94 

91 

90 

89 

88 

»7 

95 

95 

96 

96 

88 

93 

86 

90 

92 

92 

95 

97 

96 

96 

95 

95 

96 

98 

93 

» 

MIN 

79 

79 

76 

75 

7> 

71 

69 

69 

70 

70 

70 

67 

68 

68 

68 

66 

64 

69 

68 

69 

67 

68 

70 

78 

72 

72 

73 

73 

70 

70 

6 

ROME 

MAX 

93 

91 

8b 

90 

92 

91 

88 

89 

86 

87 

85 

83 

86 

»0 

68 

92 

89 

90 

92 

92 

93 

94 

94 

92 

91 

92 

93 

95 

95 

95 

96 

>c 

8 

MIN 

63 

64 

68 

60 

57 

64 

71 

64 

62 

59 

62 

62 

63 

66 

65 

67 

66 

66 

68 

66 

68 

69 

66 

66 

67 

66 

68 

69 

70 

65 

3 

ROME   rfB  AIRPORT 

MAX 

90 

89 

62 

88 

90 

91 

85 

86 

16 

86 

78 

78 

86 

87 

87 

89 

87 

88 

69 

89 

90 

91 

92 

90 

91 

90 

91 

94 

92 

95 

96 

88 

4 

MIN 

64 

63 

67 

57 

57 

63 

70 

67 

61 

58 

60 

62 

65 

64 

65 

69 

66 

66 

68 

67 

69 

68 

67 

67 

68 

67 

68 

66 

68 

3 

SANDERSVILLE 

MAX 

90 

90 

69 

87 

88 

90 

90 

62 

83 

82 

79 

86 

90 

90 

93 

90 

94 

91 

88 

68 

92 

90 

92 

93 

94 

94 

92 

92 

94 

97 

96 

69 

9 

MIN 

66 

67 

70 

69 

67 

72 

70 

70 

66 

67 

65 

66 

71 

68 

72 

72 

69 

69 

70 

70 

72 

71 

72 

73 

71 

70 

71 

73 

72 

70 

0 

SAPELO  ISLAND 

MAX 

86 

91 

95 

90 

66 

93 

96 

94 

83 

81 

83 

87 

90 

90 

89 

92 

90 

90 

83 

86 

90 

91 

89 

92 

90 

90 

89 

91 

94 

97 

99 

H 

0 

MIN 

72 

72 

71 

67 

74 

73 

73 

71 

70 

73 

71 

75 

71 

73 

72 

68 

73 

72 

72 

72 

74 

71 

73 

70 

74 

74 

73 

74 

72 

2 

SAVANNAH  USDA   PLANT  GDN 

MAX 

87 

•9 

93 

91 

36 

92 

91 

93 

90 

64 

84 

83 

86 

92 

92 

92 

93 

94 

91 

86 

86 

69 

92 

92 

95 

95 

95 

92 

94 

95 

96 

90 

8 

MIN 

65 

70 

72 

68 

64 

72 

71 

70 

71 

69 

67 

69 

73 

69 

70 

70 

70 

67 

66 

72 

72 

70 

70 

69 

70 

68 

70 

72 

rc 

70 

69 

6 

SAVANNAH  W8  AP 

MAX 

90 

94 

94 

89 

94 

92 

94 

89 

66 

84 

83 

9  0 

93 

93 

93 

93 

94 

90 

69 

66 

91 

93 

93 

95 

96 

96 

94 

95 

97 

98 

99 

92 

1 

MIN 

69 

72 

73 

71 

68 

72 

72 

72 

72 

70 

70 

71 

73 

70 

73 

69 

68 

69 

73 

73 

71 

73 

72 

73 

70 

73 

74 

74 

74 

71 

6 

SAVANNAH  BEACH 

MAX 

85 

91 

92 

88. 

88 

69 

93 

88 

12 

82 

83 

87 

88 

88 

69 

90 

90 

89 

84 

86 

87 

91 

90 

92 

92 

92 

90 

90 

94 

,<i 

99 

89 

3 

MIN 

71 

75 

74 

72 

72 

75 

75 

73 

73 

73 

74 

72 

76 

72 

74 

71 

70 

73 

74 

75 

75 

76 

78 

76 

72 

76 

75 

75 

76 

74 

2 

S 1  LOAM 

MAX 

92 

92 

90 

90 

94 

93 

93 

85 

65 

83 

76 

88 

90 

90 

92 

92 

92 

89 

90 

93 

94 

92 

93 

92 

92 

95 

94 

95 

95 

97 

98 

91 

2 

MIN 

65 

69 

66 

67 

65 

69 

67 

68 

64 

63 

63 

63 

67 

64 

71 

69 

68 

66 

69 

69 

71 

68 

70 

69 

71 

69 

66 

69 

7  0 

71 

67 

7 

SURRENCY   2  WNM 

MAX 

94 

92 

93 

90 

92 

92 

93 

91 

89 

84 

85 

92 

95 

95 

95 

92 

95 

93 

89 

60 

93 

95 

94 

95 

97 

96 

95 

95 

97 

98 

100 

92 

e 

MIN 

6* 

fab 

67 

68 

68 

70 

70 

70 

70 

65 

67 

70 

69 

67 

69 

66 

63 

65 

6  9 

69 

67 

67 

70 

69 

67 

67 

67 

67 

69 

67 

e 

SVAINSBORO 

MAX 

92 

91 

91 

91 

89 

14 

91 

85 

85 

87 

80 

92 

92 

93 

92 

94 

92 

88 

89 

68 

95 

90 

94 

95 

93 

92 

94 

93 

94 

95 

97 

90 

6 

MIN 

65 

70 

72 

74 

69 

70 

69 

70 

70 

67 

68 

67 

69 

67 

71 

70 

70 

70 

67 

68 

72 

71 

66 

68 

71 

70 

69 

66 

69 

71 

72 

69 

4 

TALBOTTON 

MAX 

89 

8  0 

88 

89 

68 

89 

89 

85 

84 

83 

78 

85 

85 

88 

89 

90 

90 

88 

90 

92 

90 

91 

93 

90 

94 

93 

91 

90 

92 

94 

95 

69 

0 

MIN 

61 

66 

65 

62 

61 

65 

64 

64 

63 

61 

64 

67 

61 

62 

61 

65 

66 

64 

63 

65 

64 

64 

64 

67 

65 

68 

66 

63 

65 

66 

66 

64 

1 

TALLAPOOSA   2  NNW 

MAX 

88 

88 

85 

85 

1* 

88 

86 

85 

81 

83 

74 

81 

66 

87 

88 

88 

67 

86 

89 

86 

88 

90 

85 

68 

89 

92 

86 

91 

90 

92 

92 

86 

8 

MIN 

58 

60 

62 

62 

56 

61 

65 

63 

56 

55 

59 

52 

61 

63 

63 

66 

65 

65 

61 

66 

64 

64 

61 

64 

62 

62 

62 

61 

63 

63 

62 

61 

6 

THOHASTON  2  S 

MAX 

90 

89 

89 

91 

92 

90 

86 

87 

ee 

65 

79 

88 

67 

89 

91 

91 

91 

89 

92 

91 

91 

92 

69 

91 

93 

93 

92 

93 

93 

94 

97 

90 

2 

MIN 

61 

62 

67 

65 

62 

66 

63 

69 

66 

65 

64 

64 

63 

63 

68 

66 

64 

68 

65 

67 

67 

67 

68 

67 

69 

66 

66 

66 

66 

65 

7 

THOMASV 1 LLE 

MAX 

90 

90 

90 

83 

69 

90 

90 

86 

83 

84 

83 

87 

92 

92 

92 

91 

87 

85 

85 

90 

90 

92 

94 

94 

96 

94 

90 

94 

96 

96 

98 

90 

2 

MIN 

68 

70 

70 

68 

70 

72 

70 

70 

68 

70 

70 

69 

66 

71 

66 

65 

66 

66 

71 

69 

71 

70 

72 

70 

67 

70 

72 

72 

69 

6 

THOMASV 1 LLE   WB  CITY 

MAX 

93 

92 

92 

86 

92 

93 

93 

90 

ti 

85 

87 

91 

95 

94 

94 

95 

90 

69 

86 

92 

91 

95 

95 

94 

97 

95 

92 

95 

95 

95 

96 

92 

.1 

MIN 

68 

70 

71 

70 

66 

71 

70 

70 

70 

69 

71 

71 

72 

70 

73 

70 

67 

66 

66 

73 

71 

73 

74 

74 

70 

69 

72 

74 

74 

70 

6 

TIFTON  EXP  STATION 

MAX 

69 

90 

89 

89 

86 

91 

89 

90 

88 

88 

83 

85 

69 

91 

90 

89 

92 

92 

91 

66 

91 

92 

94 

95 

95 

96 

95 

94 

96 

96 

98 

91 

0 

MIN 

67 

69 

71 

71 

70 

70 

70 

70 

71 

67 

71 

71 

72 

69 

70 

71 

73 

69 

67 

69 

70 

71 

69 

71 

70 

72 

70 

67 

69 

71 

70 

69 

9 

TOCCOA 

MAX 

91 

90 

86 

89 

91 

90 

83 

85 

80 

81 

80 

77 

85 

86 

87 

88 

85 

82 

67 

91 

87 

91 

91 

90 

91 

91 

90 

91 

92 

94 

95 

87 

.6 

MIN 

61 

62 

65 

63 

61 

63 

65 

63 

65 

57 

57 

59 

62 

63 

63 

68 

66 

63 

66 

67 

69 

68 

69 

69 

66 

64 

68 

71 

72 

64 

.7 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 

MAX 

■9 

92 

92 

92 

89 

92 

92 

92 

90 

86 

87 

87 

90 

93 

92 

94 

94 

91 

91 

84 

87 

92 

91 

94 

95 

97 

97 

93 

93 

95 

96 

91 

6 

MIN 

67 

66 

70 

70 

67 

69 

71 

71 

70 

70 

69 

68 

69 

70 

72 

n 

70 

66 

69 

71 

70 

70 

71 

72 

72 

65 

69 

70 

72 

73 

69 

8 

VALOOSTA   4  NH 

MAX 

91 

91 

92 

90 

90 

92 

91 

91 

89 

67 

87 

90 

92 

93 

94 

94 

89 

91 

85 

87 

91 

92 

95 

96 

97 

95 

95 

94 

95 

96 

96 

91 

8 

MIN 

66 

66 

68 

66 

66 

68 

69 

70 

69 

70 

70 

69 

69 

69 

72 

71 

71 

68 

65 

69 

69 

70 

68 

70 

71 

70 

68 

68 

67 

68 

69 

68 

6 

WARRENTON 

MAX 

91 

92 

»1 

90 

92 

91 

91 

85 

83 

82 

79 

90 

92 

91 

92 

94 

95 

94 

90 

90 

90 

95 

93 

92 

98 

94 

93 

93 

95 

95 

97 

91 

.3 

MIN 

66 

67 

68 

68 

66 

63 

69 

68 

66 

64 

65 

66 

68 

65 

66 

70 

70 

68 

68 

69 

68 

69 

70 

69 

69 

70 

69 

64 

70 

67 

8 

WASH1 NGTON 

MAX 

85 

•» 

91 

90 

89 

90 

91 

90 

84 

83 

81 

77 

86 

86 

67 

87 

91 

91 

87 

91 

90 

91 

90 

92 

91 

92 

93 

94 

93 

98 

92 

69 

0 

MIN 

62 

62 

63 

67 

64 

6? 

69 

67 

63 

59 

58 

58 

66 

63 

64 

66 

64 

65 

68 

68 

69 

70 

72 

70 

68 

68 

70 

70 

69 

65 

9 

WAYCROSS 

MAX 

93 

94 

93 

89 

89 

94 

94 

92 

88 

87 

90 

92 

95 

94 

95 

96 

93 

92 

85 

83 

92 

96 

96 

96 

97 

96 

95 

95 

97 

96 

98 

93 

0 

MIN 

64 

68 

66 

67 

66 

67 

70 

68 

70 

69 

68 

67 

62 

67 

70 

70 

69 

67 

59 

67 

69 

66 

64 

71 

71 

70 

68 

69 

69 

71 

71 

67 

7 

WAYNESBORO  2  NE 

MAX 

92 

91 

91 

92 

93 

93 

94 

94 

86 

65 

85 

88 

93 

95 

94 

95 

95 

93 

90 

94 

92 

93 

92 

96 

97 

98 

95 

95 

96 

96 

98 

93 

0 

MIN 

6* 

65 

66 

65 

64 

64 

65 

67 

65 

66 

63 

61 

69 

68 

66 

67 

71 

70 

67 

70 

66 

67 

67 

69 

70 

72 

71 

69 

71 

71 

72 

67 

4 

WEST  POINT 

MAX 

90 

89 

9  0 

88 

90 

92 

91 

86 

87 

82 

74 

86 

8  7 

89 

91 

91 

91 

86 

91 

91 

91 

92 

90 

93 

94 

94 

93 

91 

93 

93 

95 

89 

8 

MIN 

6* 

66 

69 

67 

61 

69 

67 

69 

65 

62 

62 

63 

67 

68 

68 

70 

68 

66 

69 

70 

66 

67 

69 

68 

69 

69 

70 

69 

69 

68 

67 

6  7 

0 

KINDER  1  SSE 

MAX 

90 

91 

87 

69 

92 

91 

66 

86 

84 

84 

74 

64 

81 

6  6 

84 

89 

66 

8» 

89 

90 

90 

90 

91 

89 

90 

90 

90 

92 

91 

93 

94 

86 

0 

MIN 

61 

63 

62 

63 

60 

66 

64 

66 

62 

60 

60 

59 

61 

61 

63 

65 

61 

67 

63 

65 

63 

65 

66 

67 

64 

67 

64 

65 

66 

75 

70 

64 

0 
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EVAPORATION  AND  WIND 


GEORGIA 
JULY  1961 


Day  of  month 


Station 

1 

g 

n 

g 

g 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

or 
Avg. 

ALLATOONA  DAM  2 

EVAP 

.  22 

.  22 

.  22 

.18 

.44 

.  22 

.  21 

.09 

.30 

.  28 

.  1 7 

.  12 

'2\ 

16 

24 

21 

22 

25 

18 

17 

35 

21 

23 

22 

6.35 

WIND 

23 

17 

68 

32 

16 

27 

21 

18 

26 

84 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

EVAP 

.14 

.30 

.39 

.19 

.25 

.30 

.19 

.19 

.20 

.28 

.23 

.07 

- 

- 

.23 

.15 

.11 

.18 

.41 

.34 

.11 

.25 

.34 

.49 

.39 

.34 

.23 

.32 

.08 

.31 

.26 

B7.77 

WIND 

• 

120 

28 

16 

36 

22 

• 

* 

181 

34 

60 

42 

53 

36 

46 

34 

31 

37 

30 

36 

47 

53 

47 

22 

23 

37 

63 

42 

1176 

EXPERIMENT 

EVAP 

.24 

.33 

.46 

.30 

.34 

.32 

.37 

.18 

.27 

.24 

.23 

.13 

.16 

.22 

.28 

.31 

.24 

.43 

.30 

.27 

.26 

.23 

.24 

.28 

.31 

.34 

.34 

.28 

.24 

.35 

.30 

8.79 

WIND 

17 

35 

95 

40 

45 

35 

48 

52 

30 

33 

52 

60 

55 

80 

30 

75 

70 

58 

57 

25 

15 

40 

25 

35 

40 

35 

55 

20 

30 

40 

50 

1377 

ROME  WB  AIRPORT 

EVAP 

.26 

.23 

.16 

.29 

.24 

.28 

.11 

.23 

.30 

.28 

.03 

.  12 

.12 

.17 

.21 

.20 

.22 

.21 

.17 

.12 

.22 

.24 

.22 

.25 

.24 

.27 

.25 

.29 

.21 

.28 

B6.63 

WIND 

16 

13 

33 

34 

18 

19 

19 

43 

12 

41 

29 

60 

33 

27 

32 

26 

39 

33 

20 

25 

14 

20 

22 

18 

28 

26 

35 

13 

20 

23 

29 

816 

TIFTON  EXP  STATION 

EVAP 

.24 

.29 

.22 

.26 

.15 

.26 

.24 

.24 

.22 

.23 

.16 

.13 

.19 

.26 

.26 

.21 

.30 

.20 

.21 

.20 

.27 

.27 

.26 

.26 

.31 

.32 

.21 

.26 

.30 

.30 

.30 

7.53 

WIND 

18 

12 

31 

27 

14 

10 

24 

39 

33 

23 

56 

27 

20 

16 

7 

11 

15 

15 

20 

18 

19 

26 

8 

8 

9 

9 

8 

13 

11 

20 

20 

587 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 
And 
Depth 

Day  of  month 

0 

a 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

ATHENS  HORT  FARM  STA  3 

2  INCHES 

MAX 
MIN 

90 
74 

91 
77 

92 
78 

93 
77 

95 
•78 

95 
82 

92 
82 

87 
77 

87 
75 

89 
76 

88 
77 

81 
71 

84 
74 

86 
73 

87 
77 

90 
78 

90 
77 

85 
77 

89 
78 

89 
78 

90 
79 

90 
80 

91 
80 

92 
80 

89 
80 

90 
81 

90 
80 

90 
80 

91 
80 

93 
81 

95 
85 

89.7 
78.1 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

87 
79 

87 
82 

89 
85 

90 
82 

93 
82 

93 
85 

90 
84 

85 
81 

85 
83 

86 
82 

86 
77 

80 

73 

80 
78 

84 

75 

84 
81 

87 
82 

87 
82 

83 
79 

87 
81 

87 
79 

88 

79 

88 
80 

87 
80 

87 
80 

87 
83 

88 
82 

87 
83 

87 
82 

89 
81 

90 
83 

92 
82 

87.1 
80.9 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

85 
78 

85 
80 

86 
81 

87 
81 

88 

82 

88 
84 

88 
83 

K4 

80 

84 

80 

85 
80 

85 
79 

80 
77 

80 
77 

83 
77 

84 
80 

86 
80 

85 
81 

84 
81 

87 
80 

87 
81 

85 
82 

85 
83 

86 
82 

87 
82 

86 
82 

87 
82 

87 
82 

88 
82 

87 
83 

88 
84 

89 
85 

85.7 
81.0 

TIFTON  EXP  STATION 

3  INCHES 

MAX 
MIN 

84 

75 

84 

76 

84 

76 

85 
77 

82 
76 

85 
78 

85 
78 

84 

77 

83 
77 

83 
76 

80 

75 

80 
76 

83 
77 

84 

77 

84 
78 

85 
79 

85 
79 

85 
78 

83 
77 

82 
77 

86 
78 

87 
79 

88 
80 

91 
81 

90 
81 

91 
82 

88 
80 

90 
80 

90 
81 

90 
82 

90 
82 

85.5 
78.3 

6  INCHES 

MAX 
MIN 

79 
78 

81 
78 

79 
78 

80 
79 

80 
79 

80 
79 

80 
79 

80 
79 

80 
79 

80 
79 

79 
78 

79 
78 

79 
78 

79 
78 

79 
78 

80 
79 

80 
79 

80 
79 

80 
79 

80 
79 

80 
79 

81 
80 

81 
80 

82 
80 

83 
82 

83 
82 

83 
82 

83 
82 

83 
82 

83 
82 

83 
82 

80.6 
79.5 

Athens  Hort  Farm  Sta  3  -  Slope  of  Ground:     Less  than  5  percent  to  the  south  southeast.     Soil  Type:     Cecil  sandy  loam.     Ground  Cover:  Ground 
almost  bare,  some  thin  native  grass.     Instrumentation:     Palmer  dial-type  liquid  in  steel  thermometers. 

Tifton  Exp  Station  -  Slope  of  Ground:     Less  than  5  percent  to  the  northwest.     Soil  Type:     Tifton  loamy  sand.     Ground  Cover:     Perennial  grass 
sod.     Instrumentation:     3  Inch  Depth  -  Friez  Standard  Distance  and  Soil  Thermograph,  Model  1100,   6  Inch  Depth  -  Friez 
Air  and  Distance  Thermograph,  Model  1120. 


Heference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION 


GEORGIA 
JULY  1961 


Andrews  2  I,  M,  c 

I  -o- 


-o 

Irevard , 


Tryon,  N .  c. 

-o 


Copperhlll,  rmi.   .  Co*""  *»  »•  c 

»i.^..In.'/1II.«....         B"tl£'»  2  c 


-o- 

Caesars  Head,   S.  C. 


.GEORGIA 


OLlttlo  Hlghtower  #J°caasee  g  TH.     g_  c 
tap  3ta     )Brasetosn          -o-cla.ion  1   •  I 

-O      C>Bald>  O-Cleyton  1  N  Pickens  5  SE,   S.  C. 

I      O     ll^9f"'m ■°>">t*"'i .FLong  Crook  1  »,  s.  c  "* 
O  Dial  P  0  Q  Co. ..5^      .  _^ 


^  5      i   -  V     I  Burton  Dam    *  ^  -O- 

CrXi ffc-Suco.s       Hel.n'l   SE  /  \ 

Toccoa^N^^  O 

s 


Cooper  Cup       I      0  I 

NQRT 


75TH  MERIDIAN  TIME  ZONE 


.  C. 


o**"".  »■  '-CAUTION:   -  MAJOR  IRREGULARITIES  IN  DISTRIBUTION  OF 
PRECIPITATION  DUE  TO  LOCAL  THUNDERSTORMS 
SEE  TABULATED  DATA. 


High  Tover 


0  !u 


To 

Bougl.s.llle y  „4 

V  O  ,'  \1  A  Godfrey  4 

Y./-V- 


1  I  ^STrZll^C— v      Gr7»flf  f  I  ;  Sparta  2  NK«y       q  X 

-Kx  west  .  / .  -t-vFH^^ lt-^-  z'  vr'  /y 


ii..  m*^    I    .'WEST    f     '  j 

•      La  Grange   Greenville  2  w    O  1 

•  _      .    _  I  I  ■nnrirmi-v1 


■oat  R 

% 


n  4  ■  ThomJ 

°u,0,)CENTRAl 


,  -o- 

,  Hilledgttvilla 


,.  '  v    He  Intyre  1 

yHacon  WB  Airport  \  V" 


J 


rJ>c 
\ 

/  \ 


Eufaula,  Ala.  < 


Li JSO#THj(VEST N  ^jj™— 

fort  Gaines     III  •     Dol<"  I  "T  I 


1.  i:j 


-<cen™l/ 


ln         -        ^         ""^j  CENTRAl)  R,d.e.a>d  ,  „,  ^ 

y  tl_     x  t — /   i  • 


|  Hint  Vernon  3  TOW  i  ^^^^^^^^^t 

»   f-  ■  \£bnlxu/      \      t    I  \/ 

j  -O      I  \      ✓  l.u.be>  Clty'-lX^  \  |  7 


Woodruff  Du, 


Tlfton  Exp  Sta 


— 


lapafi*    Exp  9iti 


'^Valdor 


I  _J  I     tfu,t"°.  v.idost.  re'AP  ^   L  Kh  } 

""-"U...J,  ^  )  \   •     f    'olHton  9  SW  " 

Fargo  I  ,  I 

STATION    LEGEND  aVratlc.llo  1  »,  FU.  ~~— J— J_  /  * 

1 


O    •     9    Precipitation  om, 
®  Ptrcipitvtion.  storage 

"O  ♦  •<>■   Precipitation  and  Tempt rotunt 

ai,  LMOnt  6  TO»,  Fla 

"V"    t"    ▼    Precipitotion,  Temperature  and  Evaporation 
9  Soli  Teapvrature  onlr 

'Vpe  of  gage       O    ^on- recording , 
•  Recording,       0>    fibJ-A  >>/»*5 

Double  circle  combinations  Indicate  the  orOiidUltty  of 
more  detoiled  meteorological  date 


-o- 


!m..    FAA  AP  j 


F  — \ 


i 


HI-   yk. 


-o- 

J as per  3  SI,  Fla. 


-o- 

Olss  St.  lary  ITsxssrles.  Fla 


ava,J»ht»ar  ^aWD  "fou«h  P°ints  of  approximately  equal  values.     Hourly  precipitation  data  fr 

in  Mountainous  Lea"  "  "H°Urly  P'eClP"«*1«»  Data"  ■     Caution  advised  in  using  these  maps  for   interpolation,  particularly 


from  recorder  substations  will  be 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


GEORGIA 

JULY  1961 


O 

itlet.  Bar  Dti 


GEORGIA 


Abbeville  1 


Woodruff  Das 


tlcsllo  3  8,  Fl. 

-o- 

O    •    O    Precipitation  only 
d>  Precipitation,  storoge 

O         -O-   Precipitation  and  Temperature 
-<J>-         -<^-  Precipitation,  Temperature  ana"  Evaporation 
0  Soil  Temperature  only 

Type  of  gage       O    Hon -recording, 
•  Recording,       »    Both  types 

Double  circle  combinations  indicate  the  avoiiobillty  of 
more  detailed  meteorological  data 


Glen  St.  Mmtj  luntrlea,  Fl*. 


USCOUI-VB-ABhevlUe,    H.  C. 


Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.  Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".     Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly 

in  mountainous  areas. 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

i 

U 

U 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

DRAIN 

LATT 

LONG 

1 

SPECIAL 

ABBEVILLE 
AOA1RSVILLE 
<  ADCL  2  S 
AILEY 

AlAPAhA  EXP  STATION 

.10  10 

0053 
00*0 

om 

HILCOI 
BARTOW 
COOKE 

MONTGOMERY 
BERRIEN 

» 

it 

10 

16 

92  00 

31  07 

32  11 
31  21 

89  IB 

69  29 

62  34 
B3  19 

2*0 
2*0 
290 

BP 

7A 

flA 
5>> 
3» 

7A 

3P 

C 

WILLIAM  N.  CAMPBELL 

FRANKLIN  M.  HAMMONDS 
COOKE  CO.  FORESTRY  UNIT 
BREwTON-PARKER  COLLEGE 
ROY   E.  HOLLANO 

ALBANY 

ALLATOONA  OAM  2 
ALMA  FAA  AIRPORT 
AlPHARETTA  1  WWW 
AMERICU5  *  ENE 

01  AO 

Bill 
92  it 

DOUGHERTY 
BARTOW 

BACON 

Fulton 

SUMTER 

6 

IS 
9 

31  39 
91  32 

1*  OA 

32  0* 

B4  10 

62  91 
S*  16 
B*  10 

210 

200 
1100 
476 

BA 

-ID 

7A 
BP 

»l( 

TA 

7A 

e* 

FRANK  S.  ORTON 
CORPS  OF  ENGINEERS 
FEO.  AVIATION  AGENCY 
ELI  E.  GRIMES 
BLANCHE   S.  RHYNE 

AMERKuS  EXP  ST  A  nrsy 

pniocH 

APPLING  1  NW 
ASH8URN  1  S 
AtHENS 

029B 
02** 
0911 
0*0* 
0*90 

SUMTER 

UNION 

COLUMBIA 

TURNER 

CLARKE 

10 
1* 
10 

32  06 

33  39 
31  *1 
33  9* 

84  1* 

82  20 
B9  9* 

83  23 

490 

3*0 
*29 

700 

BA 

BP 
BP 

7A 

9A 

9P 
BA 

c 

I 

TVA-790 

ROY  D.  TANKERSLEY 
RADIO  STATION  WMES 
PROF.  E.  S.  SELL 

ATHENS  COL  Of  AC.RI 
ATHENS   MS  AIRPORT 
ATHENS  MORT  FARN  STA  S 
ATKINSON  1  w 
ATLANTA  BOLTON 

0*J7 

J436 

I  441 

OAM 

CLARKE 

Clarke 
brantley 

FULTON 

10 

10 
13 
9 

33  99 

19  99 
91  13 
33  A* 

89  21 

S3  22 
81  52 
64  26 

6*9 
75* 
7*9 

NIO 

NIO 

TA 
7A 

a* 

COLLEGE  EXP.  STATION 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
UNIVERSITY  OF  GEORGIA 
MRS •   C ATHLAEEN  SMITH 
HENRY  T.  BARNETT 

ATLANTA         A  1 R POR T 
AUGUSTA  MB  AIRPORT 
BAIN8RIDGE 
BALL  GROUND 
BEAVERDALE 

oasi  fulton 

0493]RICHNON0 
0561  DECATUR 
0603  CHEROKEE 

0746  WHITFIELD 

» 

9 

12 

33  39 

30  99 

34  20 
34  39 

8*  29 

64  34 

64  23 

8*  31 

979 

120 
1100 
724 

MID 

NIO 
TA 
TA 

8  A 

C  KJ 
C  H 

u.s.  weather  Bureau 
u.s.  weather  bureau 

NlSS  NARY  H.  MULLEN 
MRS.  ESTELLE  GROGAN 
HPS.  H.  C.  WARMACK 

6CLLVILLE 
BLACK8EAR0  ISLAND 
BLAIRSVILLE  CIP  STA 
6LAKELV 
Blue  rioge 

0787  EVANS 
09*6  MC  INTOSH 
0969  UNION 
0979  EARLY 
102*  FANNIN 

11 

7 
* 

92  09 

1*  51 

91  29 
3*  92 

81  36 

89  56 
6A  56 
8*  I* 

1B9 

1938 
300 
17*0 

7A 
an 
TP 
7P 

TA 

9A 

7P 
7P 

c 

» 

HENRY  C.  HEARN 
U.S •  FISH  »  WLOLF.  SVC. 
GEORGIA  MTN.   EXP.  S7A. 
DR.  J*  G.  STAN01FER 
P.   B.  CARRUTM 

BLUE  RIOGE  RESVR  OAN 
BOWMAN 

BRASSTOwN  BALO 
BROOKLET  1  H 
BRUNSWICK 

1029 
1192 
1170 
I2B6 
.»0 

FANNIN 

ELBERT 
TOWNS 
BULLOCH 
GLYNN 

7 

7 
11 
2 

9*  93 

9*  52 
32  23 
91  OB 

63  *9 

61  *1 

81  30 

1360 

4780 
190 
14 

BP 
5P 

8A 

e« 

9P 

TVA-HO 

MRS.  GWENDOLYN  6ROWN 

TVA-147 

W.  C.  CROMLEY 

BENJAMIN  E.  JAMES 

BRUMS* l(K  FAA  AP 
BUENA  VISTA 
BURTON  OAM 
BUTlEB 

butler  creek 

1343  GLYNN 
1372  MARION 
1*1  3  RABUN 
1*25  TAYLOR 
1*93  RICHMONO 

2 

1* 
* 
14 

91  0* 

3*  *7 

32  33 

33  22 

Bl  23 

83  33 
8*  14 
61  96 

1* 

1770 
629 
116 

9P 

5P 

7A 

BA 

C  H 

c 

FED.  AVIATION  AGENCY 
GEORGIA  FORESTRY  CONN. 
GUY  W.  RUCKER 
THOMAS   F.  MATHEWS 
EOWIN  S.  EPSTEIN.  JR. 

CAIRO  J  Nnm 
CALHOUN  ElP  STATION 
CAMILLA 
CAMP  STEWART 
CANTON 

1*49 
1*1* 
1900 

19B9 

GRADY 
GORDON 

LIBERTY 
CHEROKEE 

8 
11 

9 

30  5* 

31  1* 
31  52 
3*  1A 

84  19 

84  13 

61  37 
64  29 

2*5 

175 
92 
690 

6P 
5P 
7P 

6P 
7P 

c 

J.  0.  BELCHER 

NW  GA.   EKP.  STATION 

CHARLES  L.  KELLY 

POST  ENGINEERS 

C.  8.  TEASLEY 

CARLTON  BRIDGE 
CARNESVILLE 
CARROLL  TON 
CARTERS 
CARTERSVILLE 

1*01  ELBERT 
1619  FRANKLIN 
16*0  CARROLL 
14ST  MURRAY 
1*49 (BARTON 

l* 

17 
12 
9 

3*  0* 

39  36 
3*  36 
3*  09 

62  99 

89  03 
84  42 
84  48 

490 

990 
695 
799 

6P 
5P 

aft 

BA 
9P 

C  H 

J.  0.  MOORE 

JOHN  W.  CARROLL 
CITY  OF  CARROLL TON 
RALPH  M.  HESSER 
CITY  OF  CARTERSVILLE 

CARTERSVILLE  3  SW 
CAVE   SPGS  A  SSH 
CEDAR TOWN 
CMATSwORTh 
CHICKAMAUGA  PARK 

1*70 
1719 
1792 

1906 

BARTOw 

POLK 

POLK 

MURRAY 

WALKER 

9 

12 
IB 

3*  09 

3*  01 
3*  *6 
3*  53 

84  30 

85  19 
84  47 

89  17 

683 

769 

765 
7*0 

BP 

BA 
7A 
7A 

c 

GRANVEL  P.  tatum 
WILLIAM  W.  BARNET 
RALPH  H.  AYERS 
NRS.  LOIS  J.  COLE 
TVA-346 

tMOESTOE 
Clayton 
Clermont  9  sv 
Cleveland 
col qui  it 

1*27 

1  Jr'B 

tooc 

2133 

UNION 
RABUN 

WHITE 
MILLER 

9 
9 

3*  *B 

3*  27 
3*  36 
91  10 

83  54 

83  48 

83  46 

84  44 

1900 

1100 
1570 
199 

5P 
5P 

SP 

6A 
3P 

« 

TVA-STO 

WlLBURN  0.  MANE  Y 
JIMMY   C.  OUILL1AN 
MARY  L.  SUTTON 
CITY  OF  COLQUITT 

COL  LIMA  US  WB  AIRPORT 
COMMERCE   1  NE 
COMCORO 
COOL1DGE 

2161 
2166 
2100 
1  ;  |  h 
22  J8 

MUSCOGEE 

MUSCOGEE 

JACKSON 

PIKE 

THOMAS 

10 
6 
B 

32  26 

3*  13 

33  03 
31  01 

84  39 

83  26 

84  27 
83  32 

231 

740 

623 

230 

"i : 

5P 

NIO 

SP 
7P 

c 

ARTHUR  L.  SNITH 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
RADIO  STATION  WJJC 
C.  R.  SNITH 
C.  W.  ELLINGTON.  JR. 

COOPER  GAP 
COROElC  HATER  WORKS 
CORNEL  1  A 
COVINGTON 
i  CUNNING  1  N 

22A6 
|2*B 

itn 
a  iB 

2*08 

LUMPKIN 

CRISP 

HABERSHAM 

NEWTON 

FORSYTH 

12 
1* 

9 

9 

3*  96 

3*  31 
33  36 
3*  13 

84  03 

83  32 
83  52 
8*  OS 

1900 

1470 

770 
1300 

5P 
6P 

3P 
7A 
8A 

c 

» 

N.  LUThER  GADD1S 
CITY  OF  COROELE 
NRS.  BOBBIE  C.  FOSTER 
JACK  L.  CHAPMAN 
MILES  H.  WOLFE 

CuRR*v t LLE  2  - 
!  CuTmbebt 
|  damlonega 

1  DALLAS  3  SE 
j  DALTON 

2*29 

2*9,0 

2*79 
2*19 
2**9 

FLOYD 

RANDOLPH 

LUMPKIN 

PAULDING 

WHITFIELO 

12 

9 
5 
12 

3*  27 

3*  32 
33  53 
3*  A6 

65  06 

63  39 
8*  *6 
8*  37 

630 

1319 
1093 
720 

3P 

7A 
9A 

3P 
SA 
7A 

C  H 

JOSEPH  6.  OAVIS 
FIRE  DEPARTHENT 
JOE  W.  WOODWARD 
LUThER  H.   ByRD.  JR. 
JOHN  S.  ANDREWS 

DANVILLE 
1  OAK SOU 
1  DAWSONVILlE 

DIAL  POST  OFFICE 
J  OOCTORTOWN    1  MSB 

2992 
2970 
1971 

26'7 

2T16 

TWIGGS 
TERRELL 

DAWSON 
FANNIN 
WAYNE 

10 

9 
1 

32  36 

3*  25 
3*  *6 
31  39 

03  11 

84  07 
64  13 
81  91 

490 

1370 
1900 
BO 

7A 
7A 
6A 
6A 

c 

EARL  T.  SNITH 

S.  W.  KENNEY 

NRS.  THELNA  F.  COX 

TVA-633 

fl.  C.  THOMPSON 

1  DOLES 

I  OONAL SON VI LLE   3  W 
DOUGi  »S  2  NNE 
DOUGLASVILLE 
DOVE" 

!72fS 
2736 
276)3 
17*1 
2791 

WORTH 

SEMINOLE 

COFFEE 

DOUGLAS 

SCREVEN 

6 

19 
9 

11 

31  A2 

31  11 
33  *5 

32  35 

63  99 

62  91 
84  49 
Bl  49 

256 

240 
1219 
103 

7A 

6P 
7A 
6A 
BA 

C 

H 

nrs.  sara  i*  mill 
carl  j.  patterson 
warren  grantham 
leona  b.  Thompson 
warren  w.  wyant 

j  DUBLIN  ]  s 

1  DUBLIN  . 

]  EASTMAN  1  M 
EDISON 
EL BERT on 

2639  LAURENS 
2BA*  LAURENS 
2966  DODGE 
9020  CALHOUN 
3060  ELBERT 

10 
» 

6 
I* 

32  30 

32  12 
31  9A 
3*  06 

82  94 

63  12 
84  44 
82  92 

219 

*00 
293 
6*0 

•A 

OA 

7A 

c 

WlLIFORD  P.  NALLEY 

city  of  dublin 
ga.  forestry  conn, 
dan  w.  hamnack 
katherine  a.  Thornton 

I  ELL  1  JAY 

EMBBT 

I  EIPERIMENT 
\t  FAIRMOUNT 
'  FARGO 

9119 
31*7 
127] 
12*9 
3912 

GILMER 

PAULDING 

SPALDING 

GORDON 

CLINCH 

11 

6 
12 
1* 

3*  *2 

33  16 
3*  26 
30  *] 

84  29 

94  17 
8*  42 
82  34 

1300 

929 
733 
113 

LQA 

10A 

*A 

10A 

SH 

NRS  *  LOR A  DOVER 
NISS  JANET  ALLGOOO 
U.  OF  GA.  E«P.  STATION 
DYNPLE  D.  WARNACK 
ST.  REGIS  PAPER  CO. 

|  FIELDS  CROSS  ROADS 
U  FITZGERALD 
ll  FLAT  TOP 

*    FLEMING  ElP    STAT |ON 
FOLKSTON  S  SSH 

99*9 
938* 
3*0* 
3*09 
3*60 

FULTON 
BEN  HILL 
Fannin 
LIBERTY 
CHARLTON 

9 

16 

2 
15 

3*  07 
31  *9 

91  99 
30  *8 

84  1* 
83  13 

61  24 

82  02 

1090 
371 

19 
20 

9P 

AP 

9P 
BA 

AP 
10A 

c 

C  H 

c 

SAMUEL  R.  HARMON 
CITY  FIRE  DEPT. 
TVA-109 

SOIL  CONSERVATION  SVC. 
FRANK  H.  OAVIS 

<|F0LKSTOM  9  SH 
1]  FORSYTH  1  S 
II  FORT  GAINES 

J' POUT  VALLEY    ■  E 
FRANKL IN 

1*43 
990* 
3516 
19*4 

JSfeT 

CHARLTON 

MONROE 

CLAY 

PEACH 
HEARD 

is 
• 
3 
9 
3 

30  ** 
3)  Ci 

31  J6 

92  3* 

93  17 

62  OB 

63  97 
69  03 
63  91 

120 
630 
940 
490 
669 

5P 
MID 

9P 

TA 
*A 
BA 

OKEFENOKEE  REFUGE 
CITY  OF  FORSYTH 
NRS.  NAYNE  R.  HAVES 
OLIVER    1.  SNAPP 
R.  L.  AUBREY 

|l GAINESVILLE 
1  GIBSON 
'i  GLENHV  ILLE 
GOAT  ROCK 
1  GOOF RE  »  A  NE 

3621 
H>*9 
373* 
37*2 
MV2 

GLASSCOCK 
TATTNALL 
HARRIS 
MORGAN 

9 
11 
l 
3 
10 

34  19 
39  14 
91  9* 
32  36 
39  29 

89  90 

82  36 
8  1  35 

83  09 
63  27 

1234 
340 

179 
450 
370 

BP 

TP 

BA 

7A 
7P 
BP 
TA 

SAN  S.  HARDEN 
SANFORD  N.  BRADDY 
W.  C.  BARNARD 
GA.  POWER  COMPANY 
MIS  CURTIS  TUMLlN 

| GREENv ILLE  2  W 

GRIFFIN 
1 HAN R  TON 
i HAMILTON  A  V 

HARALSON 

9*19 
19  14 
*32fi 
%011 

»070 

MERIWETHER 

SPALDING 

HARRIS 

HARRIS 

COWETA 

• 

9 
1 

33  02 
99  19 
32  43 
32  49 
93  I* 

B4  43 
84  16 
6*  32 
8*  56 

6*  9* 

620 
960 
7*3 
660 

*P 
BP 

*P 

8A 

7A 

c 
c 

STATE  FORESTRY  SERVICE 
HORACE  D.  WESTBROOKS 
GEORGE  E.  GRANTHAM 
BLUE   SPRINGS  FARM 
NRS.  RUTH  T.  GABLE 

STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

fi 
c 

< 

•J 

U 

E 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

1 

s 

it 

fil 

I  5 

MAWKINSVlLLE 

Al'O 

PULASKI 

92  17 

B3  2B 

249 

7A 

A.  A.  NC  LENOON 

HA2LENURST 

4204 

JEFF  DAVIS 

31  53 

82  19 

c 

wOODROw  w.  BROWN 

HELEN  1  SE 

4290 

WHITE 

14  41 

B9  44 

1485 

TA 

TA 

COMER  L.  VANDIVEN 

HEMP TOWN  GAP 

4249 

UNION 

3*  92 

B4  07 

2090 

TA 

TVA-131 

MI  AWASSEE 

427* 

TOWNS 

3*  37 

63  44 

1*50 

TA 

TVA-151 

HONERVILLE  3  WSM 

442* 

CLINCH 

16 

11  02 

82  48 

1B9 

BP 

BP 

UNION  BAG  CANP  PAPER  CO 

JACKSON  OAN 

4623  BUTTS 

33  19 

63  91 

C 

GA.  POWER  COMPANY 

..6.B 

PICKENS 

34  29 

8*  27 

1463 

BP 

IA 

HOWARD  L*  DILBECK 

JASPER  2  W 

-65) 

PICKENS 

C 

ALBERT  N.  NICHOLSON 

JESUP 

4*71 

WAYNE 

31  97 

81  59 

100 

c 

CITY  OF  JESUP 

JESUP  8  S 

*6T6 

WAYNE 

91  2* 

61  99 

100 

9P 

BRUNS.  PULP  *  PAPER  CO. 

JOHNTOwN 

44  li- 

DAWSON 

34  31 

8*  17 

c 

NISS  HAN IE  L«  PAUSE TT 

JONESBORO 

*T00 

CLAYTON 

33  31 

8*  21 

930 

6A 

CICERO  W.  SWINT 

JUL IETTE 

*J20 

NONROE 

33  07 

S3  *a 

373 

7A 

CLAUDE  SCOTT 

KENSINGTON 

±60  2 

WALKER 

10. 

34  47 

63  22 

630 

TA 

TVA-722 

KINGSTON 

»B5» 

BARTOW 

34  1* 

84  96 

720 

SUSAN  NCD.  HARG1S 

LA  FAYETTE 

»9M 

WALKER 

9*  42 

89  16 

BP 

7A 

C  H 

CHARLES  W.  GWVN 

LA  FAYETTE  I  SE 

4**3 

WALKER 

3*  *1 

65  16 

630 

c 

SONNY  HUGGINS 

LA  GRANGE 

TROUP 

33  02 

65  02 

740 

BP 

6A 

C  H 

PAUL  B.  SNITH 

LEXINGTON 

91*9 

OGLETHORPE 

1* 

33  32 

63  07 

720 

BA 

c 

SIDNEY  E.  STEVENS 

LINE  BRANCH 

91*2 

POLK 

33  96 

63  16 

630 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LI NCOLNTON 

LINCOLN 

1* 

82  26 

8A 

JAMES  W.  BLACKWELL 

LITTLE  HIGHTOWER 

■>!*? 

TOWNS 

3*  56 

63  39 

2200 

8* 

TVA-151 

LOUISVILLE 

MIA 

J£Ff£RS0N 

11 

33  00 

62  24 

337 

6P 

6C 

C  H 

NESBIT  BAKER 

LUMBER  CITY 

5386 

TELFAIR 

31  55 

62  41 

190 

7A 

w.  ALEX  JERNIGAN 

LUNPKIN 

19*4 

STEWART 

32  03 

64  46 

362 

JOHN  C.  HOUSE 

MACON  WB  AIRPORT 

5443  BIBB 

32  *2 

63  39 

NIO 

HID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

MARSHALL VI LLE 

6  56L 

NACON 

32  27 

83  36 

18* 

5P 

9P 

CITY  OF  NARSHALLVl LLC 

NAYSVILLE 

9693  JACKSON 

3*  13 

63  34 

920 

EARL  L.  SAILERS 

NC  INTYRE 

WILKINSON 

32  31 

83  13 

262 

8A 

6A 

OELMER  J.  DANIELS 

NETTER 

9B11 

CANDLER 

32  2* 

62  0* 

120 

5P 

CITY  OF  NETTER 

N1DV1LLE 

BURKE 

32  30 

62  14 

6* 

NRS.  E.  B.  KING 

NIDvILLE  ExP  STA 

9663 

BURKE 

32  33 

62  12 

280 

6P 

6P 

SE  GA.  BRANCH  EXP.  STA. 

NILLEDGEVILLE 

9BT4 

BALDWIN 

33  05 

63  13 

320 

7A 

7A 

H.  LOUIS  HORNE 

NILLEN 

9BB2 

JENKINS 

32  *8 

81  36 

1*1 

3P 

9P 

WALLACE  V.  EOENFIELD 

MILLHAVEN  6  E 

5894 

SCREVEN 

32  96 

81  30 

100 

OLL1E  0.  CALVERT 

MONROE 

^•571 

WALTON 

33  47 

63  43 

INACTIVE  3/60 

MONTEZUMA  1  NE 

5979 

32  19 

64  01 

375 

SA 

H.  W.  COLLINS 

NONT ICELLO 

5968 

JASPER 

33  18 

63  41 

635 

TA 

7  A 

POSTMASTER 

NORGAN 

6036 

CALHOUN 

31  32 

64  36 

263 

BP 

5P 

CALHOUN  PUB.   WKS.  CAMP 

MORGAN  3  NW 

6043 

CALHOUN 

31  3* 

64  36 

273 

7A 

CLARENCE   W.  CHENEY 

MOULTRIE   2  ESE 

90S! 

COLOUITT 

16 

91  10 

83  45 

BP 

BP 

H 

RADIO  STATION  WNTM 

MOUNT  VERNON   3  WNW 

9126 

WHEELER 

10 

32  12 

82  38 

135 

7A 

L.  G.  REYNOLDS 

til" 

BRANTLEY 

31  11 

81  38 

71 

6P 

R I CHARD  H.  SCHNITT 

NASHVILLE  3  SSE 

6297 

BERRIEN 

16 

91  OB 

83  13 

238 

SP 

BP 

GA.  FORESTRY  COMM. 

NEEL  GAP 

UNION 

94  44 

63  99 

3300 

TVA-133 

NEWI NGTON  1  NW 

SCREVEN 

11 

32  36 

81  31 

6P 

6P 

M 

C.  A.  SOWELL 

NEMNAN 

6999 

COWETA 

33  22 

84  49 

990 

6P 

TA 

JANES  0.  HARDIN.  JR. 

NICKAJACK  GAP 

6375 

CATOOSA 

18 

34  »9 

85  06 

1260 

8  A 

c 

TVA-761 

NOON T 00 T LA  CREEK 

6399 

FANNIN 

3*  *2 

B4  13 

2030 

SA 

TVA-112 

NORCROSS  *  N 

6407 

GWINNET 

3*  00 

84  12 

1025 

MS.  Ha  H.  DENPSEY 

PATTERSON 

6B3I 

PIERCE 

I  1 

31  23 

62  06 

r-- 

GA.  FORESTRY  COMM. 

PEARSON 

(,«""> 

ATKINSON 

13 

31  18 

82  51 

205 

c 

COUNTY  AGENT 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

7ue  | 

SUNTER 

32  03 

84  22 

500 

BP 

5P 

BRANCH  EKP.  STATION 

PRESTON 

7201 

WEBSTER 

32  0* 

84  32 

*00 

BA 

BILLY  A.  DICK 

QUI THAN 

7276 

BROOKS 

16 

30  47 

83  34 

150 

BA 

HESTER  H.  LEWIS 

RE SAC A 

7*30 

GOROON 

34  34 

64  97 

7  A 

WILLIAM  m.  POLLOCK 

RINGGOLD 

CATOOSA 

IB 

3*  55 

85  07 

820 

PA 

TvA-TJt 

RISING  FAWN 

7*99 

DADE 

IB 

3*  43 

65  32 

620 

TA 

TVA-669 

ROME 

7*00 

FLOYO 

34  13 

63  10 

610 

BP 

WILLIAM  M.   TOWERS.  HI 

ROME  8  SW 

'60S 

FLOVO 

34  10 

89  1* 

700 

J.M.  MONTGOMERY.  JR. 

ROME  WB  AIRPORT 

76.  i' 

FLOYO 

1  2 

85  10 

MID 

Mill 

NIO 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

SANDERSV) LLE 

7777 

WASHINGTON 

11 

32  38 

82  49 

*33 

BP 

6P 

RADIO  STATION  WSNT 

SAPELO  ISLAND 

7  6>"fl 

NC  INTOSH 

31  24 

81  17 

10 

BP 

5P 

U.  GA.  NARINE  BIO.  LAS. 

SAVANNAH  USDA  PLANT  GDN 

7B42; CHATHAM 

32  00 

81  1* 

22 

BA 

BA 

PLANT    INTRODUCTION  STA. 

SAVANNAH  WB  AP 

7B47 

CHATHAM 

32  06 

81  12 

40 

M10 

NIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

SAVANNAH  BEACH 

76*0 

CHA  THAN 

32  00 

80  91 

sr 

BP 

H 

CITY  OF   SAVANNAH  BEACH 

906- 

GREENE 

10 

33  32 

83  06 

690 

BP 

TA 

NRS.  MABEL  C.  CRUNPTON 

SPARTA  2  NNW 

Q2;  * 

HANCOCK 

11 

33  18 

82  39 

350 

TA 

c 

NRS.  LOIS  8.  WARREN 

STANLEY  GAP 

GILNER 

12 

34  47 

84  18 

2300 

<*'. 

TVA-111 

STILLMORE 

93M 

EMANUEL 

32  26 

82  11 

259 

7A 

MRS .MAR  JOR 1 E  MUOSON 

SUCMES 

B*14 

UNION 

34  *1 

64  01 

BA 

TVA-115 

SUMMERVILLE 

CHATTOOGA 

3*  29 

83  22 

780 

8A 

JAMES  R.  BURGESS 

SURRENCY  2  WNW 

BA76 

APPLING 

31  44 

82  14 

200 

9P 

5P 

UNION  BAG  CANP  PAPER 

SWAINSBORO 

B*96 

11 

32  33 

82  22 

329 

RADIO  STATION  NJAT 

SWEET  GUN 

8504 

34  58 

84  19 

1800 

BA 

TVA-129 

SYLVAN  J A 

B317 

SCREVEN 

32  45 

81  39 

c 

SCREVEN  FORESTRY  UNIT 

TALBOT  TON 

8535  TALBOT 

32  40 

84  32 

700 

BP 

8A 

L.  R.  NINER.  SR. 

TALLAPOOSA  2  NNW 

B5<.7 

HARALSON 

17 

33  46 

S3  18 

1000 

BP 

BA 

MRS •  MAUD  N.  HA GOOD 

TAYLORSVILLE 

8610 

BARTOW 

34  09 

84  39 

710 

7A 

THOMAS  F.  COUSINS 

THE  ROCK 

8*97  UPSON 

32  36 

84  14 

600 

CECIL  HARRIS 

THONASTON  2  S 

B661 

UPSON 

32  52 

64  1* 

BP 

9P 

M 

RADIO  STATION  WSFT 

ThOMASVILLE 

8666 

THOMAS 

30  51 

63  39 

240 

6P 

SA 

MRS. SARAH  P.  PORTER 

THOMASVILLE  WB  CITY 

9671 

THOMAS 

30  30 

89  59 

289 

MID 

7* 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

TIFTON  EXP  STATION 

BT03 

TIFT 

16 

31  26 

63  31 

937 

BA 

BA 

•A 

GH 

GA.CSTL. PLAIN  EXP.  STA. 

TITUS 

6732 

TOWNS 

3*  97 

63  38 

2160 

TVA-S74 

TOCCOA 

8TA0 

STEPHENS 

1* 

3*  35 

63  19 

10*3 

BP 

TA 

M 

VIRGLE  E.  CRAIG 

TRAY  MOUNTAIN 

6806 

TOWNS 

34  48 

63  42 

8A 

c 

TVA-134 

TUNNEL  HILL 

BBS". 

WHITFIELO 

ia 

3*  32 

63  02 

660 

TVA-S92 

VALOOSTA  WB  AIRPORT 

8969  LOWNDES 

16 

30  47 

83  17 

200 

TA 

TA 

C  H 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

VALOOSTA  *  NW 

LOWNDES 

16 

30  52 

63  20 

,.. 

BP 

C  H 

GEORGE  6.  COOK 

WALE SKA 

9077 

CHEROKEE 

34  19 

84  39 

1100 

TA 

MRS.   MARY   P.  CLINC 

WARRENTON 

914] 

WARREN 

1  1 

33  24 

62  40 

500 

BP 

BA 

L .    MONROE  CAS ON 

WASHINGTON 

9167 

WILKES 

1* 

62  44 

630 

BP 

7A 

RADIO  STATION  WKLE 

WATK INSVlLLE  ars 

91*9 

OCONEE 

10 

33  32 

63  26 

790 

c 

AG** .  RESEARCH  SVC. 

1 WATCROSS 

WARE 

1 » 

31  19 

82  22 

140 

BA 

IRA  F.  WALTON 

WAYNESBORO  2  NE 

9194 

BURKE 

1* 

33  07 

81  39 

270 

BP 

BP 

RADIO  STATION  WBRO 

WEST  POINT 

9291 

TROUP 

32  32 

85  11 

BP 

J.  SMITH  LANIER 

WINOER  1  SSE 

9**6 

BARROW 

10 

33  36 

63  49 

960 

9P 

TA 

C  H 

CECIL  H.  GRIDER 

WOODBURY 

9906 

MERIWETHER 

)2  59 

84  33 

600 

6A 

ALVIN  A.  SINS 

WOODSTOCK 

992* 

CHEROKEE 

3*  06 

64  31 

992 

BA 

YOUNG  HARRIS 

9809 

TOWNS 

34  56 

83  91 

1920 

TVA-146 

6-FLINT,     7-HIWASSEEi     8-OCHLOCKONEE .     9-OCHJLGEE,     10-OCONEEi     11-OGEECHEE.     12-OOSTANAULA,     13-SATILLA,  14-SAvAnkAm, 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Georgia  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Agricultural  Engineering  Building 
University  of  Georgia,  Athens,  Georgia,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  correct  ions  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bullet  in , 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this 

issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement   in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours 
ending  at  time  of  observation. 

Long-term  means  for  full  time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.   S.   Weather  Bureau")   are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based 
on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  obser vat  ions ;  consequent ly  occas  ional  dr  if  ting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Extremes  Table";  "Daily  Precipitation"  Table;   "Daily  Temperature"  Table;   and  "Evaporation  and  Wind"  Table;   and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground;  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  those 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J     "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table; 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;   and  the  Station  Index. 

+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  inc luded  in  following  measurement ,   time  distribution  unknown . 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building, 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M     One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month . 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,   E.S.T.   of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C.   for  35  rents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  Issues  of  Local 
Climatological  Data  for  the  respective  stations,   obtained  as  indicated  above,   price  15  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary).     Checks,  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Minting  Office,   Washington  25,  D.  C. 
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ASHEVILLE:  1961 


GEORGIA  -  AUGUST  1961 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


Highest  Temperature:     102°  on  the  2nd  at  Alapaha  Exp  Station  and  on  the 

1st  at  Blackbeard  Island 

Lowest  Temperature:     43°  on  the  16th  at  Blairsville  Exp  Station 

Greatest  Total  Precipitation:     15.19  inches  at  Homerville  3  WSW 
Least  Total  Precipitation:     1.12  inches  at  Resaca 

Greatest  One-Day  Precipitation:     5.06  inches  on  the  20th  at  Swainsboro 
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.  E 

o  i 
!  3 

<  s 

.  E 

f  I 
<  S 

2 
c 
a 
° 

From  Long 
Term  Means 

Highest 

a 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Tolol 

m 

S   c  ° 

°-  I  £ 

S&fi 

o 

1 
0 

a 

Snow,  Sleet 

No.  of  Doyj 

Mo«. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Dale 

s 

0 

£ 

.50  or  More  J 

1.00  or  Moro 

si 

J 

5  i 

NORTHWEST 

LLATOONA  OAM  2 

86.6 

66.0 

76.3 

95 

13  + 

59 

16 

0 

1 1 

0 

0 

0 

3.33 

2  .07 

23 

.0 

0 

5 

1 

1 

ALHOUN  EXP  STATION 

86.7 

62.1 

74.4 

94 

2 

55 

16 

0 

8 

0 

0 

0 

2.95 

.72 

3 

.0 

0 

10 

2 

0 

ARTERSVILLE 

89.  6M 

62.  4M 

2+ 

1  8+ 

0 

18 

0 

0 

0 

2.19 

.  78 

24 

•  0 

0 

5 

2 

0 

EDARTOWN 

88.4 

64.5 

76.5 

97 

29 

56 

17 

0 

14 

0 

0 

0 

1.22 

.23 

7 

.0 

0 

5 

0 

0 

*LLAS   5  SE 

86.2 

63.6 

74.9 

95 

4+ 

56 

16 

0 

10 

0 

0 

0 

2.50 

•  92 

24 

.0 

0 

6 

1 

0 

ILTON 

87.2 

65.4 

76.3 

94 

31  + 

60 

22  + 

0 

1 1 

0 

0 

0 

2.16 

1.02 

4 

.0 

0 

5 

1 

1 

»  FAYETTE 

89.5 

65.3 

77.4 

99 

30 

55 

16 

0 

16 

0 

0 

0 

2.78 

.60 

4 

.0 

0 

6 

2 

0 

ME 

90.0 

65.5 

77.8 

1.5 

98 

29 

58 

16 

0 

20 

0 

0 

0 

1.89 

-  2.24 

.55 

23 

•  0 

0 

6 

1 

0 

DUE  W8  AIRPORT 

R 

87.6 

64.7 

76.2 

2.6 

96 

1 

56 

16 

0 

13 

0 

0 

0 

2.09 

-  1.80 

.76 

31 

.0 

0 

4 

2 

0 

DIVISION 

76.2 

2.6 

2.35 

-  2.04 

.0 

NORTH  CENTRAL 

.PMARETTA   1  WNW 

86.1 

64.6 

75.4 

94 

4  + 

58 

21 

0 

8 

0 

0 

0 

4.82 

1.30 

24 

.0 

0 

11 

3 

1 

THENS 

83.7 

67.7 

75.7 

- 

2.9 

92 

1 

58 

16 

0 

4 

0 

0 

0 

8.94 

5.28 

2  .00 

25 

.0 

0 

9 

6 

4 

THENS  COL  OF  AGR I 

87.5 

65.9 

76.7 

96 

5 

56 

16 

0 

12 

0 

0 

0 

7.34 

2.62 

S7+ 

.0 

0 

7 

4 

2 

THENS  WB  AIRPORT 

86.0 

67.2 

76.6 

3.1 

96 

1 

60 

16 

0 

8 

0 

7.43 

3.45 

2.14 

24 

.0 

0 

9 

6 

2 

TLANTA  WB  AIRPORT 

R 

84.1 

67.0 

75.6 

- 

3.0 

92 

2  + 

61 

23+ 

0 

3 

0 

0 

0 

4.94 

1.13 

1  .62 

6 

.0 

0 

e 

5 

1 

.AIRSV1LLE  EXP  STA 

82.7 

57.0 

69.9 

3.2 

90 

2 

43 

16 

7 

1 

0 

0 

0 

3.88 

-  .59 

.81 

3 

.0 

0 

10 

3 

0 

.UE  RIDGE 

85.3 

59.8 

72.6 

92 

28+ 

48 

16 

0 

4 

0 

0 

0 

2.51 

.44 

9 

.  0 

0 

9 

0 

0 

)MMERCE  1  NE 

85. 3M 

61.  3M 

73. 3M 

94 

1 

50 

16 

0 

7 

0 

0 

0 

8.25 

4.00 

24 

.0 

0 

9 

4 

2 

LHLONEGA 

83.2 

63.3 

73.3 

2.5 

93 

1 

52 

1 6 

4 

5 

0 

0 

0 

4.91 

•  33 

1  .04 

24 

.  0 

0 

10 

4 

1 

LINESVILLE 

85.9 

66.4 

76.2 

.8 

96 

1 

58 

16 

0 

10 

0 

0 

0 

3.62 

-  .74 

1.22 

24 

.0 

0 

7 

3 

1 

:len  i  se 

84.2 

61.2 

72.7 

94 

1 

48 

16 

0 

5 

0 

0 

0 

13.72 

2.80 

11 

.0 

0 

7 

6 

LSPER   1  NNW 

84.3 

62.5 

73.4 

92 

2 

51 

16 

0 

4 

0 

0 

0 

3.31 

.92 

22 

.0 

0 

7 

4 

0 

NDER   1  SSE 

85.4 

62.8 

74.1 

96 

3+ 

53 

16 

0 

8 

0 

0 

0 

7.69 

2.65 

24 

.0 

0 

i  0 

4 

3 

DIVISION 

74.3 

3.0 

6.26 

2.09 

.0 

NORTHEAST 

iRLTON  BRIDGE 

88.6 

64.  1 

76.4 

- 

2.4 

97 

30+ 

51 

16 

0 

13 

0 

0 

0 

4.23 

.59 

2.31 

25 

.0 

0 

5 

3 

1 

.AYTON 

83.5 

61.4 

72.5 

1.1 

90 

1 

49 

16 

0 

8.98 

2.57 

2.09 

24 

.0 

0 

12 

5 

3 

)RNEL  I A 

84.6 

62.0 

73.3 

- 

2.8 

94 

1 

52 

17+ 

0 

7 

0 

0 

0 

9.77 

4.23 

2.50 

9 

.0 

0 

12 

5 

3 

ICCOA 

85.3 

65.4 

7  5.4 

- 

2.3 

93 

3  + 

55 

16 

0 

6 

0 

0 

0 

9.66 

3.68 

3.40 

24 

•  0 

0 

6 

5 

4 

ISHINGTON 

86.3 

65.6 

76.0 

- 

4.1 

95 

4+ 

58 

17+ 

0 

LO 

0 

0 

0 

7.79 

3.81 

2.39 

25 

.0 

0 

10 

4 

3 

DIVISION 

74.7 

2.8 

8.09 

3.15 

.0 

WEST  CENTRAL 

JENA  VISTA 

B7.8 

66.8 

77.3 

96 

2 

60 

23 

0 

11 

0 

0 

0 

5.29 

1.46 

7 

.0 

0 

6 

4 

2 

sRROLLTON 

85.9 

64.6 

75.3 

94 

2 

58 

18+ 

0 

rt 

0 

0 

0 

3.51 

1.01 

9 

•  0 

0 

6 

3 

2 

JLUMBUS  WB  AIRPORT 

R 

89.2 

69.5 

79.4 

.8 

97 

3 

62 

22 

0 

14 

0 

0 

0 

4.96 

.03 

1.74 

24 

.0 

0 

7 

4 

2 

kPERIMENT 

86.1 

66.  9 

76.5 

95 

4  + 

61 

22  + 

0 

1 1 

0 

0 

0 

12.29 

2.90 

7 

.0 

0 

8 

7 

4 

IEENVILLE  2  W 

86. 4K 

66.  1M 

76. 3M 

96 

3 

58 

24 

0 

5 

0 

0 

0 

7.80 

4.60 

24 

.0 

0 

9 

3 

1 

1  IFF  I N 

86.4 

66.7 

76.6 

- 

2.4 

98 

2 

61 

22+ 

0 

11 

0 

0 

0 

15.04 

10.79 

4.11 

22 

.0 

0 

7 

7 

5 

l  GRANGE 

87.9 

77.3 

98 

3 

60 

18+ 

0 

11 

0 

0 

0 

6.06 

2.35 

24 

•  0 

0 

7 

4 

2 

kRSHALLVILLE 

89. 1M 

67. 6M 

78. 4M 

98 

3  + 

63 

21  + 

0 

13 

0 

0 

0 

8.39 

2.00 

24 

.0 

0 

11 

7 

4 

iHNAN 

87.3 

66.2 

76.8 

2.1 

96 

3  + 

59 

18 

0 

13 

0 

0 

0 

6.93 

2.42 

2.74 

7 

.0 

0 

8 

4 

1 

.lbotton 

89.4 

63.9 

76.7 

97 

3  + 

59 

17  + 

0 

1  0 

0 

0 

0 

4.94 

1  .40 

25 

.0 

0 

8 

2 

2 

•LLAPOOSA  2  NNW 

86.3 

62.0 

74.2 

- 

2.5 

94 

3  + 

53 

18 

0 

9 

0 

0 

0 

5.55 

1.42 

3.02 

7 

.0 

0 

4 

3 

2 

NOMAS  TON  2  S 

89.0 

65.7 

77.4 

97 

29+ 

58 

16 

0 

16 

0 

0 

0 

3.66 

1  .48 

6 

•  0 

0 

7 

2 

2 

1ST  POINT 

88.2 

66.7 

77.5 

- 

2.2 

98 

3 

59 

21 

0 

11 

0 

0 

0 

5.41 

.32 

1  .00 

31 

.0 

0 

10 

7 

1 

D I V  I S I  ON 

76.9 

- 

2.3 

6.91 

2.48 

.0 

j  CENTRAL 

iLEY 

90.4 

69.4 

79.9 

97 

12  + 

67 

25  + 

0 

0 

0 

0 

8.86 

2.44 

14 

.0 

0 

10 

4 

3 

IVINGTON 

85.1 

66.2 

75.7 

- 

3.8 

97 

2 

59 

25 

0 

6 

0 

0 

0 

6.44 

2.74 

2.28 

7 

.0 

0 

9 

5 

2 

(STMAN   1  W 

88.9 

68.8 

78.9 

2.9 

99 

2 

63 

20+ 

0 

14 

0 

0 

0 

8.65 

3.32 

3.10 

20 

.0 

0 

9 

5 

3 

PRSYTH  1  S 

87.0 

67.0 

77.0 

97 

2 

60 

18 

0 

10 

0 

0 

0 

6.06 

1  .74 

24 

.0 

0 

11 

5 

1 

5RT  VALLEY   3  E 

89.1 

67.2 

78.2 

- 

2.1 

100 

1 

62 

18+ 

0 

12 

0 

0 

0 

4.33 

.23 

.64 

25 

.0 

0 

0 

VWKINSVILLE 

89.6 

68.8 

79.2 

- 

2.2 

100 

1 

65 

22  + 

0 

13 

0 

0 

0 

7.46 

3.23 

1  .36 

25 

.0 

0 

11 

7 

4 

(CON  WB  AIRPORT 

R 

89.5 

69.8 

79.7 

2.0 

99 

1 

64 

18 

0 

13 

0 

0 

0 

5.58 

.  94 

1  .26 

24 

.0 

0 

11 

6 

1 

I  INTYRE 

88.8 

66.  1 

77.5 

98 

1 

55 

18 

0 

13 

0 

0 

0 

5.25 

1  .75 

25 

.0 

0 

8 

3 

2 

^LLEOGEVILLE 

77.8 

2.5 

98 

2 

60 

24+ 

0 

12 

0 

0 

0 

8.45 

4.41 

2.46 

25 

.0 

0 

10 

7 

3 

)NT 1CELL0 

88.6 

68.7 

78.7 

98 

4  + 

61 

18 

0 

12 

0 

0 

0 

7.94 

1  .76 

6 

.0 

0 

10 

6 

4 

t  LOAM 

87.9 

67.5 

77.7 

- 

1  .6 

99 

1 

61 

16 

0 

12 

0 

0 

0 

5.29 

.94 

1.30 

25 

.0 

0 

10 

4 

1 

DI V  I S I  ON 

78.2 

- 

2.2 

6.76 

2.40 

.0 

EAST  CENTRAL 

'PL1NG  1  NW 

88.7 

66.6 

77.7 

98 

1 

56 

17 

0 

14 

0 

0 

0 

7.27 

1  .45 

4 

.0 

0 

10 

7 

3 

JGUSTA  W3  AIRPORT 

R 

88.9 

68.5 

78.7 

1.1 

97 

3 

58 

17 

0 

1  7 

0 

0 

0 

5.44 

1.34 

3.01 

20 

.0 

0 

7 

3 

2 

IO0K.LET   1  w 

89.1 

69.5 

79.3 

1.7 

99 

1 

61 

21 

0 

17 

0 

0 

0 

9.31 

3.63 

1  .84 

25 

.0 

0 

13 

6 

5 

1UISVILLE 

90.0 

68.2 

79.1 

2.0 

98 

4+ 

60 

17 

0 

15 

0 

0 

0 

10.40 

5.81 

2.90 

20 

.0 

0 

12 

6 

4 

:ttep 

90.7 

69.6 

80.2 

100 

1 

62 

21 

0 

19 

0 

0 

0 

7.50 

2.05 

25 

.0 

c 

12 

4 

3 

DVILLE  EXP  STA 

89.6 

69.1 

79.4 

98 

3 

62 

21 

0 

It. 

0 

0 

8.14 

1.80 

26 

.0 

0 

11 

6 

3 

LLEN 

90.3 

68.6 

79.5 

2.3 

97 

4+ 

59 

21 

0 

18 

0 

0 

0 

7.03 

2.33 

1  .26 

20 

.0 

0 

11 

6 

2 

KINGTON   1  NW 

90.5 

67.6 

79.1 

97 

29  + 

60 

21 

0 

19 

0 

0 

0 

13.74 

3.40 

24 

. 

0 

14 

8 

5 

IAINSBORO 

86.3 

68.5 

77.4 

97 

1 

63 

21 

0 

10 

0 

0 

0 

12.07 

5.06 

20 

.0 

0 

15 

4 

■ 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CONTINUED 


GE0RG1 
AUGUST  196 


Temperature 


Station 

Average 
Maximum 

Minimum 

Average 

Departure 

From  Long 
Term  Means 

1. 

% 
x 

n 

Lowest 

No  of  Days 

Total 

Departure 
From  Long 
Term  Means 

Greatest  Doy 

Snow,  Sleet 

No.  of  Day! 

£. 
a 

Max. 

Min. 

Date 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

.10  or  More 

| 

0 

|     1.00  or  More 

S 

a 

.  , 
8  4 

"si 

ii 

I  i 

WARRENTON 

86.5 

67.9 

78.2 

1.3 

61 

- 

1  5 

0 

0 

0 

5.66 

1.42 

1  .70 

25 

.0 

0 

11 

4 

1 

WAYNESBORO  2  NE 

87.6 

67.8 

77.7 

96 

12  + 

62 

19  + 

o 

9 

0 

0 

0 

8.56 

1.59 

20 

.0 

0 

11 

5 

4 

DIVISION 

78.8 

- 

2.1 

8.65 

3.94 

.  0 

SOUTHWEST 

ALBANY 

90.1 

69.7 

79.9 

2.2 

99 

65 

22 

20 

0 

0 

0 

8.73 

3.49 

1.52 

14 

.0 

0 

:  i 

7 

4 

AMERICUS  *  ENE 

87.9 

67.4 

77.7 

3.2 

100 

2 

63 

22+ 

0 

1 1 

0 

0 

0 

5.89 

1.38 

1.23 

4 

.0 

0 

10 

6 

1  » 

BAINBRIOOE 

90. 1M 

68.0M 

79. 1M 

2.2 

63 

22 

0 

16 

0 

0 

0 

6.39 

.56 

1.28 

31 

.0 

0 

1 

BLAK.EL  Y 

88.4 

67.8 

78.1 

- 

2.8 

2  + 

62 

12 

0 

0 

0 

6.11 

-  .29 

1.24 

14 

.0 

0 

12 

3 

CAIRO   2  NNW 

89.1 

68.0 

78.6 

07 

63 

7  7 

o 

1  1 

0 

0 

0 

7.64 

1.49 

2  .58 

1  5 

•  0 

0 

14 

3 

2 

CAMILLA 

90.8 

70.2 

80.5 

97 

13  + 

64 

17 

0 

22 

0 

0 

0 

3.62 

.80 

24 

.0 

0 

11 

3 

0 

COLQUITT 

91.3 

69.1 

80.2 

99 

3 

64 

22 

0 

19 

0 

0 

0 

9.17 

1  .49 

5 

.0 

0 

12 

7 

5 

CUTHBERT 

69.9 

69.  5 

79.7 

99 

2 

63 

22 

0 

1  <4 

0 

0 

0 

5.54 

.93 

8 

.0 

0 

12 

5 

0 

FORT  GAINES 

87.5 

68.5 

78.0 

- 

3.0 

96 

2 

63 

22 

0 

i  2 

0 

0 

0 

7.70 

1.57 

2.00 

25  + 

.0 

0 

9 

6 

3 

LUMPKIN 

88. 3M 

69. 0M 

78. 7M 

97 

3  + 

61 

25 

0 

12 

0 

0 

0 

2.97 

.65 

7 

.0 

0 

7 

0 

MORGAN 

87.* 

67.4 

77.4 

62 

22 

J? 

10 

0 

0 

0 

4.65 

1  .00 

5 

•  0 

0 

1 1 

1 

PLAINS   SW  GA   EXP   ST A 

88.2 

67.9 

78.1 

OA 

63 

11 

0 

0 

0 

4.63 

1.10 

24 

•  0 

0 

10 

1 

THOMASV I LLE 

87.9 

69.4 

78.7 

2.0 

oo 
99 

64 

77 

z~ 

14 

0 

0 

0 

3.01 

-  2.88 

.94 

20 

.0 

0 

9 

1 

0 

THOMASVlLLE  WB  CITY 

89.1 

70.5 

79.8 

- 

.8 

97 

1 

66 

22  + 

1  6 

0 

0 

0 

3.51 

-  2.40 

1.07 

20 

.0 

0 

7. 

2 

1  1 

DIVISION 

78.9 

2.3 

5.68 

.08 

■  0 

SOUTH  CENTRAL 

A  1    AO/tUA      CyO      CTATI  i  iKl 

ALAKAHA    tAr    3  1  A  1  1  \JTi 

90. 6M 

68.  0M 

79. 3M 

- 

1.3 

102 

64 

22+ 

16 

0 

0 

0 

7.04 

1.17 

1  .70 

10 

.0 

0 

12 

4 

3 

ASHBURN  1  s 

88.9M 

69.3 

79.  1M 

66 

22 

0 

16 

0 

0 

0 

7.18 

2  .00 

21 

.0 

0 

9 

3 

CORDELE  WATER  WORKS 

89. 7M 

68.  5M 

79. 1M 

98 

3+ 

64 

23  + 

0 

14 

0 

0 

0 

3.78 

1.35 

8 

.0 

0 

8 

2 

1 

DOUGLAS  2  NNE 

89.7 

68.7 

79.2 

62 

16 

J 

0 

0 

9.13 

2.08 

24 

.0 

0 

1  7 

6 

2 

F I TZGERALD 

89.7 

70.1 

79.9 

1.5 

3+ 

65 

23+ 

o 

15 

0 

0 

0 

8.25 

2.85 

2  .90 

20 

•  0 

0 

12 

5 

3 

HOMERV 1 LLE   3  WSW 

90.1 

67.4 

78.8 

97 

1 

62 

7 

0 

17 

0 

0 

0 

15.19 

4.97 

9 

.0 

0 

16 

8 

4 

LUMBER  CITY 

89.0 

66.9 

78.0 

98 

13 

60 

8 

0 

14 

0 

0 

c 

7.09 

1.10 

2.78 

10 

.0 

0 

13 

2 

2 

MOULTRIE  2  ESE 

90.3 

66.8 

78.6 

- 

3.1 

98 

1 

63 

23+ 

0 

22 

0 

0 

J 

5.38 

-  .41 

1.05 

30 

.0 

0 

11 

4 

2 

NASHVILLE   5  SSE 

90. 3M 

68.  4M 

79. 4M 

98 

1 

64 

23 

0 

1  9 

0 

0 

0 

6.69 

1  .55 

2 

.0 

0 

11 

"? 

2 

QUITMAN 

90.7 

68.6 

79.7 

- 

1.6 

98 

13  + 

65 

23  + 

0 

2  'J 

0 

0 

0 

9.75 

3.18 

2.15 

22 

.0 

0 

18 

3 

III"!  UM    L  Ar    i  1  A  1  IUN 

89.1 

70.6 

79.9 

.9 

9  9 

2 

67 

J: 

1  4 

0 

0 

0 

8.86 

3.48 

2.52 

20 

.0 

0 

9 

3 

VALDOST A   WB   A  I RPOR  T 

88.8 

70.4 

79.6 

65 

77 

15 

j 

0 

0 

9.31 

2.17 

14 

.0 

0 

12 

6 

i 

VALDOSTA   tt  NW 

89.7 

69.5 

79.6 

99 

66 

23  + 

1 1? 

J 

0 

0 

9.26 

1.52 

26 

.0 

0 

14 

e 

2 

DIVISION 

79.2  ' 

- 

2.0 

8.22 

2.54 

.0 

_>'j  u  i  nt  a  a  i 

A  1   U  A     CAA     AID  Of\D  T 

ALMA    r AA    A  I HrUK 1 

89.4 

69.  1 

79.3 

100 

64 

- 

1  7 

0 

0 

0 

10.57 

2.11 

24 

.0 

0 

It 

6 

4 

BLACKBEARD  ISLAND 

89.7 

73.1 

81.4 

102 

1 

64 

21 

0 

17 

0 

0 

0 

8.18 

3.75 

20 

.0 

o 

i  0 

2 

BRUNSWICK 

89.0 

73.5 

81.3 

1.0 

98 

1 

66 

21 

0 

14 

0 

0 

0 

10.24 

2.64 

3.10 

26 

.0 

0 

11 

5 

aoi  iaicu  I  r*r    caa    at  ODrto  T 
BKUribWlLF.    r  AA    A  IKrUK  1 

87.7 

73.1 

80.4 

95 

12  + 

65 

2  1 

8 

0 

0 

0 

10.82 

3.77 

26 

.0 

0 

9 

4 

4 

LAWK    b | LWAK ' 

85  •  7 

70.3 

78.0 

96 

1 

6  3 

21 

0 

9 

0 

0 

u 

7.83 

1.90 

26 

0 

5 

rLCnillO     CAr      j  1  «  1  1  vH 

90. 1M 

69. 0M 

79. 6M 

99 

l  u 

0 

0 

0 

11.57 

3.04 

14 

.0 

0 

13 

8 

3 

FOLKSTON  9  SW 

90.3 

70.3 

80.3 

98 

1 

65 

21 

0 

18 

0 

J 

0 

8.85 

1.83 

19 

.0 

0 

14 

6 

3 

GLENNV I LLE 

88.0 

70.1 

79.1 

1.7 

96 

1 

64 

21 

0 

5.60 

.09 

1.21 

24 

.0 

0 

IS 

5 

1 

JESUP  8  S 

89.2 

68.8 

79.0 

97 

1 

64 

21  + 

0 

i  5 

0 

0 

0 

10.43 

1.71 

26 

.0 

0 

17 

9 

3 

NAMUNTA 

89.6 

68.2 

78.9 

96 

12  + 

60 

21 

0 

17 

0 

0 

0 

7.57 

3.16 

26 

.0 

0 

13 

3 

2 

SAPELO  ISLAND 

87.1 

73.0 

80. 1 

95 

5  + 

65 

2^ 

0 

7 

0 

J 

0 

8.86 

2.70 

19 

.0 

0 

10 

6 

4 

SAVANNAH  USDA  PLANT  GDN 

88.5 

69.2 

78.9 

1.2 

97 

2  + 

60 

21 

0 

14 

0 

0 

0 

6.52 

1.76 

2.53 

27 

.0 

0 

9 

6 

3 

SAVANNAH  WB  AP  R 

87.8 

70.4 

79.1 

1.3 

98 

1 

62 

21 

0 

12 

0 

0 

0 

12.80 

6.55 

2.81 

26 

.0 

0 

15 

10 

4 

SAVANNAH  BEACH 

86.4 

73.7 

80.1 

93 

12 

66 

22+ 

0 

6 

0 

0 

8.56 

2.93 

20 

.0 

0 

7 

5 

4 

SURRENCY  2  WNW 

88.6 

68.3 

78.5 

96 

1 

62 

21 

0 

15 

a 

0 

0 

12.67 

3.71 

2 

.0 

0 

17 

6 

3 

WAYCROSS 

90.4 

67.4 

78.9 

2.9 

99 

1 

59 

7 

0 

21 

3 

0 

9.09 

3.25 

1.79 

31 

.0 

0 

13 

6 

3 

DIVISION 

79.6 

1.7 

9.51 

3.11 

.0 

Precipitation 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  114  - 


DAILY  PRECIPITATION 

GEORGIA 
AUGUST  1961 


Station 

Total 

Day  of  Month 

1  1 

2 

3 

4  | 

5 

6 

7 

8  | 

9 

10  | 

U 

12 

13  I 

1 

IS 

16  | 

17  1 

18 

19  | 

20  | 

21 

22  | 

23 

24 

25  | 

26 

27 

28 

i 

29 

30 

31 

lecviuE 

7.31 

.97 

•  24 

.68 

.05 

.14 

.12 

.  8b 

.03 

i.CO 

•  10 

.49 

1.36 

.03 

.29 

.06 

•  3S 

. :  I 

.11 

.62 

•  j. 

.07 

.50 

1.09 

T 

.19 

T 

.06 

.10 

T 

.59 

.51 

a. 86 

•  03 

.37 

•  41 

.36 

2.01 

.02 

i.64 

2.01 

.16 

.22 

.49 

.12 

.08 

1 P '          c.p    •.TAT  IflN 

7.04 

•  71 

1  70 

.09 

•  11 

BANT  C 

9.79 

.27 

T 

.99 

.59 

.62 

.66 

1.26 

1.02 

.69 

.92 

■  03 

.02 

.09 

.10 

1.22 

.07 

.06 

.02 

LATOONa  DAM  2 

3.33 

.01 

.02 

.12 

.02 

.05 

.08 

T 

2.07 

.44 

.14 

.06 

.09 

.22 

.05 

NA  F  A  A  A 1 fl PQR  T 

.20 

.14 

.  30 

1 .35 

.10 

.35 

T 

T 

•  21 

.90 

.10 

.13 

T 

T 

2.11 

i.sa 

.38 

.26 

.77 

1.71 

..82 

.17 

.34 

.18 

•  42 

•  94 

T 

.03 

T 

.96 

.12 

1.30 

.29 

.99 

.  ' 

.11 

I&RICUS  *  ENE 

5.89 

.85 

1    0  M 

2.92 

.30 

T 

!o8 

•  14 

.20 

.06 

.55 

.16 

.27 

•  04 

.67 

.09 

.16 

.09 

.15 

►PL1NG  1  NM 

7.27 

•  14 

1.45 

1.18 

.62 

.06 

.26 

.04 

.09 

.62 

.51 

.03 

1.21 

.86 

T 

.12 

•  •5 

T 

.13 

.44 

.43 

1.24 

T 

.50 

T 

z.oc 

.03 

.06 

.09 

.02 

1.05 

.95 

a.  94 

1.97 

•  IS 

.96 

1.3B 

•  60 

.06 

.30 

1.12 

2.00 

.06 

.96 

7.3A 

MENS  *8  AIRPORT 

7. A3 

1.6S 

.OS 

.79 

T 

T 

.70 

•  66 

T 

T 

T 

T 

.11 

.66 

2.16 

.19 

.06 

7 

T 

.46 

KINSON  1  W 

6.66 

1.40 

.60 

.70 

.50 

1.20 

.46 

L  AN  T  A  8  OL  T  ON 

.36 

.26 

.24 

■  66 

.34 

.11 

.47 

.11 

iru*TA  "a    *  '  "     .7.  e 

4.94 

.15 

1 

•  62 

.18 

.27 

T 

T 

.09 

7 

.93 

.67 

.01 

.01 

.01 

.63 

.57 

J.AA 

T 

Y 

58 

3  01 

1 NBR 1 00^ 

6.39 

6 

• 

•  09 

.10 

•  13 

.73 

.02 

.03 

.15 

.71 

.06 

!o3 

.03 

.16 

.49 

.40 

.17 

.79 

.02 

1.29 

ILL  GROUND 

2.60 

.06 

•  01 

.45 

.02 

.09 

.19 

.09 

.22 

.01 

.62 

.11 

.14 

.97 

.29 

.01 

talO 

.17 

.64 

.05 

■  03 

.02 

.04 

.02 

.05 

.01 

.10 

.19 

.44 

.  . 

ACRBt A9D   t  SLAND 

8.18 

T 

.19 

.  50 

•  90 

T 

.30 

2.00 

3.79 

7 

.09 

■  29 

T 

T 

.25 

.29 

.15 

.03 

*i-   ■  ■        Exp  sta 

3.86 

•  il 

30 

66 

03 

.33 

09 

02 

6.11 

T 

.29 

.03 

.17 

•  09 

.62 

.04 

.17 

1.24 

■  09 

.01 

.10 

.07 

.21 

1.13 

.14 

.19 

.01 

T 

T 

.59 

1.00 

UE  RIDGE 

2. SI 

T 

.04 

•  41 

.09 

.16 

.44 

.18 

.11 

.07 

.20 

.29 

.22 

.07 

.29 

UE  RIDGE  RESVR  DAM 

.05 

.10 

.20 

.13 

.45 

.07 

.51 

.16 

.10 

.18 

.52 

.90 

.02 

WML 

-.12 

.10 

.19 

T 

T 

1.22 

.08 

.25 

.16 

T 

.10 

•  09 

T 

.48 

1.40 

.04 

.04 

.03 

T 

*~   2!  .  *" 

4.46 

OOKL t  T    1  W 

9.31 

T 

.21 

1.19 

.30 

1.27 

.10 

•  92 

.19 

.08 

.40 

T 

T 

.29 

1.84 

1.16 

•  49 

T 

.65 

7 

tUNSWICK 

10.26 

.03 

.30 

•  06 

.13 

.04 

.02 

1.15 

1.24 

1  .49 

1.36 

.25 

3.10 

.60 

.32 

.37 

10.82 

T 

.17 

.17 

T 

.12 

T 

T 

T 

T 

.49 

2.60 

.06 

.09 

1.96 

.29 

3.77 

1.08 

fro* 

S.29 

.17 

.26 

.00 

1.46 

1.24 

•  26 

T 

.06 

.90 

.16 

•09 

.71 

S.9A 

26 

1.41 

.79 

TLER  CREEK 

5.27 

•  09 

.20 

.12 

■  06 

.14 

.12 

1.16 

1.B6 

.06 

.02 

1.12 

.22 

•  19 

.03 

IRO  2  NNH 

7.64 

.43 

•  27 

.32 

.06 

.05 

.14 

.32 

2.96 

.07 

•  19 

.16 

.06 

.07 

.23 

1.04 

.22 

.29 

.03 

.77 

.38 

.72 

.30 

.16 

•  10 

.14 

.44 

.22 

.12 

.29 

.50 

'i  '■ 

1.62 

.07 

.15 

.18 

.12 

.14 

.06 

.62 

.20 

.12 

.80 

.71 

.20 

.25 

MP  S  f» 

7.13 

89 

.20 

N  ON 

..82 

.22 

•21 

.08 

.40 

.06 

.04 

.25 

.27 

.61 

.17 

1.01 

'.It 

.07 

.99 

iftLTON  BRIDGE 

4.23 

.97 

.17 

.09 

.50 

.02 

.03 

.43 

2.91 

.  < 

.02 

iHNESV  I  LL£ 

.12 

•  41 

.05 

.89 

.04 

.09 

.04 

.04 

1.36 

3.41 

.as 

3.51 

.50 

.23 

1.01 

1.00 

.22 

.08 

.44 

1.491 

30 

.08 

R  T£R  SV I LLE 

2.19 

•  20 

T 

.04 

.75 

.16 

.78 

.02 

.19 

T 

.05 

IRTER5VILLE  3  SH 

3.31 

T 

.18 

.15 

.00 

.03 

T 

.98 

.99 

.12 

.37 

.45 

OAR  TOWN 

1.22 

.20 

.23 

.17 

.14 

.09 

.08 

.02 

.18 

.02 

T 

.09 

.06 

AT  SwOR  Tm 

2.03 

.03 

T 

.05 

.16 

T 

.09 

.09 

7 

.06 

.20 

.06 

.04 

1.25 

IICKAMAUGA  PARK 

3.14 

05 

fOESTOE 

6.79 

•  14 

.79 

.26 

.44 

.56 

.24 

.78 

.28 

.81 

.25 

.23 

.45 

.58 

ayton 

8.98 

.25 

.14 

.04 

.39 

.36 

.94 

.01 

.38 

.32 

.94 

.08 

.04 

.02 

.04 

.01 

•  06 

2.09 

1.05 

.19 

1.69 

T 

7 

7.21 

.46 

•  03 

.07 

.09 

.21 

.06 

•  66 

.01 

.46 

•  19 

.02 

.03 

T 

.05 

.01 

.69 

.59 

.29 

1 .  0  •. 

.01 

.32 

■LOU  I  "  T 

9.17 

1.17 

1.49 

.14 

.30 

1.26 

•  42 

1.00 

.29 

.66 

1.21 

.94 

.35 

1.UMBUS 

4.S9 

.04 

i-UMBUi  wB  AIRPORT  R 

4.96 

.03 

•  23 

.71 

.74 

T 

T 

T 

T 

1.24 

1.74 

'.01 

.11 

.12 

MfMERCE    1  NE 

8.2S 

.10 

•49 

•  64 

■  02 

.96 

.16 

.05 

.02 

.11 

4.00 

1.92 

.20 

.02 

iNCORO  _ 

9.02 

.90 

1 

.60 

1.93 

.65 

.91 

1.01 

1 .82 

.04 

T 

T 

.41 

.35 

4)DElE    HAT£R  WORKS 

3.70 

.06 

.06 

.16 

.27 

1.35 

.05 

.99 

.99 

.26 

.21 

'°o 

.37 

■RNEl 1  A 

9.77 

.40 

.0 

■  03 

' 

'  * 

IV I  NGi  ON 

6.44 

.24 

2.28 

1.27 

.11 

.09 

.10 

.23 

.64 

.69 

'.OS 

1 71 

.07 

IMMING  1  N 

9.64 

.80 

.60 

.04 

.02 

•  11 

.80 

.06 

.09 

.06 

.68 

.12 

.38 

.66 

'RRWILLE  2  M 

1  .45 

.19 

.12 

.08 

.03 

.08 

.  19 

.34 

T 

.50 

TH6ERI 

S.S4 

.70 

.07 

.20 

.93 

.02 

.16 

.  04 

■  96 

.06 

•  14 

.11 

.08 

.90 

.16 

.17 

.04 

.68 

.32 

iHLON  EGA 

4.91 

.0 

03 

ILLAS  5  S£ 

2.  SO 

.07 

.03 

.04 

•  ia 

T 

.02 

.  19 

.92 

.63 

.49 

.15 

T 

.04 

LTON 

2.16 

1.02 

.10 

.10 

.03 

.07 

.06 

■  32 

.06 

.06 

.99 

.10 

.  31 

T 

.24 

•  59 

1.69 

.99 

T 

.20 

.10 

.12 

3.4S 

•  92 

.33 

•  26 

.06 

.04 

.91 

T 

.04 

.05 

.48 

.29 

.11 

.04 

.91 

.03 

iHaONV  I  LLC 

2.7S 

.08 

.05 

L       ST  OFFICE 

4.03 

.97 

•  94 

.36 

.06 

.08 

.21 

.06 

.09 

.38 

.58 

.37 

.55 

.26 

)CTORTO»N  1  WSW 

8.33 

.07 

.32 

1.09 

1.23 

.04 

.05 

.06 

1.69 

1.42 

.61 

.04 

.12 

.02 

.01 

.23 

1.30 

.09 

.02 

MALSONVtLLE   3  W 

.  .  0 

.42 

.88 

.52 

.32 

.10 

.05 

T 

T 

T 

.01 

.19 

.19 

.11 

.16 

1.03 

.86 

.33 

•  04 

■  01 

•  44 

.64 

9.13 

.46 

.89 

.30 

.29 

T 

.20 

.29 

.29 

.10 

1.15 

.10 

.90 

T 

2.08 

.65 

.45 

.12 

.41 

.57 

UGL  A SV I LLE 

6.23 

.  0 

v 

7.36 

.22 

.58 

.13 

.82 

.08 

1.22 

.33 

.98 

I.' 20 

.71 

ISTMAN  1  « 

S.6S 

.09 

T 

.71 

.02 

.02 

.40 

.07 

.33 

.68 

3.10 

.27 

.06 

1.00 

.01 

.29 

1.66 

.BERTON 

S .  S6 

1.42 

.76 

.26 

.20 

.29 

.27 

.17 

.28 

1.80 

T 

T 

.19 

3.69 

.02 

1.92 

.03 

T 

.23 

.06 

.27 

.24 

.33 

.08 

.  1 

T 

.60 

2. IS 

PER  1  NE  NT 

12.29 

.01 

.90 

2.90 

.70 

1.18 

.74 

2.44 

.02 

2.67 

.43 

.06 

URMOUN* 

2.16 

.16 

.10 

T 

1.65 

T 

.10 

TZGERALD 

8.2S 

•  41 

1.14 

•  B7 

.07 

T 

.60 

1.02 

•  11 

T 

T 

.36 

2.90 

T 

.32 

.03 

.19 

.10 

T 

•09 

.16 

.AT  TOP 

3.94 

.  g  i 

.08 

1.16 

.04 

.36 

.10 

.20 

.60 

.20 

.Ening  Exp  STATION 

11. S7 

•  35 

.0 

.74 

.01 

.60 

2  03 

07 

84 

3LKST0N  3  SSM 

10. S3 

•49 

.06 

'.95 

1.45 

Us 

2.00 

.40 

1.32 

1.50 

1.50 

XKSTOM  9  S« 

B.BS 

.36 

.8] 

.91 

.10 

.18 

1.B3 

1.00 

.63 

1.36 

.27 

.12 

.22 

.86 

.90 

3R5YTM  1  s 

6.06 

.»0 

•  99 

.65 

.20 

.90 

.90 

1.74 

.33 

•  10 

.09 

T 

.16 

JBT  GAINES 

7.70 

.15 

.29 

.60 

1.02 

2 .  » 

•  ia 

2.00 

.96 

.96 

361T  VALLEY  3  E 

4.33 

.39 

.11 

.09 

" 

03 

08 

.15 

1ANKL  1  N 

3.08 

.03 

.52 

1.13 

.03 

.03 

.02 

.78 

.36 

.03 

.07 

.10 

I1NESVILLE 

3.62 

T 

.12 

.01 

.05 

.49 

T 

.02 

.07 

.67 

.02 

T 

T 

1.22 

.54 

.29 

.10 

.02 

'SON 

4.99 

1.19 

T 

.46 

■  43 

T 

T 

.66 

.76 

7 

.60 

.16 

•  20 

.35 

-E  NN  V  |  LL  E 

S.60 

.29 

.10 

.09 

.42 

.05 

.01 

.10 

•  11 

.02 

.21 

.50 

.20 

.90 

.13 

•  07 

T 

T 

1.21 

.64 

.68 

•  09 

.11 

.12 

.05 

6.62 

.10 

.63 

SOFREY  *  NE 

6.68 

1.10 

1.95 

1.27 

.49 

.07 

.27 

.43 

•  67 

.61 

.05 

.09 

.02 

T 

.06 

IEENVILLE  2  II 

7. BO 

•  41 

.71 

.41 

■  27 

.10 

.40 

4.60 

.12 

.03 

.73 

nff  in 

IS. 06 

.01 

3.69 

.97 

1.25 

T 

4.11 

1.52 

2.67 

T 

.02 

T 

.01 

.19 

2.00 

.14 

.60 

kRMNSV  1  LLE 

7.66 

.13 

.63 

*  ' 

1  36 

1.09 

iLEN  1  SE 

13.72 

.42 

•  21 

2.17 

.05 

1.B1 

.29 

2.80 

.03 

1.12 

.66 

1.66 

.11 

2.04 

.22 

[HPTOmN  GAP 

2.BS 

..' 

.08 

.06 

.22 

.06 

.01 

•  06 

.0! 

.06 

.63 

.09 

.30 

.23 

.90 

•  06 

.02 

.20 

4.24 

." 

.25 

.10 

.10 

.63 

.05 

•  41 

.63 

.36 

.26 

•  41 

.29 

MERVIllE  3  MSm 

IS. 19 

.IS 

•  92 

.06 

.09 

.03 

4.97 

1.10 

.04 

.61 

.  6 

•  1? 

.56 

.04 

•  67 

.24 

.  .  1 

.13 

1.59 

.03 

2.39 

.26 

•  76 

.88 

►SPER  1  NNN 

3.31 

.75 

.20 

.92 

.60 

.12 

.20 

.44 

10.63 

.02 

.26 

.42 

•  19 

.15 

.94 

1.29 

.09 

.  g 

.81 

.20 

.74 

1.26 

1.71 

.19 

•  11 

.10 

.59 

MESBORO 

7.96 

•  40 

1.15 

1.41 

1.13 

.27 

.09 

.10 

2.25 

.40 

.03 

.03 

.34 

B.IETTE 

6.8S 

.09 

.07 

•  47 

.36 

•  10 

•  64 

.46 

.77 

•  46 

.34 

1.22 

.99 

.50 

.14 

1.10 

NSINGTON 

i  .86 

•  76 

.17 

.02 

.21 

.01 

.02 

.07 

.60 

NGSTON 

2.24 

.56 

.14 

.79 

.26 

.69 

FAYETTE 

2.7S 

.09 

.BO 

.20 

.65 

.25 

•  04 

.01 

.33 

.04 

•  04 

.24 

.03 

T 

.06 

GRANGE 

6.06 

T 

.29 

.16 

.42 

.06 

•SI 

2.35 

.66 

.09 

.15 

KINGTON 

S.S6 

.10 

T 

.75 

•  45 

.15 

.40 

T 

T 

T 

•  24 

.35 

2.69 

.90 

1 

.17 

ITLE  nigmTOWER 

7.66 

.  3C 

.10 

.30 

1.45 

■  60 

.10 

1.20 

.70 

.45 

.90 

.27 

.25 

uisville 

10.40 

.1. 

l.BS 

1.75 

.22 

.30 

•  06 

.01 

.79 

2.90 

1*14 

.66 

•  11 

.09 

6N9ER  CITY 

7.09 

.14 

.06 

.20 

.24 

.10 

2.78 

.04 

1.74 

.24 

.10 

•  27 

.11 

.36 

.30 

.26 

Sara  i9)l6M*tvr»  aot»i  toUowing  Sutton  Irwin 


DAILY  PRECIPITATION 

GEOR 


_ 

Station 

Total 

Day  of  Month 

1 

 L 

2  1 

 L 

3 

4 

 L 

 L 

6 

7  1 
 1— 

8 

* 

10 

 L 

U 

 1— 

12 

13 
 . — L 

14 

— . — L 

15 

16  17 

 1  

18 

19 

 L 

20 

 1_ 

21 

22 

 L- 

23 

 L 

24 

25 

 L 

26 

 L 

27 

28 

 L 

29 

— . — L 

30 

LUMPK 1 N 

2. 

.03 

.10 

.15 

•  85 

.49 

.73 

.15 

.06 

.08 

.65 

•  17 

•  50 

T 

.11 

.63 

■  1  3 

.01 

.67 

.0 1 

.07 

1.26 

.05 

.03 

•  37 

B 

39 

1 ,03 

1.03 

.  feO 

•  04 

•  24 

•  02 

-12 

•  52 

2.00 

.42 

•  84 

.01 

•  27 

MAY  SV 1  LLC 

.  0 

8  ) 

.15 

.0*. 

•  63 

1.21 

.06 

•  25 

.19 

.09 

.26 

•22 

.02 

T 

T 

•  06 

T 

4 .  39 

2.26 

.68 

.  2  6 

T 

MC  INTYRE 

5. 

25 

.25 

.22 

•  34 

.05 

.25 

1.43 

.05 

1.75 

•  10 

MET  TER 

7, 

50 

.30 

.13 

•  10 

1 .50 

•  45 

•  07 

-  17 

■  45 

•  34 

1.14 

T 

•  03 

T 

.04 

2.05 

.55 

.10 

M I DV 1 LLE 

6 

44 

.33 

•  64 

•  21 

.37 

•  20 

•  47 

■  02 

1  .39 

.  41 

.45 

.79 

.43 

.73 

MIOVILLE  EXP  STA 

e 

1  (. 

.09 

.17 

.69 

•  36 

•  07 

.  16 

■  20 

1  .50 

.  55 

•  05 

•  70 

•  55 

1  .80 

•  25 

M 1 L LEDGE V I LLE 

8 

-5 

•  16 

•  56 

•  58 

.00 

.32 

•  03 

.79 

MILLEN 

7 

n  3 

.30 

.08 

^44 

•75 

.07 

•  21 

.27 

.65 

.06 

1.28 

.63 

.14 

.05 

U20 

.83 

.05 

.02 

M I LLHAVEN  8  E 

6 

1  7 

T 

.03 

2.10 

.13 

■  55 

•  11 

.02 

.02 

•  20 

1.19 

1  .08 

.14 

1.04 

.30 

•  40 

.80 

.06 

MONTEZUMA   1  NE 

.84 

.10 

.18 

•  30 

•59 

1.84 

.16 

.33 

.03 

1.04 

.07 

•  17 

MON  T I  CELLO 

7 

94 

.19" 

.05 

1.76 

1.29 

.51 

.09 

.40 

.56 

.17 

.02 

1.16 

.11 

.63 

MORGAN 

4 

65 

no 

•  37 

•  85 

.60 

•  24 

.13 

.20 

•  10 

02 

78 

MORGAN  5  NH 

6 

6-3 

.17 

.70 

2.63 

.14 

.15 

.  i  a 

.02 

.72 

•  12 

.05 

.34 

.15 

•  06 

.11 

MOULTRIE   2  ESE 

5 

38 

.06 

•  72 

.02 

•  24 

.  37 

.03 

.05 

1*03 

.25 

.80 

■  10 

.20 

.02 

.27 

.10 

.03 

.01 

1.05 

MOUNT    VERNON  3  WNW 

T 

.06 

.08 

.12 

•  06 

.81 

•  16 

•  73 

.04 

T 

1  .80 

T 

T 

1.73 

-27 

.22 

T 

.19 

.78 

1.37 

T 

N AHUNT  A 

7 

57 

.03 

.26 

.04 

.05 

•  03 

.20 

.43 

.02 

.08 

.18 

T 

.15 

.25 

.49 

.05 

.01 

.11 

1.04 

3.16 

•  19 

.55 

.06 

6 

69 

1.55 

•  07 

•  30 

•  03 

•  20 

.  1  8 

.02 

.65 

.17 

.97 

•  04 

.82 

•  21 

•  28 

1 

N  EL  GA 

10 

L4 

•  12 

1-80 

.30 

.14 

•  40 

.02 

1.12 

.28 

.10 

.20 

.96 

.44 

.04 

3.38 

NEW  1 NGT  ON  1  NW 

13 

74 

.15 

1  .75 

•  20 

.05 

.05 

3.40 

.52 

1.77 

.05 

.03 

.32 

NEWNAN 

•  85 

2*74 

.  38 

•  35 

.78 

.93 

.47 

.02 

.01 

NICKAJACK  GAP 

2 

53 

■  30 

.10 

.28 

•  39 

.24 

•  09 

NOONTOOTL A  CREEK 

4 

60 

.60 

# 

1.90 

-50 

.40 

■  50 

•  40 

NORCROSS  4  N 

5 

16 

.18 

.05 

.83 

•  71 

.05 

.11 

1.34 

.30 

1.47 

PATTERSON 

7 

11 

•  52 

1.01 

1.41 

•  16 

.02 

.10 

■  06 

.09 

.51 

.16 

T 

.08 

1*31 

.51 

.49 

.60 

PL A I NS    SW  GA  EXP  STA 

.15 

•  16 

•  23 

•  94 

.57 

.10 

.13 

1.10 

.35 

.05 

nuf TMAN 

3 

36 

■  22 

■  12 

•  24 

•  54 

•  44 

.13 

1.24 

.18 

.05 

.11 

9 

75 

.05 

.54 

■  11 

•  37 

•  11 

.15 

.60 

.12 

•  45 

.08 

24 

1  .39 

2.15 

35 

RES ACA 

1 

12 

.37 

T 

T 

•  10 

T 

T 

.17 

.06 

.04 

.17 

T 

.06 

T 

RINGGOLD 

2 

.70 

.  1  9 

•  81 

•  1  7 

•  07 

■  14 

.12 

.17 

.00 

T 

.12 

.07 

8^ 

•  02 

.60 

•  41 

•  39 

.03 

.30 

T 

T 

•  05 

ROM£NG  FAWN 

1 

81 

.06 

.17 

.07 

•  22 

■  23 

.20 

.04 

T 

.55 

.32 

T 

.03 

T 

ROME  WB  AIRPORT  R 

2 

09 

.02 

T 

T 

.01 

•  09 

T 

.07 

.03 

T 

•  55 

T 

T 

T 

•  15 

5APELO  ISLAND 

8 

86 

.87 

.30 

.05 

.12 

T 

1.17 

2.70 

1.20 

.38 

.05 

.02 

1.08 

.80 

T 

.12 

SAVANNAH  USDA  PLANT  GON 

8 

52 

.39 

•  04 

.08 

.90 

.  04 

•  76 

.60 

1  .32 

•  02 

.04 

1.01 

.02 

.30 

.45 

2.53 

•  02 

^flVflNNflH    RFA'H  R 

.82 

.52 

•  64 

.04 

T 

.44 

•  23 

•  17 

.13 

•  01 

.12 

.80 

1*39 

•  01 

2.19 

T 

.59 

.56 

2.81 

T 

T 

T 

T 

1 

B 

56 

.04 

.25 

•  02 

•  01 

•  06 

1.13 

L«01 

■  03 

1.82 

2.93 

.04 

.45 

.02 

.71 

.01 

.03 

5 

29 

•  17 

.29 

.62 

•  97 

•  47 

.01 

.40 

•  01 

.20 

■  14 

•  03 

T 

•  07 

1.30 

•01 

SPARTA  2  NNW 

11 

64 

.23 

.02 

.01 

5.03 

.03 

J.  00 

.17 

1 .14 

.26 

.04 

1.23 

.14 

.  34 

STANLEY  GAP 

2 

86 

•  04 

•  07 

•  41 

•  07 

•  16 

■  01 

•  09 

•  02 

.22 

.26 

.04 

.39 

.10 

S  T I LLMOR  E 

.26 

T 

2*91 

.27 

1*16 

•  47 

•  33 

.02 

.10 

.32 

.48 

.93 

.49 

.42 

.38 

1,92 

.22 

T 

9 

kt 

1.63 

•  56 

.45 

•  10 

•  87 

2.00 

1.55 

.15 

.15 

2 

SUMME  R V  I LLE 

1 

21 

•  07 

.09 

•  7  1 

•  05 

T 

.09 

.12 

SURRENCY  Z  WNW 

12 

67 

3.71 

.69 

.32 

•  31 

•  20 

•  22 

2.58 

.49 

.07 

.20 

.11 

.20 

.29 

.  59 

.01 

.10 

.57 

1.40 

•  44 

.09 

•07 

SWAINSBORO 

12 

07 

.20 

•  25 

•  01 

•  03 

•  25 

•  35 

•  45 

•  13 

2.20 

.11 

.17 

5.06 

.12 

.01 

.57 

.20 

.09 

•  36 

SWEET  GUM 

2 

.10 

.10 

.03 

■  15 

1.10 

.20 

.05 

.25 

.10 

•  18 

.10 

.18 

.02 

4 

94 

.22 

•  35 

.45 

.47 

.40 

.35 

1.40 

1. 

5 

55 

3,02 

.  )fl 

•  02 

T 

96 

1  00 

"AY  LOR  SV I L  L  E 

1 

92 

1.01 

T 

.19 

.14 

•  07 

.10 

.33 

.08 

T 

TMOMASTON  2  S 

3 

66 

.  28 

1.48 

■  12 

L.02 

.47 

.12 

.17 

T  HOMA  S V  I LLE 

3 

0 1 

•  02 

•  41 

.05 

T 

•  27 

.02 

.14 

.15 

.94 

.04 

T 

.02 

.10 

.30 

.07 

.16 

T 

ThOMASVILLE   WB  CITY 

3 

51 

T 

T 

.68 

.02 

.07 

T 

•  08 

.01 

•  22 

.41 

1.07 

.04 

T 

T 

-07 

.29 

•  07 

.15 

T 

T ! TUs"  STaT'ON 

8 

86 

.47 

.77 

•  08 

6 

38 

.60 

.11 

.01 

'•70 

.79 

.12 

•  20 

.47 

.01 

.70 

195 

.26 

1.38 

•OB 

T0CC0A 

9 

66 

•  11 

•  23 

.03 

■  02 

•01 

T 

.02 

.02 

3.40 

1.61 

1.96 

•  05 

tunnel°hi'llIN 

10 

B4 

.06 

2.82 

1 .58 

.64 

•  64 

1.20 

.04 

.16 

.10 

.50 

.62 

.30 

1.38 

.04 

•  76 

.08 

■  03 

•  12 

.04 

.07 

.42 

•  30 

.70 

.01 

VALDOSTA  W8  AIRPORT 

9 

.31 

T 

.14 

.04 

.13 

.04 

2.16 

.25 

T 

2.17 

•  39 

.20 

T 

.85 

T 

1.25 

T 

.04 

.09 

.40 

T 

.05 

.  6C 

VALDOSTA  4  NW 

9 

26 

.55 

•  95 

•  05 

•  89 

•  25 

•  27 

•  33 

1«15 

WALESKA 

2 

16 

•  15 

•  32 

.09 

.49 

.17 

.59 

.11 

WARRENTON 

5 

.66 

.10 

.40 

.26 

.36 

.07 

.10 

.70 

.32 

1.70 

.10 

•  90 

WASHINGTON 

7 

.79 

T 

•  13 

.18 

■  40 

.77 

.07 

2.00 

.20 

.35 

.07 

2.39 

.13 

1.10 

WAYCROSS 

9 

C  9 

.06 

•  30 

.30 

.24 

1.56 

.24 

.06 

.30 

.01 

-42 

.01 

.04 

.04 

.09 

1.02 

•  55 

.86 

.01 

.70 

.47 

1. 

WAYNESBORO  2  NE 

8 

.56 

.05 

.06 

1  .07 

.25 

.43 

.06 

1.29 

1.59 

.34 

.40 

.96 

1.33 

•  45 

■  23 

WEST  POINT 

5 

.41 

•  23 

.53 

.50 

.65 

•  21 

.51 

T 

T 

T 

.78 

.76 

.22 

.02 

1. 

WINDER   1  SSE 

7 

.69 

.10 

.33 

•  70 

.04 

.48 

.16 

.11 

2.fr5 

1.12 

1.86 

.14 

WOODBURY 

5 

.44 

T 

T 

1*44 

.83 

.66 

T 

-03 

T 

.11 

.94 

.63 

T 

T 

WOODSTOCK 

4 

42 

.15 

.02 

.07 

•  37 

1.28 

.90 

.28 

.40 

.04 

YOUNG  HARRIS 

5 

.05 

T 

■  06 

T 

.64 

T 

.02 

.90 

.05 

.01 

.43 

.01 

.77 

.01 

.47 

.17 

.37 

1.03 

T 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 

Ph. 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1:00  a 
EST 

7:00  a 
EST 

1:00  p 

EST  1 

7:00  p 
EST 

Trace 

.01-09 

10-49 

66 -OS 

1.00-1.99 

2.00 
and  over 

Total 

ATHENS  WB  AIRPORT 

NE 

15 

4.8 

23+  + 

S 

31  + 

92 

95 

66 

76 

8 

2 

3 

4 

1 

1 

19 

7.1 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

NE 

16 

7.9 

29++ 

SSE 

6 

83 

88 

63 

70 

3 

4 

3 

4 

1 

0 

15 

56 

6.1 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

SE 

11 

5.4 

23++ 

E 

18 

93 

94 

62 

76 

9 

2 

4 

1 

1 

1 

18 

7.1 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

6.8 

32++ 

SW 

7 

91 

59 

69 

4 

3 

3 

2 

2 

0 

14 

6. J 

MACON  WB  AIRPORT 

NE 

13 

7.5 

70 

S 

8 

88 

93 

59 

70 

1 

5 

5 

5 

1 

0 

17 

54 

7.1 

ROME  WB  AIRPORT 

- 

88 

56 

8 

5 

2 

2 

0 

0 

17 

6.0 

SAVANNAH  WB  AIRPORT 

SE 

11 

7.2 

43 

N 

12 

94 

94 

67 

83 

6 

3 

5 

6 

2 

2 

24 

54 

6.7 

THOMASVILLE  WB  CITr 

7 

7 

5 

1 

1 

0 

21 

Smm  inference  bMn  loLlowing  Station  Indax 
-  116  - 


DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
AUGUST  1961 


Station 

Day  Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ILET 

MAX 

97 

91 

95 

94 

92 

90 

^  1 

93 

88 

9  0 

93 

97 

94 

94 

9  1 

93 

9. J 

89 

88 

86 

88 

90 

84 

92 

82 

87 

88 

92 

91 

92 

89 

90 

4 

MIN 

7  0 

69 

70 

71 

70 

71 

69 

69 

70 

68 

70 

71 

70 

68 

68 

68 

69 

69 

68 

67 

69 

69 

68 

67 

67 

68 

70 

72 

71 

72 

72 

69 

4 

LAPAHA   EXP  STATION 

MAX 

100 

102 

93 

95 

94 

93 

87 

92 

92 

94 

95 

94 

94 

93 

95 

87 

86 

84 

87 

85 

84 

86 

85 

86 

90 

95 

81 

68 

9C 

6 

MIN 

71 

72 

68 

69 

68 

69 

65 

6o 

66 

65 

66 

68 

69 

68 

66 

66 

66 

64 

64 

65 

68 

68 

67 

70 

70 

72 

74 

73 

68 

0 

LBANT 

MAX 

99 

96 

97 

94 

83 

85 

91 

90 

92 

93 

94 

96 

96 

90 

89 

90 

91 

91 

84 

88 

91 

87 

87 

83 

83 

80 

91 

95 

90 

86 

9  0 

90 

1 

MIN 

72 

75 

71 

72 

72 

72 

68 

68 

67 

68 

69 

73 

70 

69 

70 

69 

66 

66 

70 

66 

69 

65 

67 

68 

69 

71 

70 

70 

73 

74 

73 

69 

7 

LLATOONA   DAM  2 

MAX 

93 

95 

93 

94 

91 

92 

88 

82 

87 

80 

87 

94 

95 

90 

81 

75 

86 

86 

85 

85 

87 

86 

82 

85 

74 

80 

86 

81 

90 

90 

86 

86 

6 

MIN 

70 

70 

64 

69 

63 

68 

66 

67 

66 

67 

69 

68 

68 

68 

67 

59 

62 

64 

66 

64 

60 

61 

61 

64 

66 

67 

68 

66 

68 

68 

70 

66 

0 

LMA   FAA  AIRPORT 

MAX 

100 

94 

96 

93 

90 

89 

94 

91 

90 

92 

93 

97 

94 

88 

89 

90 

89 

86 

76 

81 

86 

86 

86 

86 

90 

84 

91 

93 

83 

84 

90 

89 

4 

MIN 

72 

70 

70 

71 

72 

69 

65 

67 

70 

67 

69 

70 

70 

68 

71 

66 

69 

68 

68 

65 

64 

66 

66 

69 

69 

70 

71 

71 

74 

73 

72 

69 

1 

LPHARETTA  1  WNW 

MAX 

92 

93 

94 

94 

88 

90 

89 

84 

85 

85 

88 

90 

90 

89 

82 

75 

86 

86 

85 

83 

84 

64 

82 

83 

73 

81 

84 

82 

89 

92 

87 

86 

1 

MIN 

69 

66 

68 

70 

60 

63 

62 

63 

65 

66 

68 

69 

69 

66 

66 

60 

60 

60 

63 

63 

58 

60 

61 

64 

65 

65 

66 

65 

66 

68 

70 

64 

6 

MERKUS  4  ENE 

MAX 

98 

100 

98 

93 

81 

83 

85 

69 

90 

90 

93 

95 

93 

83 

85 

87 

87 

87 

80 

86 

88 

83 

83 

81 

81 

81 

87 

93 

91 

87 

66 

87 

9 

M  N 

69 

72 

69 

7  0 

69 

70 

65 

65 

63 

65 

67 

70 

to 

67 

67 

63 

63 

64 

68 

65 

65 

63 

64 

69 

70 

67 

67 

69 

70 

73 

70 

67 

- 

PPLING   1  NW 

MAX 

98 

96 

95 

96 

88 

90 

85 

85 

89 

90 

91 

93 

93 

91 

86 

83 

88 

90 

89 

78 

76 

87 

88 

87 

85 

87 

81 

89 

91 

93 

92 

88 

7 

MIN 

72 

69 

68 

70 

70 

71 

68 

65 

66 

67 

68 

72 

70 

67 

65 

69 

56 

57 

68 

64 

60 

63 

62 

68 

64 

68 

70 

68 

70 

70 

70 

66 

6 

SMBURN    1  S 

MAX 

94 

90 

90 

88 

92 

92 

92 

95 

95 

94 

89 

87 

87 

87 

87 

87 

86 

84 

84 

83 

84 

84 

91 

92 

92 

89 

Bt 

88 

9 

MIN 

72 

72 

71 

70 

71 

70 

68 

68 

67 

67 

69 

72 

70 

67 

71 

67 

67 

6  9 

70 

68 

69 

66 

67 

69 

69 

70 

68 

70 

72 

71 

72 

69 

3 

TMENS 

MAX 

92 

90 

90 

87 

88 

81 

79 

85 

84 

86 

89 

90 

86 

81 

76 

83 

85 

84 

81 

74 

81 

82 

80 

75 

75 

82 

82 

88 

89 

85 

84 

83 

.7 

MIN 

7* 

70 

70 

71 

69 

72 

69 

67 

66 

68 

70 

71 

71 

68 

67 

58 

63 

62 

65 

64 

63 

64 

65 

66 

65 

69 

69 

70 

70 

71 

71 

67 

7 

THENS  COL  OF  AGRI 

MAX 

94 

94 

94 

96 

89 

80 

87 

88 

90 

91 

92 

91 

82 

80 

85 

87 

86 

85 

80 

83 

85 

85 

83 

80 

85 

86 

90 

92 

92 

87 

87 

5 

M I N 

71 

67 

69 

70 

68 

70 

67 

65 

66 

66 

69 

70 

68 

66 

65 

56 

60 

60 

65 

63 

61 

60 

64 

65 

64 

68 

68 

66 

68 

69 

6  9 

65 

9 

THENS  KB  AIRPORT 

MAX 

96 

94 

93 

89 

90 

81 

81 

88 

86 

89 

91 

92 

89 

81 

75 

85 

87 

86 

83 

75 

84 

85 

83 

80 

78 

84 

85 

90 

93 

87 

86 

86 

0 

M  i  N 

69 

69 

71 

72 

70 

69 

68 

67 

66 

67 

69 

72 

70 

67 

64 

60 

64 

64 

65 

63 

63 

61 

64 

66 

65 

69 

69 

69 

71 

71 

70 

67 

2 

TLANTA  WB  AIRPORT 

MAX 

92 

92 

91 

S7 

88 

78 

79 

85 

84 

87 

88 

89 

87 

81 

76 

83 

85 

85 

82 

83 

84 

82 

82 

72 

77 

82 

82 

86 

89 

86 

83 

84 

1 

MIN 

70 

71 

72 

70 

65 

65 

67 

66 

66 

68 

70 

72 

70 

69 

66 

63 

65 

63 

66 

64 

62 

61 

61 

64 

65 

69 

70 

68 

70 

70 

70 

67 

0 

JGUSTA  WB  AIRPORT 

MAX 

95 

93 

97 

91 

91 

90 

89 

90 

90 

92 

92 

96 

94 

89 

86 

89 

91 

91 

79 

73 

87 

86 

86 

85 

86 

SO 

88 

91 

91 

90 

89 

88 

9 

MIN 

71 

69 

69 

72 

72 

71 

70 

66 

70 

70 

69 

73 

73 

70 

67 

61 

58 

62 

68 

63 

60 

66 

66 

67 

68 

71 

72 

71 

72 

73 

72 

68 

5 

kINBRIOGE 

MAX 

93 

90 

92 

93 

96 

97 

96 

93 

87 

89 

91 

89 

96 

96 

91 

88 

86 

80 

83 

79 

92 

96 

86 

87 

88 

90 

1 

MIN 

68 

66 

67 

65 

66 

68 

70 

72 

69 

69 

70 

65 

70 

68 

64 

67 

63 

64 

67 

68 

68 

69 

73 

71 

71 

71 

68 

0 

.ACKBEARO  ISLAND 

MAX 

102 

98 

92 

91 

93 

95 

91 

90 

90 

90 

90 

89 

96 

94 

89 

87 

87 

89 

91 

75 

79 

87 

87 

87 

89 

90 

87 

87 

91 

89 

90 

89 

7 

MIN 

7» 

70 

74 

76 

74 

73 

70 

73 

75 

76 

73 

72 

73 

72 

76 

70 

77 

71 

71 

69 

64 

72 

70 

75 

77 

75 

73 

73 

77 

76 

76 

73 

1 

-AlRSVlLLE   EXP  STA 

MAX 

87 

90 

88 

87 

84 

84 

84 

81 

77 

81 

83 

86 

85 

84 

79 

73 

83 

84 

82 

82 

82 

80 

79 

81 

72 

77 

82 

84 

88 

89 

85 

82 

7 

MIN 

62 

58 

62 

63 

59 

55 

57 

58 

59 

58 

60 

59 

62 

58 

58 

43 

.« 

50 

53 

55 

51 

51 

54 

59 

59 

61 

59 

59 

59 

59 

59 

5  7 

0 

.AKELT 

MAX 

95 

95 

94 

91 

84 

82 

88 

88 

91 

91 

92 

94 

93 

89 

86 

87 

90 

69 

86 

88 

89 

86 

87 

79 

63 

80 

89 

93 

92 

81 

88 

88 

4 

MIN 

71 

70 

70 

70 

71 

71 

66 

66 

65 

66 

67 

71 

72 

69 

68 

66 

63 

65 

68 

63 

65 

62 

63 

70 

65 

66 

68 

70 

71 

72 

70 

67 

6 

.UE  RIDGE 

MAX 

92 

91 

89 

88 

87 

86 

81 

80 

86 

83 

89 

87 

89 

89 

74 

86 

87 

85 

86 

81 

80 

83 

83 

84 

80 

82 

86 

92 

91 

88 

80 

85 

.3 

MIN 

63 

61 

67 

67 

57 

59 

61 

63 

64 

65 

66 

57 

52 

60 

61 

48 

57 

54 

54 

54 

56 

57 

56 

55 

64 

65 

62 

62 

62 

61 

84 

59 

8 

S00X.LET   1  W 

MAX 

99 

96 

98 

96 

89 

91 

91 

92 

91 

91 

91 

97 

95 

90 

84 

85 

87 

86 

75 

75 

90 

85 

88 

86 

85 

77 

89 

93 

85 

92 

93 

89 

.1 

MIN 

7* 

68 

70 

72 

71 

68 

67 

66 

72 

71 

71 

72 

71 

70 

66 

66 

68 

67 

70 

67 

61 

69 

65 

70 

69 

71 

71 

71 

72 

74 

74 

69 

5 

MSHICK 

MAX 

98 

90 

92 

94 

94 

90 

93 

89 

90 

91 

92 

95 

96 

90 

87 

88 

89 

87 

80 

80 

86 

86 

86 

86 

88 

81 

88 

90 

84 

88 

89 

89 

0 

MIN 

77 

72 

74 

75 

75 

75 

72 

74 

76 

74 

75 

75 

75 

72 

74 

71 

75 

72 

72 

70 

b6 

70 

70 

75 

75 

69 

71 

75 

76 

77 

78 

73 

5 

IUNSW1CX   FAA  AIRPORT 

MAX 

95 

89 

90 

92 

94 

90 

90 

88 

89 

87 

89 

95 

94 

87 

86 

86 

87 

84 

78 

80 

85 

85 

84 

87 

87 

86 

88 

89 

81 

87 

89 

87 

.7 

MIN 

75 

72 

74 

77 

76 

72 

70 

73 

76 

75 

74 

75 

75 

73 

74 

70 

77 

72 

71 

68 

65 

71 

68 

75 

73 

68 

72 

74 

76 

80 

76 

7  3 

1 

JENA  VISTA 

MAX 

94 

96 

95 

94 

86 

84 

84 

86 

89 

90 

93 

94 

93 

88 

89 

85 

8  6 

86 

85 

86 

87 

86 

83 

80 

79 

80 

86 

93 

91 

90 

85 

87 

8 

MIN 

71 

74 

69 

68 

71 

70 

65 

65 

64 

67 

66 

70 

71 

66 

69 

64 

63 

63 

66 

63 

64 

61 

60 

65 

68 

66 

69 

62 

70 

72 

70 

66 

6 

URO  2  NNW 

MAX 

97 

96 

96 

95 

89 

87 

89 

89 

91 

92 

92 

95 

95 

92 

88 

90 

89 

88 

84 

86 

87 

86 

84 

80 

82 

82 

89 

93 

90 

82 

87 

89 

1 

MIN 

71 

72 

67 

68 

70 

68 

66 

67 

66 

66 

67 

70 

72 

70 

70 

67 

66 

67 

69 

64 

66 

63 

65 

67 

67 

67 

68 

68 

71 

73 

71 

68 

0 

iLMOUN  EXP  STATION 

MAX 

93 

94 

90 

90 

90 

84 

80 

87 

87 

89 

88 

88 

88 

84 

75 

88 

89 

67 

86 

86 

85 

86 

85 

78 

81 

86 

88 

90 

92 

91 

82 

86 

7 

MIN 

63 

66 

67 

67 

62 

60 

66 

66 

63 

62 

65 

64 

65 

64 

59 

55 

57 

56 

60 

61 

59 

59 

60 

60 

60 

63 

62 

62 

63 

64 

65 

62 

1 

MILLA 

MAX 

97 

97 

97 

95 

92 

86 

93 

91 

92 

95 

96 

96 

97 

90 

90 

90 

92 

91 

85 

89 

90 

91 

86 

83 

83 

80 

91 

95 

90 

86 

88 

90 

8 

MIN 

73 

73 

70 

71 

72 

72 

68 

69 

68 

66 

69 

72 

73 

71 

70 

70 

64 

70 

74 

70 

68 

65 

67 

68 

70 

70 

71 

74 

74 

73 

70 

70 

2 

IMP  STEWART 

MAX 

96 

89 

92 

92 

90 

89 

93 

91 

87 

86 

92 

95 

94 

83 

83 

84 

84 

80 

70 

74 

84 

83 

84 

80 

82 

79 

86 

87 

79 

81 

88 

85 

7 

MIN 

72 

68 

72 

7* 

73 

72 

68 

68 

73 

71 

70 

72 

71 

71 

69 

67 

69 

69 

70 

68 

63 

67 

66 

71 

72 

72 

72 

72 

74 

71 

73 

70 

3 

RLTON  BRIOGE 

MAX 

95 

97 

95 

95 

90 

91 

87 

83 

89 

89 

90 

93 

93 

90 

85 

80 

89 

90 

89 

86 

75 

86 

87 

84 

81 

83 

87 

87 

94 

97 

89 

88 

6 

MIN 

67 

67 

67 

70 

70 

68 

70 

64 

66 

63 

65 

67 

66 

66 

64 

51 

55 

55 

63 

65 

59 

60 

60 

60 

64 

66 

67 

65 

65 

67 

66 

64 

1 

RROLLTON 

MAX 

93 

94 

93 

92 

92 

85 

81 

82 

84 

89 

91 

91 

88 

88 

79 

85 

87 

84 

84 

87 

85 

85 

81 

74 

78 

79 

84 

69 

92 

86 

82 

85 

9 

MIN 

65 

67 

69 

67 

61 

68 

67 

64 

66 

64 

67 

68 

66 

65 

68 

60 

58 

58 

63 

61 

61 

59 

59 

63 

65 

67 

69 

63 

65 

68 

71 

64 

6 

tRTERSV  I LLE 

MAX 

98 

98 

95 

94 

90 

89 

86 

82 

90 

90 

87 

84 

SO 

90 

95 

94 

95 

94 

94 

88 

86 

78 

82 

86 

89 

95 

91 

88 

89 

6 

MIN 

60 

63 

64 

69 

65 

59 

60 

60 

60 

63 

65 

60 

65 

65 

57 

57 

67 

58 

58 

58 

59 

62 

64 

66 

66 

66 

64 

65 

68 

ro 

62 

4 

DARIOWN 

MAX 

96 

95 

95 

93 

92 

93 

60 

87 

85 

*  j 

91 

93 

90 

85 

80 

88 

88 

88 

89 

90 

89 

87 

84 

77 

79 

62 

86 

93 

97 

92 

85 

88 

4 

MIN 

67 

68 

70 

67 

62 

68 

68 

67 

67 

65 

69 

67 

67 

60 

69 

60 

56 

57 

60 

63 

59 

59 

59 

64 

66 

66 

67 

63 

65 

66 

69 

64 

5 

AYTON 

MAX 

90 

87 

86 

82 

86 

85 

82 

81 

82 

79 

87 

88 

a  1 

83 

87 

83 

84 

83 

81 

78 

80 

79 

80 

79 

78 

81 

81 

87 

89 

87 

83 

83 

5 

MIN 

66 

64 

63 

69 

62 

58 

62 

61 

61 

64 

62 

61 

66 

63 

59 

49 

55 

59 

59 

59 

57 

57 

59 

63 

62 

64 

64 

63 

62 

64 

65 

61 

LOUITT 

MAX 

98 

98 

99 

95 

89 

85 

94 

92 

94 

<4 

95 

97 

95 

93 

88 

89 

92 

90 

84 

89 

93 

88 

89 

86 

85 

80 

90 

96 

93 

88 

9C 

91 

3 

MIN 

72 

71 

70 

70 

71 

72 

68 

68 

67 

68 

70 

71 

73 

71 

70 

71 

67 

67 

69 

65 

66 

64 

65 

67 

68 

67 

69 

70 

72 

71 

73 

69 

1 

LUMBUS  MB  AIRPORT 

MAX 

96 

96 

97 

91 

93 

81 

85 

89 

90 

93 

95 

94 

94 

87 

87 

88 

89 

9 

86 

88 

89 

90 

87 

81 

81 

81 

86 

92 

93 

89 

87 

■  > 

2 

MIN 

73 

74 

73 

72 

72 

72 

68 

67 

66 

7^ 

69 

71 

72 

68 

72 

69 

66 

66 

69 

66 

68 

62 

66 

68 

68 

71 

70 

70 

70 

73 

72 

6  9 

5 

MHERCE    1  NE 

MAX 

94 

93 

93 

88 

89 

87 

80 

83 

84 

87 

90 

93 

88 

81 

78 

84 

84 

83 

82 

83 

85 

84 

81 

75 

76 

S3 

89 

90 

90 

83 

85 

3 

MIN 

63 

65 

66 

71 

62 

65 

6< 

63 

64 

64 

65 

62 

63 

62 

64 

50 

56 

52 

58 

56 

56 

55 

56 

56 

65 

64 

62 

62 

63 

65 

61 

3 

RDELE  WATER  WORKS 

MAX 

98 

98 

98 

94 

85 

86 

91 

89 

91 

92 

94 

96 

95 

87 

88 

89 

89 

88 

63 

89 

87 

84 

82 

61 

83 

90 

93 

91 

89 

90 

6  • 

7 

MIN 

70 

75 

70 

70 

70 

71 

67 

67 

65 

68 

68 

70 

69 

68 

70 

65 

64 

68 

68 

67 

64 

64 

68 

68 

68 

69 

69 

71 

73 

71 

81 

5 

RNE  L I A 

MAX 

94 

92 

92 

88 

91 

85 

65 

82 

85 

82 

90 

90 

86 

86 

82 

82 

84 

82 

82 

76 

83 

83 

79 

72 

77 

82 

83 

89 

91 

86 

80 

84 

6 

MIN 

65 

65 

64 

70 

62 

63 

58 

65 

58 

62 

62 

64 

67 

67 

62 

52 

52 

56 

60 

60 

59 

58 

60 

61 

63 

64 

65 

63 

64 

65 

67 

6  2 

0 

VINGTON 

MAX 

95 

97 

96 

89 

91 

77 

ao 

86 

85 

87 

89 

91 

<w 

85 

80 

83 

85 

85 

87 

76 

83 

62 

78 

73 

76 

82 

83 

89 

91 

87 

82 

85 

1 

MIN 

71 

69 

69 

71 

67 

69 

68 

65 

66 

67 

68 

71 

68 

67 

68 

61 

61 

61 

65 

63 

62 

61 

67 

6 

59 

69 

69 

66 

68 

70 

70 

66 

2 

See  Reference  Notes  Pol lowing  Station  Index 
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Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

GEOR 
AUGUST  1 

Station 

Day  Oi  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8  |  9 

10 

Jl 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25  | 

26 

27 

28 

29 

30 



31 

CUTHBERT 

MAX 

97 

99 

96 

95 

85 

82 

87 

90 

90 

93 

95 

98 

96 

97 

H6 

89 

89 

89 

B6 

88 

90 

88 

85 

64 

S3 

8u 

88 

93 

95 

89 

86 

■ 

MIN 

7* 

75 

73 

71 

71 

70 

68 

67 

67 

69 

69 

74 

74 

70 

70 

67 

66 

66 

69 

66 

65 

63 

65 

68 

69 

69 

69 

71 

72 

74 

73 

DAHLONEGA 

MAX 

93 

92 

91 

90 

87 

87 

86 

81 

81 

81 

86 

87 

89 

66 

76 

70 

83 

82 

80 

78 

77 

81 

79 

78 

71 

78 

83 

81 

87 

90 

87 

1 1 

MIN 

70 

65 

65 

69 

61 

62 

63 

62 

64 

65 

65 

64 

66 

67 

64 

52 

56 

61 

63 

61 

56 

59 

60 

64 

64 

65 

64 

65 

65 

66 

67 

( 

DALLAS  5  SE 

MAX 

93 

95 

94 

95 

91 

92 

83 

83 

85 

86 

9  1 

90 

92 

89 

82 

73 

85 

86 

84 

84 

66 

84 

85 

82 

72 

80 

82 

81 

89 

92 

86 

II 

M I N 

67 

67 

68 

67 

61 

62 

62 

62 

65 

65 

67 

67 

66 

66 

66 

56 

57 

62 

63 

62 

58 

58 

60 

62 

64 

65 

67 

63 

65 

62 

69 

t 

DAL  TON 

MAX 

93 

9* 

90 

9? 

89 

90 

88 

84 

B5 

86 

89 

92 

92 

86 

85 

71 

87 

90 

89 

85 

85 

82 

85 

86 

77 

81 

85 

8B 

91 

93 

94 

(1 

MIN 

66 

70 

69 

67 

63 

68 

67 

67 

67 

63 

68 

67 

70 

64 

66 

62 

60 

61 

62 

63 

61 

60 

62 

65 

66 

68 

67 

66 

66 

67 

68 

{ | 

DOUGLAS   2  NNE 

MAX 

97 

96 

93 

95 

93 

93 

92 

92 

92 

91 

94 

94 

96 

95 

89 

88 

88 

89 

87 

79 

80 

84 

85 

86 

65 

66 

83 

90 

95 

87 

85 

■  l 

MIN 

72 

70 

72 

71 

71 

71 

66 

67 

67 

68 

70 

71 

72 

68 

68 

66 

66 

67 

62 

66 

62 

65 

65 

67 

66 

70 

71 

71 

73 

74 

73 

6 

EASTMAN   1  W 

MAX 

96 

99 

96 

96 

93 

85 

86 

90 

89 

92 

92 

94 

95 

92 

87 

66 

87 

68 

87 

79 

79 

87 

85 

83 

85 

85 

83 

90 

93 

90 

85 

6 

MIN 

73 

71 

71 

71 

72 

72 

69 

68 

6  3 

66 

69 

72 

70 

69 

68 

65 

66 

66 

70 

63 

64 

64 

65 

70 

68 

69 

70 

70 

72 

74 

71 

6 

EXPERIMENT 

MAX 

9* 

95 

95 

95 

90 

91 

60 

81 

86 

66 

90 

92 

90 

88 

82 

82 

85 

65 

85 

82 

83 

80 

82 

81 

74 

79 

80 

85 

90 

93 

87 

Si 

MIN 

69 

73 

71 

70 

68 

68 

68 

66 

66 

68 

69 

71 

69 

68 

65 

62 

62 

61 

64 

65 

63 

61 

63 

65 

65 

68 

68 

67 

70 

70 

72 

6 

FITZGERALD 

MAX 

98 

97 

98 

95 

94 

89 

92 

92 

92 

91 

93 

97 

95 

86 

87 

88 

89 

87 

7» 

80 

89 

82 

84 

88 

83 

84 

89 

93 

90 

66 

92 

8 

M 1 N 

75 

75 

71 

72 

72 

72 

69 

70 

68 

67 

72 

73 

71 

69 

71 

66 

68 

66 

69 

65 

69 

66 

65 

69 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

73 

7 

FLEMING  EXP  STATION 

MAX 

99 

92 

95 

94 

94 

93 

94 

93 

91 

88 

93 

95 

96 

93 

85 

86 

67 

83 

88 

88 

88 

82 

81 

89 

90 

89 

66 

89 

9 

MIN 

71 

64 

69 

73 

71 

69 

66 

66 

71 

68 

67 

70 

68 

69 

6H 

64 

67 

69 

67 

64 

69 

73 

72 

71 

70 

72 

73 

71 

6 

FOLXSTON   9  SM 

MAX 

96 

93 

95 

95 

93 

86 

97 

95 

90 

95 

93 

96 

96 

91 

89 

89 

87 

84 

81 

82 

90 

87 

90 

86 

85 

86 

90 

91 

84 

69 

93 

9 

MIN 

73 

71 

70 

71 

73 

72 

67 

69 

68 

69 

69 

72 

69 

66 

72 

68 

70 

70 

TO 

67 

65 

68 

68 

70 

69 

73 

70 

73 

75 

75 

74 

7 

FORSYTH   1  S 

MAX 

96 

97 

95 

91 

90 

62 

83 

66 

86 

90 

93 

92 

94 

89 

84 

66 

88 

87 

85 

83 

85 

84 

82 

76 

76 

82 

64 

93 

83 

87 

85 

S 

MIN 

72 

71 

69 

70 

70 

68 

69 

65 

65 

67 

65 

70 

69 

69 

66 

65 

61 

60 

66 

63 

63 

63 

64 

64 

65 

69 

69 

68 

69 

72 

71 

6 

FORT  GAINES 

MAX 

95 

96 

95 

92 

82 

82 

86 

90 

90 

92 

95 

95 

95 

79 

81 

85 

85 

86 

85 

87 

88 

85 

86 

80 

79 

78 

67 

91 

91 

89 

85 

8 

MIN 

71 

72 

70 

70 

72 

72 

67 

67 

65 

69 

68 

72 

72 

69 

69 

68 

64 

66 

67 

68 

64 

63 

65 

66 

69 

70 

66 

69 

70 

72 

71 

6t 

FORT   VALLEY   3  E 

MAX 

100 

96 

99 

93 

89 

65 

69 

90 

90 

90 

93 

97 

94 

86 

85 

87 

86 

88 

S3 

60 

89 

86 

86 

78 

85 

84 

88 

94 

93 

86 

69 

8' 

MIN 

71 

70 

69 

71 

70 

70 

67 

65 

6  5 

67 

67 

71 

70 

67 

67 

66 

62 

62 

66 

63 

63 

63 

63 

67 

67 

67 

69 

68 

69 

71 

70 

6 

GAINESVILLE 

MAX 

96 

95 

95 

90 

91 

84 

86 

86 

85 

91 

90 

93 

89 

80 

75 

86 

88 

84 

80 

75 

85 

82 

81 

74 

79 

84 

84 

90 

92 

89 

83 

8! 

M I  N 

72 

69 

69 

71 

67 

69 

67 

65 

65 

68 

70 

69 

70 

68 

65 

58 

63 

63 

62 

65 

61 

62 

62 

65 

65 

67 

66 

68 

68 

70 

66 

61 

GLENNV I LLE 

MAX 

96 

92 

94 

92 

91 

92 

91 

92 

91 

90 

90 

94 

93 

87 

87 

86 

88 

86 

75 

77 

88 

83 

87 

85 

86 

79 

86 

91 

83 

85 

90 

81 

M I  N 

71 

69 

72 

74 

73 

71 

68 

67 

72 

70 

71 

73 

70 

70 

69 

66 

69 

69 

70 

67 

64 

68 

65 

70 

70 

72 

72 

71 

73 

74 

73 

7( 

GREENVILLE  2  W 

MAX 

95 

95 

96 

92 

87 

67 

78 

84 

83 

85 

87 

88 

86 

67 

82 

80 

89 

87 

84 

87 

77 

78 

65 

89 

92 

66 

83 

61 

M I N 

70 

72 

69 

70 

66 

68 

67 

62 

63 

67 

68 

68 

70 

65 

62 

60 

61 

60 

64 

58 

65 

66 

66 

67 

69 

69 

68 

6( 

GRIFFIN 

MAX 

97 

98 

97 

91 

93 

83 

81 

86 

87 

90 

92 

91 

90 

82 

83 

87 

88 

87 

•2 

60 

84 

82 

81 

73 

77 

80 

63 

90 

93 

87 

82 

81 

MIN 

70 

75 

71 

70 

67 

68 

67 

64 

65 

67 

69 

71 

70 

68 

65 

63 

62 

61 

64 

64 

62 

61 

63 

64 

64 

68 

68 

68 

69 

70 

71 

6( 

HAWK.  I NSV  I  LLE 

MAX 

100 

98 

98 

95 

82 

87 

90 

87 

90 

92 

93 

96 

95 

95 

87 

88 

89 

89 

83 

79 

88 

86 

85 

85 

84 

88 

93 

90 

88 

88 

89 

89 

MIN 

70 

71 

70 

72 

72 

70 

67 

67 

67 

67 

69 

72 

70 

69 

69 

67 

65 

65 

71 

65 

65 

65 

66 

70 

68 

69 

69 

72 

71 

71 

72 

66 

HELEN    1  SE 

MAX 

91 

91 

90 

85 

89 

66 

84 

80 

84 

87 

87 

90 

65 

80 

77 

84 

85 

83 

80 

78 

83 

80 

80 

75 

78 

83 

84 

88 

91 

87 

SI 

e  4 

MIN 

67 

63 

62 

68 

60 

59 

62 

61 

63 

63 

63 

61 

66 

65 

61 

♦8 

55 

56 

57 

59 

56 

57 

57 

64 

64 

63 

64 

61 

61 

64 

67 

61 

HOMERV I LLE   3  WSH 

MAX 

97 

93 

95 

93 

93 

90' 

93 

93 

92 

90 

93 

94 

95 

89 

90 

88 

88 

88 

82 

82 

89 

87 

87 

85 

88 

86 

90 

94 

89 

88 

92 

90 

MIN 

69 

69 

67 

66 

66 

67 

62 

64 

67 

65 

66 

69 

69 

66 

70 

65 

67 

67 

68 

65 

63 

64 

64 

69 

68 

65 

70 

70 

72 

73 

70 

67 

JASPER   1  NNW 

MAX 

91 

92 

91 

88 

87 

67 

80 

83 

83 

67 

86 

90 

86 

80 

72 

85 

87 

84 

85 

83 

82 

80 

80 

74 

80 

80 

84 

89 

89 

87 

79 

84 

M I  N 

69 

65 

67 

68 

60 

62 

62 

64 

64 

62 

66 

67 

66 

66 

63 

51 

56 

60 

65 

61 

56 

56 

57 

58 

64 

63 

64 

63 

63 

65 

64 

62 

JESUP   6  S 

MAX 

97 

94 

96 

94 

94 

92 

94 

93 

91 

89 

91 

95 

94 

87 

88 

88 

87 

84 

73 

79 

88 

87 

87 

83 

67 

87 

90 

91 

89 

86 

91 

89 

MIN 

70 

67 

69 

72 

68 

69 

65 

67 

2 

71 

68 

69 

69 

69 

70 

64 

68 

69 

69 

67 

64 

66 

65 

68 

69 

72 

71 

70 

72 

73 

71 

66 

LA  FAYETTE 

MAX 

96 

92 

93 

93 

93 

92 

86 

86 

87 

91 

93 

93 

88 

86 

84 

89 

92 

91 

86 

89 

83 

90 

88 

80 

84 

82 

90 

94 

97 

99 

82 

89 

MIN 

66 

70 

69 

67 

63 

62 

62 

67 

66 

63 

66 

70 

67 

64 

70 

55 

61 

63 

63 

62 

63 

60 

63 

65 

66 

69 

67 

68 

66 

70 

68 

6S 

LA  GRANGE 

MAX 

97 

96 

98 

93 

95 

86 

83 

86 

86 

91 

94 

94 

93 

85 

84 

85 

83 

87 

87 

87 

86 

68 

86 

74 

78 

78 

86 

92 

93 

87 

81 

87 

MIN 

69 

71 

70 

71 

67 

72 

69 

64 

65 

68 

69 

71 

70 

65 

67 

65 

60 

60 

64 

63 

64 

62 

61 

65 

66 

68 

69 

66 

68 

70 

70 

66 

LOUISVILLE 

MAX 

97 

98 

96 

96 

95 

89 

89 

87 

90 

90 

93 

95 

96 

87 

85 

88 

90 

81 

83 

69 

89 

89 

85 

86 

88 

88 

90 

91 

90 

90 

MIN 

71 

70 

70 

70 

71 

70 

69 

67 

68 

70 

70 

71 

72 

69 

65 

66 

60 

62 

68 

64 

63 

63 

67 

63 

67 

70 

71 

71 

72 

73 

72 

68 

LUMBER  CITY 

MAX 

93 

94 

66 

90 

89 

85 

84 

86 

86 

95 

93 

93 

96 

96 

90 

90 

89 

90 

69 

80 

61 

88 

84 

86 

90 

88 

82 

92 

95 

85 

89 

89 

M I N 

64 

71 

65 

64 

67 

66 

63 

60 

66 

66 

67 

7  1 

70 

68 

69 

63 

63 

63 

67 

66 

64 

65 

65 

68 

68 

70 

71 

70 

70 

72 

72 

64 

LUMPKIN 

MAX 

96 

97 

97 

93 

64 

62 

83 

84 

84 

92 

93 

94 

94 

86 

86 

89 

91 

66 

90 

86 

85 

79 

80 

80 

67 

92 

93 

86 

86 

88 

MIN 

72 

73 

72 

71 

72 

72 

68 

67 

66 

67 

69 

72 

72 

69 

72 

68 

66 

65 

65 

63 

66 

67 

61 

69 

69 

69 

72 

73 

71 

69 

MACON  WB  AIRPORT 

MAX 

99 

97 

98 

91 

91 

65 

88 

86 

89 

92 

94 

96 

95 

86 

87 

89 

90 

89 

65 

60 

89 

88 

85 

80 

84 

Bh 

69 

93 

94 

68 

91 

89 

MIN 

7* 

74 

72 

74 

73 

72 

70 

66 

68 

70 

70 

74 

72 

68 

68 

68 

66 

64 

69 

65 

66 

68 

67 

68 

69 

70 

70 

69 

72 

74 

72 

69 

MARSHALLVILLE 

MAX 

97 

98 

98 

91 

66 

65 

84 

90 

89 

90 

94 

95 

94 

90 

89 

90 

88 

86 

80 

86 

87 

86 

61 

81 

85 

89 

93 

94 

88 

87 

89 

MIN 

70 

70 

69 

71 

71 

73 

67 

66 

68 

64 

67 

65 

72 

69 

66 

63 

63 

67 

65 

63 

64 

64 

68 

67 

68 

70 

69 

69 

71 

70 

67 

MC  1NTYRE 

MAX 

96 

97 

95 

96 

92 

90 

85 

89 

88 

92 

91 

93 

95 

93 

86 

86 

87 

88 

88 

62 

79 

88 

85 

84 

82 

85 

82 

88 

93 

91 

65 

88 

MIN 

69 

69 

69 

69 

71 

72 

68 

65 

64 

66 

65 

67 

67 

66 

63 

64 

57 

55 

66 

64 

63 

62 

62 

68 

65 

68 

70 

66 

68 

70 

72 

66 

METTER 

MAX 

100 

94 

96 

97 

94 

90 

91 

93 

92 

93 

93 

98 

97 

95 

88 

88 

90 

89 

76 

77 

87 

86 

89 

86 

86 

89 

91 

93 

91 

89 

93 

9C 

M 1 N 

74 

68 

69 

70 

72 

71 

69 

66 

70 

70 

71 

73 

72 

71 

68 

67 

66 

65 

69 

65 

62 

68 

65 

70 

69 

70 

72 

7; 

73 

74 

72 

hi 

MIDV1LLE   EXP  STA 

MAX 

96 

97 

98 

92 

93 

95 

94 

92 

92 

93 

93 

95 

94 

95 

87 

87 

89 

89 

83 

•  64 

64 

83 

65 

85 

84 

77 

86 

9  0 

90 

86 

86 

89 

M 1 N 

70 

71 

70 

70 

70 

69 

72 

72 

72 

73 

7  1 

74 

70 

68 

65 

65 

66 

63 

67 

64 

62 

65 

66 

69 

69 

71 

70 

71 

71 

74 

73 

69 

M I LLEDGEV I LLE 

MAX 

97 

98 

95 

95 

91 

90 

86 

85 

88 

89 

90 

93 

94 

93 

84 

85 

67 

87 

87 

63 

76 

85 

65 

83 

82 

82 

64 

67 

91 

94 

68 

b  6 

MIN 

72 

70 

71 

71 

71 

73 

68 

67 

67 

67 

60 

70 

71 

68 

66 

66 

60 

61 

64 

64 

64 

64 

64 

60 

65 

68 

70 

69 

70 

72 

74 

67 

MILLEN 

MAX 

96 

93 

97 

97 

96 

90 

88 

92 

92 

93 

93 

96 

95 

92 

86 

88 

88 

88 

B» 

75 

64 

85 

89 

68 

87 

86 

90 

93 

93 

92 

93 

72 

69 

69 

72 

71 

70 

68 

66 

69 

69 

70 

71 

70 

69 

67 

62 

65 

64 

70 

66 

59 

65 

64 

67 

66 

72 

72 

71 

72 

74 

73 

6( 

MONT  I  CELLO 

MAX 

96 

98 

96 

98 

91 

93 

63 

89 

88 

89 

90 

94 

95 

93 

89 

83 

86 

87 

86 

84 

79 

86 

85 

83 

79 

80 

85 

85 

93 

93 

68 

MIN 

73 

75 

71 

71 

69 

66 

69 

67 

69 

69 

73 

75 

79 

7 1 

67 

68 

63 

61 

62 

64 

64 

64 

64 

69 

65 

66 

69 

70 

71 

72 

73 

6S 

MORGAN 

AX 

92 

95 

93 

90 

89 

81 

87 

88 

89 

90 

91 

93 

93 

90 

66 

86 

88 

88 

83 

85 

86 

84 

84 

82 

80 

79 

87 

92 

89 

62 

87 

67 

MIN 

71 

69 

69 

69 

70 

71 

66 

67 

67 

70 

70 

69 

69 

67 

65 

64 

67 

65 

64 

62 

65 

66 

64 

63 

67 

69 

71 

72 

70 

67 

MOULTRIE   2  ESE 

MAX 

96 

93 

96 

95 

92 

91 

92 

92 

92 

92 

93 

93 

95 

94 

92 

92 

91 

93 

82 

90 

68 

86 

63 

82 

83 

82 

90 

94 

86 

86 

92 

90 

MIN 

71 

72 

68 

67 

69 

67 

65 

65 

65 

64 

65 

69 

69 

66 

69 

69 

65 

66 

66 

63 

66 

63 

63 

66 

67 

68 

67 

66 

69 

69 

68 

66 

NAHUNTA 

MAX 

96 

94 

95 

93 

94 

91 

94 

92 

92 

68 

89 

88 

76 

60 

90 

88 

88 

87 

65 

89 

88 

91 

83 

92 

89 

MIN 

71 

67 

69 

71 

69 

68 

64 

66 

70 

66 

67 

69 

70 

67 

70 

65 

68 

69 

69 

65 

60 

66 

65 

66 

67 

72 

68 

70 

72 

73 

72 

68 

See  Reference  Notes 


Following  Station  Index 

118  - 


Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
AUGUST  1961 


Day  01  Monlh  Si 


sunn 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8  |  9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3! 

Avei 

NASHVILLE   5  SSE 

MAX 

9  2 

91 

3  9 

92 

92 

92 

93 

92 

95 

90 

87 

90 

90 

8o 

85 

84 

00 

86 

8& 

88 

86 

90 

94 

93 

88 

91 

90*3 

MI  N 

69 

70 

7j 

70 

71 

70 

65 

67 

68 

65 

69 

69 

70 

67 

72 

68 

65 

68 

69 

66 

6', 

65 

64 

68 

69 

70 

69 

72 

72 

70 

68.4 

NEWINGTON   1  N» 

MAX 

95 

95 

94 

96 

89 

06 

86 

76 

87 

0  9 

88 

90 

8  1 

88 

78 

1 1 

96 

97 

91 

93 

90*5 

MIN 

69 

67 

69 

69 

68 

6 

69 

64 

71 

70 

69 

71 

70 

68 

6  6 

64 

63 

64 

62 

63 

60 

67 

63 

70 

66 

67 

71 

69 

72 

74 

7  3 

67.6 

NEWMAN 

MAX 

90 

89 

87 

91 

92 

91 

91 

91 

82 

63 

78 

80 

65 

91 

94 

89 

0  i 

87.3 

MIN 

70 

71 

68 

65 

65 

67 

66 

66 

68 

69 

70 

69 

67 

66 

63 

64 

62 

63 

61 

62 

6.1 

65 

69 

6  9 

67 

68 

69 

6  9 

66.2 

plains  sw  ga  exp  sta 

MAX 

e  • 

89 

1  ~ 

86 

85 

60 

78 

80 

88 

92 

93 

87 

87 

88.2 

MIN 

70 

73 

70 

70 

71 

'  i 

67 

65 

65 

67 

67 

72 

71 

68 

71 

64 

63 

64 

68 

64 

65 

63 

64 

66 

68 

68 

•,o 

70 

70 

73 

70 

67.9 

QUI  THAN 

MAX 

93 

92 

J0 

98 

85 

66 

89 

06 

82 

66 

9 : 

91 

95 

83 

06 

90.7 

MIN 

70 

73 

71 

70 

71 

70 

65 

66 

68 

67 

66 

68 

73 

68 

72 

69 

66 

67 

70 

65 

66 

65 

65 

68 

69 

68 

6-. 

68 

71 

72 

ro 

68.6 

ROME 

MAX 

92 

60 

87 

89 

91 

95 

95 

93 

86 

82 

87 

88 

85 

79 

83 

83 

9  0 

94 

98 

94 

90.0 

MIN 

69 

70 

70 

67 

63 

67 

67 

67 

66 

65 

68 

68 

69 

66 

70 

58 

59 

60 

62 

61 

60 

61 

62 

63 

64 

68 

68 

66 

66 

69 

70 

65.5 

ROHE  WB  A I  SPORT 

MAX 

96 

91 

93 

87 

86 

90 

94 

88 

86 

75 

86 

86 

ob 

84 

82 

76 

81 

82 

06 

93 

95 

91 

62 

87.6 

MIN 

66 

69 

69 

70 

63 

6  6 

67 

67 

67 

64 

68 

66 

68 

65 

62 

56 

60 

59 

63 

60 

59 

59 

62 

63 

64 

68 

!  o 

65 

66 

68 

6  0 

64.7 

SAPELO  ISLAND 

MAX 

87 

8  1 

87 

87 

94 

93 

86 

84 

86 

06 

88 

Oo 

87.1 

MIN 

7* 

70 

73 

71 

73 

74 

71 

79 

75 

74 

74 

77 

82 

71 

74 

69 

76 

70 

71 

65 

6  9 

72 

70 

6  9 

75 

72 

73 

73 

75 

77 

16 

73.0 

SAVANNAH   USDA   PLANT  GON 

MAX 

93 

92 

92 

91 

90 

'. 

95 

95 

87 

88 

3  0 

86 

86 

B5 

90 

90 

82 

0  9 

88.5 

MIN 

71 

65 

70 

73 

73 

71 

67 

65 

71 

69 

71 

72 

68 

69 

68 

64 

67 

69 

70 

69 

60 

69 

64 

68 

72 

73 

72 

69 

72 

72 

71 

69.2 

SAVANNAH  WB  AP 

MAX 

92 

88 

88 

95 

85 

85 

79 

o  7 

87 

87 

81 

84 

78 

oo 

90 

82 

90 

88 

87.8 

Ml  N 

71 

66 

73 

74 

71 

70 

69 

69 

73 

72 

72 

70 

71 

70 

69 

66 

69 

70 

70 

65 

62 

67 

66 

72 

74 

71 

73 

72 

74 

75 

74 

70*4 

SAVANNAH  BEACH 

MAX 

88 

9C 

84 

84 

85 

84 

65 

82 

o  7 

87 

85 

87 

8  F 

86.4 

MIN 

78 

70 

75 

77 

75 

76 

73 

75 

77 

78 

75 

74 

72 

71 

72 

72 

75 

74 

70 

69 

66 

66 

69 

76 

76 

72 

76 

74 

77 

78 

78 

73.7 

S I  LOAM 

MAX 

92 

87 

90 

89 

92 

95 

92 

85 

00 

85 

76 

86 

87 

85 

0  i 

82 

82 

0  7 

93 

93 

90 

66 

87.9 

MIN 

73 

70 

70 

71 

70 

69 

68 

67 

67 

67 

69 

72 

69 

68 

66 

61 

62 

6  0 

65 

64 

64 

63 

66 

66 

65 

69 

6  9 

69 

71 

70 

7  0 

67.5 

SURRENCT  2  WNw 

MAX 

93 

91 

92 

93 

91 

92 

90 

92 

9 

82 

87 

89 

60 

0  5 

83 

87 

86 

85 

83 

88 

92 

92 

84 

9C 

88.6 

MIN 

71 

68 

70 

71 

70 

70 

65 

6  6 

68 

67 

68 

ro 

69 

70 

69 

64 

67 

6  6 

69 

65 

60 

65 

65 

60 

68 

70 

70 

70 

72 

73 

72 

66.3 

SWAINSBORO 

MAX 

97 

96 

92 

79 

86 

90 

89 

89 

90 

91 

93 

93 

88 

83 

8  1 

73 

6? 

82 

63 

£.0 

62 

77 

86 

90 

87 

79 

0  9 

86.3 

MIN 

72 

69 

70 

71 

71 

70 

70 

66 

69 

69 

71 

71 

69 

68 

67 

64 

66 

66 

67 

64 

63 

64 

66 

68 

68 

71 

70 

70 

72 

69 

7', 

68.5 

TALBOTTON 

MAX 

97 

96 

89 

89 

89 

89 

87 

92 

94 

93 

94 

88 

6  * 

88 

86 

»t 

88 

86 

6  ] 

80 

79 

00 

93 

95 

93 

06 

89.4 

MIN 

66 

65 

66 

64 

67 

65 

64 

60 

59 

63 

63 

67 

66 

61 

60 

61 

59 

60 

65 

65 

64 

61 

62 

h, 

65 

67 

66 

67 

68 

64 

69 

63.9 

TALLAPOOSA   2  NNW 

MAX 

91 

92 

89 

84 

88 

88 

77 

85 

85 

87 

83 

87 

66 

75 

78 

80 

84 

9  1 

91 

88 

62 

86.3 

MIN 

64 

64 

66 

63 

57 

65 

65 

65 

66 

62 

65 

66 

64 

59 

67 

58 

57 

53 

58 

58 

58 

57 

63 

62 

58 

65 

67 

65 

62 

62 

6, 

62.0 

THOMAS  TON  2  S 

MAX 

97 

90 

87 

89 

90 

94 

91 

92 

88 

86 

78 

78 

06 

90 

97 

92 

0  0 

89.0 

MIN 

70 

72 

68 

68 

70 

69 

68 

64 

62 

66 

65 

66 

69 

61 

61 

65 

59 

^  o 

65 

65 

63 

65 

61 

68 

67 

66 

66 

65 

66 

70 

70 

65.7 

THOMASVI LLE 

MAX 

8  6 

9 1 

89 

87 

90 

93 

82 

80 

0  6 

87.9 

MIN 

73 

74 

70 

71 

71 

70 

65 

68 

67 

67 

68 

71 

73 

70 

71 

70 

66 

69 

70 

65 

6  3 

64 

66 

71 

69 

68 

69 

69 

71 

75 

71 

69.4 

TMOMASV I  LLE   WB  CITY 

MAX 

91 

92 

90 

96 

88 

88 

89 

82 

77 

96 

62 

90 

89.1 

MIN 

75 

75 

71 

72 

73 

7  0 

69 

70 

68 

68 

69 

73 

73 

71 

72 

71 

68 

70 

68 

66 

63 

66 

70 

71 

70 

69 

70 

71 

72 

75 

72 

70.5 

T I  ETON  EXP  STATION 

MAX 

95 

92 

9  1 

8  8 

91 

92 

93 

93 

93 

95 

89 

85 

80 

83 

63 

95 

87 

o  0 

89.1 

MIN 

73 

76 

71 

70 

72 

7  0 

69 

70 

70 

68 

71 

71 

71 

70 

73 

69 

69 

68 

71 

67 

6  1 

67 

68 

71 

69 

70 

71 

72 

74 

76 

7  i 

70.6 

TOCCOA 

MAX 

93 

93 

9  1 

83 

88 

66 

85 

85 

85 

87 

85 

90 

87 

81 

79 

86 

86 

82 

84 

84 

83 

75 

79 

84 

84 

90 

92 

88 

85 

85.3 

MIN 

73 

68 

67 

70 

65 

66 

66 

65 

65 

67 

68 

69 

69 

68 

64 

55 

61 

60 

64 

63 

62 

59 

62 

64 

64 

67 

66 

68 

67 

68 

69 

65.4 

VALOOSTA  WB  AIRPORT 

MAX 

97 

94 

93 

9  i 

87 

93 

92 

92 

90 

92 

92 

95 

90 

65 

81 

90 

93 

82 

86 

88.8 

MIN 

73 

74 

7. 

71 

72 

1  1 

66 

67 

70 

69 

69 

72 

74 

68 

71 

70 

70 

71 

71 

66 

68 

65 

68 

70 

70 

69 

71 

71 

72 

75 

70 

70.4 

VALOOSTA  4  NW 

MAX 

91 

92 

6  <-■ 

92 

91 

V  ) 

90 

93 

9  i 

96 

90 

89 

88 

82 

85 

00 

85 

85 

83 

85 

85 

90 

94 

90 

86 

91 

89.7 

MIN 

69 

75 

11 

70 

71 

7  0 

66 

67 

68 

67 

68 

70 

72 

69 

73 

69 

68 

69 

70 

66 

66 

67 

66 

70 

70 

67 

70 

70 

73 

74 

70 

69.5 

WARRENTON 

MAX 

92 

88 

91 

95 

91 

88 

85 

81 

89 

90 

89 

86 

80 

86 

90 

91 

81 

8  9 

88.5 

MIN 

70 

70 

7 

72 

70 

69 

67 

67 

70 

69 

71 

70 

68 

62 

68 

61 

62 

66 

63 

6  3 

66 

66 

69 

65 

65 

70 

70 

71 

71 

71 

67.9 

WASHINGTON 

MAX 

92 

*  6 

95 

89 

90 

84 

80 

88 

89 

91 

92 

91 

92 

82 

80 

85 

84 

85 

77 

75 

81 

82 

81 

82 

83 

87 

84 

67 

91 

86 

86.3 

MIN 

70 

68 

68 

66 

71 

71 

69 

65 

64 

64 

70 

69 

68 

67 

65 

58 

58 

60 

59 

63 

60 

62 

63 

64 

65 

65 

66 

65 

68 

68 

69 

65.6 

WATCROSS 

MAX 

99 

95 

95 

93 

93 

90 

94 

93 

93 

92 

95 

93 

95 

89 

76 

65 

90 

88 

89 

88 

90 

89 

95 

94 

85 

89 

93 

90.4 

MIN 

70 

67 

71 

70 

68 

70 

59 

64 

68 

67 

68 

6  > 

69 

69 

67 

65 

67 

67 

68 

65 

63 

65 

63 

64 

63 

63 

69 

73 

72 

73 

73 

67.4 

WAYNESBORO  2  NE 

MAX 

96 

94 

95 

95 

86 

0  9 

88 

89 

91 

93 

96 

92 

85 

78 

86 

88 

87 

84 

79 

82 

83 

82 

82 

86 

87 

89 

84 

89 

88 

87 

87.6 

MIN 

73 

71 

69 

72 

70 

70 

69 

66 

68 

70 

70 

69 

70 

70 

66 

62 

62 

63 

62 

64 

64 

65 

65 

70 

67 

69 

70 

70 

69 

66 

71 

67.8 

WEST  POINT 

MAX 

96 

96 

98 

89 

92 

88 

88 

88 

i» 

92 

93 

<. 

92 

88 

88 

85 

89 

85 

85 

88 

H  . 

88 

85 

77 

78 

78 

85 

92 

92 

90 

82 

68.2 

MIN 

69 

71 

71 

71 

68 

72 

70 

68 

66 

68 

70 

70 

68 

65 

69 

67 

61 

6 

60 

62 

59 

63 

63 

66 

67 

66 

70 

64 

66 

69 

70 

66.7 

WINDER    1  SSE 

MAX 

96 

95 

96 

90 

91 

89 

64 

86 

a  7 

87 

90 

<0 

91 

87 

77 

84 

85 

83 

78 

78 

77 

76 

73 

75 

62 

82 

88 

89 

86 

69 

85.4 

MIN 

70 

67 

70 

66 

64 

66 

65 

63 

6. 

62 

65 

63 

66 

65 

63 

53 

56 

58 

62 

62 

60 

58 

58 

57 

59 

56 

62 

67 

66 

68 

68 

62.8 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

or 
Avq 

ALLATOONA  DAM  2 

EVAP 

.26 

.38 

.11 

.19 

.29 

.22 

.24 

.06 

.13 

.05 

.16 

.23 

.24 

.32 

.29 

.09 

.13 

.38 

.29 

.25 

.17 

.22 

.21 

.05 

.06 

.16 

.09 

.20 

.16 

B6.04 

WIND 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

EVAP 

.25 

.30 

.39 

.24 

.13 

.16 

.15 

.10 

.32 

.30 

.30 

.26 

.26 

.13 

.10 

.27 

.24 

.17 

.13 

.11 

.22 

.18 

.24 

.05 

.17 

.13 

.15 

.19 

.15 

.16 

B6.1S 

WIND 

21 

19 

20 

34 

30 

28 

36 

35 

38 

15 

62 

:i2 

24 

24 

15 

37 

19 

57 

11 

32 

17 

30 

25 

28 

20 

IS 

9 

7 

15 

29 

784 

EXPERIMENT 

EVAP 

.34 

.31 

.12 

.18 

.30 

.23 

.27 

.26 

.23 

.18 

.06 

.04 

.06 

.08 

.19 

.23 

.16 

WIND 

40 

30 

35 

60 

65 

30 

55 

40 

10 

25 

20 

40 

50 

40 

50 

28 

33 

47 

15 

40 

30 

25 

60 

25 

10 

10 

10 

5 

10 

10 

48 

998 

ROME  WB  AIRPORT 

EVAP 

.16 

.22 

.16 

.11 

.16 

.11 

.22 

.22 

.25 

.24 

.08 

.21 

.29 

.13 

.23 

.06 

.17 

.19 

.13 

.07 

.09 

.08 

.19 

.21 

.23 

.13 

B5.20 

WIND 

27 

17 

13 

23 

25 

11 

18 

1* 

26 

20 

13 

19 

35 

31 

44 

16 

17 

26 

43 

24 

20 

15 

25 

29 

20 

11 

9 

9 

12 

12 

17 

639 

TIPTON  EXP  STATION 

EVAP 

.24 

.31 

.19 

.24 

.24 

.16 

.03 

.16 

.21 

.20 

.31 

.23 

.31 

.19 

.26 

.19 

.26 

.25 

.23 

.22 

.20 

.17 

.08 

.12 

.06 

.07 

.21 

.24 

.10 

B6.07 

WIND 

28 

34 


17 

24 

37 

37 

36 

32 

33 

22 

24 

11 

29 

28 

43 

34 

22 

32 

71 
.. 

70 

38 

25 

23 

41 

27 

23 

23 

8 

13 

38 

39 

962 

See  Reference  notmm  Following  Station  Index 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


GEORGIA 
AUGUST  1961 


Station 

Day  of  month 

• 

1 

Depth 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ATHENS  HORT  FARM  STA  3 

2  INCHES 

MAX 

95 

95 

90 

90 

88 

88 

82 

85 

85 

85 

85 

88 

88 

88 

86 

86 

87 

87 

86 

86 

81 

82 

81 

81 

82 

83 

84 

90 

91 

90 

86 

86. 

5 

MIN 

86 

81 

83 

80 

81 

80 

77 

75 

76 

78 

78 

80 

81 

81 

78 

73 

77 

76 

77 

77 

73 

74 

75 

74 

72 

75 

75 

77 

81 

82 

79 

77. 

8 

4  INCHES 

MAX 

93 

92 

88 

88 

87 

86 

80 

83 

83 

88 

85 

86 

86 

86 

84 

83 

85 

85 

85 

84 

80 

79 

79 

79 

79 

80 

82 

87 

88 

88 

85 

84. 

6 

MIN 

84 

82 

85 

82 

84 

80 

79 

80 

80 

79 

78 

84 

81 

81 

78 

74 

76 

78 

78 

76 

75 

75 

75 

73 

73 

78 

77 

77 

79 

81 

79 

78. 

7 

8  INCHES 

MAX 

90 

90 

90 

90 

86 

86 

85 

82 

82 

83 

83 

86 

86 

85 

86 

82 

84 

84 

83 

84 

81 

81 

80 

81 

79 

82 

82 

86 

87 

87 

86 

84. 

5 

MIN 

86 

85 

85 

84 

83 

83 

81 

80 

79 

80 

80 

81 

81 

81 

82 

79 

80 

81 

81 

81 

78 

77 

78 

78 

76 

76 

79 

78 

84 

84 

82 

80 

7 

TIFTON  EXP  STATION 

3  INCHES 

MAX 

90 

89 

90 

89 

87 

85 

84 

85 

85 

86 

82 

86 

84 

85 

86 

84 

84 

84 

82 

78 

79 

79 

79 

78 

77 

78 

78 

82 

83 

81 

82 

83 

3 

MIN 

81 

82 

79 

79 

80 

80 

77 

76 

77 

76 

76 

77 

79 

77 

79 

77 

77 

76 

76 

71 

71 

74 

73 

75 

75 

75 

74 

76 

76 

77 

73 

76 

5 

6  INCHES 

MAX 

84 

83 

83 

83 

83 

82 

82 

82 

82 

80 

82 

82 

83 

82 

82 

82 

82 

82 

81 

80 

77 

77 

78 

78 

78 

82 

78 

79 

80 

81 

80 

81 

0 

MIN 

83 

82 

82 

82 

82 

82 

81 

80 

81 

82 

80 

81 

82 

81 

81 

81 

81 

80 

80 

76 

76 

75 

77 

76 

76 

81 

77 

77 

78 

80 

78 

79 

7 

Athens  Hort  Farm  Sta  3  -  Slope  of  Ground:     Less  than  5  percent  to  the  south  southeast.     Soil  Type:     Cecil  sandy  loam.     Ground  Cover:  Ground 
almost  bare,  some  thin  native  grass.     Instrumentation:     Palmer  dial-type  liquid  in  steel  thermometers. 

Tifton  Exp  Station  -  Slope  of  Ground:     Less  than  5  percent  to  the  northwest.     Soil  Type:     Tifton  loamy  sand.     Ground  Cover:     Perennial  grass 
sod.     Instrumentation:     3  Inch  Depth  -  Frlez  Standard  Distance  and  Soil  Thermograph,  Model  1100,   6  Inch  Depth  -  Friez 
Air  and  Distance  Thermograph,  Model  1120. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 

-  120  - 


TOTAL  PRECIPITATION 


GEORGIA 
AUGUST  1961 


Cleveland  3  KNE,  Tenn , 

-o 


H»Ub  Bar  Dam.  Teni^. 

hicr 


»    Ant  loch 


IV      ;     o     o  /N^ti 

2"      Kensrngton'     P    Tunnel  Hill  Fiat  Top^-- Hemp  town  ^ 

msui  Fa»n  VVLaf^Tij,  •*^f»«ts*orih    Stanley  Can, 

I  W         it,      a***!  ;S  \„  Osinjiio 

2"  SE  j— I—  /  ^  -'irvl  H°ontootltlcre<_ 

vllle  J   O    H  k  • 


|»  CurryvilL#  2  W  Q|    ,.ia.r^  2  w    |  3  " 

\  • 

v_-l££3_  4 


Sta,  N,  C. 
_A      Highlands  2  ! 


Ittle  Hlghtower  *Joc"see  8  . 
Braas^pfwn  O-Clayi 


O  KliigstonI 

:artersvyie  3  SW     ,     I  »Canton,        OCumm'lng~T  N 

Rone  8  s|  00*4*"  J *A  t  oon a  Dam  r|  ,  Q 

- ,    p   it_Q      r     ©Fields  Cross  Roads-* 

TayArsv  1  lie?"  *o\sto7)T       •<>  A 1  pha'rL  t  t'a  | 


Lime  Branch 

;  ib 

'-0-       I  " 

Tallapoosa  2  NNW 

v  /--^ 


Norcross  4  N 


/ 


High  Tower,  Ala 
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7STH  MERIDIAN  TIME  ZONE 
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Monroe 


-<j)-Clemson  College,  S.  C. 
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\Hartwcll    \    Aotrevllle,  S.  C. 

^  Elbertonl 

\  O         "\Calhoun  Falls,  S.  C. 

vb-  V> 

Airport  ^  Carlton  Bridge  \ 


Harllson  >. 

WEStV  C 

Grange  Greenville^  H  O 

-o 


•West  Point 
^  E»llt« 


Woodbury 


-o 

Opel lka ,  Ala . 


.  w      '  Thomaston  2  S  J 

H°U,0JCENTRAL>,/ 

tGoat  Rock  1  -Q- 

J   I  Talbot  ton/ 


V ^^Columbua_ 


V 


Monroe  \  ^-«*'»_^ 

-o  y  \ 

Covington  V  Slloan 

A  Godfrey  4  NE  /  "O- 


L lncolnton 

\  o 
^>  \ 

Wash  lngtoi 


Johnston  2  SSW,  S.  C. 

-o 


-o- 

Alkcn,  S.  C. 


Forsyth 

=0^ 


V 


Montezuma  1  NE 


<_'    Marshallvllle  , 


Stale.    A 1  a  j 


Exp  Sta  Nrsy  I 
I 


'^\^Washlngton    \       ^''"-^  Clarks  Bill  I 
*  Glbst 

V" 
v 


-o-  \ 

Sandersville  \ 


■ltV  — — ; 

\.f— ^CENTRAL/ 


o-  / 

Moultrie  2  BSE 


woodruff  Daa,  Pla 


STATION  LEGEND 
O     9     O    Precipitation  only 
<D  Prrcipitettofi,  storogt 

O  ♦  -O-  PnclelMI*,  cn*  T.mp.nu,K 
■fy-  Prrc/pitotlon,  Temperature  and  Evaporation 

9  Soil  Temperature  only 

^M*  <?/  (Wp*       O    Hon -recording, 
•  Recording,       0>  ^p*5 

Double  circle  combinations  indicate  tf*e  availability  of 
more  detailed  meteorological  data 


-o 

Bamberg,   S.  C. 


O- 

Surrency  2  WN* 


DSDA  PI  Garden 

--\-o  - 

\        Savannah  Beach 


>4  = 


tl^OD^^"^ 


\  Blackbeard  Island 

^ _  Sapelo  Island 


Atklnsoi  1  W 

Brunswick 


'Brunswick  FAA  AP 


o- 

rorntodlai  B*ach,  Pla. 


pacxaonTllla  WB  AP,  Fla. 


USCO«l(-WB-Aal1.»lll.,  ».  C. 


Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.     Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".     Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly 
in  mountainous  areas. 
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Cleveland  3  KNE,  Tenn 

-O  72 

Conasauga  1  N,  Tenn" 
/  Copp. 

»  -o- 


O  0 
Nlckajack  GapjQ) 


.  .    r— »  nidge  Rusvr  Dan 

A  n     **-    I         1*  Blue  Ridge 

\     Kensington'     P    Tunnel  HiW         Flat  Top  ^Hemptown* 
.0    ,'     0         '-Daltonio  f*  0  O 

Rising  >am    -A-ulayTtte    ^pf""  "»or  t  h    Stanley  Gap\ 
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J      La  f  j  ye  t  t  •■■    1  S 


Coweeta  Bxp  Sta,  (t.  C. 
Young  Harris  A_    Highlands  2 

/  Hlawaasee    Y"  -Q- 

bin**'"  '  ,r  nr 

tfWff  


GEORGIA 


O-Clayvon  1  N 
^Kountaio^ong  Cree|l   ,  K 
Burton  Dae  m  -Q- 

OEiiij.,\o    /  nJ""1  °" -n-  i      "  »*«*"•. 


ill/C-C-T         ,  »PC?  °           Carters  „      ^.^,-Cooper  Cap      |     O       J  #    -O-  '"N 

IWEST   C.lhfo,,  Exp  St.tl0D     I   '           -t>-      V"ev.land         /     ^  \ 

)       °    ,,      /  A.    tO-       Jasper  T  NhT  -Q-              „\  Dah  lonega  '  »     -O-fornell.  /V 

Wr.llle  y'   (V                          ,  Johntown  vD,..onvlfle  \     '  v|   '  > 

Rome  WB  AP  (fa        J  ^J^*»»aaJ 

.      '  |  Adairsv 

-  Rome  — 


STATUTE  MILES 


75TH  MERIDIAN  TIKE  ZONE 


-<S- Clemson  College,  S.  C. 


OOakway,  a.  C 


Iwaleska    BaU  Ground         I  V 
O  Klngstonl  -  I  / 

Cartei  svi  lle  3  S*     .     I  <*  Canton ,  QCuaioing 

Rone  8  SW  OO^Y*  *2  UtoOM  Dam  2] 


9  \/       |     X  j  ^Anderson  FAA  AP,   S.  C. 

"   3  31       l     I  Carnesville  * 

\      \(     9  ' 

Gainesville   %  V  \^ 


^Harlwell    \  s  Q 


Taylorsviliel™i,ood8tock       O  Alpha. 
-Q-  Cedarto»n  \  ' 

V       s  ~i — r15  — 

•  Line  Branch  \  '  "orcroe 

b»-«».    j"  Dallo,  5  SE         j       ,     \^  1 

I  \Erabry  I        Atlanta  Bolton  /^V-  ai 

'o  [Vr— ^ — V°  !  CBJ^ 

llapoosa  2  KHW  |      J  O  0  > 

Douglasvllle y  Atlanta  WB  AP  / 


^ --^  75°»_ 

"lnder  1  SSE>  Atrfns  »0 


Elberton 

O         X^Calhoun  Palls,   3.  C 


lie  Cormlck  9  E,   S.  C. 


Tallapoosa 

i. 


-9-  I  1 

Carrollton 


High  Tower,  Ala. 


  vuuv««-"r)-nBUC¥  Jl  ie  ,      B.      l„  .  O/Ol 
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STATION  INDEX 


STATION 

o 

: 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION  I 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

Si 

a 
& 

§■ 

0C1C 

MILCOX 

32  00 

ai  i* 

2*0 

* 

c 

— — — — —   

0041 

BARTOw 

12 

3*  21 

■  4  97 

719 

1031 

COOKE 

14 

11  07 

MONTGOMERY 

10 

12  11 

ALAPAMA  EXP  STATION 

01)1 

BERRIEN 

1* 

31  21 

* 

ROY  E-  HOLLANO 

ALBANY 

01  AO 

DOUGHERTY 

31  39 

B*  10 

210 

TP 

A 

H 

OPTO 

01  81  BARTOw 

14  10 

■  4  A4 

979 

13 

31  32 

?5J?on 

3     3*  03 

AMERICUS  4  ENE 

OiSJ 

SUMTER 

*     32  0* 

* 

H 

BLANCHE  Sa  P.HYNE 

MM 

SUMTER 

4  1  32  0* 

•*  1* 

430 

C 

029* 

UNION 

B4  01 

1970 

0311 

COLUMBIA 

loj  3)  33 

0A06 

TURNER 

1*     11  41 

Emem 

0*30 

CLARKE 

700 

PROF >  E •    S.  SELL 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

OA  32 

CLARKE 

*3  21 

669 

6P 

P 

6P 

H 

ATHENS   W6  AIRPORT 

OA  3) 

CLARKE 

B)  19 

T96 

ATHENS  HO* T  FARM  ST A  1 

0496 

CLARKE 

10 

33  39 

79* 

UNIVERSITY  OF  GEORGIA 

0441 

BRANTLEY 

13 

31  13 

atlantaN*olton 

pulton 

769 

HENRY  T.  BARNETT 

ATLANTA  W6  AIRPORT 

0431 

tulton 

1*  25 

979 

MID 

D 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

AUGUS T A   WB   At RPOR T 

04*9 

RICHMOND 

14 

33  22 

Bl  SB 

14J 

MID 

SA 1 N6° 1 DGE 

0911 

DECATUR 

JO  35 

120 

0603 

CHEROKEE 

34  20 

1100 

MRS.  EbTELLE  GROGAN 

•EAVEROALE 

074* 

WHITFIELD 

12 

3*  99 

72* 

MRS.  H.  E.  WARMACK 

•ELLVILLE 

07*7 

Evans 

32  0* 

61  96 

165 

C 

HENRY  C*  HEARN 

BLACKBEARO  1SLANO 

MC    IN TOSH 

31  29 

61  13 

10 

BLAIRSVtLLE  EXP  STA 

3M1 

UNION 

3*  31 

19)6 

SA 

OtTt 

EARLY 

31  23 

900 

BLUE  PI  DOE 

102* 

3*  92 

17*0 

TP 

P.  6.  CARRUTH 

BLUE  W  1 0-GE  RE  SVR  OAM 

102* 

3*  93 

I*  IT 

19*0 

* 

1192 

ELBERT 

1* 

3*  12 

B3  02 

760 

6RASST0WN  BALO 

i :  70 

TOWNS 

3*  32 

4710  1 

B R  00* LET   1  M 

1264  BULLOCH 

11 

32  23 

190 

6P 

BRUNSWICK 

13*0 

GLYNN 

31  OB 

14 

5P 

atNJAMIN   E.  JAMES 

FAA  AP 

1343 

GLYNN 

31  09 

31  23 

F» 

0 

C  H 

F£0.  AVIATION  AGENCY 

1372 

MARION 

32  IB 

83  i\ 

GEORGIA  FORESTRY  COMM. 

BURTON  OAM 

141  J  RASUN 

1* 

3*  *7 

C 

GUY  W.  RuCKER 

1425 

TAYLOR 

32  33 

625 

Thomas  f*  mathEws 

•UTLER  creek 

1*33 

RICHMOND 

1* 

33  22 

11* 

EDWIN  S.  EPSTEIN.  Jh. 

CAIRO  2  NNW 

14*3  GRADY 

30  94 

64  IS 

«P 

c 

M 

CALHOUN  EXP  STATION 

1*7* 

GORDON 

34  29 

34  SB 

*P 

1900 

MITCHELL 

31  1* 

1  75 

5P 

CAMP  STEWART 

13*4 

LIBERTY 

31  92 

«2 

POST  tNGlHEERS 

CANTON 

1969 

CHEROKEE 

3*  1* 

890 

C.   B.  ICASlEY 

CARLTON  BRIDGE 

1*01 

ELBERT 

1* 

62  99 

H 

J.  D.  MOORE 

1411 

FRANKLIN 

1* 

3*  22 

63  14 

1**0 

CARROLL 

17 

93  36 

* 

16W  MJBC*r 

12 

34  36 

695 

A 

CARTERSVlLLE 

1**9 

BARTOW 

12 

36  10 

792 

5P 

P 

RADIO  STATION  WKRw 

CARTERSVlLLE  )  SM 

14T0 

BARTOW 

3*  09 

64  90 

GRANVbL  P.  TATUM 

CAVE  SPGS  A  SSw 

POLK 

34  03 

65  21 

WILLIAM  W.  BARNE T 

CCOARTOWN 

!% 

POLK 

3*  01 

6P 

A 

RALPH  H*  AVERS 

CHATSwORTh 

119* 

12 |    34  4* 

769 

A 

CHKKAMAUGa  park 

190* 

WALKER 

!•<  3*  99 

760 

A 

TVA-56615 

1*27 

UNION 

63  5* 

1900 

A 

TVA-STO 

19S2  RABUN 

14     it  92 

63  23 

1995 

5P 

P 

WlLBURN  0.  MANET 

Clermont  )  sw 

1991 

3     34  17 

200* 

kMiif 

34  96 

1570 

COLQUITT 

2131 

HILLER 

31  10 

199 

9P 

P 

CITY  OF  COLQUITT 

COLUMBUS 

i\t>\ 

MUSCOGEE 

32  2S 

6*  99 

231 

ARTHUR    L .    SMI TH 

COLUMBUS  MB  AIRPORT 

21*6 

MUSCOGEE 

32  31 

64  56 

983 

MID 

0 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

COMMERCE  1  NE 

2:  K 

JACKSON 

10 

34  13 

7*0 

9P 

P 

RADIO  STATION  WJJC 

CONC ORO 

.  H 

PIKE 

33  09 

823 

COOL IDGE 

2231 

TmOMAS 

31  01 

C 

C.  W.  ELLINGTON.  JR. 

COOPER  Gap 

22** 

LUMPKIN 

12 

3*  3B 

6*  03 

1900 

C 

COROCLE  water  WORKS 

2266 

CRISP 

31  SB 

S3  »1 

305 

SP 

9P 

22B) 

HABERSHAM 

1* 

34  31 

1470 

TA 

231S 

NEWTON 

770 

*P 

SA 

CUNNING  1  N 

2*91 

FORSYTH 

96  13 

1300 

MILES  M.  WOLfE 

R 

2429 

FLOYD 

3*  27 

69  06 

690 

•A 

2490 

RANDOLPH 

31  46 

64  AT 

4*1 

9P 

! 

24  73 

LUMPKIN 

34  32 

1319 

6A 

8A 

DALL AS  9  S  E 

24i» 

PAULDING 

JJ  93 

1093 

TA 

DAL  TON 

2**3 

WHITFIELD 

34  46 

720 

JOHN  S.  ANOREWS 

DANVILLE 

2932 

TWIGGS 

10  j  32  3* 

63  13 

490 

9P 

EARL 

2370 

TERRELL 

6)  31  46 

64  !  T 

399 

TA 

DAWSON V  I LL  E 

237B 

DAWSON 

J4  29 

1370 

TA 

Dial  post  —  f *  ice 

2*77 

FANNIN 

14  46 

St  V* 

1900 

|A 

DOC TOR TOWN  1  nSw 

271* 

■AVNE 

31  3* 

St  \\ 

60 

6A 

R.  C.  THOMPSON 

OOLES 

11 21 

31  *2 

•  3  93 

296 

c 

SARA  L  HILL 

DONA L SON V  I LLE  )  W 

273* 

SEMINOLE 

31  02 

a*  95 

199 

|P 

DOUGLAS  2  NNE 

27B3 

COFFEE 

13 

31  31 

240 

TA 

•* 

DOUGL ASVlLLE 

27*1 

0OU5LA  a 

1    33  43 

1219 

( 

» 

DOVER 

27*9 

SCREVEN 

11     32  39 

61  4) 

103 

6A 

WARREN  w.  WYANT 

DUBLIN  J  S 

213* 

LAURENS 

,0 

32  30 

82  94 

219 

1* 

•A 

WILIFORD   P.  NALLEY 

2!  »* 

LAURENS 

10 

32  32 

62  94 

190 

c 

2*** 

DODGE 

•>      U  .2 

400 

8A 

1* 

1 : 1 1 

CalhOUN 

*|   31  34 

299 

c 

ELBERTON 

ELBERT 

1*|   3*  0* 

660 

7A 

CATHERINE    A.  THORNTON 

■llijav 

3119 

OILMER 

12     3*  *2 

6*  2* 

1)00 

1 

31*7 

PAULDING 

IT     3)  92 

*«  99 

1200 

1 

3271 

SPALDING 

e    33  1* 

923 

10A 

1< 

A 

10A 

OH 

U*9 

GORDON 

94  26 

739 

( 

A 

pargo 

3312 

CLINCH 

14 

30  41 

119 

C 

ST.  REGIS  PAPER  CO. 

FIELDS  CROSS  *OADS 

MS  i 

FULTON 

3*  07 

6*  19 

1090 

33** 

BEN  HILL 

lb 

31  43 

63  IS 

371 

9P 

3*0* 

FANNIN 

34  31 

64  30 

1 

A 

3*0* 

LIBfRTY 

31  33 

61  24 

19 

C  H 

POLKSTON  1  SSW 

3**0 

C MARL  TON 

19 

10  4| 

62  02 

20 

10A 

FRANK  H.  DAVIS 

FOL'STON  9  3W 

14*9 

CHARLTON 

19 

30  44 

62  0* 

120 

9P 

f- 

390* 

MONROE 

*    n  si 

♦30 

*P 

1 

POUT  GAINES 

SS  1  N 

CLAY 

3     91  3* 

69  09 

3*0 

9P 

A 

39** 

PEACH 

32  34 

63  91 

4*0 

HID 

*A 

P8AMKLIN 

9947 

HEARD 

33  IT 

69  06 

**9 

1 

A 

R.  L.  AUBREY 

•AINESVlLLf 

3*21 

HALL 

34  19 

69  90 

1294 

6P 

A 

SAM  S.  HAR6EN 

GIBSON 

3**9 

GLASSCOCK 

11 

33  14 

62  96 

940 

1 

SANFORD  N.  SRAOOY 

•lENNVI LL  E 

979* 

Tattnall 

31  9* 

61  95 

179 

7* 

W.   C.  BARNARD 

GOAT  ROCr 

3712 

HARRIS 

12  3* 

69  05 

490 

GA.   POWER  COMPANY 

GOO'RET  A  HI 

3792 

MORGAN 

10 

33  29 

69  27 

970 

MRS  CURTIS  TUHLIN 

•■CENVILLC  2  « 

3*13 

MERIWETHER 

33  02 

6*  *9 

620 

STATE  FORESTRY  SERVICE 

WIPPIN 

»«)« 

SPALDING 

33  19 

960 

IP 

A 

HORACE  D.  WESTBROOKS 

HAMILTON 

*02* 

HARR  1  S 

32  49 

7*9 

CHARLIE  E.  HALL 

HAMILTON  A  W 

*033 

HARRIS 

32  43 

64  96 

640 

c 

BLUE  SPRINGS  FARM 

HARALSON 

*070 

COWETA 

1 

33  14 

c 

MRS.  RUTh  T.  6A6LE 

STATION 

INDEX  NO 

COUNTY 

DRAINAGE  !  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

ej 

r 

EVAP. 

B  I 

HAWK  1 NSVILLE 

32  17 

6P 

*  * 

^  M 

R.  A.  MC  LENDON 

*20* 

31  9) 

62  19 

239 

c 

wOODROw  w.  BR OwN 

*230 

l**9 

TA 

TA 

COHf R  L ■  VANDIVER 

♦2*9 

64  07 

2090 

TA 

Hi  MASS  El 

*2T* 

TOWNS 

63  4* 

1990 

TvA-191 

HOHERVILLE  3  WSW 

4429 

31  02 

12  46 

!•) 

*► 

>• 

UNION  6AG  CAMP  PAPER  CO 

**29 

»  19 

6)  91 

c 

GA.   POWER  COMPANY 

•4  27 

1*69 

♦P 

*l 

HOWARD  L.  DILBECk 

•4  29 

U69 

c 

JESUP 

WAYNE 

•  1  33 

100 

c 

CITY  OF  JESUP 

**T» 

31  29 

61  99 

100 

9P 

H 

•Runs,  pulp  *  paper  co. 

4*66 

1390 

c 

MISS  MAMIE  L.  FAUSETT 

S3  31 

•4  21 

9)0 

CICERO  W.  SW1NT 

•  3  48 

37* 

TA 

Claude  scott 

KENSINGTON 

♦602 

WALKER 

69  22 

990 

7A 

TvA-722 

KINGSTON 

♦65* 

•4  96 

720 

6A 

SUSAN  MCD*  HARGIS 

LA  FAYETTE 

4941 

69  16 

810 

*P 

TA 

C  H 

Charles  w.  gwyn 

49*3 

6)0 

c 

13  02 

63  02 

740 

*P 

C  H 

PAUL  O.    SMI TM 

LEXINGTON 

91*9 

OGLETHORPE 

91  52 

720 

. 

A 

c 

SIDNEY  E.  STEVENS 

BRANCH 

91*2 

33  9ft 

•9  16 

690 

c 

corps  of  engineers 

920* 

62  26 

900 

B  A 

JAMES  W.  BLACKWELL 

LITTLE  HIGHTOWER 

92*2 

TOWNS 

8* 

LOU I SVILLE 

391* 

JEFFERSON 

39  00 

6P 

6P 

C  H 

LUMBER  CITY 

996* 

TELFAIR 

91  99 

7A 

TA 

M 

W.  ALEX  JEKN J  GAN 

LUMPKIN 

9394 

STEWART 

92  03 

84  AB 

962 

9P 

SP 

C  H 

9**3 

0109 

32  *2 

6)  19 

95* 

NIC 

U.S.  weather  Bureau 

MACON 

32  27 

IS  56 

1*6 

9P 

5P 

CITY  OF  MARSHALL VlLLE 

MAYSVI LLE 

3*93 

JACKSON 

TA 

MC  INTYRE 

■.!>  ... 

WILK INSON 

10 j  32  91 

262 

•A 

1 

* 

M 

DELMER  J.  DANIELS 

METTER 

3611 

CANDLER 

11     )2  2* 

■  2  04 

120 

9P 

9P 

H. 

9*96 

D'JRkE 

11     32  90 

■  2  14 

!•* 

SA 

9861  BURKE 

111  32  9) 

12  12 

210 

6P 

ftP 

SE  GA.   BRANCH  EXP.  S*A. 

BALOWIN 

10  |  33  09 

63  1) 

320 

T/t 

H.  LOUIS  HORNE 

N1LLEN 

'  || 

JENKINS 

111  32  48 

•  1  56 

191 

9P 

SP 

H 

WALLACE  V.  EDENFIELO 

HE 

9*96 

SCREVEN 

d  »  « 

•  1  30 

100 

TA 

ollie  o.  Calvert 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Georgia  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Agricultural  Engineering  Buildin 
University  of  Georgia,   Athens,  Georgia,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,   but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this 
issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65^. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours 
ending  at  time  of  observation. 

Long-term  means  for  full  time  stations   (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.   S.   Weather  Bureau")   are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based 
on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations ;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Extremes  Table";  "Daily  Precipitation"  Table;   "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;   and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground;   Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  those 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,   H,   and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",    indicate  the  following: 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J     "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table; 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;   and  the* Station  Index. 

+    And  also  on  an  earl ier  date  or  dates. 

++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount   included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   the  reference  indicates  that  the  j 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building . 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,   D.   C.   for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local 
Climatological  Data  for  the  respective  stations,   obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary).     Checks,  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25,  D.  C. 
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GEORGIA  -  SEPTEMBER  1961 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:     98°  on  the  27+  at  5  stations 

Lowest  Temperature:     33°  on  the  16th  at  Blairsville  Exp  Sta 

Greatest  Total  Precipitation:     5.96  inches  at  Flat  Top 

Least  Total  Precipitation:     0.12  inch  at  Atkinson  1  W 

Greatest  One-Day  Precipitation:     2.40  inches  on  the  5th  at  Little 

Hightower 
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1.07 

6 

87.4 

65.3 

76.4 

.2 

94 

24 

53 

17+ 

0 

1.17 

_ 

1.19 

.67 

14 

.0 

0 

2 

1 

0 

84.8 

63.7 

74.  3 

94 

24 

47 

17 

10 

7 

0 

0 

: 

1  •  95 

•  92 

6 

.0 

0 

4 

1 

0 

86. 0M 

63. 8M 

74. 9M 

92 

24 

0 

0 

0 

2.23 

1.02 

14 

0 

2 

84.9 

63.3 

74.1 

.7 

93 

24 

49 

17 

10 

7 

0 

0 

0 

2.09 

1.04 

.87 

6 

.0 

0 

s 

1 

0 

85.6 

62.6 

74.1 

93 

24+ 

47 

17+ 

12 

8 

0 

0 

0 

2.52 

1  .08 

14 

.0 

0 

4 

2 

1 

88.  0M 

64. 0M 

76.0M 

97 

25 

51 

17 

2 

16 

c 

0 

j 

2.61 

1.30 

14 

.0 

0 

4 

2 

1 

85.4 

62.4 

73.9 

- 

.  1 

94 

25+ 

48 

16 

12 

9 

0 

0 

0 

1.89 

_ 

1  .04 

.98 

6 

.0 

0 

3 

2 

0 

87.7 

62.1 

74.9 

95 

25+ 

46 

17 

7 

15 

0 

0 

0 

.60 

.30 

1 

.0 

0 

3 

0 

0 

83.6 

58.8 

71.2 

- 

.  1 

92 

24+ 

40 

17 

29 

4 

0 

0 

0 

1.42 

1.51 

.56 

6 

.0 

0 

4 

1 

0 

85.8 

63.2 

74.5 

.2 

17 

11 

9 

0 

0 

0 

1.07 

1 

.0 

0 

2 

0 

74.3 

- 

.1 

1  .85 

1.15 

.0 

87.2 

67.3 

18 

0 

6 

0 

0 

0 

17 

.0 

0 

1 

1 

1 

83.0 

62.6 

72.8 

_ 

1.5 

91 

25 

49 

17 

14 

3 

0 

0 

0 

2.40 

.24 

1.42 

6 

.0 

0 

4 

1 

1 

90.9 

63.1 

77.0 

.5 

98 

27* 

51 

18 

0 

22 

0 

0 

0 

1.04 

2.52 

.55 

15 

.  0 

0 

3 

1 

87.6 

65.2 

76.4 

- 

.9 

95 

26 

51 

17 

2 

1  2 

0 

0 

0 

3.23 

_ 

.40 

.91 

1 

.0 

0 

6 

3 

0 

85.7 

63.4 

17 

12 

9 

0 

0 

0 

6 

.0 

0 

3 

0 

0 

87.5 

63.5 

75.5 

- 

.1 

95 

26+ 

49 

17 

6 

1 1 

0 

0 

0 

2.73 

.41 

.71 

1 

.0 

0 

6 

4 

0 

87.  8M 

64.  5M 

.8 

17 

2 

0 

0 

0 

1.66 

8 

.0 

0 

6 

0 

0 

88.0 

65.5 

76.8 

- 

.7 

96 

25+ 

51 

17 

3 

13 

0 

0 

0 

1.29 

1.63 

.58 

5 

.0 

0 

3 

1 

0 

86.5 

61.1 

73.8 

95 

26 

47 

18 

6 

11 

0 

0 

0 

2.26 

.95 

15 

.0 

0 

4 

2 

0 

85.9 

63.1 

74.5 

- 

.9 

95 

25 

49 

17 

8 

10 

0 

0 

0 

1.71 

1.00 

.58 

15 

.0 

0 

6 

1 

0 

75.0 

95 

26 

48 

10 

0 

0 

0 

1.98 

1.18 

.  0 

0 

5 

1 

84.3 

64.4 

74.4 

94 

25 

51 

17 

9 

7 

0 

0 

0 

1.09 

.42 

14 

.0 

0 

4 

0 

0 

87.1 

64.4 

75.8 

1.3 

98 

" 

17 

11 

1  7 

0 

0 

0 

1.70 

.56 

15 

.0 

0 

4 

1 

0 

75.4 

- 

.4 

1.76 

1.32 

.0 

87.9 

62.2 

75.1 

96 

25 

46 

17 

6 

17 

0 

0 

0 

.75 

.39 

6 

.0 

0 

2 

0 

0 

87.1 

63.9 

75.5 

.3 

95 

25 

50 

17 

6 

11 

0 

0 

0 

1.26 

1.95 

.54 

5 

.0 

0 

4 

1 

0 

86.3 

66.2 

76.3 

.5 

96 

26 

53 

17 

4 

9 

0 

0 

0 

1.50 

3.12 

.44 

10 

.0 

0 

6 

0 

0 

86.4 

65.0 

75.7 

.4 

94 

25  + 

50 

17 

4 

0 

0 

0 

2.80 

.43 

1.35 

2 

.0 

0 

s 

2 

1 

88.7 

66.3 

77.5 

97 

25 

51 

17 

2 

17 

0 

J 

0 

1.77 

.80 

7 

.0 

0 

5 

2 

0 

85.0 

65.1 

75.1 

93 

25 

50 

18+ 

9 

6 

0 

0 

0 

2.67 

.95 

19 

.0 

0 

6 

2 

0 

88.5 

64.2 

76.4 

.6 

95 

26+ 

48 

17 

0 

16 

0 

0 

0 

3.23 

.72 

1.67 

19 

.0 

0 

8 

1 

1 

88.7 

65.1 

76.9 

96 

26+ 

52 

17 

0 

17 

0 

0 

0 

2.99 

.80 

8 

.0 

0 

6 

2 

0 

Precipitation 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


GEORG 1/ 
SEPTEMBER  1961 


CONTINUED 


Temperaturi 


S,.„on 

Average 
Moximum 

Minimum 

Departure 

long 
Term  Meant 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  long 
Term  Means 

a 

| 
O 

a 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

0 

Max.  Depth 
on  Ground 

a 

1  0  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

Degree  I 

si 

si 

'si 

S  i 

»J 

SWAINSBORO 

85. 3M 

64.7 

75. 0M 

94 

25 

51 

17 

8 

10 

0 

0 

0 

2.11 

2.04 

19 

.0 

0 

1 

1 

1  J 

WARRENTON 

86.3 

64.4 

75.4 

.7 

95 

25 

49 

17 

4 

1  2 

0 

0 

0 

2.18 

.92 

.75 

20 

.0 

0 

6 

2 

0 

WAYNESBORO  2  NE 

88.4 

62.2 

75.3 

97 

24 

46 

1 9 

8 

16 

p 

0 

0 

•  37 

.17 

17 

.0 

q 

I 

o 

o 

DIVISION 

75.8 

.5 

1.97 

1.62 

.0 

SOUTHWEST 

ALBANY 

90.9 

66.5 

78.7 

.4 

97 

26+ 

52 

17 

0 

20 

0 

0 

0 

2.32 

.99 

1 

.0 

0 

6 

1 

0 

AMERICUS  4  ENE 

87.2 

64.  8 

76.0 

.8 

95 

26  + 

51 

18+ 

6 

12 

0 

0 

0 

2.77 

•  44 

1.02 

14 

.0 

o 

5 

3 

1 

BAINBRIDGE 

89.6 

64.8 

77.2 

.6 

97 

5 

52 

16 

0 

20 

0 

0 

0 

4.57 

.10 

1.60 

27 

•  0 

o 

5 

4 

2 

BLAKELY 

88  .9 

66.0 

77.5 

.2 

96 

24 

53 

16 

0 

16 

0 

0 

0 

3.03 

_ 

.76 

1.23 

5 

.0 

o 

7 

2 

1 

CAIRO  2  NNW 

88.6 

67.2 

77.9 

94 

26+ 

55 

16 

0 

1 « 

0 

0 

0 

1.72 

_ 

2.57 

.  0 

0 

3 

1 

1 

CAM  I LLA 

90.1 

67.2 

78.7 

97 

25 

54 

17+ 

0 

19 

0 

0 

0 

2.53 

•  0 

0 

5 

3 

0 

COLOUITT 

90.7 

65. 9M 

78. 3M 

96 

5+ 

53 

16 

0 

24 

0 

0 

0 

2.07 

.91 

5 

.0 

0 

4 

2 

0 

LU 1 HBtK 1 

88.8 

67.0 

77.9 

96 

23 

52 

17 

0 

15 

0 

0 

0 

2.20 

.0 

0 

5 

1 

0 

FORT  GAINES 

87.6 

65.4 

76.5 

_ 

.5 

95 

25+ 

49 

18 

0 

15 

0 

c 

0 

1  .96 

1.81 

.78 

1 

.0 

0 

4 

2 

0 

LUMPKIN 

88.2 

66.  2 

77.2 

95 

25+ 

52 

16 

0 

1  4 

0 

0 

0 

3.22 

1  .60 

12 

.0 

0 

5 

2 

1 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

88.1 

64.8 

76.5 

95 

25+ 

51 

17 

2 

16 

0 

0 

0 

2.58 

1.05 

5 

•  0 

0 

3 

2 

1 

THOMASVILLE 

88.8 

66.4 

77.6 

.2 

95 

23 

55 

16 

0 

18 

0 

0 

0 

2.44 

1.87 

.82 

6 

.0 

0 

J 

2 

0 

T               .fit    lib    n  Ty 
1  MUMA SVlLLt    WD    LI  1  I 

89.0 

68.2 

78.6 

.7 

94 

25+ 

56 

16 

0 

21 

0 

0 

0 

1.79 

_ 

3.16 

.65 

1 

.0 

0 

5 

2 

0 

DIVISION 

77.6 

.1 

2.55 

1.32 

.0 

SOUTH  CENTRAL 

ALAPAHA   EXP  STATION 

89.7 

64.4 

77.1 

.2 

98 

26 

54 

17 

0 

]  9 

0 

0 

0 

1.56 

2.26 

.53 

1 

.0 

0 

5 

1 

0 

ASHBURN  1  S 

88.0 

65.7 

76.9 

96 

24 

57 

29+ 

0 

16 

0 

0 

0 

2.29 

.79 

9 

.0 

0 

4 

2 

0 

CORDELE  WATER  WORKS 

89.2 

64.1 

76.7 

98 

25 

50 

17 

2 

16 

0 

0 

' 

1.22 

.38 

1 

.  0 

0 

4 

0 

0 

DOUGLAS  2  NNE 

88  .2 

65.5 

76.9 

96 

26 

55 

17 

0 

16 

0 

0 

0 

1.90 

.65 

15 

.0 

0 

6 

1 

0 

F I T2GERALD 

87.7 

66.6 

77.2 

.2 

95 

25 

52 

17 

1 

13 

0 

0 

0 

2.05 

_ 

1 . 71 

1.58 

.  0 

0 

3 

1 

1 

HOMERVILLE   3  WSW 

88.5 

64.8 

76.7 

94 

25 

54 

17 

0 

15 

0 

0 

0 

2.03 

.  78 

1 1 

.0 

0 

6 

1 

0 

LUMBER  CITY 

88.8 

63.0 

75.9 

96 

26 

49 

17 

1 

17 

0 

0 

0 

2.87 

1.64 

1.04 

1 

.0 

o 

7 

2 

1 

MOULTRIE   2  ESE 

89.1 

64.4 

76.8 

1.2 

94 

26+ 

54 

18+ 

0 

16 

0 

0 

0 

1.16 

2.90 

•  40 

6 

.0 

o 

5 

o 

0 

NASHVILLE  5  SSE 

88.  3M 

65.0 

76.  7M 

55 

0 

0 

0 

2.65 

1.61 

6 

.0 

0 

5 

1 

1 

QUI TMAN 

89.1 

64.7 

76.9 

1.2 

96 

26 

55 

18+ 

0 

i  S 

0 

0 

0 

4.72 

.10 

1  .16 

10 

.0 

o 

7 

4 

2 

T I  FT ON  EXP  STATION 

88.2 

67.0 

77.6 

.5 

96 

26 

53 

17 

1 

13 

0 

0 

0 

1.69 

1.90 

.77 

27 

.0 

0 

4 

1 

0 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 

88.4 

67.  1 

77.8 

94 

26 

59 

17+ 

0 

1  ! 

0 

J 

0 

3.42 

1.30 

28 

.0 

o 

7 

2 

1 

\J  A  1  f>ACTA     /.  UU 
VMLUUo 1  A    *»  MW 

88.5 

65.9 

77.2  • 

95 

25 

56 

17 

0 

I  6 

0 

0 

0 

1.59 

.52 

26 

.0 

o 

5 

1 

0 

DIVISION 

77.0 

.3 

2.24 

1.82 

.0 

SOUTHEAST 

ALMA  FAA  AIRPORT 

88.3 

66.3 

77.3 

98 

25 

54 

17 

0 

16 

0 

0 

0 

2.79 

1.10 

5 

.0 

0 

6 

1 

1 

BLACKBEARD  ISLAND 

88.0 

70.4 

79.2 

95 

25+ 

61 

18 

0 

lrJ 

0 

0 

0 

1.28 

.44 

8 

.0 

0 

5 

0 

0 

BRUNSWICK. 

88.2 

71.2 

79.7 

.8 

95 

25 

61 

18 

0 

1  6 

0 

0 

0 

1.73 

7.63 

.78 

30 

.0 

0 

4 

1 

0 

BRUNSWICK  FAA  AIRPORT 

86.2 

70.8 

78.5 

94 

25 

61 

17 

0 

5 

0 

0 

0 

1.42 

.82 

30 

.0 

0 

4 

1 

0 

CAMP  STEWART 

84.2 

67.4 

75.8 

94 

4 

57 

18+ 

3 

6 

0 

0 

0 

2.68 

1.3,0 

5 

.0 

0 

6 

1 

1 

FLEMING  EXP  STATION 

87.0 

65.7 

76.4 

96 

26 

53 

17 

1 

i : 

0 

0 

0 

2.82 

.86 

6 

.0 

0 

6 

2 

0 

FOLKSTON  9  SW 

89. 5M 

67. 7M 

78. 6M 

96 

26 

59 

17 

0 

1  9 

0 

0 

0 

1.16 

.55 

1 

.0 

0 

3 

1 

0 

GLENNV I LL  E 

86.2 

66.8 

76.5 

.3 

26 

55 

17 

1 

1 1 

0 

0 

0 

1.27 

4.  26 

.33 

19 

.0 

0 

<■ 

0 

0 

JESUP  8  S 

87.4 

64.9 

76.2 

<5 

25 

54 

17 

0 

14 

0 

0 

c 

2.39 

.53 

10 

.0 

0 

7 

1 

0 

NAHUNTA 

87.8 

6S.4 

76.6 

95 

26+ 

56 

17 

0 

1  3 

0 

0 

0 

1.67 

1.02 

8 

.0 

0 

3 

1 

1 

SAPELO  ISLAND 

85. 9M 

72. 7M 

79. 3M 

94 

25+ 

0 

0 

0 

a 

2.41 

2.12 

30 

.0 

0 

2 

1 

1 

SAVANNAH  USDA  PLANT  GDN 

86.9 

64.  8 

75.9 

.0 

95 

27 

51 

17 

3 

11 

0 

0 

0 

2.97 

4.10 

1.13 

28 

.0 

0 

8 

1 

1 

SAVANNAH  WB  AP  R 

86.5 

67.6 

77.1 

.4 

95 

26 

57 

18 

3 

11 

0 

0 

0 

2.61 

3.89 

1.34 

5 

.0 

0 

7 

1 

1 

SAVANNAH  BEACH 

85.4 

71.2 

78.3 

92 

14 

62 

19+ 

0 

2 

0 

0 

0 

1.77 

.54 

6 

.0 

0 

2 

0 

SURRENCY  2  WNW 

88.1 

64.7 

76.4 

96 

25 

52 

17 

0 

1  4 

0 

0 

0 

2.28 

.74 

6 

.0 

0 

6 

2 

0 

WAYCROSS 

89.2 

64.0 

76.6 

1.5 

95 

26+ 

52 

17 

0 

; j 

0 

0 

0 

3.22 

2.31 

.85 

8 

.0 

0 

7 

3 

0 

DIVISION 

77.4 

.1 

2.15 

4.44 

.0 

Precipitation 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


To 

|  j 

2  1 
2  1 

3 

4  i 

6  1 

f  | 

g  | 

g 

10  | 

]  j  | 

12 

13  [ 

j4  J 

15 

16 

17  |  18 

19  | 

'!  ' 
20  21 

22  |  23  |  24 

25  |  26  | 

£0        63  JU 

31 

1.26 

■  23 

.  J 
•  10 

•  08 

.46 

.05 

.07 

.17 

.10 

3.27 

•  14 

•  10 

T 

•  50 

•  52 

•  07 

T 

■  14 

.06 

.03 

1 .06 

1.56 

•  53 

•  60 

H 

•  33 

.13 

2.32 

.84 

.33 

■  20 

•  41 

T 

•  30 

T 

.24 

1.29 

•  40 

■  46 

•03 

•  07 

■22 

7 

2.79 

T 

I.  10 

•  4« 

T 

•  40 

•  24 

•  02 

■02 

.25 

T 

T 

T 

7 

.36 

7 

•  17 

•  01 

•  02 

* 

■  04 

T 

■  08 

.05 

.49 

•  02 

•  02 

2.77 

.65 

.55 

T 

T 

•  05 

T 

T 

•  30 

1.02 

T 

T 

7 

1.41 

•  19 

.51 

T 

T 

•06 

.01 

.03 

.■.<* 

•  02 

; 

.06 

.75 

•  20 

•  39 

T 

T 

.03 

•  04 

.07 

•  02 

2.29 

T 

.76 

•  01 

•  79 

■  04 

.25 

.33 

.02  .02 

•  75 

•  03 

•05 

.58 

■  01 

•47 

.03 

■  04 

1.69 

•  45 

.59 

■  43 

1.75 

•01 

1.10 

•07 

T 

.46 

T 

.07 

■  02 

.12 

•  12 

.35 

•  14 

.21 

•  09 

.76 

.80 

T 

T 

•  01 

1.26 

T 

•  39 

T 

.54 

T 

T 

T 

.14 

7 

.03 

I 

7 

.16 

4.57 

.62 

.02 

1.39 

•  04 

.73 

1*60 

.17 

1 

•  04 

•  04 

•  IS 

•  22' 

1.16j 

•  12 

•  09 

•04 

T 

T 

•  37 

•  04 

•  11 

•  22 

•  13 

•  10 

•  04 

T 

.44 

•  20 

.13 

.05 

T 

7  .32 

.97 

■  24 

•  07 

.04 

■05 

•  09 

•  04 

•  07 

•  06 

•  15 

•  04 

■  02 

.10 

3.03. 

•  03 

•  23 

1  .23 

•07 

■  13 

•  34 

•  63 

T 

421 

■  16 

3.32 

•  74 

•  04 

•62 

T 

.26 

T 

•  32 

•  01 

.31 

3.32 

■  58 

•  90 

T 

•  14 

•  26 

.0* 

.36 

•  10 

■  04 

•  35 

•05 

.02 

•  45 

■  00 

.38 

2.21 

•  03 

■05 

.  79 

■  34 

.30 

!  1.5ft 

T 

.06 

•  06 

■  10 

.02 

.15 

T 

.44 

.15 

.16 

T 

■  25 

.05 

•  02 

7 

1.73 

.06 

.35 

.34 

•  03 

•  10 

.05  .73 

l.*2 

•  15 

. 

■  08 

.05 

•  16 

.12  .32 

•  01 

.19 

•  15 

•  23 

■09 

•  07 

T 

•  20 

•  02 

2.56 

.39 

* 

1.61 

T 

•  54 

.90 

•  23 

T 

.29 

.05 

1.72 

•  02 

•  01 

•  07 

•  37 

.03 

.10 

1.03 

.05 

1.41 

•  64 

.15 

.  I  7 

.45 

•  09 

•  59 

■  04 

•  06 

•  12 

•  61 

•05 

•  24 

.73 

2.68 

■  10 

1.30 

.16 

.02 

■  16 

•  24 

.4(1 

•05 

T 

.05 

.03 

.01 

.51 

.06 

.01 

•  03 

•  05 

.03 

•  31 

.02 

1.07 

•02 

.39 

•  09 

•  21 

.37 

1.23 

•  40 

■  04 

•  54 

.  12 

.13 

•  67 

1«0T 

.02 

.44 

•  64 

■  01 

.91 

.36 

•  11 

•  44 

■49 

■  12 

T 

.04 

.05 

•  26 

T 

T 

•  02 

1.82 

.63 

•02 

•06 

•  68 

•  02 

.21 

1*00 

•  90 

.35 

.05 

•  20 

•  OS 

•  76 

■  05 

•  13 

.02 

•  15 

T 

T 

•  39 

.03 

7 

1.15 

.67 

■  10 

.03 

.16 

.13 

.06 

i  1.30 

•  29 

•  12 

■  16 

.08 

.07 

.  6 

•  06 

•  19 

•  03 

.20 

2.65 

•  81 

•  44 

•  43 

•  03 

•  07 

.04 

.02 

•  03 

■  05 

■  0] 

-31 

•  31 

.10 

2.18 

.67 

•  13 

T 

T 

.25 

.24 

.06 

•  12 

•  32 

.09 

.11 

.91 

.17 

•  30 

.69 

.79 

.17 

•  20 

•06 

.03 

•  06 

.25 

1.17 

T 

T 

•  36 

.07 

•  06 

.01 

.67 

7 

1.19 

.96 

•  23 

.97 

.03 

T 

.06 

.36 

•  52 

■  38 

.20 

.03 

.23 

•  35 

•  03 

2.69 

.60 

.  5  - 

.79 

.14 

.17 

•  05 

.04 

2.40 

■  31 

•  01 

•  07 

1.42 

•  15 

.04 

•  35 

•  05 

T 

1.3ll 

.20 

.06 

•  19 

•  27 

.08 

•  41 

•  08 

.02 

1.95 

1.03 

.14 

.42 

•  07 

T 

T 

.06 

•  21 

T 

T 

•  40 

•  06 

■  39 

■  46 

•  14 

.73 

T 

1.81 

.46 

■  36 

.06 

T 

.04 

■  06 

.19 

.47 

.06 

2.50 

1  ■  44 

T 

■  36 

T 

.16 

•  52 

T 

7 

1.62 

.27 

.11 

•  30 

.09 

.02 

•  52 

T 

.04 

.  ■ 

.13 

.13 

.  "  ' 

.02 

.06 

i  1.47| 

■  19 

.40 

7 

.13 

.95 

■  25 

.63 

.07 

.14 

.63 

■  44 

•  15 

.88 

•  09 

•  12 

.12 

.14 

•  30 

•01 

i  2aT1 

•  62 

•  04 

.16 

.93 

.06 

•  04 

•  52 

•  31 

.03 

2.34 

■  54 

.36 

.02 

•  06 

.28 

■  24 

T 

.02 

.04 

.69 

.06 

2.17 

•  09 

•  13 

T 

•  32 

.75 

.01 

.01 

■  21 

•  38 

T 

T 

T 

.24 

7  .03 

7 

•  28 

•  25 

T 

.06 

.11 

.15 

•  33 

T 

T 

.65 

T 

7 

7 

2.31 

1  .68 

•  24 

.03 

T 

.14 

.  : 

•  02 

1.95 

•  22 

.78 

•27 

.27 

•  37 

•  04 

1.04 

•  05 

•20 

•  06 

. :  5 

.05 

.13 

3.23 

•  91 

.06 

•02 

.89 

.55 

•  IB 

•  20 

•  34 

.07 

•  37 

.60 

1.91 

■  76 

■  04 

T 

.„ 

.15 

T 

.07 

•  30 

T 

.06 

2.04 

•  94 

.57 

■  10 

•42 

.01 

1.95 

•  17 

■  03 

.92 

•09 

•01 

.01 

•  24 

•  34 

.  ■ 

.02 

■  77 

•  19 

•  49 

T 

7 

.02 

.22 

1*58 

•  09 

•02 

T 

•  10 

.02 

5.96 

2.20 

.56 

.10 

.70 

.08 

•  13 

1*66 

.20 

.34 

.03  .04 

2.82 

•  05 

•  52 

•  86 

.01 

•  26 

•  12 

.26 

•01 

•  06 

•  09 

.42 

1.10 

•  50 

•05 

•  30 

.05 

.20 

1.16 

.55 

•  40 

•  21! 

•  23 

.38 

.05 

T 

•  10 

1.96 

.78 

■  02 

.37 

.25 

.54 

.01 

2*73 

•  71 

•03 

•  56 

.52 

•  20 

■  11 

T 

•  01 

7 

2*06 

•  61 

.15 

•  42 

•  61 

2.57 

1.21 

T 

.37 

•  20 

■  06 

T 

T 

•  15 

•  02 

.14 

.16 

T 

•  40 

■  65 

.35 

1.27 

•03 

T 

T 

•  0* 

;  .05 

.14 

•  05 

•  20 

•  05 

•  31 

T 

•  33 

.01 

7 

7  7 

.99 

.54 

■  21 

.24 

2.23 

T 

•  14 

•  13 

.9k 

1 .02 

2.09 

.23 

•  01 

■07 

•  61 

.06 

■  02 

■  12 

.22 

•42 

•  03 

.02 

.10 

•  30 

•07 

■  08 

.09 

1.90 

.33 

•  33 

•  43 

•23 

•42 

2.14 

■  33 

■  61 

•  20 

.60 

•  13 

.25 

'  1.71 

•  42 

.13 

•01 

•01 

•  1C 

.15 

•  30 

.03 

.34 

1.78 

• 

• 

1.40 

.14 

•  13 

■  11 

2.03 

•  39 

1  ail 

.37 

•  10 

.76 

*.  .13 

.  .  - 

.92 

•  10 

.23 

.10 

•  10 

•  20 

.20 

.34  .4. 

2.39 

•  31 

.02 

.17 

•  14 

•  S3 

•  03 

.31 

1.92 

.37 

.73 

•13  .09 

.30 

•  30 

1.02 

.41  .03 

.10 

•  46 

1.63 

.59 

•  1' 

.04 

•  36 

•  30 

... 

1.08 

•  44 

.26 

.36 

.40 

3.19, 

.92 

.38 

•31 

•  72 

•  0] 

.01 

•20 

•  19 

.01 

2.52 

.67 

•01 

•  43 

T 

.01 

•02 

1.06 

•  22 

1.70 

.10 

1.0! 

•23 

•  10 

.20 

*'* 

■  21 

■ 

•  14 

4.26 

.65 

.35 

2.40 

•H 

.15 

•2 

•  20 

.16 

2.80 

1.35 

.66 

.10 

.31 

.18 

kBBEV  I LLE 
tOEL  2  5 
ULEY 

iLAPAhA  EXP  STATION 
ILBANT 

■LLAT0ONA  QAM  2 
It, MA  FAA  AIRPORT 
1CPHARE  T T A   1    .  .. 
IMER1CUS  4  ENE 
WTIOCh 

IPPlING  1  NH 
ISnBuRN  1  S 
0HENS 

ITmENS  COL  OF  AGR1 
lYHCNS  W6  AIRPORT 

UKINSON  1  W 
IT.ANTA  BOLTON 
tTLANTA  MB  AIRPORT 
IUGUSTA  W9  AIRPORT 
»AIN8R IDOt 

JALL  GROUND 
JEAVtRDALE 
lLACKBEARO  ISLAND 
1LA1RSV 1LLE  EXP  STA 
lLAKELY 

ILUE  RIDGE 

JLUE  RIDGE  RESVR  DAM 
10WMAN 

IRASSTOwN  BALD 
IROOKlET   1  W 

IRUNSWICK 

IRUNSWICK  FAA  AIRPORT 

3UENA  VISTA 

HITLER 

SUTLER  CREEK 
IA1R0  2  NNW 

:almOun  Exp  station 

CAMILLA 

CAMP  STEWART 

CANTON 

CARLTON  BRIDGE 
CARNESV 1LLE 
CARROLL  TON 
CARTERS 
CARTERSV1LLE 


7- 


CARTERSVILLE 
CEDAR  TOWN 
CMATSWOR  Th 
CMICKAMAUGA  PARK 
CNOESTOE 

CLAYTON 

Cleveland 

COLOU1TT 
COLUMBUS 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

COMMERCE    1  NE 
CONCORD 

COROELE  WATER  WORKS 

CORNELIA 

COVINGTON 

CUMMING  1  N 
CuRRrviLLE  2  u 

/not-' 

DAMLONEGA 
DALLAS  5  SE 

DAL TON 
DANVILLE 
DAWSON 
DAWSONV ILLE 
DIAL  POST  OFGICE 

OOCTORTOWN  1  WSW 
DONA L 5 OH v I LLE  3  w 
OOuGLAS  2  NNE 
OOuGLASvlLLE 
DOVER 

DUBLIN  3  S 

eastman  1  w 
elberton 
Ell i jay 

EMBRy 

exper 1ment 
FairmOunt 
FITZGERAlO 

Flat  top 

fleming  exp  station 

folkston  3  ssh 
folks ton  9  - 
forsyth  1  s 

FORT    _,a  .  : 

FORT  VALLEY  3  £ 

FRANKLIN 

GAINESVILLE 
GIBSON 
GLENMv I ll£ 
GODFREY  4  NE 

GREENVILLE  2  w 
[GRIFFIN 
MANUTON 
I  HAWK 1 NSV 1 LLE 
HELEN  1  SE 

| H£ MPT OwN  GAP 
HIAMASSEE 
IhONERV I LLE  3  WSw 
IJASPER   1  NNW 
■JESUP  6  S 

Lkmesboro 
{juliette 
kensington 

IKGS  ton 
LA  FAYETTE 

LA  GRANGE 
LEXINGTON 
LINCOLN TON 

ITTLE  HIGhTOwER 
LOUISVILLE 


noun  toUowing  Sut.on  Indai 
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DAILY  PRECIPITATION 


SEPTEMBER  196] 

Continued  ,. 


Station 

Day  of  Month 

o 

H 

1 

2 

3 

4  1 
 L 

5 

 L 

b 

7  [ 

8  | 

9 

10 

11  | 

12 

13 

14 

15 

16 

17  18 

19 

20  1  21 

22     23  24 

25  26 

27 

28     29  30 

31 

LUMBER  CITY 

2.87 

\  .04 

■  22 

•  79 

.18 

.  i  i 

.03 

.04 

.  a 

.03 

.10 

LUMPKIN 

3,22 

.04 

.97 

.0  3 

.10 

1.60 

.10 

.38 

MACON  WB  AIRPORT  R 

1.29 

T 

■  58 

.35 

T 

•  03 

.25 

T 

.04 

.01 

.03 

MARSHALLV ILLE 

2.61 

•  16 

.65 

.44 

.06 

1.30 

MAYSVILLE 

2.00 

.74 

•  31 

.15 

.04 

T 

T 

•  61 

.12 

.03 

MC  INTYRE 

2.26 

.  3  0 

•  69 

.08 

.24 

.95 

1,77 

•  03 

•  02 

•  80 

.17 

T 

.03 

■  50 

.10 

7 

HI DV ILLE 

2.86 

■  12 

.55 

.32 

.  b  7 

.19 

•  54 

.21 

.06 

M10VILLE  EXP  ST A 

2.67 

•  20 

.60 

.il 

.15 

.42 

.95 

M IllEDGEV ILLE 

1.71 

.19 

•  07 

T 

.26 

.16 

.34 

T 

.58 

.  10 

.01 

HILLEN 

3.23 

.13 

.12 

•  09 

•  20 

•  20 

.37 

.01 

.06 

■  10 

.28 

1.67 

MlLLHAVEN  8  E 

1  .08 

.09 

•  34 

•  23 

•  12 

.04 

.14 

.12 

MONTEZUMA   1  NE 

2.97 

.80 

•  10 

.16 

.75 

■  26 

.90 

MONT  I  CELLO 

1.98 

.45 

1*10 

.  12 

•  13 

.10 

MORGAN  5  NW 

3.87 

.13 

.  74 

•  15 

.03 

.19 

•  07 

.04 

.03 

2.25 

•  24 

MOULTRIE  2  E5E 

1.16 

.40 

•  25 

•  17 

•  11 

.18 

.11 

MOUNT   VERNON  3  WNW 

1.48 

.68 

T 

T 

T 

•  12 

■  08 

.07 

.06 

T 

.30 

.06 

7 

NAHUNTA 

1.67 

.12 

L.02 

•  03 

T 

.42 

.08 

NASHVILLE  5  SSE 

2.65 

.27 

1.61 

.19 

.  3* 

.08 

.15 

7 

NEEL  GAP 

1.64 

.64 

.36 

.04 

• 

.20 

.14 

.20 

.26 

NEWl NGTON  1  NW 

2.99 

.30 

.02 

.45 

•  61 

.26 

.80 

•  03 

.04 

.04 

.09 

.22 

.07 

.06 

NEWNAN 

1.89 

•  98 

•  01 

.02 

.01 

.36 

.51 

N I CKA JACK  GAP 

1.72 

.41 

.06 

■  56 

.45 

.10 

.14 

NOONTOOTLA  CREEK 

1.01 

.20 

•  18 

.12 

.30 

•  14 

.07 

NORCROSS  4  N 

■  85 

.10 

.15 

.03 

.57 

T 

PATTERSON 

2.80 

.28 

1.24 

•  17 

.  13 

•  02 

.07 

.21 

.26 

.06 

•  02 

T 

T 

.34 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

2.58 

.01 

■  45 

1.05 

•  05 

■  05 

.97 

OUITMAN 

4.72 

■  08 

.70 

.  12 

•  02 

.10 

•  46 

1.16 

■  31 

1.12 

.05 

RESACA 

2.00 

.61 

.02 

.15 

•  48 

.45 

.01 

.03 

.25 

7 

RINGGOLD 

1*46 

.33 

.04 

.07 

.05 

.07 

.61 

•  13 

7 

.16 

RISING  FAWN 

1.79 

.85 

•  06 

.24 

T 

.29 

.27 

.06 

•  96 

T 

1.03 

T 

•  15 

•  41 

•  05 

.24 

T 

I 

ROME  WB  AIRPORT  R 

1.85 

•  44 

•  62 

•  32 

.10 

.07 

T 

•  30 

T 

SANOERSVILLE 

1.09 

•06 

■  28 

.08 

•  42 

.13 

.12 

SAPELO  ISLAND 

2.41 

.08 

.01 

.01 

.06 

7 

.13  2.12 

SAVANNAH  USDA  PLANT  GDN 

2.97 

.14 

.44 

.15 

.10 

•  15 

.01 

.01 

.43 

•  01 

.02 

.01 

.08 

7 

1.13  .29 

SAVANNAH  WB  AP  R 

2*61 

T 

.26 

1.34 

■  11 

.13 

.23 

T 

.18 

.17 

•  04 

T 

.02 

•  Oil 

.09 

7 

.03 

SAVANNAH  BEACH 

1.77 

•  50 

•  02 

.29 

.  54 

.02 

.27 

.07 

.05 

.01 

SI  LOAM 

1.26 

.18 

•  23 

.20 

•  56 

.02 

•  06  *0l| 

T 

SPARTA  2  NNW 

1.30 

.02 

.95 

.15 

.12 

.06 

STANLEY  GAP 

3.14 

1.86 

.05 

.57 

•  17 

.18 

.22 

.09 

ST  I LLMORE 

•  22 

.46 

.23 

.43 

.08 

T 

.27 

•  56 

.<»3 

.45 

SUCHES 

3.61 

•  90 

•  10 

.18 

1*50 

.50 

•  43 

SUMMERVILLE 

2.28 

.89 

•05 

■  58 

•  12 

.OS 

.47 

.07 

.05 

SURRENCY  2  WNW 

2.28 

.05 

•  74 

.53 

.15 

.25 

.01 

.28 

.07 

.02 

.18 

SWA1NSBORO 

2.11 

•  05 

2.04 

.02 

SWEET  GUM 

2.22 

•  67 

# 

.53 

•  74 

.07 

.21 

TALBOTTON 

.60 

•30 

•  10 

.20 

TALLAPOOSA  2  NNW 

1.42 

•  29 

•  56 

■  15 

.03 

T 

.391 

7 

TAYLORSVl LLE 

1.28 

.89 

.39 

THOMASVILLE 

2.44 

.79 

•  06 

.82 

.09 

.15 

•  09 

.25 

T 

•  19 

THOMASVILLE  WB  CITY 

1  •  79 

•  65 

•  03 

•  60 

.01 

T 

•  11 

•  10 

T 

.09 

•  20 

7 

TIFTON  EXP  STATION 

1.69 

.21 

•  02 

.44 

.04 

•  05 

.03 

T 

.13 

.71 

TITUS 

1.47 

.40 

•  08 

•  02 

.10 

.21 

•  10 

.08 

■  02 

■  27 

.  10 

.09 

TOCCOA 

1.44 

.73 

T 

.19 

•  03 

.23 

.13 

.13 

TRAY  MOUNTAIN 

1  .78 

.52 

.04 

•  16 

.14 

.10 

.70 

.12 

TUNNEL  HILL 

1.91 

■  16 

.05 

•  03 

.70 

•  52 

.01 

■  31 

.03 

•It 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 

3.42 

•  88 

.35 

T 

.10 

.41 

.12 

•  25 

T 

7 

.01 

1.30 

VALDOSTA  4  NW 

1.59 

•  16 

.23 

.25 

.33 

.04 

T 

.01 

.05 

.52 

7 

WALESKA 

.53 

.16 

•  15 

.15 

.07 

WARRENTON 

2.18 

.65 

.10 

•  38 

.10 

.05 

.19 

.75 

WASH  I NGTON 

.05 

.04 

.33 

.02 

•  20 

.07 

.18 

WAYCROSS 

3.22 

.09 

.65 

•  77 

.74 

.15 

.05 

.12 

.21 

.2* 

WAYNESBORO  2  NE 

•  37 

.08 

.06 

.02 

■  17 

•  02 

WEST  POINT 

1.95 

.96 

.05 

•  20 

.54 

.20 

WINDER  1  SSE 

2.69 

.47 

.95 

.36 

.82 

.09 

WOODBURY 

2.89 

.33 

.62 

.29 

•  74 

.10 

•  26 

.55 

WOODSTOCK 

.51 

.03 

.09 

.39 

7 

YOUNG  HARRIS 

.80 

•  44 

.02 

.12 

T 

•  01 

T 

.04 

.08 

T 

•  04 

.01.  T 

7  7 

.01 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind  speed 

m.  p.  h 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1:00  a 
EST 

7:00  a 
EST 

1:00  p 
EST 

7:00  p 
EST 

Trace 

.01-.09 

.10-49 

66-09 

66 I-O0I 

200 
and  over 

Total 

ATHENS  WB  AIRPORT 

N 

25 

5.5 

23++ 

ENE 

5 

88 

95 

57 

72 

3 

4 

1 

0 

1 

0 

9 

4.6 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

NE 

20 

8.6 

23++ 

SSE 

1 

83 

86 

58 

68 

3 

2 

0 

2 

0 

0 

7 

75 

4.6 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

N 

10 

5.4 

22++ 

E 

29 

91 

95 

54 

73 

8 

1 

3 

1 

0 

0 

13 

5.0 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

7.6 

23++ 

NNE 

17 

90 

54 

69 

3 

3 

1 

1 

0 

0 

8 

4.8 

MACON  WB  AIRPORT 

NE 

15 

7.2 

34 

N 

5 

88 

94 

53 

66 

3 

4 

2 

1 

0 

0 

10 

73 

5.3 

ROME  WB  AIRPORT 

95 

55 

2 

1 

4 

1 

0 

0 

8 

4.5 

SAVANNAH  WB  AIRPORT 

NNE 

19 

7.8 

47 

NW 

5 

90 

93 

60 

76 

5 

5 

6 

0 

1 

0 

17 

62 

5.2 

THOMASVILLE  WB  CITY 

3 

3 

3 

2 

0 

0 

11 

See  roleience  notes  following  Station  Index 
-  130  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Day  Of  Month 

Average 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAX 

89 

86 

63 

86 

89 

86 

06 

83 

66 

1) 

80 

83 

84 

86 

87 

8  > 

80 

61 

8  3 

87 

68 

94 

96 

97 

98 

96 

91 

a  , 

89 

M I N 

70 

71 

73 

7C 

70 

68 

73 

72 

69 

59 

58 

55 

6  - 

67 

66 

67 

67.3 

MAX 

91 

92 

92 

93 

94 

93 

87 

90 

88 

88 

90 

69 

9( 

92 

90 

69 

75 

73 

81 

85 

86 

9  J 

94 

94 

95 

96 

96 

9  1 

93 

89  7 

MI  N 

66 

69 

69 

67 

67 

69 

69 

7  1 

72 

70 

70 

71 

69 

67 

67 

66 

54 

56 

1  8 

57 

57 

56 

64.4 

MAX 

93 

94 

95 

96 

96 

90 

JO 

89 

91 

93 

90 

92 

92 

06 

83 

80 

60 

83 

83 

87 

91 

96 

97 

97 

V7 

97 

95 

96 

89 

Ml  N 

72 

72 

71 

69 

71 

69 

72 

71 

72 

72 

73 

72 

fi  0 

f2 

66 

54 

52 

54 

62 

60 

65 

66.5 

MAX 

82 

89 

69 

91 

91 

89 

as 

80 

86 

67 

82 

81 

65 

87 

74 

71 

75 

70 

75 

69 

79 

65 

90 

91 

9  ) 

92 

85 

8  | 

84 

MIN 

?c 

70 

67 

66 

66 

68 

66 

69 

69 

67 

6  7 

65 

6J 

51 

52 

54 

59 

61.9 

MAX 

90 

90 

92 

94 

94 

85 

88 

86 

87 

88 

90 

91 

95 

87 

85 

78 

77 

77 

76 

84 

90 

92 

94 

94 

98 

97 

93 

90 

85 

M 1 N 

• : 

72 

70 

69 

70 

67 

70 

70 

70 

71 

71 

69 

69 

4 

64 

67 

66 

69 

68 

63 

61 

64 

66.3 

MAX 

83 

87 

87 

89 

90 

68 

87 

67 

87 

87 

85 

87 

67 

86 

75 

72 

73 

71 

75 

69 

60 

94 

86 

91 

92 

90 

84 

at. 

85 

Ml  N 

69 

68 

66 

67 

67 

67 

70 

66 

66 

66 

66 

6  7 

65 

66 

52 

51 

60 

53 

60.3 

MAX 

90 

90 

92 

93 

92 

87 

88 

67 

67 

68 

86 

68 

87 

83 

60 

1  1 

73 

77 

79 

86 

67 

9/ 

94 

94 

i'. 

95 

93 

n 

85 

Ml  N 

69 

70 

70 

69 

70 

67 

}  0 

69 

70 

70 

69 

69 

67 

i'C 

61 

51 

63 

64.8 

MAX 

90 

91 

93 

92 

94 

93 

88 

69 

93 

89 

90 

90 

91 

91 

82 

B  • 

77 

77 

67 

70 

64 

86 

92 

94 

96 

95 

94 

91 

69 

MI  N 

67 

67 

60 

5B 

65 

65 

66 

62 

55 

50 

50 

62.2 

MAX 

90 

92 

93 

91 

91 

93 

92 

67 

87 

90 

67 

90 

90 

69 

84 

77 

80 

74 

74 

80 

67 

92 

93 

96 

95 

95 

89 

69 

90 

88.0 

MIN 

71 

70 

71 

69 

74 

70 

72 

69 

71 

70 

71 

70 

69 

70 

65 

60 

60 

61 

62 

62 

69 

66 

62 

57 

65 

65.7 

MAX 

86 

88 

88 

90 

87 

85 

85 

64 

85 

82 

84 

85 

84 

76 

75 

71 

71 

70 

68 

81 

82 

86 

69 

89 

90 

86 

85 

82 

80 

MIN 

70 

71 

69 

70 

72 

69 

71 

68 

68 

67 

7  1 

70 

66 

69 

57 

6 

68 

62 

58 

57 

57 

64.2 

MAX 

B  - 

89 

91 

93 

91 

90 

88 

83 

87 

86 

66 

88 

89 

85 

79 

76 

74 

73 

69 

64 

85 

89 

93 

93 

93 

90 

89 

87 

63 

M  IN 

67 

66 

66 

67 

70 

67 

69 

67 

67 

67 

69 

69 

65 

65 

55 

51 

57 

55 

56 

61.9 

MAX 

88 

89 

92 

93 

90 

86 

87 

87 

87 

84 

68 

88 

87 

79 

79 

72 

73 

70 

68 

82 

84 

8-5 

92 

92 

92 

90 

87 

64 

81 

M1N 

69 

70 

68 

70 

68 

69 

70 

69 

67 

67 

69 

69 

65 

64 

56 

5 1 

52 

52 

58 

65 

57 

62 

68 

65 

67 

57 

63.7 

MAX 

86 

85 

87 

68 

86 

85 

64 

84 

84 

84 

84 

85 

84 

76 

72 

71 

70 

73 

71 

60 

83 

67 

89 

90 

89 

85 

85 

83 

61 

81 

82  5 

M1N 

7  ./ 

68 

70 

71 

69 

68 

7  2 

68 

68 

52 

53 

58 

63.5 

MAX 

9  j 

89 

91 

94 

91 

87 

88 

88 

88 

89 

89 

89 

91 

87 

83 

76 

77 

65 

73 

83 

86 

92 

94 

94 

95 

94 

91 

88 

86 

86 

87  1 

M  IN 

70 

70 

69 

70 

69 

69 

70 

68 

66 

72 

70 

69 

65 

68 

63 

53 

50 

55 

6  0 

65 

62 

5  8 

61 

63 

65 

53 

59 

63.9 

MAX 

91 

93 

94 

96 

97 

90 

91 

90 

90 

90 

68 

86 

90 

89 

80 

79 

79 

81 

82 

90 

92 

94 

95 

95 

96 

95 

90 

92 

87 

87 

MIN 

68 

71 

70 

66 

69 

73 

70 

69 

70 

70 

55 

52 

53 

56 

61 

62 

59 

62 

62 

65 

65 

61 

64.8 

MAX 

90 

91 

91 

91 

95 

90 

89 

92 

89 

9C 

90 

90 

9C 

91 

93 

83 

78 

76 

70 

77 

84 

90 

90 

92 

95 

94 

91 

86 

86 

85 

MIN 

75 

73 

73 

73 

72 

72 

75 

73 

76 

73 

73 

78 

72 

73 

68 

61 

63 

65 

65 

65 

68 

68 

71 

7 1 

67 

70 

69 

70.4 

MAX 

81 

80 

85 

86 

86 

86 

86 

85 

85 

84 

81 

84 

84 

82 

77 

68 

72 

71 

76 

75 

78 

60 

85 

67 

89 

89 

80 

81 

83 

79 

81.8 

MIN 

61 

60 

57 

59 

60 

58 

6 1 

56 

56 

54 

58 

55 

59 

34 

38 

57 

4  3 

50 

53 

48 

45 

50.5 

MAX 

92 

93 

93 

94 

95 

88 

9C 

88 

88 

89 

87 

87 

91 

87 

79 

77 

76 

80 

78 

86 

90 

94 

94 

96 

94 

93 

91 

94 

93 

88 

88.9 

MIN 

69 

70 

68 

69 

72 

68 

68 

70 

71 

70 

70 

72 

6  6 

71 

64 

53 

54 

54 

61 

61 

61 

67 

68 

68 

69 

69 

65 

62 

63 

66.0 

MAX 

86 

86 

69 

90 

92 

85 

88 

87 

87 

87 

66 

67 

84 

75 

70 

75 

72 

71 

72 

78 

83 

88 

90 

90 

69 

91 

86 

90 

89 

90 

84.5 

MIN 

66 

65 

64 

63 

63 

61 

63 

61 

60 

60 

60 

63 

62 

61 

50 

35 

41 

40 

61 

61 

49 

52 

56 

56 

54 

5C 

53 

61 

58 

56.6 

MAX 

92 

89 

91 

91 

90 

85 

88 

87 

87 

86 

87 

67 

87 

88 

83 

79 

75 

68 

72 

63 

87 

69 

91 

93 

94 

96 

92 

87 

85 

80 

86,3 

MIN 

71 

72 

68 

72 

69 

69 

7 1 

70 

70 

71 

70 

69 

5  8 

53 

56 

60 

68 

62 

6  0 

62 

66 

72 

66 

67 

62 

59 

65 

66.2 

MAX 

90 

90 

90 

92 

91 

88 

90 

86 

88 

69 

91 

90 

88 

93 

88 

81 

78 

73 

77 

86 

90 

92 

91 

90 

95 

94 

92 

89 

69 

80 

88.2 

MIN 

76 

75 

74 

75 

74 

7 1 

7  5 

74 

7  5 

75 

73 

69 

71.2 

MAX 

89 

89 

88 

90 

89 

88 

89 

67 

67 

60 

69 

88 

88 

93 

80 

77 

75 

73 

75 

83 

87 

8  9 

67 

91 

94 

93 

69 

85 

63 

82 

66.2 

MIN 

72 

73 

73 

79 

65 

67 

6  9 

70 

70.8 

MAX 

9C 

91 

91 

91 

89 

86 

87 

86 

86 

86 

86 

88 

90 

88 

78 

74 

74 

72 

79 

65 

87 

91 

94 

94 

90 

93 

92 

89 

84 

8 1 

66  5 

MIN 

69 

62 

65.1 

MAX 

90 

91 

91 

93 

94 

89 

90 

88 

69 

89 

67 

88 

89 

89 

83 

78 

79 

81 

79 

89 

90 

93 

94 

94 

9* 

94 

90 

91 

87 

86 

88.6 

MIN 

58 

67 

67 

65 

66 

67.2 

MAX 

88 

90 

91 

92 

91 

89 

89 

90 

90 

89 

89 

90 

80 

70 

74 

75 

76 

78 

85 

90 

9! 

89 

89 

68 

87 

89 

88 

89 

86 

86.5 

MIN 

58 

58.7 

MAX 

93 

9* 

94 

95 

94 

91 

92 

90 

90 

92 

87 

87 

93 

Ob 

82 

79 

60 

62 

8i, 

88 

92 

»S 

95 

96 

97 

95 

92 

93 

88 

66 

90.1 

MIN 

66 

67.2 

MAX 

87 

87 

90 

94 

87 

85 

85 

82 

83 

85 

84 

86 

65 

88 

82 

80 

74 

66 

70 

80 

86 

87 

89 

90 

92 

92 

90 

85 

80 

75 

84  .  2 

MIN 

72 

70 

7 1 

72 

72 

70 

57 

6  5 

65 

67 

62 

67 

67.4 

MAX 

89 

86 

92 

92 

95 

92 

88 

89 

89 

89 

68 

89 

90 

>C 

79 

81 

77 

79 

73 

70 

85 

8! 

91 

94 

94 

94 

92 

88 

88 

80 

87.1 

MIN 

50 

49 

58.3 

MAX 

86 

85 

89 

89 

89 

85 

85 

65 

84 

84 

85 

85 

65 

61 

72 

73 

71 

73 

73 

80 

86 

90 

91 

92 

90 

86 

87 

86 

81 

81 

83.6 

MIN 

6  5 

71 

61 

65 

69 

65 

67 

52 

51 

60 

60 

57 

50 

54 

59 

60.2 

MAX 

90 

91 

92 

92 

93 

89 

<v 

69 

89 

07 

91 

90 

90 

8  7 

72 

78 

75 

76 

74 

82 

86 

92 

92 

94 

9o 

88 

87 

83 

84 

83 

86.9 

MIN 

64 

53 

59 

60.6 

MAX 

89 

89 

93 

91 

88 

a  ? 

68 

67 

86 

86 

88 

87 

83 

74 

75 

74 

77 

K 

82 

69 

92 

92 

95 

92 

86 

69 

87 

85 

86  0 

MIN 

5 

66 

68 

65 

•i  B 

51 

* 

41 

43 

52 

55 

59.3 

MAX 

32 

86 

87 

89 

84 

66 

BS 

85 

63 

0. 

63 

85 

84 

81 

75 

72 

71 

72 

•: 

81 

82 

as 

89 

89 

67 

84 

84 

81 

79 

76 

82.0 

MIN 

2 

57 

58 

56 

48 

50 

50 

52 

57.5 

MAX 

9* 

96 

94 

95 

96 

91 

0 

92 

91 

90 

94 

94 

•: 

82 

78 

79 

81 

80 

88 

92 

9« 

95 

95 

95 

94 

93 

93 

92 

90 

90.7 

MIN 

67 

67 

67 

66 

66 

66 

65 

63 

65.9 

MAX 

91 

92 

93 

93 

91 

90 

0  < 

69 

88 

68 

90 

91 

83 

77 

7  6 

76 

77 

79 

83 

69 

9; 

93 

94 

92 

90 

91 

89 

85 

62 

87.0 

MIN 

54 

67 

66 

67 

61 

60 

64 

65.3 

MAX 

87 

90 

91 

86 

85 

84 

84 

83 

87 

77 

74 

72 

70 

67 

65 

78 

87 

66 

92 

91 

86 

62 

61 

79 

81.9 

MIN 

66 

63 

62 

64 

67 

64 

60 

61 

61 

it 

53 

48 

46 

46 

57 

62 

46 

81 

54 

52 

55 

52 

46 

46 

55.8 

MAX 

92 

92 

93 

94 

94 

67 

89 

89 

v. 

86 

92 

92 

86 

82 

81 

75 

80 

61 

87 

89 

94 

95 

96 

98 

95 

91 

9. 

87 

85 

89.2 

MIN 

70 

69 

71 

68 

69 

67 

70 

69 

70 

■J 

70 

69 

68 

67 

61 

53 

50 

52 

58 

65 

56 

59 

63 

65 

65 

66 

65 

59 

55 

63 

64.1 

MAX 

87 

88 

90 

89 

89 

85 

84 

88 

82 

84 

87 

84 

77 

75 

69 

70 

72 

68 

81 

63 

85 

90 

92 

92 

86 

64 

8i 

78 

76 

32.6 

MIN 

67 

67 

65 

63 

65 

65 

66 

64 

65 

64 

64 

63 

65 

64 

52 

43 

44 

47 

56 

58 

50 

56 

60 

60 

58 

59 

51 

51 

52 

56 

56.7 

MAX 

67 

87 

90 

89 

87 

85 

85 

65 

84 

S3 

85 

85 

65 

77 

75 

71 

71 

71 

69 

81 

63 

87 

89 

90 

91 

67 

86 

8  < 

81 

81 

83.0 

MIN 

68 

66 

68 

68 

70 

65 

71 

68 

67 

67 

69 

69 

66 

68 

55 

SO 

49 

50 

58 

65 

53 

59 

65 

65 

6* 

64 

59 

56 

54 

59 

62.6 
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DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
SEPTEMBER  1961 


Day  01  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

— — 

17 

— — 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

CUTH8ER  T 

IT 

b7 

~9o" 

80 

77 

~85 

89 

93 

96 

95 

93 

92 

88 

87 

88  •  f 

MIN 

71 

73 

70 

71 

73 

66 

'2 

71 

71 

71 

71 

73 

68 

70 

63 

54 

52 

54 

60 

61 

60 

69 

70 

70 

72 

71 

69 

64 

62 

65 

67. C 

UAnLUIiL  O** 

MAX 

66 

88 

91 

89 

84 

83 

82 

82 

80 

84 

83 

81 

7  2 

73 

72 

67 

72 

70 

80 

61 

86 

69 

90 

89 

64 

83 

83 

77 

81.6 

MIN 

67 

68 

67 

65 

67 

67 

69 

67 

66 

65 

68 

65 

65 

67 

bi 

42 

45 

51 

53 

60 

54 

56 

60 

61 

59 

62 

53 

55 

52 

55 

60.1 

DALLAS   5  SE 

MAX 

86 

87 

87 

91 

90 

89 

8  8 

84 

85 

64 

84 

85 

85 

85 

73 

71 

72 

70 

74 

71 

81 

86 

90 

92 

93 

91 

85 

86 

85 

80 

83.6 

MIN 

69 

68 

65 

65 

68 

67 

7  0 

68 

66 

65 

67 

67 

65 

66 

50 

45 

49 

51 

56 

59 

55 

60 

62 

63 

62 

59 

56 

52 

56 

57 

61.0 

DAL  T ON 

89 

90 

90 

89 

7J 

74 

75 

76 

75 

82 

86 

90 

91 

82 

85 

85 

85 

85  0 

MIN 

}  1 

69 

66 

66 

69 

69 

69 

64 

65 

63 

66 

67 

67 

70 

51 

47 

47 

45 

58 

62 

51 

59 

61 

62 

62 

57 

52 

55 

56 

57 

60.7 

DOUGLAS   2  NNE 

MAX 

91 

93 

85 

89 

89 

90 

90 

93 

87 

76 

78 

76 

63 

92 

90 

86 

88.2 

MIN 

69 

71 

70 

69 

70 

68 

67 

70 

66 

70 

71 

71 

69 

69 

68 

59 

55 

57 

57 

61 

60 

6  1 

65 

66 

65 

67 

66 

64 

60 

61 

65.5 

UU9L in    3  5 

91 

91 

92 

92 

87 

87 

80 

78 

78 

84 

86 

95 

97 

9  8 

98 

98 

94 

90 

68 

90.9 

MIN 

68 

71 

66 

70 

6  6 

67 

67 

67 

67 

68 

67 

69 

69 

60 

59 

57 

56 

51 

56 

56 

57 

57 

59 

67 

67 

67 

65 

60 

55 

59 

63.1 

EASTMAN   1  W 

MAX 

92 

93 

6  J 

93 

91 

8  5 

89 

87 

88 

68 

8  6 

89 

91 

85 

81 

78 

74 

76 

76 

64 

8  6 

91 

93 

94 

95 

93 

9G 

88 

69 

87.6 

MIN 

7. 

69 

71 

69 

71 

68 

70 

69 

70 

70 

71 

70 

67 

69 

62 

56 

51 

52 

58 

61 

61 

62 

64 

69 

68 

69 

66 

62 

57 

63 

65.2 

EXPER IMENT 

MAX 

6  6 

68 

90 

90 

06 

85 

86 

86 

85 

85 

86 

87 

78 

75 

75 

73 

73 

74 

8  1 

8  5 

90 

94 

93 

92 

89 

88 

86 

82 

64.8 

MIN 

71 

70 

69 

70 

70 

66 

71 

67 

67 

68 

70 

70 

67 

68 

56 

49 

47 

50 

56 

65 

56 

61 

65 

68 

66 

65 

65 

61 

56 

60 

63.7 

C  I  T  7  fiC  Oil  Pi 

93 

91 

91 

89 

g  o 

88 

88 

87 

87 

89 

69 

89 

85 

79 

75 

78 

77 

84 

86 

90 

91 

93 

95 

94 

90 

90 

85 

81 

87.7 

MIN 

7C 

72 

72 

72 

73 

69 

70 

71 

71 

70 

70 

70 

68 

70 

66 

57 

52 

53 

60 

67 

61 

63 

67 

68 

71 

70 

67 

64 

59 

65 

66.6 

CI  FMINr.    c  vD     CT4  7  IftW 
r  Ltnil«u    C  A  r    JlH  1 

74 

82 

88 

89 

90 

92 

94 

96 

91 

86 

64 

78 

67.0 

MIN 

7(3 

69 

68 

6  0 

68 

68 

70 

70 

73 

69 

72 

68 

68 

69 

69 

62 

53 

59 

61 

68 

60 

59 

60 

61 

67 

66 

67 

62 

60 

67 

65.7 

82 

79 

92 

93 

92 

94 

96 

94 

90 

88 

86 

69.5 

MIN 

71 

70 

70 

71 

73 

66 

70 

71 

70 

71 

71 

69 

70 

70 

64 

59 

60 

62 

69 

64 

67 

66 

66 

69 

70 

66 

67 

65 

65 

67.7 

FORSYTH   1  s 

MAX 

87 

78 

72 

93 

93 

90 

81 

83 

63 

85.7 

MIN 

6/ 

68 

66 

69 

7; 

67 

7  0 

69 

66 

69 

69 

69 

67 

67 

57 

50 

46 

50 

58 

65 

56 

61 

68 

67 

66 

68 

65 

60 

54 

61 

63.4 

FORT  GAINES 

MAX 

90 

90 

93 

88 

90 

90 

87 

88 

84 

84 

88 

83 

78 

80 

84 

90 

92 

94 

95 

94 

92 

85 

85 

8  7.6 

MIN 

71 

73 

70 

70 

75 

67 

69 

70 

72 

72 

70 

73 

68 

69 

64 

51 

50 

49 

60 

59 

58 

58 

66 

68 

69 

68 

66 

63 

60 

63 

65.4 

FORT   VALLEY    3  E 

MAX 

92 

92 

92 

87 

88 

87 

89 

89 

85 

95 

68 

85 

8  7.5 

MIN 

69 

67 

69 

66 

68 

67 

71 

67 

68 

69 

70 

69 

66 

68 

58 

52 

49 

50 

58 

60 

55 

6C 

66 

66 

65 

67 

67 

63 

55 

61 

63.5 

GA  I NESV I LLE 

MAX 

86 

89 

90 

92 

85 

86 

85 

85 

81 

6  o 

87 

84 

78 

76 

92 

92 

88 

86 

88 

60 

79 

83.7 

MIN 

68 

71 

69 

68 

70 

68 

70 

66 

67 

66 

69 

67 

66 

67 

55 

47 

50 

52 

59 

64 

55 

60 

64 

66 

63 

65 

58 

58 

57 

57 

62.8 

O  L  C  rir*  V  1  LLC 

90 

91 

91 

90 

90 

87 

69 

89 

87 

89 

76 

76 

70 

6  8 

6 1 

86 

8  9 

91 

91 

93 

95 

91 

89 

64 

79 

66.2 

MIN 

70 

72 

69 

72 

69 

69 

71 

71 

71 

71 

70 

70 

68 

71 

67 

60 

55 

57 

61 

67 

62 

63 

65 

66 

70 

68 

67 

65 

61 

67 

66.8 

GREENVILLE   2  W 

MAX 

87 

89 

90 

90 

90 

86 

85 

86 

87 

88 

88 

84 

75 

72 

81 

85 

89 

91 

92 

8  7 

87 

85 

62 

82 

8  6.0 

MIN 

67 

68 

66 

69 

62 

67 

67 

67 

66 

65 

64 

68 

55 

47 

58 

60 

65 

68 

70 

68 

65 

65 

60 

55 

61 

63.8 

GR 1 F  F  I  N 

84 

84.9 

MIN 

69 

68 

69 

70 

70 

65 

70 

67 

66 

67 

68 

68 

66 

67 

55 

50 

49 

50 

57 

63 

58 

63 

66 

67 

67 

6i 

62 

62 

56 

60 

63.3 

HAWK INSVl LLE 

85 

83 

79 

95 

91 

87 

85 

87  8 

MIN 

69 

69 

71 

70 

70 

70 

71 

70 

68 

69 

62 

55 

50 

53 

60 

67 

59 

61 

62 

65 

66 

67 

67 

61 

61 

63 

64.5 

8  5* 

85 

65 

79 

75 

82  .  G 

MIN 

66 

67 

64 

60 

6  7 

63 

68 

60 

64 

60 

66 

64 

61 

63 

54 

45 

40 

42 

45 

50 

48 

53 

57 

57 

55 

62 

49 

4E 

50 

50 

56.5 

H0MERV1LLE   3  WSW 

92 

92 

89 

91 

86 

86 

90 

89 

68 

83 

80 

79 

87 

89 

92 

93 

92 

9* 

93 

93 

90 

67 

86 

88,5 

MIN 

68 

69 

68 

6a 

70 

66 

68 

69 

69 

69 

69 

68 

67 

68 

69 

59 

54 

56 

60 

67 

58 

61 

62 

62 

64 

67 

64 

61 

60 

64 

64.8 

JASPER    1  NNW 

78 

82.6 

MIN 

68 

67 

63 

63 

65 

65 

t  5 

64 

65 

65 

6  8 

66 

65 

62 

50 

39 

46 

54 

b( 

62 

64 

58 

60 

60 

6C 

55 

51 

54 

54 

60 

60.1 

JESUP  8  S 

MAX 

91 

94 

91 

89 

0  7 

84 

86 

87 

90 

87 

90 

65 

74 

85 

94 

92 

8  8 

86 

77 

87.4 

MIN 

69 

69 

67 

68 

70 

68 

68 

69 

69 

69 

68 

69 

68 

66 

70 

62 

54 

57 

61 

67 

60 

60 

59 

6  0 

bb 

65 

63 

60 

60 

66 

64.9 

LA  FAYETTE 

MAX 

89 

90 

92 

93 

92 

92 

92 

90 

91 

91 

87 

78 

73 

83 

89 

93 

83 

8  7 

89 

89 

87*8 

MIN 

71 

68 

65 

68 

70 

69 

6  9 

66 

66 

65 

68 

66 

65 

67 

52 

47 

46 

46 

6  2 

59 

52 

61 

63 

61 

64 

57 

53 

55 

58 

59 

61.3 

LA  GRANGE 

MAX 

89 

89 

91 

92 

6  6 

87 

85 

87 

87 

88 

8  8 

61 

75 

82 

87 

91 

93 

93 

92 

90 

69 

67 

85 

80 

65.6 

MIN 

70 

70 

66 

69 

68 

65 

7  0 

69 

68 

67 

69 

68 

66 

69 

55 

47 

47 

48 

5? 

57 

5' 

61 

65 

65 

65 

65 

63 

58 

55 

59 

62.6 

LOU  I SV I LLE 

MAX 

89 

90 

87 

82 

76 

89 

64 

8  3 

86*4 

MIN 

7  0 

70 

70 

70 

69 

70 

7  0 

68 

68 

70 

70 

70 

6  ? 

67 

61 

bb 

50 

53 

59 

63 

67 

61 

65 

65 

67 

67 

69 

59 

56 

63 

65.0 

LUMBER  CITY 

MAX 

92 

92 

90 

90 

89 

90 

92 

87 

86  8 

MIN 

68 

68 

70 

6  8 

68 

66 

66 

72 

69 

69 

70 

68 

65 

65 

67 

57 

49 

53 

53 

62 

58 

58 

59 

62 

64 

65 

65 

60 

53 

54 

63.0 

LUMPK.  I  N 

MAX 

91 

94 

9  7 

92 

89 

89 

88 

89 

69 

88 

88 

76 

80 

86  2 

MIN 

7. 

72 

71 

71 

68 

68 

7  1 

70 

71 

71 

71 

69 

67 

71 

62 

52 

52 

53 

6  2 

55 

62 

61 

67 

"0 

70 

6? 

66 

6* 

62 

65 

66.2 

MACON   WB  AIRPORT 

91 

88  0 

MIN 

71 

70 

72 

69 

6^ 

69 

71 

70 

70 

70 

71 

71 

69 

66 

60 

55 

51 

53 

60 

67 

59 

62 

66 

68 

66 

61 

66 

62 

55 

62 

63.5 

MARSHALL V I LLE 

MAX 

77 

84 

93 

76 

8  0 

MIN 

sv 

69 

6 'J 

68 

67 

70 

66 

66 

70 

67 

69 

6  9 

66 

59 

52 

51 

54 

5f 

62 

58 

61 

66 

68 

67 

66 

67 

61 

56 

62 

64.0 

MC  INTYRE 

MAX 

68 

90 

92 

92 

65 

88 

82 

86.5 

MIN 

68 

67 

66 

68 

69 

66 

6  7 

64 

65 

65 

66 

66 

62 

66 

58 

52 

51 

47 

58 

5S 

54 

51 

60 

63 

62 

62 

64 

56 

49 

54 

61.1 

MET  TER 

MAX 

93 

94 

90 

89 

88  7 

MIN 

71 

72 

71 

7'. 

70 

69 

68 

70 

70 

70 

67 

71 

69 

70 

65 

60 

51 

56 

6C 

66 

63 

62 

64 

67 

7C 

65 

66 

65 

60 

65 

66.3 

MIDVILLE   EXP  STA 

MAX 

88 

87 

89 

92 

89 

85 

81 

85.0 

MIN 

71 

71 

70 

70 

70 

66 

7  0 

70 

70 

71 

ro 

70 

6  6 

69 

63 

50 

50 

50 

6C 

66 

62 

62 

64 

66 

67 

66 

68 

59 

56 

63 

65.1 

MILLEDGEV1LLE 

87 

87 

90 

91 

66 

84 

85.9 

MIN 

70 

70 

69 

70 

71 

65 

re 

66 

68 

69 

66 

6  6 

66 

59 

55 

49 

51 

5! 

58 

57 

'9 

60 

64 

65 

66 

67 

60 

54 

56 

63.1 

MILLEN 

MAX 

90 

92 

90 

83 

86.5 

MIN 

70 

71 

68 

68 

69 

68 

71 

69 

68 

71 

72 

72 

6  7 

67 

63 

5  8 

46 

53 

6C 

66 

61 

58 

61 

64 

65 

65 

65 

58 

55 

56 

64.2 

NUH  1  1  I.C  L  LU 

85 

90 

90 

94 

89 

87 

87 

87 

86 

86 

89 

87 

88 

61 

79 

79 

79 

7  4 

74 

85 

86 

90 

93 

94 

95 

91 

90 

87 

MIN 

70 

69 

69 

71 

71 

68 

70 

69 

67 

67 

68 

69 

66 

69 

56 

51 

48 

48 

4  9 

51 

61 

62 

65 

69 

69 

68 

65 

62 

59 

58 

63.5 

MOULTRIE  2  ESE 

MAX 

9  7 

94 

92 

94 

94 

89 

6  9 

89 

89 

91 

69 

88 

91 

91 

84 

78 

80 

81 

80 

84 

90 

94 

93 

93 

94 

94 

92 

92 

67 

85 

89.1 

MIN 

69 

69 

67 

71 

71 

66 

66 

68 

69 

68 

69 

68 

66 

68 

65 

54 

54 

54 

59 

61 

58 

60 

63 

63 

65 

68 

63 

64 

63 

61 

64.4 

NAMUNTA 

MAX 

9  3 

92 

93 

93 

92 

88 

yu 

85 

85 

88 

69 

89 

86 

91 

62 

76 

78 

78 

75 

87 

89 

91 

92 

92 

95 

95 

92 

89 

83 

63 

87.8 

MIN 

68 

70 

69 

68 

72 

67 

66 

68 

69 

68 

70 

70 

68 

66 

71 

62 

56 

57 

60 

66 

63 

61 

61 

61 

65 

65 

63 

62 

62 

64 

65.4 

See  Reference  Notes 
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GEORGIA 
SEPTEMBER  1961 


Day  01  Monlh 


Station 

3 
1 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

g 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22  J 

23 

25 

26 

27 

] 

28 

30 

31 

NASHVILLE  5  SSE 

MAX 

91 

92 

93 

93 

93 

90 

91 

89 

88 

90 

90 

89 

90 

89 

85 

80 

77 

82 

80 

85 

99 

90 

91 

92 

MIN 

69 

66 

67 

66 

70 

7  0 

69 

69 

68 

o  9 

58 

56 

58 

61 

67 

5C 

59 

62 

63 

64 

64 

6! 

60 

58 

65 

65.0 

NEW  1  NOT ON    1  NX 

MAX 

95 

90 

95 

95 

92 

92 

90 

88 

89 

VJ 

91 

91 

91 

86 

85 

78 

77 

77 

74 

84 

0  0 

90 

94 

94 

96 

96 

92 

86 

88 

84 

68*7 

MIN 

71 

72 

63 

70 

69 

69 

70 

69 

° 

° 

69 

65 

58 

52 

59 

60 

67 

f. . 

58 

59 

0  7> 

67 

66 

6! 

59 

09 

64 

65.1 

NEWNAN 

MAX 

85 

90 

91 

90 

90 

86 

86 

86 

87 

85 

87 

87 

88 

82 

IS 

74 

71 

75 

76 

63 

8  7 

91 

92 

94 

94 

89 

9  0 

87 

83 

62 

85.4 

MIN 

68 

70 

66 

70 

68 

t,o 

7  1 

67 

67 

48 

49 

0  0 

57 

58 

55 

61 

65 

of 

66 

63 

0  9 

59 

55 

60 

62.4 

PLAINS   SW  GA   EXP  STA 

MAX 

90 

91 

92 

93 

93 

67 

91 

89 

» 

90 

90 

89 

69 

84 

78 

76 

75 

78 

80 

85 

68 

93 

94 

95 

95 

93 

»2 

90 

86 

85 

68.1 

MIN 

69 

70 

68 

69 

70 

67 

7  o 

70 

67 

68 

61 

* 

51 

52 

60 

58 

57 

63 

6  6 

66 

66 

66 

o  r 

64 

0  9 

63 

66.8 

QUI  THAN 

MAX 

92 

92 

92 

93 

93 

94 

89 

92 

91 

< 

90 

Bv 

86 

91 

89 

81 

60 

79 

81 

60 

84 

69 

92 

93 

92 

96 

93 

92 

91 

86 

89.1 

MIN 

68 

68 

66 

67 

70 

66 

69 

69 

66 

67 

69 

" 

56 

55 

59 

62 

6 1 

61 

6  7 

63 

64 

68 

S! 

62 

61 

63 

64.7 

ROME 

MAX 

92 

93 

91 

94 

94 

'■'1 

91 

92 

92 

91 

93 

93 

91 

87 

74 

78 

79 

80 

75 

83 

89 

94 

96 

97 

93 

90 

■1; 

90 

8'. 

87 

88.9 

MIN 

71 

6  5 

4 

67 

66 

67 

68 

5 2 

47 

43 

45 

61 

55 

51 

59 

0  1 

61 

63 

60 

53 

52 

53 

56 

60.5 

ROME  we  AIRPORT 

MAX 

88 

71 

88 

90 

92 

93 

88 

89 

90 

99 

88 

68 

88 

88 

74 

72 

75 

75 

76 

72 

61 

87 

92 

i  ) 

94 

93 

85 

t7 

86 

8  0 

83 

85.7 

MIN 

68 

64 

65 

66 

65 

65 

63 

53 

45 

45 

46 

62 

55 

51 

59 

0  0 

61 

62 

56 

52 

52 

03 

54 

59.9 

SANDERSV I LLE 

MAX 

85 

90 

88 
73 

92 

88 

95 

86 

85 

3 

85 

87 

86 

85 

78 

80 

72 

72 

»' 

70 

84 

80 

86 

)0 

92 

94 

91 

»0 

85 

83 

60 

84  .  3 

MIN 

70 

70 

69 

69 

70 

69 

65 

60 

60 

" 

51 

52 

59 

66 

61 

61 

6  7 

0  0 

66 

66 

68 

60 

55 

60 

64.4 

SAPELO  1SLAN0 

MAX 

88 

75 

88 

73 

88 

91 

86 

87 

86 

86 

Ob 

68 

86 

67 

94 

85 

79 

76 

71 

75 

83 

87 

66 

87 

9: 

94 

90 

69 

83 

83 

80 

85.9 

MIN 

80 

73 

78 

82 

62 

68 

66 

72 

6  7 

68 

79 

72 

73 

72 

68 

72.7 

SAVANNAH   USOA   PLANT  GDN 

MAX 

88 
69 

90 

91 

91 

93 

91 

87 

68 

87 

6  0 

88 

86 

88 

88 

90 

85 

77 

76 

67 

76 

83 

88 

89 

90 

92 

94 

9  0 

92 

86 

62 

86.9 

MIN 

69 

67 

67 

67 

6  6 

70 

;  fj 

68 

67 

68 

69 

60 

51 

56 

59 

63 

59 

60 

60 

61 

68 

66 

68 

61 

59 

64 

64.8 

SAVANNAH  WB  AP 

MAX 

90 

92 

91 

94 

89 

se 

88 

85 

86 

86 

66 

88 

87 

92 

80 

76 

77 

66 

75 

84 

88 

90 

9  0 

92 

94 

95 

91 

87 

8  ■ 

86.5 

MIN 

73 

73 

71 

69 

70 

70 

68 

61 

58 

57 

62 

69 

63 

63 

60 

67 

71 

71 

70 

64 

62 

63 

67.6 

SAVANNAH  BEACH 

MAX 

88 

88 

89 

91 

88 

86 

86 

64 

86 

87 

87 

Bo 

66 

92 

87 

84 

76 

72 

78 

85 

84 

87 

8  0 

89 

68 

89 

BB 

84 

82 

85.4 

MIN 

72 

75 

74 

74 

72 

72 

TO 

64 

63 

62 

62 

69 

67 

67 

6  ' 

68 

71 

74 

T3 

68 

72 

74 

71  .2 

S I  LOAM 

MAX 

87 

91 

93 

94 

92 

87 

87 

88 

89 

69 

89 

91 

90 

83 

80 

73 

75 

71 

69 

86 

87 

92 

95 

95 

98 

91 

93 

87 

8  0 

85 

87.1 

MIN 

69 

70 

68 

70 

71 

68 

65 

68 

57 

52 

48 

49 

58 

65 

69 

63 

69 

67 

68 

66 

63 

60 

06 

60 

64.4 

SURRENCY   2  WNW 

MAX 

92 

92 

93 

94 

92 

89 

90 

87 

86 

87 

88 

90 

90 

87 

82 

81 

87 

75 

73 

84 

69 

91 

93 

93 

96 

95 

90 

89 

85 

62 

86.1 

MIN 

68 

71 

70 

69 

69 

69 

69 

69 

67 

69 

66 

59 

52 

55 

59 

66 

59 

60 

62 

64 

65 

66 

64 

61 

'  8 

63 

64.7 

SWAINSBORO 

MAX 

89 

90 

90 

90 

90 

85 

83 

Of, 

85 

83 

89 

89 

83 

83 

74 

74 

69 

67 

81 

68 

88 

91 

9  7 

94 

93 

91 

87 

88 

81 

65.3 

MIN 

70 

71 

71 

69 

68 

68 

7  i 

68 

68 

68 

61 

51 

52 

59 

65 

62 

61 

6  i 

;o 

65 

65 

65 

60 

0  6 

65 

64.7 

TALBOTTON 

MAX 

90 

92 

93 

94 

90 

89 

86 

87 

00 

89 

87 

90 

90 

90 

79 

77 

75 

76 

75 

60 

89 

92 

93 

95 

95 

91 

93 

90 

69 

87.7 

MIN 

73 

69 

67 

68 

65 

64 

58 

51 

46 

47 

55 

57 

53 

60 

61 

64 

66 

65 

64 

59 

53 

56 

62.1 

TALLAPOOSA   2  NNW 

MAX 

80 

88 

90 

89 

88 

85 

86 

86 

85 

86 

86 

86 

85 

77 

71 

72 

70 

73 

70 

81 

8  7 

89 

92 

92 

91 

85 

88 

65 

63 

61 

83.6 

MIN 

70 

68 

61 

61 

62 

67 

68 

68 

50 

40 

58 

53 

65 

6 

0  8 

58 

60 

58 

48 

49 

57 

56.8 

THOMASV I LLE 

MAX 

90 

91 

90 

94 

91 

8  9 

90 

89 

90 

90 

89 

87 

90 

88 

80 

78 

80 

83 

77 

67 

91 

93 

95 

94 

94 

90 

91 

93 

91 

88.8 

MIN 

70 

70 

70 

7 1 

72 

67 

72 

67 

55 

57 

57 

61 

64 

62 

62 

64 

65 

66 

71 

65 

64 

64 

64 

66.4 

TMOMASVILLE   MB  CITY 

MAX 

93 

9". 

93 

94 

92 

vi 

90 

90 

90 

92 

90 

89 

92 

91 

78 

77 

77 

62 

78 

87 

91 

93 

93 

94 

94 

91 

9  0 

91 

66 

89.0 

MIN 

71 

73 

72 

73 

70 

6  8 

7 1 

56 

58 

59 

61 

65 

6  7 

68 

68 

0  9 

72 

72 

68 

68 

65 

66 

66.2 

TIFTON  EXP  STATION 

MAX 

89 

92 

<< 

91 

94 

92 

87 

89 

88 

86 

89 

89 

89 

91 

87 

81 

75 

76 

61 

81 

8  3 

88 

91 

92 

92 

96 

95 

91 

91 

88.2 

MIN 

72 

71 

70 

69 

73 

71 

7  3 

53 

56 

62 

63 

59 

63 

64 

66 

67 

70 

68 

65 

62 

65 

67.0 

TOCCOA 

MAX 

88 

89 

90 

92 

89 

86 

86 

86 

86 

65 

85 

88 

87 

81 

79 

72 

71 

72 

68 

83 

85 

90 

92 

92 

92 

90 

87 

82 

79 

84.4 

MIN 

68 

69 

66 

65 

64 

55 

43 

49 

51 

58 

63 

55 

60 

64 

65 

64 

64 

54 

56 

55 

56 

61.6 

VALOOSTA  WB  AIRPORT 

MAX 

92 

91 

92 

92 

92 

93 

90 

90 

89 

89 

90 

89 

89 

90 

88 

80 

75 

76 

81 

80 

84 

89 

92 

92 

91 

94 

93 

92 

90 

86 

88.4 

MIN 

71 

72 

71 

69 

69 

6  9 

70 

7 

70 

70 

72 

59 

59 

00 

60 

62 

62 

6  3 

63 

65 

65 

7  1 

67 

66 

65 

65 

67.1 

VALOOSTA  4  NW 

MAX 

91 

92 

9  2 

93 

93 

91 

91 

69 

88 

91 

89 

88 

90 

89 

e.: 

76 

78 

82 

80 

85 

69 

92 

92 

92 

95 

93 

92 

90 

87 

86.5 

MIN 

69 

70 

b  ' 

71 

72 

70 

69 

69 

70 

58 

56 

59 

62 

64 

61 

61 

63 

59 

65 

71 

65 

61 

61 

64 

65.9 

WARRENTON 

MAX 

89 

89 

11 

91 

91 

88 

88 

68 

88 

89 

90 

91 

90 

81 

ou 

77 

76 

70 

71 

81 

84 

90 

91 

91 

95 

92 

91 

68 

85 

66.  3 

MIN 

7 1 

b  J 

69 

65 

68 

70 

7  0 

66 

67 

59 

55 

49 

56 

58 

65 

60 

61 

65 

6  7 

67 

69 

65 

59 

56 

60 

64.4 

WASHINGTON 

MAX 

88 

87 

89 

90 

91 

66 

86 

86 

86 

64 

84 

65 

63 

85 

82 

78 

72 

7* 

64 

67 

82 

84 

oO 

9  1 

94 

93 

92 

90 

85 

85 

84.6 

MIN 

70 

67 

66 

65 

68 

69 

66 

64 

68 

59 

52 

48 

45 

5  1 

58 

08 

58 

59 

65 

65 

68 

64 

55 

52 

52 

61.6 

WAYCROSS 

MAX 

93 

93 

93 

94 

93 

09 

92 

69 

69 

90 

90 

90 

92 

89 

86 

76 

80 

80 

78 

68 

9  0 

92 

90 

93 

95 

95 

94 

91 

67 

84 

89.2 

MIN 

63 

70 

67 

67 

70 

65 

69 

62 

O7 

70 

71 

65 

63 

69 

6  9 

60 

52 

57 

58 

61 

60 

59 

63 

67 

61 

68 

65 

55 

59 

67 

64.0 

WAYNESBORO  2  NE 

67 

90 

>. 

90 

93 

9 

89 

89 

00 

86 

92 

66 

91 

90 

91 

76 

77 

75 

76 

84 

8  7 

92 

95 

97 

94 

96 

0  7 

90 

n 

86 

86.4 

MIN 

69 

69 

b  , 

70 

67 

00 

66 

69 

67 

67 

67 

00 

65 

66 

07 

54 

49 

49 

48 

60 

5  9 

59 

60 

62 

64 

64 

62 

57 

59 

56 

62.2 

WEST  POINT 

MAX 

67 

88 

91 

92 

92 

87 

87 

87 

85 

87 

65 

87 

87 

85 

77 

74 

72 

75 

75 

83 

88 

91 

91 

92 

94 

90 

90 

86 

85 

81 

85.8 

MIN 

71 

71 

67 

69 

68 

66 

71 

69 

00 

68 

70 

68 

67 

70 

60 

50 

47 

48 

60 

57 

53 

60 

67 

63 

64 

64 

64 

58 

57 

60 

63.2 

W1N0ER  1  SSE 

MAX 

90 

89 

V4 

92 

90 

62 

86 

86 

85 

84 

87 

86 

86 

80 

'4 

71 

70 

68 

71 

83 

84 

90 

91 

93 

93 

89 

88 

87 

81 

80 

84.3 

MIN 

66 

61 

65 

63 

69 

66 

69 

66 

68 

64 

67 

66 

63 

63 

54 

45 

48 

47 

49 

63 

56 

58 

64 

66 

66 

61 

55 

54 

55 

55 

60.3 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


auraon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
or 

ALLATOONA  DAM  2 

EVAP 

• 

.42 

.25 

.19 

.22 

.20 

.19 

.23 

.22 

.20 

.14 

.09 

.25 

.20 

.04 

.07 

.19 

.22 

.18 

.00 

.16 

.18 

.12 

.18 

.17 

.31 

.14 

.26 

.15 

.19 

5.36 

WIND 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

EVAP 

.13 

.20 

.14 

.24 

.19 

.26 

.18 

.23 

.18 

.15 

.16 

.20 

.17 

.14 

.15 

.18 

.17 

.10 

.04 

.10 

.17 

.16 

.22 

.14 

.16 

.23 

.24 

.20 

.26 

.16 

5.25 

WIND 

26 

20 

10 

14 

2 

39 

33 

34 

36 

21 

22 

16 

26 

23 

83 

39 

41 

37 

21 

21 

29 

21 

9 

19 

12 

41 

?H 

23 

31 

36 

813 

EXPERIMENT 

EVAP 

.20 

.10 

.27 

.12 

.26 

.18 

.19 

.20 

.19 

.17 

.17 

.18 

.20 

.19 

.12 

.24 

.17 

.19 

.14 

.04 

.15 

.26 

.10 

.23 

.23 

.21 

.24 

.19 

.13 

.32 

5.58 

WIND 

52 

30 

30 

0 

25 

20 

35 

33 

32 

20 

30 

25 

20 

30 

75 

45 

15 

40 

25 

5 

15 

25 

5 

15 

20 

28 

2  2 

30 

15 

45 

807 

ROME  KB  AIRPORT 

EVAP 

.05 

.09 

.18 

.17 

.21 

.21 

.13 

.20 

.14 

.25 

.17 

.19 

.14 

.18 

.13 

.21 

.18 

.13 

.20 

.05 

.14 

.16 

.16 

.17 

.18 

.21 

.20 

.19 

.20 

B4.99 

WIND 

45 

16 

22 

15 

11 

12 

17 

31 

29 

30 

26 

17 

22 

48 

34 

63 

18 

23 

30 

2 

10 

6 

9 

1 

2 

9 

4 

3 

6 

20 

581 

TIFTON  EXP  STATION 

EVAP 

.08 

.22 

.23 

.23 

.24 

.29 

.24 

.23 

.14 

.15 

.22 

.16 

.14 

.16 

.17 

.19 

.16 

.24 

.20 

.12 

.10 

.20 

.22 

.23 

.20 

.19 

.27 

.18 

.22 

.18 

5.80 

WIND 

37 

27 

25 

21 

15 

35 

36 

43 

60 

48 

35 

28 

20 

14 

39 

45 

44 

59 

61 

27 

14 

16 

16 

22 

13 

18 

23 

19 

24 

47 

931 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


GEORGIA 
SEPTEMBER  1961 


Station 
And 
Depth 

Day  of  month 

rage 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave: 

ATHENS  HORT  FARM  STA  3 

2  INCHES 

MAX 
MIN 

87 
80 

88 
79 

88 
81 

91 
81 

90 
83 

92 
80 

86 
79 

86 
78 

85 
77 

85 
77 

87 
78 

86 
79 

86 
80 

86 
78 

79 
74 

79 
67 

76 
66 

75 
65 

71 
68 

79 
70 

79 
73 

83 
75 

84 
78 

87 
81 

87 
82 

86 
82 

86 
81 

85 
79 

84 
78 

83 
74 

76.8 

4  INCHES 

MAX 

85 
80 

86 
78 

87 
82 

89 
79 

88 
80 

84 

79 

85 
79 

85 
79 

84 
78 

83 
78 

85 
79 

85 
82 

85 
83 

84 
78 

78 
76 

77 
75 

75 
71 

73 
67 

70 
68 

77 
70 

78 
77 

81 

77 

82 
79 

84 
81 

84 
81 

84 

82 

84 

77 

84 

77 

83 

75 

82 
75 

82.4 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

85 
82 

86 
83 

88 
82 

87 
83 

88 
85 

87 
83 

84 
82 

85 
81 

85 
82 

83 
81 

85 
81 

86 
82 

85 
82 

85 
82 

83 
78 

79 
74 

76 
75 

76 
73 

74 
71 

78 
71 

79 
76 

79 
76 

83 
77 

84 
81 

84 
81 

84 
82 

84 
81 

83 
80 

83 
80 

83 
80 

83.0 
79.6 

T I ETON  EXP  STATION 

3  INCHES 

MAX 
MIN 

82 

69 

86 
78 

87 
77 

84 

76 

84 

76 

83 
76 

83 
77 

84 
77 

83 
77 

83 
76 

82 
76 

80 
74 

79 
70 

75 
68 

74 
68 

75 
68 

75 
70 

79 
71 

79 
74 

80 
74 

80 
73 

81 
74 

79 
73 

78 
72 

77 
72 

80.5 
73.4 

6  INCHES 

MAX 
MIN 

80 
79 

81 
78 

82 
80 

82 
80 

82 
79 

83 
81 

82 
81 

82 
80 

Bl 
80 

81 
80 

82 
80 

81 
80 

81 
79 

80 
79 

79 
76 

79 
75 

76 
74 

76 
75 

76 
75 

76 
75 

77 
75 

78 
77 

78 
77 

79 
78 

79 
78 

79 
78 

78 
77 

77 
76 

79.5 
77.9 

Athens  Hort  Farm  Sta  3  -  Slope  of  Ground:     Less  than  5  percent  to  the  south  southeast.     Soil  Type:     Cecil  sandy  loam.     Ground  Cover:  Ground 
almost  bare,  some  thin  native  grass.     Instrumentation:     Palmer  dial-type  liquid  in  steel  thermometers. 


Tifton  Exp  Station  -  Slope  of  Ground:     Less  than  5  percent  to  the  northwest.     Soil  Type:     Tifton  loamy  sand.     Ground  Cover:     Perennial  grass 
sod.     Instrumentation:     3  Inch  Depth  -  Friez  Standard  Distance  and  Soil  Thermograph,  Model  1100,  6  Inch  Depth  -  Friez 
Air  and  Distance  Thermograph,  Model  1120. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


GEORGIA 
SEPTEMBER  1961 


GEORGIA 


STATION  tjGEND 

2" 

O    •     <J    Precipitation  only 

Precipitation,  storage 
■O  ♦   -O   Precipitotton  and  Temperature  2" 
-<J>-  +  -<^-   Prtcipitotlon,  Temperature  and  Evaporation 
®  Soil  Tenpcrttu 

gage       O    Men  -  recording , 
•  Recording,       <%    doth  types 
Double  circle  combinations  indicate  the  availability  of 
more  detailed  meteorok>g*co l  data 


I'SCOIU-lH  Aihrvlli.- 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.     Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
ava liable  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data" .     Caution  advised  in  us ing  these  maps  for  interpolation ,  particularly 
in  mountainous  areas. 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


GEORGIA 
SEPTEMBER  1961 


Hales 


nooga  VB  AP,  Te 


0  ifii                f          »  Copperhll 
iar  Das,  Tcnn.'g'  I         O   -(J.  i 

|     Kensington'     P    Tunnel  llll         7rat  Top  ^Hemptlwn  G 

^  /  o  l^*^"f©- 

Rising  >awn    -<»- Lafayette    «r-  \   

Vm^VcSlII  SE   4-'-^— "A!        "0<>n,0C>,U  Crf,°k»^cb..'  Helen'. 

1  WEST  Calhoun  Exp  station  I^K." \  «  "6-  V"...: 
1       "  ,'  j      t<>      J"P"  *   "XrO-      i"™^  Danlonaga  '  


GEORGIA 


Curr 
Rone  VB  AP 


I        R°"»  -O-  _  |>aleaka    Bl  11  ™"«  > 

1  J      O  Kingston!  -  I  |  /  1 

I  -Carlersvllle  3  S»     .     I  u  Canton ,        OCmunlng  1  1 

•  »Rome  8  s»  fjrj^-Allntnnnn  Dam'  2\  1 

•veSpg.  A  SS«  -'la       Carter.Jlll.         ^  fields  CroS  "Roads 


•  Taylorsvin 
-Q-  Cedar 


°  J 

lgh  Tower,  All 


1       •  Lime  Branch  *  PC  "o^crosB  4 

1  ,  •   I  5  SE         f  \ 

•        7  b    -ch       J  : 

\Embry  I        Atlanta  Bol 

\-rv        I  Nr— J  v/°  ! 

"  o    x  ; 

Douglasvllle  V Atlanta  to 

■c-  (s  IE 


-o-l 

Rock  kills,  Ala 


LiSC0n0J-*B-Ashevllle,  N .  C. 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.  Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".     Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly 

in  mountainous  areas. 
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STATION  INDEX 


STATION 

d 
z 

H 

g 

COUNTY 

DRAINAGE  t  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

g 

p 
< 

U 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

% 

s 

E 

SPECIAL 

AUEV  IllE 

* 

32  00 

83 

2*C 

a  * 

c 

WILLIAM  M.  CAMPBELL 

ll 

34  21 

84 

31 

8A 

c 

FRANKLIN  M.  HAMMONDS 

COOKE 

COOKE  CO*  FORESTRY  UNIT 

AILEY 

low 

MONTGOMERY 

*P 

BREwTOM-PARKER  COLLEGE 

*               EIP  STATION 

0131 

BERRIEN 

31  21 

290 

TA 

7A 

ROY  E.  HOLLAND 

0140 

DOUGHERTY 

* 

31  35 

84 

10 

7P 

H 

ALLATOONA   0AM  2 

oiai 

BAR TOM 

) 

34  10 

8* 

44 

M 

a* 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

0211 

BACON 

FED*  AVIATION  AGENCY 

021* 

FULTON 

7* 

7* 

EL!  E*  GRIMES 

AMER1CUS  *  ENE 

0293 

SUMTER 

47* 

6P 

TA 

BLANCHE   S.  RHYNE 

02  SB 

SUMTER 

6 

32  0* 

8* 

16 

c 

029* 

UNION 

34  39 

84 

APPL 1  HQ    1  NW 

0311  COLUMBIA 

a* 

ROY  0.  TANKERSLEy 

3*04 

Turner 

9P 

RADIO  STATION  WNES 

ATHC"»S 

490 

CLARKE 

TOO 

*P 

PROF.  E.   S.  SELL 

10 

33  33 

83 

21 

*P 

BP 

*P 

COLLEGE  EKP.   STAT  ION 

10 

33  97 

83 

1* 

HID 

MIO 

C  HJ 

U.S  .  WEATHER  BUREAU 

UNIVERSITY  OF  GEORGIA 

)**! 

BRANTLEY 

ATLANTA  BOLTON 

04** 

FULTON 

765 

TA 

HENRY  T.  BARNETT 

NT 

33  39 

84 

29 

mo 

MIO 

(  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

0*93 

RICHMOND 

ll 

33  22 

81 

•-a 

HIE 

H .  C 

C  HJ 

u.s.  weather  Bureau 

03S1 

DECATUR 

060  j 

CHEROKEE 

MRS.  ESTELLE  GROGAN 

•CAvEROALE 

07** 

WMI TFIELO 

72* 

8A 

MRS.  H.  E.  WARMACK 

OTBT 

Evans 

11 

32  09 

81 

SB 

C 

HENRY  C.  HEARN 

09** 

HC  INTOSH 

31  29 

81 

13 

U.S.  FISH  ♦  WLOLF.  SVC. 

0*6* 

UNION 

GEORGIA  MTN.  EXP.  STA. 

0*7* 

EARLY 

DR.   J.  G.  STANQIFER 

BLUE  RIDGE 

102* 

FANNIN 

17*0 

TP 

P.  B.  CARRUTH 

Blue  ridge  resvr  dan 

1029 

FANNIN 

34  33 

84 

17 

9» 

1132 

ELBERT 

34  12 

83 

02 

MRS.   GWENDOLYN  BROWN 

1170 

TOWNS 

BO  00*'.  ET    I  ■ 

12** 

BULLOCH 

BR  UN  S  W  1 C  K 

13*0 

GLYNN 

1* 

9* 

9P 

BENJAMIN  E.  JAMES 

BRUNSWICK  FAA  AP 

1345 

GLYNN 

31  09 

81 

23 

NIC 

MIO 

C  H 

feo.  aviation  agency 

1372 

MARION 

32  It 

84 

31 

9* 

5P 

C  H 

GEORGIA  FORESTRY  COMM. 

1*13 

RABUN 

1*23 

TAYLOR 

BUTLER  creek 

1*33 

RICHMOND 

118 

9A 

EDWIN  S.  EPSTEIN.  JR. 

1**3 

GRADY 

30  34 

84 

19 

BP 

*P 

M 

J.  0.  BELCHER 

1*7* 

GORDON 

12 

34  29 

84 

98 

*P 

H 

NW  GA.   EXP,  STATION 

1300 

MITCHELL 

Charles  l.  kelly 

194* 

LIBERTY 

7P 

POST  ENGINEERS 

CANTON 

1913 

CHEROKEE 

890 

7A 

C.  B.  TEASLEY 

C  R  TO 

160| 

Elbert 

14 

34  04 

62 

IA 

8* 

H 

1*19 

FRANKLIN 

1* 

34  22 

83 

1* 

C 

JOHN  W.  CARROLL 

1**0 

CARROLL 

n 

6P 

CITY  OF  CARROLL TON 

163  ' 

BA 

RALPH  M.  MESSER 

CARTERSVILLE 

1*«9 

BARTOW 

7*2 

9P 

9P 

RADIO  STATION  wKRw 

if5 

BARTOW 

34  09 

84 

90 

TA 

POLK 

34  03 

89 

c 

1732'  POLK 

RALPH   H •  AYERS 

IBS* 

MURRAY 

MRS.  LOIS  J.  COLE 

CMlCKANAUGA  PARK 

1  H  1 

WALKER 

7*0 

T* 

TVA-96* 

1*27 

34  48 

83 

SA 

1952 

RABUN 

i« 

34  sj 

83 

29 

9P 

H 

WlLBURN  0.  MANE* 

1*98 

•C 

JIMMY  C.  OU1LL1AN 

MARY  L.  SuTTON 

COLOU 1 T  T 

2133 

MILLER 

31  10 

155 

91 

9P 

CITY  OF  COLQUITT 

21*1 

MUSCOGEE 

32  28 

84 

99 

TA 

ARTHUR  L.   SMJ  TH 

COLUMBUS  wfl  AIRPORT 

216* 

MUSCOGEE 

32  31 

84 

St. 

MIO 

HID 

C  KJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

21B0 

JACKSON 

RA010  STATION  WJJC 

PIKE 

COOL  1  DOE 

223B 

Thomas 

92 

290 

C.  W.   ELL INGTONt  JR. 

22*6 

LUMPKIN 

12 

34  38 

84 

03 

c 

M.  LUTHER  GAOOIS 

22** 

CRISP 

11  98 

83 

47 

SP 

SP 

H 

CITv  OF  CORDElE 

2263 

HABERSHAM 

*  ■" 

MRS.  BOBBIE  C.  FOSTER 

2318 

NEW  TON 

6P 

BA 

CUNNING  1  N 

.■■  - 

FORSYTH 

1300 

BA 

MILES  H.  WOLFE 

2*29 

FLOYD 

ia 

34  27 

89 

8A 

JOSEPH  B.  DAVIS 

2*90 

RANDOLPH 

84 

9P 

9P 

H 

FIRE  DEPARTMENT 

2*73 

LUMPKIN 

|i 

JOE  w.  WOODWARD 

2*83 

PAULDING 

7A 

7A 

C  H 

LUTHER  M.  BtRD.  JR. 

DAL TON 

2493 

WMlTFULO 

1  ^ 

720 

9A 

9A 

JOHN  S.  ANDREWS 

I  i  1  2 

TwlGGS 

; : 

32  3* 

83 

19 

9P 

29  rc 

TERRELL 

84 

TA 

DAWSONV  I  LLC 

237* 

OAWSON 

34  2! 

1370 

TA 

C 

MRS.    ThELMA  F.  COX 

2*77 

Fannin 

84 

8A 

DOCTORTOwN  1  wSW 

271* 

WAYNE 

31  39 

81 

60 

6A 

R.  Cm  THOMPSON 

272* 

worth 

31  *2 

B3 

33 

c 

MRS.    SARA  L.  HILL 

273* 

SEMINOLE 

31  02 

84 

9S 

BP 

CARL  J.  PATTERSON 

27*3 

COFFEE 

31  31 

82 

7A 

TA 

WARREN  GRANTHAM 

27*1 

DOUGLAS 

LEONA  8.  THOMPSON 

DOVER 

IT** 

SCREVEN 

32  35 

81 

43 

103 

6A 

WARREN    W.  WYANT 

1191 

LAURENS 

10 

32  30 

82 

94 

•A 

6* 

W1LIFOR0  P.  NALLEY 

2*44 

LAURENS 

L< 

32  32 

82 

94 

■c 

ClTr  of  Dublin 

2*M 

DODGE 

32  12 

8* 

GA*  FORESTRY  COMM. 

1028 

CALHOUN 

31  3* 

84 

c 

CLBERTON 

30*0 

Elbert 

34  0* 

6*0 

TA 

katherine  a.  Thornton 

3115 

GILMER 

3*  42 

64 

2* 

BA 

MRS .  LORA  DOVER 

31*7 

PAULDING 

n 

33  3] 

84 

SA 

HISS  JANET  ALLGOOD 

3271 

SPALDING 

33  1* 

64 

925 

10A 

10A 

1  0  A 

OH 

U.  OF  GA*  ExP.  STATION 

3293 

GORDON 

3*  2* 

84 

42 

715 

BA 

OYMPlE  0.  WARMACK 

FARGO 

3312 

CLINCH 

119 

c 

ST.  REGIS  PAPER  CO. 

FULTON 

34  07 

64 

1* 

1030 

c 

SAMUEL  R.  HARMON 

1 1  1 1  Gt  RA  LO 

33*1 

BEN  HILL 

371 

9P 

9P 

CITY  FIRE  DEPT. 

3*0* 

FANNIN 

34  91 

64 

1  ■ 

6A 

1409 

LIBERTY 

31  93 

61 

1* 

4P 

C  H 

SOIL  CONSERVATION  SVC* 

FOLKS'  ON  )  SSW 

34*0 

Charlton 

62 

02 

20 

10A 

c 

FRANK  H.  DAVIS 

CHARLTON 

62 

06 

3P 

OKEFENOKEE  REFuGE 

33  01 

89 

97 

*( 

6P 

CITY  OF  FORSYTH 

1918 

Clay 

31  3* 

89 

09 

9P 

TA 

MRS.    NAYME   R.  HAYES 

3344 

PEACH 

32  34 

83 

91 

490 

M|[ 

9A 

OLIVER  1.  SNAPP 

FRANKLIN 

39*7 

HEARD 

33  17 

89 

08 

6*3 

8* 

R.  L.  AUBREY 

GAINESVILLE 

9*21 

34  19 

89 

90 

129* 

BP 

SAM   S.  HARBEN 

GIBSON 

GLASSCOCK 

i] 

33  14 

82 

IB 

'A 

SANFORO  N.  BRAOOY 

GLENNviLLE 

373) 

TATTNALL 

31  3* 

81 

99 

179 

TP 

TP 

W.  C.  BARNARD 

i 00 AT  HOCK 

37B2 

HARRIS 

32  3* 

cs 

490 

»■ 

GA.    POWER  COMPANY 

OOOF'Ey  *  NC 

37*2 

MORGAN 

i< 

33  29 

83 

27 

370 

MRS  CURT  IS  TUMLlN 

GNCCNVILLC  2  V 

3*19 

MERIwETmER 

84 

4j 

820 

4P 

4P 

STATE  FORESTRY  SERVICE 

1  MIFF  IN 

3*3* 

SPALDING 

84 

960 

HORACE  0.  WESTBROOKS 

HAMILTON 

*02* 

HARRIS 

84 

91 

T*5 

OA 

CHARLIE  E.  HALL 

MAM | L  t  ON  *  V 

*033 

HARRIS 

84 

H 

660 

c 

BLUE  SPRINGS  FARM 

HARALSON 

*C  JO 

COWETA 

i 

64 

34 

8*0 

c 

MRS.  RUTH  T.  GABLE 

STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  f 

UVTTTUDE 

LONGITUDE 

Z 

P 
< 

□ 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

fa 

p 

ft 

i 
I 

5 

SPECIAL 

HAWX INSVlLLE 

249 

6P 

7» 

R.  A.  HC  LENOON 

k] . » 

31  9! 

62  3! 

233 

C 

WOODROW  W.  BROWN 

4290 

83  44 

1483 

76 

COMER  L  *  VANDIVER 

4243 

34  92 

84  07 

209( 

TVA-131 

HI AWASSEE 

*2T» 

TOWNS 

34  57 

83  4* 

7J 

HOMCRvlLLE    3  WSW 

♦42* 

31  02 

69 

4* 

UNION  BAG  CAMP  PAPER  CO 

4*21 

33  19 

83  31 

421 

c 

GA*  POWER  COMPANY 

JASPER   1  NNw 

44*1 

34  29 

84  27 

6* 

sa 

HOWARD  L.  01L6CCK 

*»*! 

34  28 

84  29 

c 

J.  W.  BALLEW 

JESUP 

.671 

WAYNE 

31  37 

81  51 

100 

c 

CITY  OF  JESuP 

UP 

**76 

31  29 

•1  33 

9* 

9* 

6RUNS*  PULP  ♦  PAPER  CO. 

»**l 

34  31 

84  IT 

c 

MISS  MANIC  L.  FAUSETT 

*700 

33  31 

84  21 

930 

•A 

CICERO  W.  SWlNT 

4T2* 

33  07 

83  46 

TA 

CLAUDE  SCOTT 

KENSINGTON 

48'  2 

WALKER 

34  47 

69  22 

851 

7A 

KINGSTON 

499* 

3*  1* 

84  96 

fl* 

SUSAN  MCO.  HARGIS 

4941 

3*  42 

83  1* 

810 

•P 

7A 

C  H 

CHARLES  W.  GWYN 

*«*! 

3*  41 

89  1* 

S3< 

c 

SONNY  MUGGINS 

4949 

33  02 

85  02 

BA 

C  H 

PAUL  6.  SMITH 

LEXINGTON 

9169 

OGLE'HORPE 

33  92 

63  07 

720 

16 

c 

S 10NE Y  E .  STEVENS 

LIME  BRANCH 

SI  v. 

POLK 

33  9* 

•  9  16 

CORPS  OF  ENGINEERS 

9204 

LINCOLN 

33  61 

62  26 

6A 

JAMES  w.  BLACKWELL 

92*2 

TOWNS 

3*  9* 

63  39 

BA 

TvA-153 

LOU I SVlLLE 

991* 

JEFFERSON 

33  00 

62  24 

6P 

C  H 

NESB1T  BAKER 

LUMBER  CITT 

3384 

TELFAIR 

31  99 

62  41 

190 

76 

TAJ 

W*  ALEX  JERN1GAN 

LUMPKIN 

5394 

STEWART 

32  03 

64  48 

9P 

9P 

C  H 

JOHN  C.  HOUSE 

9**3 

BIBB 

32  42 

S3  19 

39* 

HID 

HID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

939C 

MACON 

32  27 

83  36 

3P 

CITY  OF  MARSHALLVlLLE 

MAYSVI LLE 

S6  )H 

JACKSON 

34  ]9 

63  34 

EARL  L.  SAILERS 

MC  INTYRE 

9696 

WILKINSON         |  10 

32  91 

63  13 

2*2 

0  A 

DELHER  j.  DANIELS 

ITER 

sal  1 

CANDLER 

32  24 

82  04 

9P 

5P 

CITy  OF  metter 

sssa 

Burke 

32  90 

82  14 

•6 

MRS.  E*  a*  KING 

38*3 

BURKE 

32  93 

82  12 

6P 

SE   GA.    BRANCH  EXP.  STA. 

MI  LLEDGE V  I LLE 

9874 

BALDWIN 

33  09 

83  13 

H.    LOUIS  HOANE 

38*2 

JENKINS 

32  48 

61  56 

191 

9P 

WALLACE  V.  EOENF 1EL0 

Ml     HA  EN  6  £ 

389* 

SCREVEN 

32  36 

81  30 

7A 

OLLIE  D.  CALVERT 

9971 

WALTON 

33  41 

S3  43 

MONTEZUMA   1  N£ 

9979 

MACON 

32  19 

84  01 

ba 

9)968 

JASPER 

13  It 

S3  41 

*33 

POSTMASTER 

MORGAN 

6036 

CALHOUN 

64  3* 

263 

SP 

CALHOUN  PUB.    WKS.  CAMP 

MORGAN 

60*3 

CALHOUN 

31  3* 

64  '8 

n 

CLARENCE  W.  CHENEY 

(087 

COLQUITT  16 

31  10 

63  45 

*p 

6f 

H 

612* 

WHEELER 

32  12 

82  36 

L.  G.  REYNOLDS 

62  1  9 

BRANTLEY 

31  11 

81  96 

*p 

RICHARD  H.  SCHM1TT 

NASHVILLE   5  SSE 

6237 

31  08 

63  13 

23( 

SP 

GA.  FORESTRY  COMM. 

6266 

UNION 

S3  95 

|A 

6323 

SCREVEN 

32  36 

81  31 

6P 

H 

C.  A.  SOWELL 

6339 

COwETA 

33  22 

84  49 

*P 

JAMES  0.  HARDIN*  JR. 

637! 

CATOOSA 

85  08 

C 

NOON TOOT LA  CREEK 

FANNIN 

34  42 

64  13 

209C 

TVA-112 

NORCROSS  4  N 

6407;  GWINNET 

34  00 

8A 

MRS.   M.    M.    DEMPSE  Y 

PIERCE 

31  23 

82  06 

f 

GA*  FORESTRY  COMM. 

6*79 

ATKINSON 

82  51 

c 

COUNTY  AGENT 

7^87 

SUMTER 

!!  J! 

84  22 

IP 

BRANCH  EXP.  SIATlON 

PRESTON 

T201 

WEBSTER 

32  04 

84  32 

40C 

BILLY  A.  DICK 

OU  THAN 

r276 

83  34 

RA 

14 

HESTER  M.  LEWIS 

T*30 

GORDON 

12     34  34 

84  57 

TA 

WILL  1AM   W.  POLLOCK 

T*89 

7*99 

CATOOSA 

14  35 

85  07 

34  45 

89  32 

71 

ROME 

7600 

Floyd 

34  13 

89  10 

MC 

6P 

Hi 

WILLIAM  M.    TOWERS.  Ill 

ROME 

FLOYD 

34  10 

89  1* 

C 

B 

FLOTD 

34  21 

85  10 

*37 

MIO 

HID 

MIL, 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

SANDERSV I LLE 

WASHINGTON 

32  58 

82  49 

435 

RA010  STATION  WSNT 

7*08 

MC  INTOSH 

31  24 

61  17 

9P 

91 

U.   GA.    MARINE   BIO.    LAB • 

SAVANNAH  USOA   PLANT  GON 

76*2 

CHATHAM 

32  00 

22 

|  -V 

U 

PLANT   INTRODUCTION  STA. 

m, 

CHATHAM 

32  08 

61  12 

MIO 

C  KJ 

U.S.  weather  bureau 

7860,  CHATHAM 

32  00 

60  51 

SP 

9P 

CITY  OF   SAVANNAH  BEACH 

806* 

GREENE 

33  32 

63  06 

6F 

TA 

MRS.  MABEL  C.  CRuHPTON 

SPAN  I  A    2  NNW 

■223 

HANCOCK 

33  16 

82  59 

TA 

C 

MRS.  LOIS  B*  WARREN 

STANLEY  GAP 

8269 

GILMER 

64  16 

230C 

e* 

rvA-111 

SJS  1 

EMANUEL 

32  26 

62  11 

MRS . MAR  JOB  It  HUDSON 

8*1* 

UNION 

84  01 

SUHMf  Bv I LLE 

CHATTOOGA 

34  29 

B5  22 

a* 

jamcs  R*  burgess 

8*76 

APPLING 

82  14 

SP 

'■ 

UNION  BAG  CAMP  PAPER 

SWAINSBORC 

6496 

Emanuel 

32  35 

82  22 

325 

TP 

TP 

RADIO  STATION  WJAT 

6504 

FANNIN 

1600 

6A 

c 

8317 

SCREVEN 

81  31 

234 

c 

SCREVEN  FORESTRY  UNIT 

talbot  ton 

8999 

TALBOT 

32  40 

84  32 

700 

6P 

II 

L*  R*  MINER*  SR. 

Tallapoosa  2  nnw 

83*7 

HARALSON 

33  46 

65  16 

MRS •    MAUO   M.    HA GOOD 

ta ylorsvillE 

8600 

BARTOW 

84  39 

710 

TA 

THOMAS   F.  COUSINS 

•697 

UPSON  6 

32  56 

c 

thomaston  2  s 

86*  . 

UPSON 

32  52 

84  19 

665 

9P 

9P 

RADIO  STATION  wSFT 

THOMASvlLLE 

86*6 

30  31 

63  39 

240 

6P 

BA 

MRS. SARAH  P.  PORTER 

ThOMASVILLE  wb  city 

8671 

THOMAS 

30  50 

63  59 

283 

MIO 

7* 

u.s.  weather  bureau 

TIFTON  EXP  STATION 

•703 

TIFT 

31  2B 

83  31 

337 

6A 

B* 

BA 

GM 

GA.CSTl .PLA 1 N  EKP.  STA. 

•732 

TOWNS 

34  37 

S3  36 

IA 

17*0 

STEPHENS 

34  33 

S3  19 

1049 

BP 

TA 

VIRGLE  E.  CRAIG 

TRAY  MOUNTAIN 

||  | 

TOWNS 

34  46 

83  42 

C 

tunnel  hill 

•83* 

WHITFIELD 

34  52 

85  02 

TA 

TVA-392 

VALOOSTA  WB  AIRPORT 

69** 

LOWNOES 

30  47 

83  17 

200 

76 

7* 

C  H 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

**7* 

LOWNDES 

30  32 

83  20 

6P 

6P 

C  H 

GEORGE  B.  COOK 

WALESKA 

CHEROKEE 

34  19 

84  33 

1100 

TA 

MRS.  MARY  P.  ClINE 

WARRENTON 

*141 

WARREN 

33  24 

82  40 

9P 

8A 

L.  MONROE  CASON 

WASHINGTON 

9197 

WILKES 

82  44 

9P 

RAO 10  STATION  WKLE 

WATK INSVlLLE  ARS 

*169 

OCONEE 

33  32 

83  2* 

790 

C 

AGR.  RESEARCH  SVC. 

WA  r CROSS 

91*6 

WARE 

31  13 

•2  22 

BA 

6A 

IRA  F.  WALTON 

WAYNESBORO  2  N£ 

91  »* 

BuRKC 

33  07 

270 

6P 

RADIO  STATION  WSRO 

WEST  POINT 

*2*1 

TROUP 

32  52 

•3  11 

573 

6P 

6A 

J.  SMITH  LANIER 

WINDER  1  SSE 

»**6 

BARROw 

33  58 

•3  *3 

960 

9* 

TA 

C  H 

CECIL  H.  GRIOER 

WOODBURY 

9906 

MERIWETHER 

32  39 

•4  33 

800 

6A 

ALV1N  A.  SIMS 

WOODSTOCK 

9924 

CHEROKEE 

34  06 

■4  31 

992 

e* 

W.  G*  BOOTH 

YOUNG  HARRIS 

9109 

TOWNS 

•  3  31 

1*20 

B» 

TVA-14* 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Georgia  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Agricultural  Engineering  Build  , 
University  of  Georgia,   Athens,  Georgia,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  aarried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this 
issue. 

Divisions,   as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours 
ending  at  time  of  observation. 

Long-term  means  for  full  time  stations   (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.   S.   Weather  Bureau")   are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based 
on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Extremes  Table";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground;  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  those 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,   and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J     "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  ."Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Daily  Soil  Temperature"  Table; 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;   and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 


++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed .     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments . 

*  Amount  included  in  following  measurement ,   t ime  distribution  unknown . 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 


//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall . 

M    One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 


T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V     Includes  total  for  previous  month. 


X    Observation  time  is  1:00  a.m.,   E.S.T.   of  the  following  day. 
VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 


General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA ,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25, 
D.  C. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,   D.   C.   for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local 
Climatological  Data  for  the  respective  stations,   obtained  as  indicated  above,   price  15  cents. 

Subscr igtion  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary).     Checks,  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25,  D.  C. 
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GEORGIA  -  OCTOBER  1961 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:     94°  on  the  31st  at  Fort  Gaines 

Lowest  Temperature:     14°  on  the  27th  at  Blairsville  Exp  Station 

Greatest  Total  Precipitation:     3.04  inches  at  Flat  Top 
Least  Total  Precipitation:     0.00  at  50  stations 

Greatest  One-Day  Precipitation:     2.25  inches  on  the  3rd  at  Rome 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


October  1961  was  one  of  the  driest 
months  ever  experienced  in  Georgia. 
This  was  especially  true  in  the 
central  and  southern  sections  of  the 
State}  where  large  areas  received  no 
measurable  rain  during  the  entire 
month.     Many  weather  observers  in 
these  areas  recorded  their  last 
September  rain  around  the  middle  of 
the  month,   and,  by  the  end  of  October, 
had  counted  more  than  45  consecutive 
days  without  rain.     Among  the  commu- 
nities falling  in  this  category  were 
Albany,  Americus,  Blakely,  Cuthbert, 
Cordele  and  Douglas.     Many  other 
places  had  gone  40  or  more  days  without 
measurable  rain  by  October  31. 

The  average  rainfall  over  the  southern 
two-thirds  of  the  State  was  less  than 
one-tenth  of  an  inch.     More  than  one- 
half  the  cooperative  weather  observers 
in  this  area  reported  no  measurable 
rain  for  the  month,   and  most  others 
recorded  only  very  small  totals.  The 
driest  area  included  a  broad  band 
extending  from  the  southwest  corner 
northeastward  across  the  State.  Not 
since  October  1943  has  such  a  large 
part  of  Georgia  been  so  nearly  void 
of  rain  for  an  entire  month. 


The  only  counties  in  the 
receive  any  appreciable 
the  month  were  in  the  no 
extreme  northern  section 
few  observers  reported  m 
of  more  than  two  inches, 
fell  early  in  the  month, 
end  of  October  these  are 
suffering  from  a  severe 
moisture . 


State  to 
rain  during 
rthwest  and 
s ,  where  a 
onthly  totals? 
Most  of  thi 

and  by  the 
as  were  also 
shortage  of 


The  dry  fall  weather  was   ideal  for 
harvesting  operations,   but  damaged 
some  late  maturing  crops  and  caused  ai 
serious  delay  in  the  preparation  of 
land  and  the  planting  of  small  grains 
and  winter  grazing  crops.     A  critical 
forest  fire  hazard  had  also  developed 
in  most  sections  of  the  State  by  the 
end  of  October. 

Temperatures  averaged  below  normal 
over  the  State,   following  a  trend  thai 
has  persisted  throughout  most  of  1961, 

Horace  S.  Carter 

Weather  Bureau  State  Climatologist 
Agricultural  Engineering  Building 
University  of  Georgia 
Athens,  Georgia 
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See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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T 

29 

.0 

0 

0 

0 

0 

BA 1 NBR I DGE 

84. 7W 

49.  6M 

67*2M 

-  1.6 

91 

31 

29 

41 

2 

0 

1 

0 

.14 

-  1.56. 

.14 

4 

.0 

0 

1 

0 

0 

BLAKELY 

81.3 

51.8 

66.6 

-  2.0 

88 

31  + 

40 

27 

52 

0 

0 

0 

T 

-  1.61 

T 

29+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

CAIRO   2  NNW 

82.3 

53.8 

68.1 

89 

31  + 

41 

27+ 

34 

0 

0 

0 

0 

T 

-  2.08 

T 

29+ 

.0 

0 

a 

0 

0 

C  AM I L  L  A 

51.3 

67.9 

92 

31 

16 

3  3 

1 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0  j 

r" ni      1 1  tt 
ULUU  1  1  1 

83.9 

50.8 

89 

31  + 

40 

27+ 

30 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0  ] 

CUTHBERT 

81.4 

52.6 

67.0 

87 

29  + 

42 

27+ 

45 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

o 

0 

FORT  GAINES 

81.3 

49.3 

65.3 

-  2.6 

94 

31 

32 

27 

65 

1 

0 

1 

0 

.00 

-  1.55 

.00 

.0 

0 

a 

0 

0 

LUMPKIN 

81.6 

51.8 

66.  7 

89 

31  + 

39 

15 

47 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MORGAN 

80.2 

48.4 

64.3 

86 

31 

36 

16 

7  3 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PLAINS   SW   GA   EXP   ST A 

80  .  5 

49.9 

65.2 

87 

1  3 

40 

20+ 

61 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

THOMASVI lle 

83.2 

51.6 

67.4 

-  1.6 

9 1 

3 

3« 

zL 

41 

2 

0 

0 

0 

.05 

-  1.94 

•  05 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

1 MUMAiV  J  LLC    WD    LI  1  I 

80.4 

54.6 

67.5 

-  1.8 

8  7 

31  + 

40 

2  7 

41 

0 

0 

0 

0 

.06 

-  2.21 

.06 

30 

•  0 

0 

0 

0 

0 

V 1  V  I o 1  UN 

66.7 

-  1.9 

.02 

-  1.80 

.0 

SOUTH  CENTRAL 

ALAPAHA   EXP  STATION 

82.0 

47.1 

64 

-  3.4 

89 

80 

G 

.00 

-  1.99 

.00 

*  0 

0 

0 

0 

0 

80.5 

50.0 

90 

2 

17 

59 

1 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

o 

0 

0 

CORDELE  WATER  WORKS 

81  .7 

47.8 

64  8 

89 

13 

1  6 

60 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DOUGLAS  2  NNE 

79.4 

48.0 

63.7 

86 

14  + 

36 

22 

92 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

1 

.0 

0 

0 

0 

0 

FITZGERALD 

79.9 

52.1 

66.0 

-  2.3 

66 

31  + 

40 

27 

48 

0 

0 

0 

0 

.00 

-  2.16 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

HOMERVILLE   3  WSW 

8  0.7 

48.5 

64  6 

87 

3 

71 

0 

0 

0 

0 

•  02 

.02 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

LUMBER  CITY 

80.1 

44  .  3 

62.2 

88 

4 

32 

27 

119 

0 

0 

1 

0 

.09 

-  2.49 

.09 

1 

.0 

0 

0 

o 

0 

MOULTRIE   2  ESE 

82.0 

49.2 

65.6 

-  4.2 

89 

2 

37 

16 

47 

c 

G 

0 

c 

.01 

-  2.09 

•  01 

29 

.0 

0 

0 

0 

0 

NASHVILLE   5  SSE 

82.  6M 

50.4 

66.  5M 

90 

11 

39 

23+ 

52 

1 

0 

0 

0 

.00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

QUITMAN 

80.6 

48.2 

64.4 

-  5.5 

88 

1 

34 

27  + 

89 

0 

0 

0 

0 

.24 

-  1.64 

.21 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

TIFTON  EXP  STATION 

80  5 

66.8 

1. 

87 

14  + 

40 

16 

42 

0 

0 

0 

0 

T 

-  1.90 

T 

30 

•  0 

0 

Q 

0 

0 

VALDOSTA   WB  AIRPORT 

79.6 

51.6 

65.6 

8  5 

13  + 

39 

1  6 

64 

0 

0 

0 

0 

.05 

.05 

4 

.0 

0 

0 

0 

0 

VALDOSTA   t+  NW 

80.9 

49.7 

65.  3 

88 

31 

34 

1 6 

68 

0 

0 

0 

0 

.05 

.04 

3 

•  0 

0 

0 

0 

0 

65 
6  . 

-  3.5 

.04 

-  2.13 

•  0 

SOUTHEAST 

ALMA   FAA  AIRPORT 

80.2 

51.5 

88 

3 1 

iB 

1 6 

60 

c 

0 

0 

G 

.10 

.10 

14 

•  0 

0 

1 

0 

0 

BLACKBEARO  island 

78.4 

58.1 

HI 

86 

4 

21  + 

27 

0 

0 

0 

0 

.  56 

.48 

1 

•  0 

o 

1 

0 

0 

b  run  sw  i  c  k. 

80.4 

59.2 

69  8 

-  1.2 

87 

31  + 

4 

2 1 

10 

0 

0 

0 

0 

.37 

-  4.12 

.15 

15 

.0 

0 

2 

0 

0 

BRUNSWICK.   FAA  AIRPORT 

76.9 

57.2 

67.1 

88 

3 

44 

16+ 

45 

0 

0 

0 

0 

.42 

.41 

14 

.0 

0 

1 

0 

0 

CAMP  STEWART 

77.5 

53.4 

65.5 

87 

31 

41 

16 

0 

0 

0 

0 

•  03 

2 

.0 

0 

G 

0 

0 

FLEMING   EXP  STATION 

79.6 

49.8 

^  " 

86 

31  + 

28+ 

81 

0 

0 

0 

.14 

•  13 

2 

.0 

0 

1 

0 

0 

r  uln  o i un    y  ON 

80.6 

54.7 

67.7 

89 

3 

42 

21 

29 

0 

0 

0 

0 

.28 

.28 

13 

.0 

0 

1 

o 

o 

kji_cntrtv  i  LLC 

79.8 

53.0 

66.4 

-  1-8 

88 

31 

41 

21  + 

53 

Q 

Q 

T 

-  2.50 

T 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

JESUP  8  S 

80.0 

49.6 

64.8 

87 

31 

34 

16 

70 

0 

0 

0 

0 

.04 

•  02 

1  5+ 

.  0 

0 

0 

0 

0 

NAHUNTA 

79.4 

50.6 

65.0 

86 

31  + 

36 

16 

71 

0 

0 

0 

0 

.06 

•  05 

14 

.0 

0 

0 

c 

0 

SAPELO  ISLAND 

77. 7M 

59. 4M 

68. 6M 

87 

31  + 

45 

21 

23 

0 

0 

0 

0 

.02 

2 

0 

0 

0 

0 

SAVANNAH  USDA  PLANT  GDN 

77.9 

48.8 

63.4 

-  3.0 

86 

4 

34 

28 

100 

0 

0 

0 

0 

.07 

-  2.84 

•  07 

2 

•  0 

0 

0 

0 

0 

SAVANNAH   WS   AP  R 

77.7 

52.7 

65.2 

-  1.8 

86 

31  + 

40 

2 1 

66 

0 

0 

0 

0 

.09 

-  2.36 

.06 

2 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAVANNAH  BEACH 

76.8 

60.  0M 

68. 4M 

87 

31 

44 

21 

24 

0 

0 

0 

0 

.12 

.12 

2 

•  0 

0 

1 

0 

0 

SURRENCY  2  WNW 

80.8 

47.5 

64.2 

67 

31 

33 

27 

80 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

WAYCROSS 

80.5 

50.0 

65.3 

-  4.2 

89 

14 

38 

27+ 

71 

0 

0 

0 

0 

.00 

-  2.76 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

66.3 

-  2.5 

.14 

-  3.01 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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GEORGIA 
OCTOBER  1961 


Station 

Day  of  Month 

O 
H 

1  J 

2  | 

3 

4  j  S  1  6 

7  1  8  |  9 

io  |  n  j  12 

13  [  14  |  15 

16  j  17 

18 

19  |  20  j 

21 

22  |  23  |  24 

25  [  26  |  27 

28     29  | 

30 

31 

IBBEVILLE 
kOAIRSVlLLE 
U>CL  2  S 
V1LEY 

ILAPAHA   £XP  STATION 

.03 
1.96 
.06 

.00 
.00 

.09 

1.96 

T 

.06 

ILBANY 

ILLATOONA  DAH  2 
ILMA  FAA  AIRPORT 
ILPMARETTA    1  VNW 
INERICUS  A  ENE 

.00 
.90 
.10 
.27 
T 

.76 
.05 

.11 

.22 

.10 

.05 

T 

INT  IOCM 
IPPLING  1  NW 
isnbuRn  1  S 
kTHENS 

ITMENS  COL  OF  AGR I 

1.S2 
.10 
.00 
.18 
.13 

.69 

.90 
.10 

.18 

.02 

.12 

T 

.09 

T 

ITHENS  MB  AIRPORT 

ITKINSON  1  w 

ATLANTA  BOLTON 

kTLANTA  WB  AIRPORT  R 

IUGUSTA  MB  AIRPORT  R 

•  20 
.00 
.22 
.07 
.18 

.20 
.07 

.22 

IAIN6R10GE 
IALL  GROUND 
IEAVEROALE 
ILACKBEARD  1 SLAND 
ILAIRSV1LLE  EXP  STA 

.1* 
■  66 

2.63 
.36 

1.63 

.68 

.05 

.15 
1.82 
T 

.16 
.30 
.06 

.02 

.03 

.01 
.11 

.64 

lLAKELY 
ILUE  RIDGE 

ILUE  RIDGE  RESVR  DAM 
SOW MAN 

3RASST0WN  BALD 

T 

2.63 
1.58 
.20 
1.62 

.10 

T 

2.17 
.68 

.88 

.20 

.01 

■  10 
.10 
T 

.02 

T 

•  05 

.15 
.12 

T 

•  10 

IROOKLET  1  W 
IRUNSW1CK 

IRUNSWICK  FAA  AIRPORT 

3UENA  VISTA 

3UTLER 

T 

.37 
.62 
.00 
.00 

T 

•  13 

.05 
.01 

T 

.04  .15 
T  .41 

T 

BUTLER  CREEK 

CAIRO  2  NNH 

CALHOUN   EXP  STATION 

CAMILLA 

CAMP  STEWART 

.31 

T 

2.20 
.00 
.03 

.03 

2.20 

.28 

T 

T 

CANTON 

CARLTON  BRIDGE 
CARNESVILLE 
CARROLL  TON 
CARTERS 

.93 
.08 
.AO 
.69 
1.96 

.02 

.It 

.67 
1.73 

.33 
.08 
.38 
.02 

.02 

CARTERSVI LLE 
CAATERSVILLE  3  Sw 
CEOARTOWN 
CMATSWORTm 
CHJCKAMAUGA  PARK 

.97 
1.01 
1.71 
2. 26 
1.36 

.97 
1.01 
1.64 
1.8) 
1  .50 

.27 
.21 

T 

.04 

T 

.20 

CHOESTOE 

CLAYTON 

CLEVELAND 

COLOUITT 

COLUMBUS 

1.69 
1.59 
.86 

.00 
.00 

.49 

1.50 
.23 

1 .00 
.50 

•  12 
.09 

•  11 

.08 
T 

I 

COLUMBUS  WB  AIRPORT  R 

COMMERCE  1  NE 

CONCORD 

CORDELE  WATER  WORKS 
CORNELIA 

.02 
.20 
.09 
.00 
.69 

.02 

•  20 
.09 

•  15 

.50 

T 

COVINGTON 
CUMMING  1  N 
CURRYVILLE  2  W 
CUTMBERT 
DAHLONEGA 

.10 
.26 
2.00 
.00 
.76 

.12 
2.00 

■  12 

.10 
.14 
T 

T 

DALLAS  5  SE 
DAL  TON 
DANVILLE 
DAWSON 
DAwSONVILLE 

.48 

2.11 
.00 
.00 

.«e 

•  44 

1.91 

•  09 

•  04 
.02 

•  34 

.17 
•  05 

T 

.01 

DIAL  POST  OFFICE 
DOCTORTOWN  1  WSW 
DONALSONV 1 llE  3  w 
IOUGLAS  2  MNE 
DOUGLASV 1 LLE 

1.69 
.66 

.00 
T 

.27 

.66 

T 

T 

1.10 
•  20 

.39 
.07 

.13 

•  01 

.06 

T 

DOVER 

DUBLIN  3  S 
EASTMAN  1  W 
ELBERTON 
ELLIJAY 

.OC 
.16 
.08 
1.18 

.16 

.08 
•  91 

.47 

•  15 

EMBRY 
EXPERIMENT 
FAIRMOUNT 
FITZGERALD 
FLAT  TOP 

.86 

.07 
1.25 

.00 
3.06 

.79 
.07 
1.19 

2.20 

.11 
•  42 

.06 

FLEMING  EXP  STATION 
FOLK  ST  ON   3  SSW 
FOLKSTON  9  SW 
FORSYTH  1  S 
FORT    jA 1 NES 

.16 
.05 
.28 
T 

.00 

.11 

T 

.01 
.05 

.28 

FORT  VALLEY  3  E 
FRANK  L 1 X 
GAINESVILLE 
GIBSON 
6LENNV1LLE 

.03 
.12 
.40 
.11 
T 

.03 

.12 
.09 

.33 
.11 

T 

GOAT  ROCK 
GODFREY  6  NE 
GREENVILLE  2  w 
GRIFFIN 
HAWK  INSVILLE 

.00 
.00 
.12 
.05 
.00 

.12 
.03 

.02 

HELEN  1  SE 
HCNPTOWN  GAP 
HIAWASSEE 
HOMERVILLE   3  WSW 
JASPER   1  NMW 

1.10 
1.78 
1.92 
.02 
1.10 

1.05 
.90 
.67 
.02 

.38 
.64 

■  50 

.01 

.05 
.16 
.16 

•  02 

.07 
.05 

T 

.02 

JESUP  8  s 

JONESBORO 

JULIETTE 

KENSINGTON 

KINGSTON 

.06 

.32 
.00 
1.36 
1.50 

.02 

1.51 
1.50 

.32 

.02 

.05 

LA  FAYETTE 
LA  GRANGE 
LEX INGTON 
L 1 NCOLNTON 
LITTLE  HIGHTOWER 

2.06 
.13 
.00 
.00 

1.29 

1.38 

•  13 

.65 

.38 
.80 

.28 

Sm  i*l«t one*  aoMta  loUowiog  Suuon  IikUi 


-  143  - 
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Continued  OCTOBER  1911 


Station 

Total 

Day  of  Month 

1  | 

2  | 

3 

4      5   |  6 

7   |   8   |  9 

10  |  11  |  12 

13  |  14  J  15 

16  |  17  |  18 

iq      on  91 

13         £U    1  41 

on    aa  oa 

til*        feO  £4 

25  |  26  |  27 

28     29  30 

31 

LOUISVILLE 
LUMBER  CITY 
LUMPKIN 

MACON  we  AIRPORT  R 
MAR  SMALLV I  LLE 

.00 
•  09 
.00 
.00 
.00 

.09 

MAYSVILLE 

MC  INTYRE 

METTER 

MIDVILLE 

Ml LLEDGEV I LLE 

.47 

.00 

.00 
.00 

T 

.05 
T 

.41 

.01 

MILLEN 

M I LLHAVEN  8  E 
MONTEZUMA   1  NE 
MONT  I  CELLO 
MORGAN 

.00 
.00 
.00 
.00 
.00 

MORGAN  5  NW 
MOULTRIE  2  ESE 
MOUNT   VERNON  3  WNW 
NAHUNTA 

NASHVILLE  5  SSE 

.00 
.01 
.00 
.06 

.00 

■  01 

T  .05 

.01 

NEEL  GAP 

NEW  I NGTON  1  NW 

NEWNAN 

N  I CKA JACK  GAP 
NOONTOOTLA  CREEK 

1.48 
.05 

1.90 
1.33 

»(  ■ 

.24 

1.84 
1.01 

1.10 

.08 
.06 

•  08 

.06 

•  08 

.Oil 

NORCROSS  *  N 
PATTERSON 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

PRESTON 

QUI  THAN 

T 

.41 
.00 
.00 

.24 

.37 

T 

.04 

.21 

RESACA 
RINGGOLD 
RISING  FAWN 
ROME 

ROME  WB  AIRPORT  R 

1.92 
1  .69 
1  .56 
2.26 
2.14 

.15 

1.60 
1.83 
1.44 
2.25 
1  .98 

.15 
T 

.02 
.01 

T 

•  02 

.15 
.06 
.05 
T 

.02 
T 

.05 

.01 

T  1 

SAN0ERSV1 LLE 

SAPELO  ISLAND 

SAVANNAH  USDA  PLANT  GDN 

SAVANNAH  WB    AP  R 

SAVANNAH  BEACH 

.46 

.02 
.07 
.09 
.12 

T 

.02 
.07 
.06 
.12 

T 

.01 

.48 

T 
T 

SI  LOAM 

SPARTA  2  NNW 
STANLEY  GAP 
STILLMORE 
SUCHES 

T 

.00 
2.23 

.00 
2.00 

1.05 
1  .60 

T 

.78 
.20 

.17 

.20 
.10 

.03 

SUMMERV 1 LLE 
SURRENCY  2  WNW 
SWA1NSBORO 
SWEET  GUM 
TALBOTTON 

1.80 

.00 
.00 
1.61 
.00 

1.64 
1.18 

•  03 

•  23 

.02 

.08 
.10 

.05 
.08 

TALLAPOOSA  2  NNW 
TAYLORSVI LLE 
THOMASTON  2  S 
THOMAS V  I LLE 

Thomas v i lle  wb  city 

.20 
1.13 
.00 
.05 
.06 

T 

.62 

.05 

.20 
•  31 

.Ot 

TIFTON  EXP  STATION 

TITUS 

TOCCOA 

TRAY  MOUNTAIN 
TUNNEL  HILL 

T 

1.27 
.74 
1.48 
1  .92 

L.0( 

•  11 

•  s : 

1  .74 

.15 
■  63 
.94 
.01 

.10 

T 

,04 

.01 

T 

.02 

VALOOSTA  WB  AIRPORT 

VALDOSTA  4  NW 

WALESKA 

WARRENTON 

WASHINGTON 

.05 
.05 
.78 
.20 
T 

.04 
.73 

.05 

.20 
T 

T  T 
.01 

T 

WAYCROSS 
WAYNESBORO  2  NE 
WEST  POINT 
WINDER   1  SSE 
WOODBURY 

.00 
.00 
.13 
.32 
.08 

.11 
.32 

.08 

.02 

WOODSTOCK 
YOUNG  HARRIS 

.37 
1.37 

•  17 
.58 

.20 

.59  .01 

T 

T 

•11  .02 

.03 

.01 

.01 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind 

m. 

speed 
P  t 

Relah 

ve   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cove. 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 

of 

fastest  mile 

Date  ot 
fastest  mile 

1 :00  a 
EST 

7:00  a 
EST 

1:00  p 
EST 

7:00  p 
EST 

Trace 

.01-09 

10-49 

66  -og 

100-199 

2  00 
and  over 

Total 

ATHENS  WB  AIRPORT 

N 

29 

5.4 

28++ 

NNW 

14 

76 

86 

43 

57 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

2.4 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

NW 

22 

9.0 

25++ 

NW 

14 

72 

77 

42 

53 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

88 

2.3 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

N 

11 

5.2 

25++ 

NW 

21 

86 

91 

39 

64 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

2 

3.0 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

8.7 

23++ 

NW 

19 

86 

40 

58 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

2 

2.4 

MACON  WB  AIRPORT 

NE 

14 

6.4 

28 

W 

19 

77 

87 

37 

47 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

90 

2.0 

ROME  WB  AIRPORT 

86 

40 

3 

1 

1 

0 

1 

0 

6 

3.3  ] 

SAVANNAH  WB  AIRPORT 

NNE 

19 

8.7 

27 

N 

14 

84 

88 

50 

72 

2 

2 

0 

0 

0 

0 

4 

81 

2.8 

THOMASVILLE  WB  CITY 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

2 

- 
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DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
OCTOBER  1961 


Station 


AILEY 

ALAPAMA   EXP  STATION 
ALBANY 

ALLA TOONA   DAM  2 
ALMA   FAA  AIRPORT 
ALPHARETTA   1  WNW 
AMER 1CUS   A  ENE 
APPLING   1  NW 
ASMBURN   1  S 
ATHENS 

ATHENS   COL  OF   AGR I 
ATHENS  MB  AIRPORT 
ATLANTA  WB  AIRPORT 
AUGUSTA   WB  AIRPORT 
BAINBRIOGE 
BLACKBEARD  ISLAND 
BLA1RSVILLE   EXP  STA 
BLAKELY 
BLUE  RIDGE 
BROOKLET   1  . 
3RUNSWICK 

BRUNSWICK   FAA  AIRPORT 
BUENA  VISTA 
CAIRO   2  NNW 
CALHOUN   EXP  STATION 
(CAMILLA 
JCAMP  STEWART 

ARLTON  BRIDGE 

ARROLLTON 
CARTER  SV  I  LLE 
CEDARTOWN 
CLAYTON 
COLOUITT 

(COLUMBUS  WB  AIRPORT 
COMMERCE    1  NE 
CORDELE  WATER  WORKS 
CORNELIA 
COVINGTON 


Day  01  Month 



ft 

I 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

MA* 

a? 

87 

77 

78 

85 

Ob 

86 

88 

82 

80 

82 

84 

84 

82 

78 

81 

81 

85 

86 

M I N 

66 

56 

47 

48 

45 

44 

44 

52 

37 

38 

44 

50 

50 

40 

42 

45 

49 

41 

42 

55 

MAX 

86 

86 

88 

86 

73 

80 

76 

83 

85 

85 

86 

69 

88 

86 

82 

ro 

83 

82 

b  .' 

85 

61 

78 

78 

80 

82 

65 

80 

79 

80 

82 

86 

82.0 

MI  N 

57 

58 

59 

51 

46 

51 

54 

52 

54 

50 

54 

56 

56 

56 

44 

30 

36 

39 

49 

37 

38 

43 

40 

42 

43 

46 

36 

42 

44 

45 

49 

A7.1 

MAX 

89 

89 

81 

79 

80 

82 

83 

88 

88 

68 

90 

90 

89 

89 

74 

63 

85 

87 

85 

69 

78 

79 

82 

84 

85 

79 

77 

81 

86 

88 

90 

83.8 

MIN 

58 

59 

60 

50 

47 

51 

53 

50 

57 

51 

54 

54 

53 

64 

4] 

38 

46 

47 

53 

40 

42 

42 

43 

51 

53 

52 

39 

45 

60 

60 

56 

SO. 6 

MAX 

80 

80 

81 

52 

70 

69 

72 

74 

70 

80 

61 

80 

82 

60 

66 

60 

75 

76 

72 

79 

56 

67 

70 

73 

80 

78 

63 

67 

66 

75 

00 

72.8 

Ml  N 

59 

59 

50 

43 

45 

44 

46 

49 

50 

48 

51 

53 

54 

55 

39 

36 

40 

48 

45 

35 

38 

44 

46 

47 

49 

46 

J2 

35 

54 

57 

46.5 

MAX 

63 

83 

87 

70 

76 

77 

8  C 

63 

83 

84 

86 

85 

87 

81 

70 

60 

60 

62 

B2 

65 

76 

77 

80 

80 

83 

78 

73 

78 

84 

86 

88 

80.2 

MIN 

59 

64 

58 

56 

51 

55 

53 

56 

56 

53 

61 

60 

60 

60 

42 

38 

43 

52 

47 

43 

40 

46 

43 

45 

47 

45 

42 

45 

60 

59 

56 

51.5 

MAX 

81 

61 

80 

62 

70 

71 

73 

76 

77 

81 

83 

62 

83 

83 

71 

66 

75 

79 

80 

78 

53 

69 

72 

75 

77 

76 

04 

67 

66 

78 

80 

7A.5 

MIN 

55 

55 

53 

42 

42 

38 

39 

43 

45 

45 

49 

51 

49 

48 

35 

36 

40 

43 

35 

37 

43 

43 

44 

47 

43 

26 

30 

51 

5  i 

A3. A 

MAX 

87 

66 

79 

75 

76 

79 

80 

79 

85 

85 

85 

85 

87 

87 

70 

82 

82 

82 

85 

74 

77 

78 

80 

80 

82 

76 

72 

77 

82 

87 

88 

80.5 

MIN 

57 

58 

63 

46 

46 

47 

48 

48 

54 

53 

52 

53 

52 

62 

40 

40 

48 

48 

50 

39 

i,: 

41 

42 

50 

52 

52 

43 

56 

59 

58 

A9.6 

MAX 

87 

85 

87 

82 

75 

75 

78 

79 

80 

84 

88 

85 

87 

87 

83 

70 

79 

83 

82 

61 

60 

79 

77 

78 

79 

81 

f  i 

69 

75 

82 

85 

80.0 

MIN 

49 

61 

56 

55 

39 

38 

38 

44 

47 

45 

48 

47 

44 

46 

37 

39 

41 

41 

43 

38 

40 

41 

41 

39 

42 

48 

34 

26 

30 

45 

50 

A3.0 

MAX 

67 

90 

84 

76 

78 

77 

76 

81 

82 

84 

85 

82 

86 

84 

81 

81 

81 

63 

B  3 

76 

76 

71 

79 

61 

76 

72 

73 

78 

80 

84 

08 

80.5 

MIN 

62 

60 

57 

54 

49 

53 

52 

56 

54 

50 

55 

54 

53 

56 

54 

49 

37 

46 

51 

38 

40 

47 

43 

49 

41 

39 

42 

43 

49 

59 

66 

50.0 

MAX 

8  0 

80 

72 

70 

70 

72 

7  3 

75 

79 

81 

60 

80 

81 

75 

67 

77 

77 

77 

78 

68 

!h 

73 

74 

75 

77 

69 

66 

66 

77 

80 

84 

75.1 

MIN 

56 

59 

61 

51 

44 

43 

43 

46 

50 

50 

53 

53 

51 

60 

39 

43 

48 

47 

48 

38 

45 

45 

44 

44 

52 

48 

32 

33 

52 

52 

60 

A8.1 

MAX 

82 

83 

68 

73 

72 

74 

75 

60 

83 

84 

84 

83 

85 

80 

70 

76 

60 

80 

80 

59 

76 

75 

76 

77 

78 

74 

68 

68 

79 

82 

85 

77.1 

MIN 

53 

55 

59 

5  3 

45 

40 

40 

44 

46 

47 

50 

51 

48 

57 

34 

41 

45 

44 

44 

35 

34 

40 

46 

43 

48 

45 

29 

30 

50 

50 

56 

45.1 

MAX 

81 

81 

68 

72 

71 

73 

75 

76 

81 

83 

62 

82 

83 

76 

69 

79 

80 

79 

79 

55 

74 

76 

75 

76 

79 

71 

66 

67 

77 

81 

84 

75.8 

MIN 

56 

57 

53 

50 

45 

43 

43 

47 

49 

50 

54 

55 

51 

47 

37 

43 

51 

50 

47 

39 

43 

44 

45 

48 

52 

44 

34 

34 

51 

52 

69 

47.5 

MAX 

80 

81 

66 

70 

71 

73 

75 

79 

82 

80 

81 

81 

71 

65 

76 

77 

77 

78 

51 

68 

72 

74 

76 

77 

64 

65 

67 

79 

63 

85 

74.0 

MIN 

58 

60 

48 

46 

46 

46 

44 

50 

52 

54 

55 

57 

53 

48 

39 

41 

50 

50 

44 

35 

48 

44 

46 

45 

54 

45 

35 

35 

52 

55 

60 

A8.2 

MAX 

85 

84 

85 

74 

75 

77 

79 

79 

84 

66 

85 

85 

85 

85 

69 

79 

82 

82 

62 

60 

78 

77 

77 

78 

81 

75 

b  1 

75 

82 

85 

B9 

79.5 

MIN 

53 

64 

56 

45 

42 

39 

39 

46 

44 

46 

50 

49 

46 

53 

37 

38 

42 

43 

44 

42 

40 

41 

41 

41 

45 

46 

33 

28 

48 

47 

•  5 

44.7 

MAX 

88 

88 

88 

76 

79 

82 

82 

85 

86 

88 

86 

90 

88 

60 

85 

82 

84 

88 

82 

84 

87 

79 

79 

80 

88 

89 

91 

84.7 

MIN 

59 

55 

59 

45 

46 

52 

55 

50 

54 

48 

52 

50 

53 

45 

64 

33 

40 

44 

38 

45 

50 

50 

29 

45 

66 

60 

51 

49.6 

MAX 

82 

82 

80 

86 

71 

76 

78 

79 

81 

81 

61 

81 

81 

83 

84 

66 

79 

79 

61 

82 

66 

76 

75 

75 

77 

80 

80 

70 

75 

82 

82 

78.4 

MIN 

69 

66 

66 

60 

60 

60 

59 

64 

61 

60 

65 

65 

68 

70 

50 

43 

51 

61 

60 

49 

43 

49 

50 

52 

54 

57 

52 

65 

62 

61 

58 

58.1 

MAX 

76 

80 

78 

56 

67 

69 

72 

74 

76 

79 

79 

80 

61 

81 

62 

61 

73 

77 

78 

75 

50 

65 

69 

71 

75 

73 

56 

69 

65 

73 

75 

71.5 

MIN 

45 

47 

46 

31 

28 

27 

26 

31 

34 

33 

34 

36 

40 

41 

27 

24 

26 

31 

32 

30 

33 

28 

27 

30 

33 

33 

14 

16 

41 

39 

45 

32.6 

MAX 

88 

87 

73 

78 

78 

80 

82 

85 

86 

87 

86 

88 

87 

87 

73 

6^ 

83 

83 

83 

62 

73 

76 

B : 

82 

82 

75 

74 

79 

66 

87 

00 

81.3 

Ml  N 

59 

58 

61 

46 

49 

51 

53 

52 

56 

54 

56 

55 

55 

66 

43 

44 

49 

51 

55 

42 

43 

45 

44 

50 

53 

57 

40 

43 

59 

61 

56 

51.8 

MAX 

60 

80 

76 

74 

76 

78 

76 

76 

80 

79 

85 

87 

85 

68 

70 

77 

75 

74 

68 

57 

65 

68 

70 

69 

69 

58 

63 

64 

74 

80 

73.7 

MIN 

51 

47 

38 

35 

35 

38 

39 

37 

40 

42 

40 

42 

40 

35 

31 

29 

31 

33 

35 

33 

41 

40 

39 

37 

38 

19 

21 

34 

40 

45 

36.8 

MAX 

82 

79 

88 

77 

74 

77 

76 

60 

82 

85 

84 

83 

85 

79 

71 

80 

82 

81 

80 

78 

75 

75 

80 

61 

82 

76 

70 

80 

87 

87 

0  7 

80.2 

MIN 

60 

67 

61 

58 

49 

50 

49 

50 

52 

5  3 

59 

58 

58 

58 

42 

AO 

45 

54 

53 

43 

42 

48 

43 

44 

47 

56 

42 

40 

54 

57 

59 

51.3 

MAX 

83 

80 

87 

82 

79 

78 

82 

82 

63 

83 

83 

83 

82 

79 

75 

7? 

82 

61 

81 

79 

74 

75 

77 

78 

79 

80 

79 

78 

82 

83 

87 

60.4 

MIN 

63 

68 

67 

59 

59 

60 

59 

64 

62 

63 

66 

66 

65 

70 

50 

4  9 

54 

64 

59 

50 

45 

53 

53 

55 

56 

59 

51 

55 

65 

64 

61 

59.2 

MAX 

82 

80 

88 

70 

74 

75 

78 

80 

79 

78 

79 

79 

81 

81 

63 

76 

77 

79 

80 

67 

74 

71 

73 

74 

77 

79 

70 

76 

80 

60 

95 

76.9 

MIN 

63 

67 

62 

57 

60 

61 

56 

63 

61 

62 

65 

65 

66 

64 

44 

44 

50 

61 

58 

49 

45 

5*1 

50 

52 

53 

54 

48 

54 

67 

61 

57 

57.2 

MAX 

84 

85 

80 

74 

74 

78 

78 

83 

85 

84 

84 

85 

80 

69 

80 

80 

81 

80 

77 

72 

76 

79 

79 

79 

76 

70 

75 

83 

85 

85 

79.3 

MIN 

56 

60 

60 

46 

47 

40 

48 

52 

57 

57 

55 

55 

62 

41 

AO 

52 

52 

52 

39 

42 

41 

47 

45 

55 

52 

38 

40 

57 

58 

59 

50.2 

MAX 

86 

66 

82 

7  } 

79 

80 

62 

84 

85 

66 

87 

89 

69 

84 

79 

82 

82 

84 

84 

78 

74 

77 

60 

82 

83 

78 

77 

79 

86 

65 

89 

82.3 

MIN 

62 

62 

61 

48 

52 

58 

57 

57 

60 

55 

61 

62 

60 

68 

45 

41 

47 

54 

56 

42 

43 

45 

45 

49 

53 

56 

41 

48 

61 

64 

56 

53.8 

MAX 

60 

85 

74 

68 

74 

74 

75 

77 

78 

DO 

84 

85 

63 

71 

70 

■  80 

80 

78 

78 

78 

67 

67 

70 

79 

74 

78 

69 

68 

78 

82 

84 

76.* 

MIN 

55 

57 

50 

42 

40 

40 

<♦  _. 

45 

45 

50 

55 

47 

45 

40 

39 

33 

37 

38 

45 

40 

38 

38 

J  9 

39 

40 

40 

25 

26 

40 

47 

52 

42.2 

MAX 

87 

87 

84 

61 

81 

83 

84 

87 

87 

89 

89 

89 

89 

87 

75 

63 

84 

84 

85 

75 

75 

78 

84 

84 

84 

87 

88 

61 

85 

86 

92 

84.4 

MIN 

6 : 

58 

54 

49 

50 

51 

59 

58 

52 

56 

55 

55 

66 

45 

37 

48 

49 

54 

41 

43 

41 

45 

49 

45 

52 

44 

39 

58 

63 

57 

51.3 

MAX 

80 

77 

85 

72 

73 

77 

80 

80 

80 

81 

82 

01 

78 

71 

77 

76 

77 

78 

68 

74 

74 

75 

76 

79 

76 

68 

75 

81 

62 

87 

77.5 

MIN 

60 

67 

62 

59 

52 

53 

54 

60 

54 

55 

61 

62 

59 

66 

45 

Al 

46 

57 

52 

45 

42 

47 

47 

46 

47 

54 

44 

46 

58 

58 

57 

53.4 

MAX 

84 

64 

85 

J  -■ 

75 

75 

77 

78 

80 

6  5 

87 

66 

85 

86 

88 

70 

81 

61 

81 

82 

60 

76 

77 

77 

80 

81 

74 

69 

71 

80 

84 

79.1 

57 

34 

32 

j  2 

38 

39 

3  8 

42 

4  1 

42 

48 

27 

31 

35 

37 

37 

35 

40 

32 

32 

40 

38 

3  i 

21 

32 

43 

46 

38.3 

MAX 

61 

80 

71 

70 

70 

72 

76 

76 

80 

81 

80 

62 

b2 

71 

66 

78 

80 

79 

r9 

62 

i  e 

73 

76 

77 

77 

67 

69 

67 

79 

83 

82 

75.3 

56 

53 

39 

37 

3  7 

45 

45 

41! 

45 

45 

4  3 

49 

36;  35 

38 

40 

••0 

34 

45 

42 

35 

39 

45 

46 

27 

30 

46 

50 

50 

42.5 

MAX 

64 

81 

74 

71 

74 

75 

78 

79 

61 

84 

84 

83 

bi 

77 

68;  70 

81 

81 

84 

66 

68 

69 

76 

60 

78 

75 

70 

66 

79 

83 

84 

77.0 

\ 

48 

45 

47 

44 

31  33 

34 

44 

41 

36 

47 

37 

i  9 

43 

46 

36 

23 

34 

55 

59 

54 

43.1 

MAX 

84 

81 

74 

71 

73 

74 

1  7 

78 

80 

83 

82 

82 

63 

71 

67 

i  78 

81 

80 

7  H 

60 

68 

73 

77 

79 

79 

70 

ro 

68 

79 

84 

84 

76.4 

5 1 

40 

37 

36 

j  7 

45 

45 

43 

44 

44 

43 

49 

34 !  32 

38 

41 

40 

34 

48 

42 

34 

39 

45 

45 

24 

30 

49 

50 

52 

42.1 

MAX 

76 

76 

72 

70 

69 

71 

72 

74 

79 

TS 

78 

78 

80 

75 

70 

77 

76 

76 

74 

69 

69 

75 

71 

74 

75 

72 

66 

66 

75 

76 

»0 

74.0 

MIN 

47 

51 

54 

45 

37 

36 

35 

39 

40 

h  ; 

44 

43 

45 

49 

28  J  32 

39 

36 

38 

36 

42 

37 

33 

36 

42 

45 

24 

24 

38 

41 

bO 

39.7 

MAX 

86 

69 

84 

76 

60 

83 

84 

85 

86 

on 

88 

89 

88 

84 

82 

83 

84 

85 

85 

80 

75 

78 

84 

85 

85 

79 

80 

8  1 

85 

83.9 

MIN 

60 

58 

59 

^7 

49 

52 

■j  i 

52 

52 

5  i 

55 

55 

54 

60 

40:  40 

47 

50 

55 

42 

45 

45 

42 

48 

53 

53 

40 

45 

60 

60 

S4 

50.8 

MAX 

85 

65 

68 

ra 

76 

78 

80 

60 

84 

85 

85 

86 

8b 

78 

71 

•  80 

62 

82 

81 

60 

71 

76 

Bfl 

61 

79 

72 

78.8 

MIN 

59 

58 

54 

49 

47 

45 

50 

52 

51 

50 

52 

51 

51 

56 

42 

40 

44 

47 

46 

42 

44 

40 

42 

45 

52 

46 

41 

43 

59 

61 

5  1 

48.6 

MAX 

80 

72 

69 

71 

78 

80 

78 

MIN 

56 

46 

MAX 

64 

85 

63 

75 

77 

79 

60 

80 

85 

86 

87 

87 

8<J 

64 

77 

ei 

83 

82 

83 

77 

77 

77 

81 

81 

84 

79 

73 

79 

85 

85 

o0 

81.7 

MIN 

55 

56 

58 

50 

45 

45 

49 

49 

52 

47 

51 

50 

49 

61 

45 

35 

42 

45 

47 

39 

43 

39 

40 

46 

47 

48 

t,  j 

43 

56 

57 

54 

47.6 

MAX 

78 

81 

65 

71 

66 

70 

73 

75 

77 

79 

76 

79 

B< 

71 

6 

:  78 

75 

77 

76 

60 

^0 

78 

72 

75 

76 

66 

bi 

62 

74 

79 

32 

73.4 

MIN 

51 

52 

51 

42 

40 

36 

38 

39 

43 

43 

49 

48 

51 

!  r 

39 

42 

42 

42 

36 

•*  B 

38 

43 

40 

46 

37 

24 

26 

53 

48 

53 

42.5 

MAX 

80 

81 

70 

70 

71 

72 

75 

77 

81 

82 

81 

81 

62 

75 

67 

78 

79 

78 

80 

70 

72 

74 

76 

78 

80 

69 

69 

79 

82 

85 

76.2 

MIN 

56 

56 

57 

49 

44 

42 

42 

45 

47 

49 

51 

54 

49 

57 

43 

47 

46 

44 

36 

45 

43 

46 

47 

52 

45 

3C 

36 

52 

54 

56 

47.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES  October0?^ 

Continued  , 

Day  Of  Month  Si 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16  | 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave, 

CUTHBERT 

MAX 

87 

87 

82 

76 

78 

80 

83 

81 

84 

87 

81 

87 

67 

84 

7  J 

82 

65 

8  5 

82 

72 

73 

75 

61 

82 

81 

7  7 

7  5 

77 

87 

86 

86 

81. 

M1N 

60 

61 

61 

46 

46 

51 

53 

54 

57 

56 

55 

56 

56 

64 

42 

46 

54 

51 

56 

42 

44 

45 

47 

50 

55 

55 

42 

45 

60 

63 

58 

52. 

DAHLONEGA 

MAX 

76 

77 

79 

64 

70 

67 

70 

71 

75 

79 

76 

77 

80 

80 

67 

65 

75 

76 

75 

75 

S3 

67 

73 

69 

73 

74 

63 

62 

61 

72 

77 

71  . 

MIN 

55 

56 

56 

42 

43 

40 

40 

43 

45 

46 

49 

50 

51 

53 

35 

37 

45 

44 

45 

39 

40 

41 

42 

43 

45 

46 

29 

30 

40 

53 

56 

44. 

DALLAS   5  SE 

MAX 

80 

82 

81 

56 

70 

70 

72 

75 

76 

80 

81 

80 

83 

85 

70 

65 

75 

BO 

78 

79 

51 

62 

71 

75 

78 

78 

63 

67 

67 

78 

84 

73., 

MIN 

56 

57 

51 

41 

42 

38 

44 

47 

45 

45 

50 

48 

51 

52 

36 

39 

44 

45 

45 

35 

38 

44 

42 

45 

49 

45 

25 

30 

42 

54 

59 

44., 

DALTON 

MAX 

83 

84 

75 

55 

69 

73 

74 

75 

77 

80 

83 

83 

82 

84 

68 

66 

76 

80 

82 

78 

57 

67 

70 

76 

79 

80 

64 

68 

68 

79 

80 

74.. 

59 

62 

51 

42 

39 

39 

39 

45 

45 

45 

46 

49 

49 

54 

36 

34 

41 

42 

44 

37 

44 

44 

38 

45 

46 

42 

28 

35 

47 

55 

54 

DOUGLAS   2  NNE 

MAX 

85 

84 

84 

86 

71 

75 

77 

60 

o  i 

83 

83 

84 

85 

86 

80 

69 

80 

BO 

83 

81 

64 

75 

75 

79 

79 

81 

75 

73 

77 

80 

85 

79.  . 

58 

60 

59 

54 

49 

49 

51 

53 

55 

50 

52 

57 

56 

57 

43 

38 

40 

50 

47 

43 

38 

36 

38 

46 

46 

48 

40 

40 

39 

42 

55 

DUBLIN   3  S 

MAX 

JO 

89 

87 

86 

78 

80 

80 

80 

84 

80 

83 

89 

BO 

89 

86 

70 

80 

80 

85 

80 

61 

77 

79 

79 

79 

82 

74 

74 

79 

85 

83 

80.  , 

MIN 

58 

57 

59 

52 

46 

43 

41 

44 

48 

47 

50 

48 

47 

50 

40 

36 

39 

43 

46 

40 

40 

40 

41 

42 

44 

47 

34 

32 

39 

52 

52 

EASTMAN  1  w 

MAX 

88 

83 

84 

82 

73 

76 

77 

76 

79 

82 

84 

85 

84 

86 

84 

70 

79 

81 

82 

82 

62 

71 

76 

78 

80 

82 

75 

71 

76 

84 

85 

79.  . 

MIN 

56 

62 

60 

51 

45 

47 

47 

52 

52 

51 

54 

53 

52 

62 

39 

42 

45 

50 

52 

42 

43 

45 

45 

46 

48 

53 

41 

40 

48 

56 

58 

EXPERIMENT 

MAX 

83 

84 

82 

65 

73 

73 

74 

78 

79 

82 

83 

82 

83 

83 

73 

68 

60 

80 

79 

80 

53 

72 

77 

77 

78 

78 

67 

68 

70 

81 

84 

76. 

56 

60 

55 

47 

45 

44 

45 

50 

52 

54 

52 

53 

51 

57 

39 

44 

46 

48 

47 

38 

46 

42 

44 

52 

55 

47 

36 

37 

51 

56 

59 

FITZGERALD 

MAX 

82 

83 

86 

74 

75 

77 

78 

61 

81 

83 

84 

84 

84 

84 

76 

78 

80 

82 

81 

78 

75 

74 

77 

80 

81 

78 

72 

77 

82 

83 

86 

79.1 

57 

62 

63 

54 

48 

51 

52 

53 

56 

53 

58 

55 

54 

67 

41 

43 

48 

51 

55 

43 

43 

47 

45 

49 

52 

56 

40 

43 

58 

58 

60 

52. | 

FLEMING  EXP  STAT  I  ON 

MAX 

82 

80 

86 

85 

76 

77 

78 

81 

83 

82 

84 

84 

84 

82 

72 

77 

78 

80 

80 

78 

74 

75 

75 

77 

81 

78 

75 

75 

80 

84 

86 

79. < 

57 

67 

64 

59 

50 

50 

48 

58 

52 

50 

58 

56 

57 

66 

41 

36 

40 

53 

49 

43 

38 

41 

41 

41 

43 

50 

39 

36 

56 

53 

52 

FOLKSTON  9  SW 

MAX 

86 

84 

89 

73 

76 

77 

S2 

86 

84 

83 

84 

84 

81 

77 

70 

79 

81 

80 

82 

77 

73 

76 

80 

80 

62 

80 

78 

80 

82 

85 

86 

80. < 

61 

65 

63 

54 

55 

58 

55 

58 

57 

57 

62 

62 

63 

66 

49 

43 

48 

60 

55 

46 

42 

47 

48 

53 

50 

55 

43 

47 

60 

60 

53 

54.  1 

FORSYTH   1  S 

MAX 

82 

63 

77 

72 

73 

75 

75 

78 

81 

84 

83 

83 

79 

77 

68 

80 

80 

80 

83 

71 

72 

75 

73 

73 

80 

70 

69 

72 

82 

84 

88 

77.! 

56 

58 

55 

50 

45 

42 

41 

47 

50 

50 

52 

52 

50 

58 

39 

45 

56 

46 

45 

36 

40 

44 

43 

48 

48 

47 

38 

35 

54 

54 

55 

47.7 

FORT  GAINES 

MAX 

87 

86 

84 

72 

77 

80 

63 

81 

85 

86 

85 

87 

86 

84 

75 

80 

83 

83 

80 

80 

7* 

75 

80 

79 

80 

75 

75 

76 

83 

86 

94 

81.3 

59 

57 

60 

44 

45 

46 

48 

50 

53 

52 

51 

49 

50 

62 

39 

39 

43 

46 

53 

40 

39 

44 

42 

49 

53 

53 

32 

49 

61 

62 

57 

49.3 

FORT   VALLEY    3  E 

MAX 

83 

86 

74 

7* 

75 

76 

78 

79 

84 

86 

85 

85 

86 

84 

71 

82 

82 

82 

85 

62 

76 

78 

79 

82 

83 

74 

71 

76 

84 

85 

91 

79. S 

57 

59 

54 

48 

44 

44 

43 

49 

52 

50 

52 

52 

50 

52 

40 

37 

46 

46 

48 

39 

43 

45 

44 

46 

52 

43 

37 

40 

56 

57 

55 

GAINESVILLE 

MAX 

79 

82 

73 

72 

70 

72 

74 

76 

80 

81 

60 

81 

82 

70 

69 

77 

78 

77 

77 

69 

70 

77 

72 

75 

77 

68 

65 

63 

75 

78 

81 

74.6 

56 

58 

57 

47 

46 

45 

44 

48 

49 

51 

55 

53 

54 

55 

38 

46 

50 

50 

48 

38 

44 

43 

47 

47 

50 

45 

33 

35 

49 

54 

58 

GLENNV I LLE 

MAX 

83 

82 

87 

77 

72 

77 

80 

84 

84 

85 

85 

85 

87 

80 

74 

79 

79 

82 

80 

69 

75 

75 

78 

79 

81 

77 

71 

77 

80 

83 

88 

79.8 

59 

67 

61 

59 

52 

53 

51 

57 

55 

53 

60 

60 

60 

66 

44 

41 

45 

56 

54 

44 

41 

49 

44 

45 

49 

57 

44 

45 

57 

57 

59 

53.0 

GREENVILLE  2  W 

MAX 

82 

67 

77 

71 

77 

78 

77 

78 

81 

83 

82 

82 

82 

82 

68 

80 

80 

80 

80 

77 

77 

79 

79 

78 

72 

72 

80 

81 

82 

86 

86 

79.2 

MIN 

52 

52 

54 

47 

43 

42 

45 

50 

52 

53 

52 

52 

52 

52 

39 

45 

45 

50 

50 

36 

36 

43 

45 

52 

45 

40 

35 

34 

55 

57 

59 

GRIFFIN 

MAX 

83 

83 

70 

73 

75 

76 

79 

78 

83 

85 

64 

85 

86 

74 

70 

80 

82 

82 

82 

66 

71 

75 

78 

80 

80 

70 

71 

69 

83 

87 

86 

78.3 

56 

56 

54 

47 

45 

44 

47 

50 

54 

54 

55 

55 

55 

60 

40 

46 

51 

52 

53 

38 

44 

44 

47 

SI 

55 

47 

38 

40 

53 

57 

61 

HAWK  1 NSV 1 LLE 

MAX 

•  1 

87 

81 

76 

77 

80 

80 

81 

85 

86 

86 

87 

86 

89 

72 

82 

83 

85 

86 

77 

84 

80 

81 

82 

86 

78 

73 

78 

85 

69 

92 

82.6 

56 

61 

59 

53 

45 

45 

45 

46 

52 

50 

53 

51 

51 

61 

40 

38 

44 

48 

59 

41 

43 

45 

45 

46 

48 

51 

34 

39 

58 

57 

54 

HELEN   1  SE 

MAX 

78 

83 

69 

72 

70 

71 

70 

77 

81 

80 

81 

81 

81 

71 

66 

78 

77 

77 

77 

52 

71 

76 

72 

75 

78 

64 

67 

62 

69 

79 

85 

73.9 

48 

52 

51 

43 

35 

34 

34 

36 

40 

41 

43 

43 

45 

49 

29 

29 

38 

38 

39 

38 

43 

38 

34 

36 

42 

44 

23 

25 

26 

34 

38 

HOMERV 1 LLE   3  WSW 

MAX 

85 

83 

87 

78 

77 

77 

81 

82 

63 

83 

85 

85 

85 

80 

78 

79 

80 

82 

83 

76 

75 

75 

79 

79 

81 

78 

75 

79 

S3 

83 

86 

80.7 

58 

60 

58 

51 

47 

49 

51 

51 

52 

48 

57 

57 

56 

56 

45 

35 

40 

40 

48 

39 

40 

43 

39 

43 

45 

48 

36 

44 

59 

58 

50 

JASPER    1  NNU 

MAX 

80 

78 

68 

69 

70 

73 

74 

76 

80 

80 

80 

83 

82 

73 

64 

72 

78 

78 

76 

57 

65 

70 

73 

76 

75 

68 

67 

64 

74 

78 

60 

73.6 

59 

55 

51 

45 

42 

38 

39 

44 

40 

47 

49 

50 

50 

50 

35 

42 

43 

45 

45 

35 

43 

45 

44 

44 

49 

46 

24 

41 

56 

61 

57 

JESUP  8  S 

MAX 

83 

81 

66 

75 

75 

76 

80 

62 

82 

62 

83 

84 

83 

81 

75 

80 

79 

80 

82 

79 

75 

74 

78 

78 

SO 

80 

76 

77 

32 

85 

87 

80.0 

56 

65 

60 

56 

50 

52 

49 

56 

51 

50 

58 

56 

57 

66 

44 

34 

41 

53 

49 

42 

39 

42 

4C 

.  43 

43 

46 

40 

35 

55 

55 

50 

LA  FAYETTE 

MAX 

86 

62 

75 

70 

76 

77 

79 

80 

82 

85 

84 

84 

65 

80 

67 

78 

81 

78 

78 

SO 

MIN 

61 

63 

52 

41 

40 

39 

40 

43 

48 

48 

47 

51 

50 

63 

36 

35 

41 

43 

47 

35 

S3 

40 

40 

40 

42 

40 

30 

29 

52 

55 

52 

45.0 

LA  GRANGE 

MAX 

8I> 

85 

76 

71 

73 

75 

76 

79 

61 

85 

82 

83 

84 

76 

68 

77 

81 

79 

80 

75 

66 

73 

77 

78 

77 

70 

69 

69 

61 

84 

86 

77.5 

MIN 

57 

57 

56 

45 

41 

40 

42 

49 

49 

50 

49 

49 

49 

55 

39 

39 

45 

46 

46 

40 

43 

43 

40 

44 

51 

46 

31 

43 

52 

55 

57 

46.7 

LOUISVILLE 

MAX 

86 

85 

78 

76 

78 

75 

78 

79 

80 

85 

63 

85 

82 

67 

70 

79 

80 

80 

83 

70 

7S 

78 

78 

79 

81 

80 

66 

78 

82 

83 

88 

79.6 

56 

63 

58 

58 

44 

44 

43 

49 

50 

50 

55 

53 

50 

51 

40 

40 

44 

47 

50 

39 

39 

43 

46 

44 

48 

52 

38 

36 

53 

53 

58 

LUMBER  CITY 

MAX 

S2 

86 

85 

68 

75 

77 

78 

79 

83 

64 

85 

85 

86 

87 

85 

70 

BO 

80 

83 

82 

63 

75 

75 

78 

79 

81 

75 

72 

77 

84 

84 

80.1 

54 

55 

59 

56 

43 

44 

45 

45 

49 

46 

46 

49 

49 

49 

39 

35 

36 

40 

46 

42 

35 

40 

38 

39 

45 

46 

32 

33 

35 

52 

51 

LUMPKIN 

MAX 

B£ 

87 

74 

76 

78 

81 

82 

81 

85 

88 

88 

89 

87 

80 

73 

83 

84 

85 

84 

77 

75 

75 

82 

79 

82 

74 

77 

77 

84 

89 

89 

81.6 

50 

62 

60 

45 

50 

51 

54 

56 

57 

57 

57 

53 

55 

60 

39 

43 

50 

51 

57 

41 

42 

44 

42 

52 

57 

50 

42 

46 

59 

62 

61 

MACON  W8  AIRPORT 

MAX 

85 

86 

74 

75 

75 

78 

78 

78 

84 

85 

85 

85 

86 

82 

71 

80 

82 

82 

83 

60 

75 

78 

78 

79 

81 

75 

71 

76 

83 

85 

87 

79.4 

MIN 

58 

58 

55 

50 

44 

41 

43 

47 

50 

49 

51 

52 

49 

54 

43 

42 

46 

46 

48 

41 

44 

43 

43 

50 

54 

50 

37 

40 

58 

59 

57 

48.5 

MARSHALLVILLE 

MAX 

76 

64 

70 

69 

71 

71 

78 

79 

78 

77 

80 

71 

74 

75 

74 

77 

70 

68 

72 

73 

73 

70 

68 

64 

70 

83 

80 

81 

73.4 

MIN 

62 

60 

48 

45 

46 

47 

50 

51 

51 

51 

51 

60 

41 

47 

47 

50 

40 

42 

42 

43 

51 

51 

51 

38 

39 

55 

58 

MC  1NTYRE 

MAX 

82 

64 

85 

82 

75 

74 

76 

77 

79 

82 

84 

84 

64 

85 

63 

79 

79 

80 

80 

83 

68 

75 

76 

78 

79 

82 

74 

69 

76 

85 

79.3 

MIN 

49 

55 

55 

45 

35 

33 

34 

43 

43 

42 

44 

42 

41 

52 

31 

32 

38 

39 

42 

40 

41 

37 

35 

40 

41 

49 

26 

27 

37 

50 

METTER 

MAX 

B5 

84 

88 

81 

77 

78 

79 

81 

85 

85 

66 

87 

87 

84 

79 

80 

81 

83 

82 

74 

77 

78 

79 

79 

82 

79 

75 

77 

83 

86 

88 

81.6 

M 

59 

67 

59 

5  8 

49 

51 

58 

56 

54 

53 

59 

58 

57 

66 

42 

42 

46 

52 

52 

44 

42 

43 

44 

46 

49 

55 

40 

42 

56 

56 

59 

52.1 

M I LLEDGEV I LLE 

MAX 

82 

63 

83 

78 

73 

74 

76 

78 

78 

83 

85 

84 

84 

85 

3C 

70 

78 

82 

81 

82 

57 

75 

77 

78 

79 

81 

74 

69 

75 

63 

84 

78.4 

MIN 

55 

58 

59 

49 

43 

39 

40 

42 

47 

47 

49 

49 

47 

49 

38 

40 

41 

42 

44 

41 

41 

43 

40 

42 

43 

47 

33 

29 

31 

52 

53 

44.3 

MILLEN 

MAX 

84 

83 

86 

80 

76 

78 

80 

80 

85 

85 

86 

87 

86 

85 

80 

80 

82 

84 

83 

81 

77 

77 

79 

81 

82 

81 

75 

76 

84 

85 

67 

81.9 

MIN 

55 

65 

58 

57 

44 

44 

42 

48 

46 

47 

53 

52 

50 

59 

37 

35 

41 

46 

45 

40 

40 

38 

40 

41 

44 

51 

35 

32 

54 

48 

53 

46.5 

MONT  I  CELLO 

MAX 

82 

62 

83 

69 

72 

74 

75 

76 

77 

83 

85 

83 

84 

86 

72 

70 

81 

81 

80 

82 

55 

75 

76 

77 

79 

80 

72 

69 

71 

81 

85 

77.3 

MIN 

56 

58 

59 

50 

45 

44 

44 

49 

51 

50 

53 

53 

54 

59 

40 

42 

47 

49 

52 

40 

40 

45 

45 

48 

54 

48 

32 

30 

42 

51 

55 

47.9 

MORGAN 

MAX 

84 

65 

83 

75 

76 

78 

79 

82 

83 

84 

84 

85 

84 

85 

77 

79 

81 

81 

82 

79 

73 

75 

78 

80 

80 

74 

74 

78 

83 

79 

66 

80.2 

MIN 

57 

67 

57 

44 

46 

49 

50 

49 

54 

50 

52 

52 

52 

61 

41 

36 

43 

45 

49 

40 

41 

42 

40 

44 

51 

50 

38 

42 

58 

50 

51 

48.4 

MOULTRIE  2  ESE 

MAX 

85 

89 

84 

79 

78 

78 

81 

82 

83 

85 

86 

87 

87 

82 

84 

80 

81 

83 

63 

81 

75 

79 

80 

82 

83 

76 

76 

78 

84 

84 

88 

82.0 

MIN 

56 

62 

60 

48 

47 

52 

52 

52 

55 

48 

55 

56 

55 

56 

45 

37 

41 

48 

50 

39 

42 

43 

40 

46 

46 

49 

40 

44 

47 

58 

55 

49.2 

NAHUNTA 

MAX 

84 

81 

86 

72 

75 

76 

81 

84 

83 

83 

84 

84 

83 

81 

72 

79 

79 

79 

80 

66 

74 

75 

80 

BO 

80 

79 

72 

78 

81 

85 

86 

79.4 

MIN 

59 

64 

59 

53 

51 

54 

52 

56 

54 

50 

59 

58 

61 

67 

45 

36 

42 

54 

52 

40 

3  9 

44 

40 

43 

45 

49 

39 

41 

55 

57 

51 

50.6 

See  Reference  Notes 
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DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
OCTOBER  1961 


Day  01  Month 


siaoon 

J 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

g 

g 

10 

Jl 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

23 

24 

26 

2"1 

28 

29 

30 

31 

Aver 

NASMVlLLE    5  SSE 

58 

57 

57 

51 

87 

83 

8  7 

64 

90 

88 

86 

82 

75 

82 

80 

84 

85 

83 

77 

76 

79 

82 

81 

63 

76 

79 

80 

84 

69 

82 

.6 

H I N 

57 

55 

54 

50 

54 

49 

58 

57 

55 

66 

44 

41 

■*  - 

49 

46 

52 

50 

NEWlNGTON   1  NW 

MAX 

83 

80 

88 

80 

77 

79 

79 

86 

85 

86 

65 

87 

87 

82 

76 

79 

82 

s< 

80 

63 

75 

76 

78 

I 

81 

78 

70 

81 

I 

65 

89 

80 

.6 

H1N 

58 

67 

62 

59 

47 

45 

43 

48 

45 

47 

52 

54 

52 

61 

~; 

36 

40 

47 

45 

41 

41 

50 

* 

47 

'3 

NEWNAN 

MAX 

82 

83 

76 

73 

73 

74 

77 

79 

83 

84 

82 

83 

79 

74 

70 

82 

81 

81 

81 

72 

71 

76 

79 

5: 

79 

73 

70 

69 

0  0 

86 

67 

78 

.1 

MI  N 

57 

57 

53 

44 

47 

46 

45 

49 

50 

51 

54 

53 

52 

57 

J  8 

50 

* 

5  8 

46 

.3 

plains  sw  ga  exp  sta 

MAX 

84 

86 

77 

74 

77 

79 

80 

80 

84 

86 

85 

86 

87 

85 

68 

80 

82 

64 

82 

74 

74 

76 

60 

81 

81 

74 

74 

78 

86 

86 

66 

80 

5 

MIN 

58 

60 

59 

45 

47 

48 

49 

49 

55 

52 

55 

55 

51 

61 

42 

41 

41 

37 

59 

58 

49 

9 

QU  I  TMAN 

MAX 

86 

85 

85 

85 

68 

7<i 

82 

84 

85 

85 

85 

85 

36 

85 

80 

70 

75 

82 

85 

70 

68 

74 

77 

80 

82 

83 

79 

77 

80 

65 

85 

80 

6 

MIN 

58 

57 

59 

47 

47 

5  o 

5  1 

55 

50 

55 

55 

55 

55 

67 

34 

* 

52 

48 

2 

ROME 

88 

81 

75 

72 

76 

7a 

80 

82 

84 

88 

86 

86 

85 

78 

1.8 

79 

83 

B2 

79 

58 

75 

80 

60 

74 

71 

72 

79 

84 

84 

78 

6 

MIN 

56 

61 

51 

42 

38 

38 

36 

45 

46 

45 

46 

46 

52 

33 

* 

45 

44 

45 

54 

5*. 

43 

4 

ROME  wd  A  I RPOR  T 

MAX 

85 

78 

59 

69 

73 

75 

77 

78 

81 

83 

83 

83 

83 

69 

5! 

77 

80 

a.. 

79 

51 

6  6 

72 

77 

80 

79 

65 

bo 

70 

78 

82 

84 

75 

1 

MIN 

54 

57 

49 

41 

36 

37 

37 

45 

47 

46 

46 

47 

45 

47 

36 

32 

39 

24 

28 

*3 

52 

41 

S 

SANDERSV I LLE 

MAX 

81 

83 

79 

71 

72 

73 

73 

77 

72 

82 

82 

83 

86 

83 

67 

77 

80 

78 

80 

57 

74 

■.'» 

76 

77 

78 

73 

66 

68 

80 

80 

82 

76 

3 

MIN 

55 

61 

61 

52 

44 

42 

40 

48 

48 

46 

50 

51 

47 

57 

3g 

43 

* 

54 

46 

sapelo  t  SLANO 

MAX 

81 

76 

87 

81 

74 

75 

78 

76 

79 

77 

79 

79 

8  0 

82 

72 

76 

76 

78 

80 

74 

74 

73 

75 

78 

78 

69 

74 

80 

79 

67 

77 

7 

MIN 

63 

68 

66 

59 

60 

6  1 

59 

60 

a  7 

62 

65 

65 

70 

69 

50 

48 

53 

6  5 

5 

64 

G  0 

59 

* 

SAVANNAH  USOA   PLANT  GON 

MAX 

79 

81 

81 

86 

71 

75 

76 

79 

oO 

82 

82 

83 

83 

79 

8  I 

67 

77 

78 

80 

79 

64 

74 

75 

74 

77 

80 

79 

69 

76 

82 

83 

77 

9 

MIN 

58 

62 

62 

59 

49 

49 

48 

57 

5  0 

49 

57 

55 

55 

65 

39 

50 

48 

46 

' 

SAVANNAH  Wd  AP 

MAX 

80 

79 

86 

71 

75 

75 

77 

80 

82 

82 

S3 

63 

83 

t>.. 

67 

77 

78 

SO 

79 

65 

75 

75 

73 

76 

81 

78 

67 

74 

8  0 

82 

86 

7 

MIN 

60 

67 

62 

58 

53 

53 

52 

60 

54 

55 

61 

6  1 

60 

60 

42 

52 

*2 

41 

.6 

52 

7 

SAVANNAH  BEACH 

78 

75 

83 

79 

74 

73 

75 

78 

80 

78 

79 

80 

79 

83 

77 

73 

76 

Ti 

79 

76 

75 

72 

69 

74 

75 

78 

76 

70 

75 

77 

87 

76 

8 

MIN 

66 

67 

67 

59 

60 

61 

62 

66 

64 

65 

65 

59 

54 

56 

5  0 

60 

° 

S  I  LOAM 

MAX 

84 

85 

76 

74 

73 

76 

79 

80 

85 

86 

83 

64 

87 

84 

72 

83 

83 

S3 

B6 

69 

80 

80 

79 

81 

62 

75 

70 

74 

83 

86 

91 

80 

4 

MIN 

55 

59 

59 

50 

44 

44 

45 

50 

53 

54 

54 

53 

57 

35 

5  g 

56 

59 

48 

SURRENCY   2  WNW 

MAX 

84 

83 

86 

80 

76 

77 

80 

83 

84 

64 

85 

65 

86 

82 

76 

80 

80 

B2 

82 

77 

76 

76 

79 

79 

81 

78 

7  0 

77 

83 

85 

87 

60 

8 

MIN 

51 

63 

58 

56 

47 

50 

49 

46 

51 

46 

53 

53 

53 

64 

38 

52 

47 

5 

SWA  I NSBORO 

MAX 

83 

83 

63 

73 

83 

75 

77 

77 

82 

83 

84 

85 

84 

83 

69 

78 

80 

82 

81 

68 

75 

75 

78 

78 

80 

75 

68 

75 

82 

84 

87 

79 

0 

MIN 

57 

58 

58 

61 

43 

48 

45 

51 

50 

49 

49 

49 

48 

48 

38 

3  7 

36 

36 

45 

42 

46 

TALBOT TON 

MAX 

85 

85 

80 

75 

76 

79 

60 

80 

84 

86 

65 

86 

87 

88 

73 

62 

MIN 

55 

56 

59 

46 

43 

44 

41 

41 

40 

50 

49 

48 

49 

48 

39 

TALLAPOOSA   2  NNW 

MAX 

81 

80 

71 

76 

72 

72 

76 

77 

75 

82 

60 

81 

83 

72 

64 

72 

80 

80 

72 

72 

67 

72 

77 

69 

78 

69 

68 

77 

83 

83 

75 

2 

MIN 

52 

57 

51 

39 

33 

32 

33 

41 

42 

40 

40 

39 

39 

45 

32 

29 

33 

36 

32 

39 

39 

THOMAS  TON   2  S 

MAX 

87 

88 

80 

77 

78 

80 

80 

82 

87 

88 

88 

66 

89 

60 

72 

84 

84 

84 

82 

76 

75 

77 

60 

81 

80 

75 

75 

84 

86 

88 

0  1 

82 

0 

MIN 

56 

56 

58 

47 

42 

39 

42 

52 

42 

48 

49 

49 

48 

56 

39 

40 

45 

6 

THOMASV 1 LLE 

MAX 

87 

87 

91 

74 

83 

SO 

82 

65 

87 

87 

89 

90 

89 

84 

77 

82 

83 

85 

82 

78 

75 

78 

61 

a  1 

84 

79 

78 

60 

84 

86 

a  • 

83 

2 

MIN 

6  1 

57 

60 

79 

46 

5  7 

55 

52 

56 

50 

56 

55 

56 

65 

43 

62 

51 

* 

THOMASV ILLE   W8  CITY 

MAX 

85 

86 

80 

68 

78 

78 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

85 

79 

69 

81 

81 

83 

82 

65 

73 

77 

92 

83 

85 

77 

75 

79 

8. 

84 

87 

80 

4 

MIN 

61 

62 

57 

50 

50 

59 

59 

62 

6  ^ 

55 

60 

40 

54 

TIFTON  £XP  STATION 

MAX 

84 

83 

86 

83 

72 

77 

77 

80 

ao 

84 

85 

66 

67 

67 

83 

70 

80 

82 

85 

85 

64 

76 

78 

8  0 

81 

82 

77 

74 

77 

83 

84 

80 

S 

MIN 

57 

62 

65 

54 

53 

53 

54 

53 

53 

TOCCOA 

79 

81 

66 

70 

70 

72 

71 

75 

81 

81 

79 

80 

83 

75 

70 

79 

77 

78 

78 

69 

73 

77 

74 

75 

79 

69 

66 

64 

79 

62 

84 

75 

* 

MIN 

55 

56 

61 

50 

42 

42 

43 

46 

48 

51 

53 

53 

52 

58 

36 

46 

VALOOST A  WB  A  1 RPOR T 

MAX 

85 

63 

85 

85 

66 

77 

77 

61 

83 

83 

S3 

65 

85 

83 

79 

67 

79 

80 

83 

82 

67 

73 

77 

79 

80 

S3 

78 

76 

a. 

82 

64 

6 

MIN 

61 

62 

62 

52 

50 

54 

57 

55 

55 

54 

56 

6 1 

61 

62 

47 

51 

VALDOSTA   <*  Nw 

MA 

85 

87 

85 

71 

77 

78 

61 

63 

83 

84 

86 

66 

85 

78 

74 

80 

80 

84 

84 

71 

75 

75 

80 

62 

83 

78 

80 

83 

85 

68 

9 

MIN 

59 

57 

60 

50 

47 

56 

55 

5  1 

54 

49 

58 

57 

57 

67 

47 

34 

40 

49 

42 

4 1 

39 

39 

42 

49 

48 

i  6 

58 

62 

5  0 

49 

7 

WARREN  TON 

82 

65 

61 

72 

71 

75 

77 

79 

81 

87 

83 

65 

85 

81 

71 

81 

62 

81 

80 

75 

71 

60 

79 

79 

83 

75 

73 

72 

to 

83 

87 

2 

MIN 

64 

60 

62 

50 

45 

44 

43 

49 

51 

60 

53 

52 

57 

60 

35 

42 

45 

47 

48 

55 

49. 

WASHINGTON 

MAX 

89 

66 

84 

78 

72 

72 

71 

76 

75 

60 

84 

81 

81 

61 

81 

79 

77 

75 

77 

80 

54 

72 

72 

75 

77 

76 

72 

64 

76 

78 

80 

76. 

7 

MIN 

55 

53 

63 

52 

40 

3  6 

39 

49 

5  J 

49 

33 

43. 

WATCROSS 

MAX 

84 

86 

83 

88 

69 

74 

76 

83 

84 

84 

85 

65 

87 

69 

82 

69 

61 

82 

83 

83 

65 

75 

76 

7» 

80 

82 

78 

75 

79 

84 

85 

80. 

8 

MIN 

64 

64 

56 

48 

48 

57 

52 

55 

54 

49 

56 

54 

58 

69 

45 

41 

40 

52 

51 

40 

38 

41 

39 

44 

46 

48 

38 

41 

46 

58 

53 

50. 

0 

WAYNESBORO  2  NE 

MAX 

77 

76 

72 

73 

75 

77 

81 

80 

84 

87 

67 

66 

85 

80 

71 

79 

85 

82 

80 

78 

79 

82 

77 

•8 

82 

76 

78 

76 

72 

74 

70 

78. 

7 

MIN 

42 

41 

39 

39 

40 

38 

39 

40 

44 

49 

42 

44 

44 

42 

35 

40 

44 

45 

41 

44 

42 

45 

41 

42 

48 

49 

40 

27 

31 

36 

39 

41. 

0 

WEST  POINT 

MAX 

83 

87 

82 

72 

73 

75 

77 

79 

82 

84 

83 

84 

85 

74 

70 

81 

82 

80 

81 

78 

78 

78 

78 

78 

60 

72 

71 

70 

ra 

86 

85 

78. 

9 

MIN 

58 

58 

58 

46 

41 

40 

42 

46 

49 

48 

48 

48 

47 

49 

41 

37 

41 

4  5 

44 

35 

44 

36 

39 

41 

46 

49 

30 

33 

S2 

54 

52 

45. 

3 

WINDER  1  SSE 

MAX 

81 

82 

74 

72 

76 

7* 

74 

76 

82 

82 

81 

80 

82 

76 

79 

78 

80 

80 

78 

51 

74 

76 

78 

75 

76 

66 

67 

66 

76 

83 

82 

76. 

0 

MIN 

5* 

55 

56 

47 

43 

42 

41 

45 

46 

46 

46 

50 

53 

52 

38 

42 

47 

42 

40 

30 

31 

39 

46 

48 

39 

36 

28 

34 

49 

51 

4, 

44. 

2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


GEORGIA 
OCTOBER  1961 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
or 

A I  LEY 

EVAP 
WIND 

- 

.45 

.10 

.16 

.03 

.23 

.08 

* 

.40 

.14 

.10 

.05 

+ 

.65 

.22 

ALLATOONA  DAM  2 

EVAP 
WIND 

.14 

.15 

.04 

.22 

.14 

.15 

.12 

.15 

.12 

.24 

.06 

.24 

.03 

.01 

.23 

.16 

.11 

.11 

.13 

.14 

.00 

.21 

.08 

.14 

.14 

.13 

.18 

.10 

.22 

.10 

.09 

4.08 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

EVAP 
WIND 

.15 

22 

.15 
15 

.10 
34 

.04 
41 

.27 
24 

.14 
18 

.16 
14 

.09 
11 

.13 
13 

.18 
19 

.15 
20 

.16 
5 

.10 
19 

.18 
50 

.21 
21 

.17 
58 

.14 
15 

.14 
11 

.16 
27 

.  17 
123 

.12 
114 

.11 
49 

.15 
10 

.09 
16 

.12 
24 

.19 
51 

.12 
31 

.14 

27 

.29 
38 

.12 
22 

.14 
32 

4.58 
974 

EXPERIMENT 

EVAP 
WIND 

.15 
50 

.16 
20 

.19 
20 

.14 
80 

.17 
20 

.18 

20 

.18 
25 

.14 
10 

.18 
20 

.15 
20 

.20 
23 

.18 

22 

.15 
15 

.16 
18 

.20 
70 

.26 
52 

.14 

25 

.16 

20 

.16 

20 

.30 
135 

.05 
35 

.18 
40 

.18 
95 

.13 
25 

.16 
15 

.17 
75 

.24 

53 

.15 
42 

.13 
58 

.11 
27 

.11 
20 

5.16 
1170 

ROME  WB  AIRPORT 

EVAP 
WIND 

.12 
20 

.17 
10 

.09 
2 

.14 
39 

.17 
9 

.12 

2 

.13 
8 

.15 
15 

.21 
16 

.15 
18 

.11 
21 

.14 
14 

.16 
14 

.15 
14 

.20 
77 

.14 

32 

.13 
19 

.13 
20 

.12 
11 

.13 
94 

.06 
20 

.15 
81 

.14 
36 

.14 

28 

.16 
14 

.13 
39 

.19 
48 

.12 
14 

.16 
56 

.12 
50 

.07 
6 

4.30 
847 

TIFTON  EXP  STATION 

EVAP 
WIND 

.17 
.  45 

.20 
34 

.15 
23 

.20 
76 

.19 
36 

.19 
46 

.16 
37 

.17 
29 

.17 
29 

.19 
29 

.22 
42 

.22 
46 

.22 
47 

.13 
21 

.22 
83 

.17 
30 

.15 
19 

.16 
35 

.16 
26 

.22 
58 

.19 
89 

.17 
57 

.08 
13 

.15 
26 

.15 
34 

.11 
16 

.26 
72 

.17 
66 

.14 
71 

.13 
72 

.14 
20 

5.35 
1327 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 

Day 

of  month 

rage  j 

And 
Depth 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave. 

ATHENS  HORT  FARM  STA  3 

2  INCHES 

MAX 
MIN 

83 
76 

83 

76 

83 
73 

75 
71 

75 
67 

73 
64 

74 

62 

77 
63 

77 
67 

77 
67 

78 
71 

79 
71 

79 
68 

78 

70 

75 
62 

75 
64 

74 

62 

76 
65 

76 
65 

76 
65 

75 
62 

71 
61 

72 
62 

72 
66 

73 
67 

73 
63 

71 
57 

68 
57 

72 
61 

75 
64 

75 
67 

75. 
65. 

5 
7 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

81 
73 

81 
74 

81 

73 

73 
72 

73 
71 

71 

63 

72 
63 

73 
73 

74 

72 

75 
71 

76 
71 

76 
72 

77 
73 

76 
74 

74 
63 

73 
64 

72 
63 

74 
65 

74 
66 

74 

66 

73 
62 

69 
62 

70 
63 

70 
63 

71 
64 

71 

63 

69 
58 

66 
58 

70 
62 

72 
62 

73 
69 

73 
66 

4 

7 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

83 
79 

82 
79 

82 
79 

80 
74 

76 
71 

74 
70 

73 
70 

73 
70 

76 
71 

75 
72 

77 
73 

77 
73 

77 
74 

78 
75 

77 
71 

74 

69 

73 
69 

75 
70 

74 

72 

74 
71 

74 

62 

70 
66 

71 
67 

71 
69 

72 
69 

72 
68 

71 
66 

70 
66 

69 

65 

72 
66 

73 
68 

74 

70 

7 
5 

TIFTON  EXP  STATION 

3  INCHES 

MAX 
MIN 

76 
70 

75 
71 

76 
70 

74 
67 

70 
65 

70 
66 

70 
66 

71 
66 

72 
67 

72 
67 

71 

66 

71 

66 

72 
66 

68 
60 

69 
63 

69 
63 

70 
64 

71 
63 

65 
61 

66 
60 

67 
61 

67 
60 

67 
62 

68 
63 

66 
59 

65 
59 

66 
60 

68 
64 

70 
64 

69 
64 

7 
1 

6  INCHES 

MAX 
MIN 

77 
76 

76 
75 

76 
75 

76 
74 

75 
73 

73 
72 

73 
72 

73 
72 

73 
72 

73 
72 

73 
72 

73 
72 

73 
72 

74 

73 

73 
72 

72 
72 

72 
72 

71 
72 

72 
72 

72 
72 

71 
70 

73 
70 

71 

70 

70 
69 

70 
69 

71 
70 

71 
70 

70 
69 

71 
69 

71 
70 

71 
70 

72 
71 

6 
5 

Athens  Hort  Farm  Sta  3  -  Slope  of  Ground:     Less  than  5  percent  to  the  south  southeast.     Soil  Type:     Cecil  sandy  loam.     Ground  Cover:  Ground 
almost  bare,  some  thin  native  grass.     Instrumentation:     Palmer  dial-type  liquid  in  steel  thermometers. 

Tlfton  Exp  Station:     Slope  of  Ground:     Less  than  5  percent  to  the  northwest.     Soil  Type:     Tifton  loamy  sand.     Ground  Cover:     Perennial  grass 
sod.     Instrumentation:     3  Inch  Depth  -  Friez  Standard  Distance  and  Soil  Thermograph,   Model  1100,  6  Inch  Depth  -  Friez 
Air  and  Distance  Thermograph,   Model  1120. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION 


GEORGIA 
OCTOBER  1961 
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STATION  LEGEND 


O     •     O    Precipitation  only 
©  Precipitation,  storoae 

-O  ♦   -O-   Precipitation  and  Temperature  Lajaont  8  TXT  n» 

-<J>-  Precipitolion,  Temperature  and  Evaporation 

®  Soil  Temperature  only 

Type  of  gage       O    Nan- recording, 
•  Recording,        »    St»fA  O'P" 

Double  circle  combinations  indicate  tbe  ovoilabillty  of 
more  detailed  meteorological  data 
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Jacksonville  VB  Ai>,  Pla. 


Glen  St    Mary  Bureerlee.  Fla. 


■  I'SCOMM-VB-Ashevllle,  M.  C.  6/61 


Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.     Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".     Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly 
In  mountainous  areas. 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


GEORGIA 
OCTOBER  1961 
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0  Soil  Temperature  only 
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Jacksonville #B  AP,  Pla 

69° 


Glen  St.    Mar?  Hurewrles.  Pla. 


USCOMM-WB-Ashevi 1 le 


Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.     Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".     Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly 
in  mountainous  areas. 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  MO. 

COUNTY 

E 

.j 

J 

5 
5 

Z 

o 

p 
< 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

1 

i 

t, 

SPECIAL 

ABBEVILLE 

0010 

WILCOX 

C 

WILLI AH  M>  CAMPBELL 

00*1 

c 

•DEL  1  S 

0051 

COOKE 

COOKE  CO.  FORESTRY  UNIT 

M  LEV 

0090 

MONTGOMERY 

SP 

BREW TON-PARKER  COLLEGE 

ALAPAHA  E*P  STATION 

0151 

6ERRIEN 

It 

31  21 

63  13 

290 

7* 

H 

ROY  E.  HOLLAND 

ALBANY 

01*0 

OOUGhERTy 

6 

31  33 

8 

6  10 

210 

FRANK  S.  ORTON 

ALLATOONA  DAN  2 

oiai 

5 

8 

8A 

6A 

I A 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ALMA   FA A  AIRPORT 

0211 

SACON 

1  3 

31  32 

200 

HID 

HID 

M 

FED.    AVIATION  AGENCY 

ALPHARETTA    1    • t ■ 

0219 

FULTON 

3*  03 

t 

>  18 

1100 

ELI  E.  GRIMES 

AM£R1CUS  *  ENE 

0253 

SUMTER 

ft 

32  0* 

8 

*  10 

476 

*P 

7A 

H 

BLANCHE    S«  RMYNE 

ANERICUS  EXP  STA  NRSV 

0298 

SUMTER 

32  06 

6 

*  16 

490 

c 

U.OF  GA. EXP. STA.  NRSY. 

UNION 

7 

*  01 

7A 

0311 

COLUMBIA 

10 

33  33 

8 

2  20 

360 

[J 

ROY  D.  TANKERSLEY 

TURNER 

31  41 

425 

3P 

RADIO  STATION  WNES 

ATHENS 

04JO 

CLARKE 

10 

33  68 

1 

1  23 

700 

6P 

8A 

H 

PROF.  E.  S.  SELL 

ATHENS  COL  OF  AGO  1 

04  32 

CLARKE 

10 

33  33 

B 

3  21 

6B3 

6P 

6P 

6P 

COLLEGE  EXP.  STATION 

ATHENS  MB  AIRPORT 

0*35 

CLARKE 

10 

6 

HID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

ATHENS  HORT  FARM  STA  3 

0436  CLARKE 

10 

33  53 

>  22 

73* 

G 

UNIVERSITY  OF  GEORGIA 

ATKINSON  1  W 

BRANTLEY 

31  13 

7A 

MRS.  CATHLAEEN  SMITH 

ATLANTA  BOLTON 

FULTON 

3 

33  *9 

8 

6  2a 

765 

TA 

HENRY  T.  BARNETT 

ATLANTA  KB  AIRPORT 

0*51 

FULTON 

6 

33  39 

*  25 

HID 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

0*95 

RICHMOND 

14 

i  it 

1*3 

MID 

C  HJ 

6AINBR1DGE 

0581 

OECATUR 

6 

30  55 

8 

*  3* 

120 

7P 

C  H 

MISS  MARY  H.  MULLEN 

Ball  ground 

060) 

CHEROKEE 

3*  20 

8 

*  23 

1100 

MRS.  ESTELLE  GROGAN 

beaverdale 

0'*6 

WHITFIELD 

1  2 

3*  55 

B 

*  31 

724 

MRS.  H.   E.  WARMACK 

BELLV 1 LLE 

0TI7 

Evans 

11 

32  09 

I  58 

183 

C 

HENRY  C.  HEARN 

09*6 

MC  INTOSM 

2 

1  13 

7A 

7A 

BLAI RSVI LLE  EXP  STa 

0969 

union 

* 

3*  31 

J 

3  36 

1938 

BA 

■A 

M 

GEORGIA  MTN.  EXP.  STA. 

BLAKEly 

0979 

EARLY 

* 

31  23 

300 

OR.  J*  G*  STAND  1 FER 

BLUE  RIOGE 

102* 

FANNIN 

3*  52 

B 
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1760 
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P.  6.  CARRUTM 
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FANNIN 

3*  33 

8 

1560 

5A 
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11)2  ELBERT 

1* 

B 

1  02 

8A 

mrs.  Gwendolyn  brown 

BRAS ST OWN  BALD 

1170  1  TOWNS 

3*  32 

4780 

8A 

TVA-147 

BROOKLET  1  W 

1266  BULLOCH 

32  2  3 

| 

1  *1 

190 

6P 

W.  C.  CROMLEY 

BRUNSWICK 

13*0  | GLYNN 

X2 

31  06 

e 

1  30 

I* 

5P 

5P 

H 

BENJAMIN   E.  JAMES 

BRUNSWICK  FAA  AP 

13*5 

GLYNN 

2 

31  09 

1  23 

1* 

v  i  ■ 

HID 

C  H 

FED.    AVIATION  AGENCY 
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MARION 

8 

*  31 

5P 

C  H 

BURTON  DAM 

1*1  ) 

RABUN 

14 

3*  *7 

3  33 

1770 

GUY  W.  RuCkER 

BUTLER 

1425 

TAYLOR 

32  33 

J 

625 

7A 

THOMAS  F .  MATHEWS 

BUTLER  CREEK 

1*33 

RICHMOND 

1* 

33  22 

e 

I  56 

118 

6A 

EDWIN  S.  EPSTEIN,  JR. 

CAIRO  2  NNW 

1*6) 

GRADY 

6 

30  5* 

8 

*  13 

265 

6P 

6P 

J.  0.  BELCHER 

1*.  74 

GORDON 

12 

B 

*  58 

t,P 

tP 

CAMILLA 

1300 

MITCHELL 

6 

31  1* 

8 

*  13 

175 

50 

7A 

CHARLES   L.  KELLY 

CAMP  STEWART 

13** 

LIBERTY 

31  32 

I 

1  37 

92 

7P 

POST  ENGINEERS 

CANTON 

1585 

CHEROKEE 

'5 

34  1* 

8 

*  29 

890 

7A 

c 

C.  B.  TEASLEY 

CARLTON  BRIDGE 

1601 

ELBERT 

14 

3*  0* 

a 

2  59 

4  50 

8* 

J.  D.  MOORE 

1619 

FRANKLIN 

14 

8 

3  1* 

7A 

c 

CARROLL  TON 

1**0  CARROLL 

17 

33  36 

8 

5  05 

990 

6P 

e* 

C  H 

CITY  OF  CARROLLTON 

CARTERS 

1637 

MURRAY 

3*  36 

8 

695 

RALPH  M.  MESSER 

CARTERSVILLE 

BARTOW 

12 

)*  10 

8 

*  49 

752 

5P 

5P 

H 

RADIO  STATION  WKRW 

CARTERSVILLE    3  SW 

16  70 

BAR  TOW 

3 

3*  09 

8 

*  50 

6B3 

74 

GRANVEL  p.  TATUM 

1713  POLK 

8 

5  21 

C 

CEDARTOWN 

1732 

POLK 

4 

3*  01 

8 

5  19 

785 

6P 

6A 

H 

RALPH  H.  AYERS 

CMATSWORTH 

1856 

3*  4b 

a 

769 

7A 

MRS.  LOIS  J.  COLE 

CH1CKAMAUGA  PARK 

1906 

WALKER 

ii 

3*  55 

8 

5  17 

7*0 

?A 

TVA-566 

CHOCSTOE 

192? 

UNION 

7 

3*  *B 

.  • 

1900 

TVA-5T0 

1962 

rabun 

14 

8 

3  23 

5P 

3P 

CLERMONT    )  SW 

1998 

MALL 

3 

3*  2  7 

8 

1100 

C 

JIMMY  C.  OU1LLIAN 

CLEVELAND 

2006 

WHITE 

3*  36 

a 

j  *J 

1570 

BA 

MARY  L.  SUTTON 

COLQUITT 

215) 

MILLER 

\ 

31  10 

B 

*  ** 

155 

SP 

5P 

H 

CITY  OF  COLQUITT 

COLUMBUS 

2161 

MUSCOGEE 

32  26 

i 

*  59 

231 

ARTHUR    L.  SMITH 

2166 

MUSCOGEE 

9 

32  31 

*  56 

HID 

HID 

C  HJ 

U.S.  weather  SuREau 

COMMERCE  1  NE 

2160 

JACKSON 

10 

3*  13 

c 

3  26 

740 

5P 

5P 

M 

RADIO  STATION  WJJC 

CONCORD 

2198 

PIKE 

33  03 

B 

825 

7P 

C.  R.  SMITH 

COOLIOGE 

THOMAS 

g 

31  01 

6 

3  52 

260 

C 

C.  w.  ELLINGTON.  JR. 

COOPER  GAP 

22*6 

LUMPKIN 

.  i 

3*  38 

8 

1900 

c 

M.  LUTHER  GADD1S 

2266 

CRISP 

31   58,  8 

3  *7 

9P 

5P 

CORNELIA 

228) 

HABERSHAM 

14 

3*  31 

6 

3  32 

1*70 

6P 

7A 

H 

MRS.  BOBBIE  C.  FOSTER 

COVINGTON 

2316 

NEWTON 

33  36 

1 

770 

JACK   L.  CHAPMAN 

CUMMING   1  N 

2*08 

FQRSYTm 

3 

3*  13 

*  08 

1300 

8A 

MILES  M.  WOLFE 

CURRYV 1 LLE  2  W 

2*29 

FLOYO 

12 

3*  27 

a 

5  06 

650 

8A 

JOSEPH  3.  DAVIS 

2*50 

RANDOLPH 

3 

31  46 

8 

*  *7 

5P 

FIRE  DEPARTMENT 

DAHL ONEGA 

2*73 

LUMPKIN 

3 

3*  32 

8 

3  39 

1519 

H 

JOE  W.  WOODWARD 

DALLAS  5  SE 

2*63 

PAULDING 

33  53 

8 

1095 

!I 

LUTHER  M.  BYRDt  JR. 

DAL  TON 

249) 

WHITFIELD 

12 

3*  *b 

8 

*  57 

720 

9A 

C  H 

JOHN  S.  ANDREWS 

DANVILLE 

29)2 

TWIGGS 

32  36 

8 

450 

5P 

EARL  T.  SMITH 

25  70 

TERRELL 

31  *6 

8 

*  27 

OAwSONVILLE 

25'B 

DAWSON 

5 

34  25 

1 

*  07 

1)70 

c 

mrs.  thelma  f.  Cox 

DIAL  POST  OFFICE 

2677 

34  46 

1900 

TVA-633 

OOCTORTOWN  1  WSW 

2?16 

WAYNE 

31  39 

( 

L  91 

80 

R.  C.  THOMPSON 

DOLES 

2728 

WORTH 

31  *2 

1 

3  53 

236 

c 

MRS.   SARA  L.  HILL 

2?)6 

SEMINOLE 

6 

31  02 

*  55 

6P 

DOUGLAS  2  NNE 

2783 

COFFEE 

13 

31  31 

1 

2  51 

240 

7A 

H 

WARREN  GRANTHAM 

OOuGLASV ILLE 

2T9; 

DOUGLAS 

33  45 

1219 

LEONA  B.  THOMPSON 

DOVER 

2799 

SCREVEN 

11 

32  39 

1 

I  43 

103 

WARREN  w.  WYANT 

DUBLIN  1  S 

28)9 

LAURENS 

10 

32  30 

. 

2  54 

213 

6A 

WILIFORO  P.  NALLEY 

LAURENS 

10 

32  32 

f 

2  3* 

c 

EASTMAN  I  w 

SS 

DODGE 

32  12 

3  12 

400 

8  A 

GA.  FORESTRY  COMM. 

EDISON 

J026  CALHOUN 

31  )4 

! 

295 

DAN  W.  HAMMACK 

ELBERTON 

)0fc0 

ELBERT 

1* 

34  06 

B 

2  52 

660 

7A 

katheRINE  a.  Thornton 

ELLJJAY 

3115 

GILMER 

12 

3*  *2 

B 

-  29 

1300 

BA 

MRS.  LORA  OOVER 

>147 

PAULDING 

33  52 

B 

*  59 

EKPERIMENT 

J2T1 

SPALDING 

6 

33  1* 

a 

4  17 

925 

10A 

OH 

U.  OF  GA.  EXP.   STAT  ION 

FA IRMOUNT 

3295  GORDON 

B 

b  *2 

733 

DYMPLE  0.  WARMACK 

FARGO 

)312 

CLINCH 

IB 

30  41 

8 

119 

c 

ST.  REGIS  PAPER  CO. 

FIELDS  CROSS  ROADS 

33*3 

FULTON 

34  07 

*  19 

1030 

c 

SAMUEL   R.  HARMON 

BEN  HILL 

16 

31  *3 

B 

3  19 

3I 

5P 

5P 

FL At  TOP 

3*0* 

FANNIN 

34  31 

8 

*  30 

8A 

TvA-109 

FLEMING  E«P  STATION 

3*09 

LIBERTY 

2 

31  33 

6 

19 

*P 

C  H 

SOIL  CONSERVATION  SVC. 

FOLKSTON  >  SSW 

3*60 

CHARLTON 

15 

30  49 

8 

2  02 

20 

10A 

c 

FRANK  H.  DAVIS 

FOLK  ST ON  9  SW 

)469 

CHARLTON 

13 

30  ** 

2  06 

120 

5P 

SP 

OKEFENOKEE  refuge 

)^06 

MONROE 

33  01 

1 

3  37 

6P 

CITY  OF  FORSYTH 

FONT  GAINES 

3516 

CLAY 

3 

8 

5  03 

340 

MRS.  MAYME  R.  HAYES 

FORT   VALLE V    1  E 

PEACH 

9 

32  3* 

8 

i  31 

490 

HID 

9A 

OLIVER   1.  SNAPP 

FRANKLIN 

3567 

HEARD 

3 

33  17 

8 

665 

8A 

R.  L.  AUBREY 

GAINESVILLE 

13621 

HALL 

3*  19 

1 

3  SO 

1254 

*P 

8A 

SAM  S.  HARBEN 

GIBSON 

3*93 

GLASSCOCK 

33  14 

B 

540 

7* 

SANFORD  N.  BRADOY 

GLENNV 1 LLE 

379* 

TATTNALL 

31  3* 

a 

1  55 

TP 

7P 

GOAT  ROCK 

37B2 

HARRIS 

3 

32  36 

i 

I  01 

450 

6P 

GA.    POWER  COMPANY 

GOOFRE*  *  NE 

3792 

MORGAN 

:  0 

33  29 

8 

570 

7A 

MRS  CURTIS  TUMLIN 

GREENVILLE  2  w 

3919 

MERIWETHER 

33  02 

! 

*  *5 

820 

*P 

*P 

STATE  FORESTRY  SERVICE 

SPAL01NG 

9 

S3  13 

*  16 

960 

*P 

8A 

HORACE  D.  WESTBROOKS 

HAMILTON 

6011 

HARR I S 

J 

32  43 

*  52 

7*5 

8A 

CHARLIE  E.  MALL 

HAMILTON   *  W 

*033 

HARRIS 

3 

*  56 

660 

c 

Blue  springs  farm 

HARALSON 

•070 

COWETA 

8  " 

4  34 

c 

MRS.  RUTH  T.  GABLE 

STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  t  | 

LATITUDE 

U 

o 

< 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

i 

u 

SPECIAL 

HAWK  1 NSVILLE 

*170 

PULASKI 

83  2B 

245 

R.  A.  MC  LENDON 

420.. 

wOOOHOw  W.  BROWN 

HELEN  1  SE 

*230 

WHITE 

3*  41 

83  ** 

1*69 

7A 

TA 

H 

COMER   L.  VANDIVER 

MEMPTOWN  GAP 

4243 

UNION 

)*  52 

6*  07 

2090 

7A 

TVA-131 

MIAWASSEE 

42  79 

TOWNS 

83  *6 

1930 

7A 

TvA-151 

HQHERV I LLE  >  WSW 

CLINCH 

31  02 

62  4B 

183 

UNION  BAG  CAMP  PAPER  CO 

4623 

BUTTS 

33  " 

GA.  POWER  COMPANY 

JASPER  1  NNW 

*b*s 

PICKENS 

34  29 

84  27 

1*69 

6P 

8A 

H 

HOWARD  L.  DILBECC 

JASPER  1  SSE 

4651 

PICKENS 

34  28 

84  25 

1483 

C 

J.   W.  BALLEW 

JESUP 

4671 

WAYNE 

)1  37 

c 

CITY  OF  JESUP 

JESUP  8  S 

WAYNE 

81  33 

100 

BRUNS.  PULP  •  PAPER  CO. 

DAWSON 

34  31 

MISS  MAMIE  La  FAUSETT 

JONES80RO 

4700  CLAYTON 

3)  31 

64  21 

930 

SA 

CICERO  w.  SW1NT 

JULIETTE 

4728  MONROE 

33  07 

8)  48 

Claude  scott 

KENSINGTON 

4602 

WALKER 

16 

34  *7 

85  22 

660 

TvA-722 

KINGSTON 

*B9* 

BARTOW 

84  56 

720 

SUSAN  MCO.  HARG1 S 

34  *2 

85  16 

8A 

u 

C  H 

J.  L.  MOSS 

LA  FAYETTE  1  5E 

3*  *1 

as  16 

8)0 

C 

SONNY  MUGGINS 

LA  GRANGE 

49*9 

33  02 

85  02 

7*0 

BP 

C  H 

PAUL  8.  SMITH 

LEXINGTON 

OGLETHORPE 

33  32 

83  07 

720 

SIDNEY  E.  STEVENS 

LIME  BRANCH 

3192 

POLK 

33  36 

63  16 

850 

CORPS  OF  ENGINEERS 

L I NCOLNTON 

1* 

33  *T 

a* 

JAMES  W.  6LACKWELL 

LITTLE  HIGHTOWER 

3*  36 

83  39 

2200 

TvA-133 

LOUISVILLE 

JEFFERSON 

11 

33  00 

62  24 

337 

6P 

C  H 

NESBJT  BAKER 

LUMBER  CITY 

5386 

TELFAIR 

31  59 

130 

7A 

7A 

W.    ALEX  JERNIGAN 

LUMPKIN 

539* 

STEWART 

32  03 

B4  46 

362 

5P 

SP 

C  H 

JOHN  Ci  HOUSE 

32  42 

HID 

HID 

C  HJ 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

MARSHALLV1LLE 

9950 

83  56 

166 

9P 

CITY  OF  MARSHALL V I LLE 

MA YS VI LLE 

5633 

JACK  SON 

"  13 

83  34 

920 

7A 

EARL  L.  SAILERS 

MC  INTYRE 

WILKINSON 

10 

32  91 

83  13 

262 

BA 

BA 

H 

DELMER  J.  DANIELS 

METTER 

3811 

CANDLER 

32  2* 

62  04 

120 

5P 

5P 

CI Ty  OF  METTER 

32  50 

8A 

MIOVILLE  EXP  STA 

11 

32  93 

82  12 

280 

6P 

H 

SE  GA.  BRANCH  EXP.  STA. 

M  I  LLEOGE VI LLE 

83  13 

320 

7A 

H.  LOUIS  HORN E 

MILLEN 

3862 

JENKINS 

11 

32  48 

61  56 

191 

5P 

WALLACE  V.  EDEnNELO 

Ml LLHAVEN    B  E 

SCREVEN 

32  36 

81  30 

100 

7A 

OLLIE  D.  CAtvER) 

10 

33  47 

1 NAC  T | V£  3/60 

MONTE  2UMA  1  NE 

32  19 

84  01 

375 

GEORGE  FOWLER 

MONT ICELLO 

9 

33  18 

63  41 

655 

7A 

7A 

POSTMASTER 

6038 

CALHOUN 

31  32 

6*  36 

SP 

SP 

CALHOUN  PUB.    WKS.  CAMP 

MORGAN  5  NW 

60*3 

CALHOUN 

31  36 

8*  36 

273 

CLARENCE    W.  CHENEY 

6087 

COLQUITT 

6P 

6P 

MOUNT   VERNON    3  WNW 

6126 

WHEELER 

10 

32  12 

82  38 

135 

L.  G.  REYNOLDS 

6219 

BRANTLEY 

13 

81  38 

fcp 

RICHARD  H.  SCHMITT 

NASHVILLE  5  SSE 

6237 

BERRIEN 

31  06 

63  13 

236 

SP 

GA.   FORESTRY  COMM. 

NEEL  GAP 

UNION 

83  55 

3)00 

TVA-133 

NEW  1 NGTON    1  NW 

6323 

SCREVEN 

32  36 

6P 

6P 

NEWNAN 

6335 

COWETA 

3 

33  22 

84  49 

990 

M 

JAMES  0.  HARDIN.  JR. 

N 1 CKA JACK  GAP 

6375 

CATOOSA 

18 

34  49 

85  08 

1280 

6A 

c 

TVA-761 

NOONTOOTLA  CREEK 

6399 

84  13 

2050 

8A 

TVA-112 

NORCROSS  4  N 

6*07 

GWINNET 

3 

3*  00 

84  12 

1025 

MRS.  M.  H.  DEMPSEY 

6838 

PIERCE 

13 

31  23 

BA 

GA.  FORESTRY  COMM. 

PEARSON 

ATKINSON 

13 

31  18 

82  91 

209 

c 

COUNTY  AGENT 

PLAINS   SW  GA  EXP  STA 

7087 

SUMTER 

32  03 

84  22 

SP 

BRANCH  ElP.  STATION 

PRESTON 

7201 

WEBSTER 

32  04 

8*  32 

400 

BA 

BILLY  A.  DICK 

QUITMAN 

727* 

BROOKS 

16 

30  47 

83  3* 

150 

6A 

PA 

HESTER  M.  LEwlS 

7*30 

GORDON 

12 

34  34 

TA 

WILLIAM  W.  POLLOCK 

RJNGGOLO 

7489 

CATOOSA 

18 

34  55 

85  07 

620 

OA 

TVA-T21 

DADE 

16 

34  43 

89  32 

820 

TvA-669 

ROme"0 

7600 

FLOYD 

34  15 

85  10 

610 

6P 

H 

WILLIAM  M.    TOwERSi  111 

ROME  8  SW 

7605 

FLOYD 

3*  10 

89  16 

700 

J.M.  MONTGOMERY.  JR. 

ROME  WB  AIRPORT 

7610 

FLOYD 

3*  21 

MID 

MID 

MID 

C  HJ 

SANDE  RSVILLE 

WASHINGTON 

11 

32  38 

62  49 

433 

6P 

6P 

RADIO  STATION  WSNT 

SAPELO  ISLAND 

T80S 

MC  INTOSH 

81  IT 

10 

SP 

U.  GA.  MARINE  BIO.  LAB. 

SAVANNAH  USOA    PLANT  GDN 

78*2 

2 

32  00 

81  16 

22 

8A 

8A 

PLANT    INTRODUCTION  STA. 

SAVANNAH  W6  AP 

78*7 

CHATHAM 

32  oa 

81  12 

48 

M  ,  0 

HID 

C  HJ 

U.S.   HEATHER  BUREAU 

SAVANNAH  BEACH 

786  0 

CHATHAM 

SP 

5P 

SI LOAM 

8064 

GREENE 

10 

11  32 

63  06 

til 

H 

MRS.  MABEL  C.  CRUMPION 

SPARTA  2  NNW 

(22  J 

HANCOCK 

1 1 

82  59 

550 

c 

MRS.  LOIS  B.  WARREN 

STANLEY  GAP 

8269  GILMER 

34  47 

6*  18 

2  300 

8A 

TVA-111 

ST JLLMORE 

EMANUEL 

32  26 

296 

MRS.MAfl JOR I £  HUDSON 

1*14 

UNION 

34  41 

11  01 

BA 

SUHMERV I LLE 

8*36 

CHATTOOGA 

* 

34  29 

85  22 

780 

james  R.  Burgess 

SURRENCY  2  WNW 

8476 

APPLING 

1 

31  44 

82  1* 

200 

5P 

3P 

union  Bag  camp  paper 

SWAINS80RO 

B4 

EMANUEL 

62  22 

125 

RADIO  STATION  WJAT 

SWEET  GUM 

8504 

FANNIN 

B*  13 

ieoo 

C 

TVA-129 

851  ' 

SCREVEN 

32  49 

c 

TALBOTTON 

8535 

TALBOT 

6 

32  40 

8*  32 

700 

6P 

BA 

L.  R.  MINER.  SR. 

TALLAPOOSA  2  NNW 

HARALSON 

17 

33  46 

1000 

6P 

H 

MRS.  MAUD  M.  HAGOOO 

T A YLORSVl LLE 

8600 

BARTOW 

710 

THOMAS  F.  COUSINS 

THE  ROCK 

16!  J 

UPSON 

800 

CECIL  HARRIS 

THOMAS TON  2  S 

B661 

UPSON 

It  it 

SP 

SP 

RA0IO  STATION  WSFT 

THOMASVlLLC 

8666 

THOMAS 

8 

30  91 

83  39 

"o 

BA 

H 

MRS. SARAH  P.  PORTER 

THOMASVILLE  WB  CITY 

8*71 

THOMAS 

30  90 

6)  59 

283 

TA 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

TIFTON  EXP  STATION 

B703 

TIFT 

31  28 

B)  31 

397 

SA 

ON 

GA.CSTL. PLAIN  EXP.  STA. 

TITUS 

8732 

TOWNS 

3*  57 

83  38 

2180 

TVA-374 

TOCCOA 

17*  C 

STEPHENS 

34  35 

83  19 

10*3 

BP 

7A 

v I  ROLE  E •  CRAI G 

11  t 

TOWNS 

7 

34  48 

83  42 

BA 

c 

TVA-134 

885* 

WH1TFIEL0 

ie 

34  52 

85  02 

880 

7A 

TVA-392 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 

8969  LOWNDES 

it. 

63  17 

200 

C  H 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

VALOOSTA  4  NW 

8974 

LOWNOES 

30  52 

83  20 

265 

6P 

6P 

GEORGE  B.  COOK 

WALE SKA 

9077 

CHEROKEE 

9 

3*  19 

TA 

WARRENTON 

91*1 

WARREN 

1 1 

33  2* 

82  40 

500 

BP 

BA 

L.   MONROE  CAS ON 

WASHINGTON 

9157 

WILKES 

33  *4 

82  44 

3P 

7A 

RAO 1 0  STATION  WKLE 

WATKINSVILLE  ars 

9169 

OCONEE 

10 

83  26 

790 

AGA.  RESEARCH  SVC. 

WAYCROSS 

9186 

WARE 

13 

31  13 

62  22 

140 

BA 

6A 

IRA  F.  WALTON 

WAYNESBORO  2  NE 

919* 

BURKE 

33  07 

61  99 

270 

6P 

RADIO  STATION  WBRO 

WEST  POINT 

9291 

TROUP 

3 

32  52 

89  11 

375 

tP 

BA 

J.    SMITH  LANIER 

WINDER  1  SSE 

BARROW 

10 

33  58 

960 

5P 

TA 

C  H 

CECIL  H.  GRIDER 

W0008URY 

9506 

MERIWETHER 

6 

32  39 

64  39 

600 

8A 

ALVIN  A.  SIHS 

WOODSTOCK 

952* 

CHEROKEE 

? 

3*  06 

992 

W.   G.  BOOTH 

YOUNG  HARRIS 

9809 

TOWNS  1 

3*  36 

i 

83  91 

1920 

TvA-146 

t  1-ALTAMAMA,  2-ATLAHTIC.  3-CMATTAHOOCHEEi  4 -COOS A,  3-ETOHAh,  6-fLIHT,  T-HIWAS5EE,  8-OCMLOCKONEE i  9-OCHULGEE!  10-OCONEEi  11-OOEECMEE.  1 2-OOSTAnAULA ,  13-SATILLA,  1*-SAvANKAh, 
1S-ST.  MARY i     16-5UWANEC,     1 7-T ALLAPOOSA ,  18-TENNCSSEE 


REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Georgia  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Agricultural  Engineering  Buildin 
University  of  Georgia,   Athens,  Georgia,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowf al 1  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this 
issue. 

Divisions,   as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  indicated ,   dimens  ional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evapor at  ion  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours 
ending  at  time  of  observation. 

Long-term  means  for  full  time  stations   (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.   S.   Weather  Bureau")   are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based 
on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Extremes  Table";   "Daily  Precipitation"  Table;   "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;   and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground;   Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight   saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  those 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,   and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",    indicate  the  following: 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  spec ial  purposes ,   and  are  publ is hed  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowf  al 1  and /or  snow  on  ground  in  that  month . 
J     "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  f  ound  in  the  annual   issue  of  this  publ ic at  ion . 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;    "Evaporation  and  Wind"  Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table; 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;   and  the  Station  Index. 

+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equ  ipped  with  automat  ic  wind  instruments . 

*  Amount   included  in  following  measurement ,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observat ion  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month . 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,   E.S.T.   of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C.   for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local 
Climatological  Data  for  the  respective  stations,   obtained  as  indicated  above,   price  15  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  ^er  copy,  monthly  and  annual;   $2.50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary).     Checks,  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25,   D.  C. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


GEORGIA 


ASHEVILLE:  1962 


GEORGIA  -  NOVEMBER  1961 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:     93°  on  the  2nd  at  Brooklet  1  W 

Lowest  Temperature:     10°  on  the  30+  at  Blairsville  Exp  Station 

Greatest  Total  Precipitation:     7.17  inches  at  Suches 
Least  Total  Precipitation:     0.45  inch  at  Stillmore 

Greatest  One-Day  Precipitation:     2.59  inches  on  the  16th  at  Tray  Mountain 

SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


Rainfall  averaged  near  to  slightly 
above  normal  in  the  northern  third 
of  Georgia  during  November,  but  below 
normal  amounts  were  recorded  in  the 
southern  two-thirds  of  the  State. 
The  period  of  dry  weather,  which 
began  in  south  and  central  areas 
around  the  middle  of  September,  con- 
tinued unabated  through  the  first 
three  weeks  of  November.     Some  scat- 
tered light  rain  fell  during  the  first 
week  of  the  month;  but,  effective 
relief  from  the  extremely  dry  weather 
did  not  come  until  November  23  -  24, 
when  general  rains,  averaging  more 
than  an  inch,  fell  over  most  of  the 
State.     For  much  of  central  and  south 
Georgia,  this  was  the  longest  period 
of  record  without  rain.     At  least  30 
weather  stations  had  no  measurable 
rain  for  fifty  days  or  more,  and,  for 
several,  the  rainless  period  reached 
sixty  days.     About  50  official  weather 
observers  had  no  rain  to  measure  for 
over  forty  days.     The  fall  of  1961 
(September  through  November)  was  the 
driest  since  1931  in  the  Central 
Climatological  Division,   and  not  since 
1939  has  there  been  a  drier  fall 
season  in  the  West  Central  and  South- 


west Divisions.     In  spite  of  the  unusu- 
ally dry  fall,  accumulated  rainfall, 
for  the  first  eleven  months  of  1961, 
was  above  normal  over  most  of  the  State. 
Only  the  Northwest  and  Southwest  Divi- 
sions showed  negative  departures  through) 
November,  and  the  deficit  in  these 
sections  was  only  about  an  inch  or  less.. 
At  least  four  of  the  States  nine  Clima- 
tological Divisions  have  already  receive 
more  than  their  normal  rainfall  for 
the  entire  year. 

Temperatures  averaged  well  above  normal 
over  Georgia  during  November.  Except 
for  brief  cool  spells  from  the  8th 
to  the  10th,  from  the  18th  to  the  22nd, 
and  near  the  end  of  the  month,  November 
was  unseasonably  warm  in  all  sections 
of  the  State.     This  was  the  first 
month  since  March,  and  only  the  third 
this  year  that  monthly  temperatures 
have  averaged  above  normal. 

Horace  S.  Carter 

Weather  Bureau  State  Climatologist 
Agricultural  Engineering  Building 
University  of  Georgia 
Athens,  Georgia 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

GEORGIA 
NOVEMBER  1961 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 

Maximum 

•  E 

Ok  3 

o  E 

<  £ 

s> 

< 

Departure 
From  Long 
Term  Meant 

Highest 

| 
a 

o 

Q 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Long 
Term  Means 

Greatest  Day 

| 
a 

Snow,  Sleet 

No.  of  Ooys 

Mox. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
On  Ground 

a 

.10  or  More  | 

.SO  or  More  | 

1 .00  or  More 

S  I 
»  J 

tst 

it 

si 

s! 

oJ 

NORTHWEST 

ALLATOONA  OAM  2 

65.4 

4  0 

54  7 

85 

3 

25 

30 

343 

0 

0 

7 

0 

3.92 

1.60 

23 

.0 

0 

6 

3 

1 

CALHOUN  EXP  STATION 

66.4 

39.4 

52.9 

85 

3+ 

23 

29 

373 

0 

0 

9 

0 

3.59 

1.65 

23 

.  0 

CARTERSV I LLE 

66.9 

45.5 

56.2 

87 

2 

22 

30 

300 

0 

0 

5 

0 

3.96 

2.01 

23 

.0 

0 

6 

3 

1 

CEDARTOWN 

66.4 

44.1 

55.3 

85 

2 

19 

30 

315 

0 

0 

7 

0 

3.09 

1.35 

23 

.0 

0 

7 

1 

1 

DALLAS  5  SE 

65.9 

42.6 

54.3 

84 

3 

21 

30 

349 

0 

0 

7 

0 

3.94 

1.31 

23 

.0 

0 

7 

3 

2 

iOALTON 

65.0 

45.0 

55.0 

86 

3 

25 

29 

322 

0 

0 

5 

0 

4.34 

1.18 

16 

.0 

0 

7 

4 

1 

LA  FAYETTE 

M 

56  ,M 

20 

\a 

0 

0 

s 

0 

4.59 

1.77 

16 

.  0 

o 

7 

2 

I 

ROME 

67.4 

44*  fi 

4.7 

87 

2 

21 

^0 

294 

0 

0 

6 

0 

3.34 

- 

.06 

1  .08 

23 

.0 

0 

7 

2 

1 

ROME  WB  AIRPORT 

R 

64.7 

3.3 

87 

2 

23 

30 

353 

0 

0 

7 

0 

3.42 

.34 

1.56 

23 

.0 

0 

7 

2 

1 

DIVISION 

54.8 

4.0 

3.80 

.41 

.0 

NORTH  CENTRAL 

ALPHARETTA   1  WNW 

65.4 

84 

3+ 

21 

360 

0 

0 

9 

0 

3.06 

1.35 

24 

.0 

0 

6 

1 

1 

ATHENS 

68.3 

46*  4 

57*4 

4.8 

87 

1 

26 

30 

271 

0 

o 

4 

o 

2.57 

- 

.23 

.88 

14 

.0 

0 

5 

2 

0 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

69.2 

45.1 

57.2 

86 

2  + 

24 

30 

272 

0 

0 

6 

0 

2.61 

1.19 

23 

.0 

0 

4 

2 

2 

ATHENS  WB  AIRPORT 

67.4 

46.2 

56.8 

4.8 

86 

2 

27 

30 

284 

0 

0 

5 

0 

2.73 

- 

.29 

1.37 

23 

.0 

0 

4 

2 

1 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

R 

65.2 

55.3 

3.4 

84 

2 

26 

310 

0 

0 

4 

0 

2.39 

1.02 

1.16 

23 

.0 

0 

6 

l 

1 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

62.9 

34.2 

48.6 

1.8 

80 

6+ 

10 

30+ 

489 

0 

0 

14 

0 

3.16 

.23 

.75 

23 

.0 

0 

8 

s 

0 

COMMERCE  1  NE 

65  .  2M 

35. 9M 

50. 6M 

83 

14 

30 

0 

0 

0 

3.96 

1.19 

1  4 

DAHLONEGA 

63.3 

43.7 

53.5 

3.7 

81 

1 

25 

30+ 

362 

0 

0 

7 

0 

3.72 

.37 

1.02 

24 

.0 

0 

8 

3 

1 

GAINESVILLE 

64  •  4 

46.3 

55.4 

5.2 

82 

2  + 

27 

21 

310 

0 

0 

5 

0 

3.25 

.24 

1.06 

24 

.  0 

o 

7 

_ 

HELEN  1  SE 

64.0 

40. 9M 

52.  5M 

61 

5 

19 

30 

400 

0 

0 

8 

0 

5.52 

1.30 

23 

.0 

0 

6 

4 

3 

JASPER   1  NNW 

63.0 

4  5.2 

54.1 

82 

2 

23 

2 1 

343 

0 

0 

5 

0 

4.23 

1.00 

16 

.0 

0 

7 

b 

1 

WINDER   1  SSE 

67.4 

41.9 

54.7 

87 

2 

23 

30 

333 

o 

o 

i; 

o 

3.14 

1.10 

2  3 

.0 

0 

7 

.: 

1 

DIVISION 

54.2 

3.5 

3,36 

.11 

•  0 

NORTHEAST 

CARLTON  BRIDGE 

70.0 

39.3 

54.7 

4.2 

88 

3  + 

17 

30 

338 

0 

0 

12 

0 

2.41 

.47 

.77 

14 

.0 

0 

5 

2 

0 

CLAYTON 

65.4 

40.5 

53.0 

4.9 

79 

5 

19 

30 

366 

0 

0 

LO 

0 

5.81 

1.11 

2.12 

14 

.0 

0 

6 

4 

3 

CORNEL  I  A 

63.8 

52.9 

2.9 

81 

2  + 

22 

30+ 

374 

0 

0 

9 

0 

4.34 

.22 

1.16 

24 

.  0 

o 

9 

5 

I 

TOCCOA 

67.0 

^t"  \ 

4.2 

84 

2 

26 

290 

0 

0 

7 

0 

4.48 

.58 

1.37 

24 

.0 

0 

9 

4 

1 

WASH  I NGTON 

69.0 

3.6 

2.5 

88 

3  + 

26 

+ 

306 

0 

0 

10 

0 

1.37 

1.48 

1.06 

24 

.0 

0 

3 

1 

1 

DIVISION 

54.6 

3.5 

3.68 

.08 

.0 

UCCT     /"CUT  OA  1 

Wt>6 1     LtN 1 KAL 

put  fi  A    V  I  5  1  A 

72. 5M 

60 

87 

§>+ 

204 

0 

0 

4 

0 

1.45 

1.07 

23 

.0 

0 

2 

i 

i 

CARROLLTON 

65.9 

43  5 

54*7 

83 

2 

23 

30 

316 

o 

o 

7 

o 

4.65 

1  .94 

23 

.0 

0 

8 

2 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

R 

70.7 

46.1 

58.4 

4.1 

86 

2 

25 

30 

248 

0 

0 

4 

0 

1.11 

1.75 

.87 

23 

.0 

0 

1 

. 

0 

EXPERIMENT 

69.1 

46.7 

57.9 

85 

3+ 

26 

30 

265 

o 

o 

5 

o 

2.03 

1.01 

23 

.0 

0 

6 

1 

1 

GREENVILLE   2  W 

70.1 

44.8 

57.5 

86 

2 

26 

30 

262 

0 

0 

4 

0 

2.18 

.64 

15 

.0 

0 

3 

2 

1 

GRIFFIN 

69.4 

47.7 

58.6 

3.9 

87 

2  + 

29 

29 

247 

0 

0 

4 

0 

2.04 

- 

.75 

.73 

24 

.0 

0 

6 

1 

0 

LA  GRANGE 

68.7 

45.6 

57.2 

84 

2+ 

23 

30 

267 

0 

0 

5 

0 

2.53 

1.12 

2  3 

.0 

0 

6 

- 

1 

MARSHALLVI LLE 

73. 5M 

46. 3M 

59. 9M 

89 

2 

27 

30 

223 

0 

0 

4 

0 

1.98 

1.79 

23 

.0 

0 

1 

1 

1 

NEWNAN 

68.0 

46.3 

57.2 

4.5 

87 

2 

26 

30 

266 

o 

o 

5 

o 

2.50 

.73 

.64 

23 

.0 

0 

5 

z 

0 

TALBOTTON 

71.9 

44. 8M 

58. 4M 

89 

2 

24 

30 

254 

0 

0 

7 

0 

1.82 

.85 

23 

.0 

0 

4 

i 

0 

TALLAPOOSA  2  NNW 

66.4 

40.2 

53.3 

3.7 

81 

2  + 

15 

30 

358 

0 

0 

11 

0 

3.34 

.17 

1.29 

23 

.0 

0 

8 

3 

1 

WEST  POINT 

70.5 

44.6 

57.6 

4.2 

87 

21 

30 

255 

0 

0 

8 

0 

2.42 

.76 

1.27 

23 

.0 

0 

6 

1 

1 

DIVISION 

57.6 

4.2 

2.34 

.57 

.0 

CENTRAL 

74.  7M 

48.  5M 

89 

1 

29 

198 

0 

0 

'  -  J? 

0 

1.96 

1.69 

23 

.0 

0 

1 

1 

1 

COV I NGTON 

67.6 

46.3 

57.0 

4.8 

86 

2 

25 

30 

281 

o 

o 

4 

o 

2.32 

.71 

1.01 

14 

.0 

0 

4 

2 

1 

DUBLIN   3  S 

76.1 

44.5 

60.3 

4.3 

90 

3 

26 

30 

217 

1 

0 

6 

0 

1.76 

- 

.41 

.93 

24 

.0 

0 

2 

2 

0 

EASTMAN   1  W 

73.6 

47.9 

60.8 

3.5 

89 

3 

30 

21 

202 

o 

o 

3 

o 

1.61 

- 

.62 

.90 

24 

.0 

0 

2 

2 

0 

FORSYTH  1  S 

70.1 

46  .  1 

58.1 

89 

1 

26 

30 

249 

0 

0 

6 

0 

1.47 

1.07 

23 

.0 

0 

4 

1 

1 

FORT  VALLEY   3  E 

71.4 

45.6 

58.5 

4.2 

90 

1 

27 

30 

247 

1 

0 

5 

0 

1.69 

- 

1.17 

.0 

0 

HAWK  I NSV I LLE 

75. 6M 

48. 1M 

61  .9M 

5.6 

90 

I 

27 

30 

180 

1 

0 

5 

0 

1.17 

- 

1.13 

.57 

24 

.0 

0 

2 

1 

0 

MACON  WB  AIRPORT 

R 

71.5 

48.1 

59.8 

3.8 

88 

2  + 

27 

30 

222 

0 

0 

3 

0 

.93 

- 

1.80 

.89 

23 

.0 

0 

1 

1 

0 

MC  INTYRE 

72. 3M 

40. 2M 

66. 3M 

89 

1 

20 

30 

300 

o 

o 

H 

.80 

.59 

24 

.0 

0 

2 

1 

0 

MI  LLEDGEV I LLE 

72.  5M 

45. 1M 

58.  8M 

5.2 

89 

1 

25 

30 

235 

0 

0 

11 

0 

.85 

1.87 

.76 

23 

.0 

0 

1 

1 

0 

MONT  I  CELLO 

70.1 

45.9 

58.0 

87 

5+ 

30 

30+ 

254 

0 

0 

4 

0 

1.16 

.66 

24 

.0 

0 

3 

1 

0 

SI  LOAM 

70.6 

47.7 

59.2 

6.4 

91 

27 

9 

238 

1 

0 

4 

0 

1.04 

1.70 

.85 

24 

.0 

0 

2 

1 

0 

DIVISION 

59.2 

4.6 

1.40 

1.20 

.0 

EAST  CENTRAL 



APPLING   1  NW 

71.7 

43.5 

57.6 

90 

3 

22 

30 

279 

1 

0 

9 

0 

1.54 

.75 

23 

.0 

0 

3 

1 

0 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

R 

71.2 

45.7 

58.5 

4.7 

90 

2 

24 

30+ 

263 

0 

7 

0 

1.50 

.94 

1.21 

23 

.0 

0 

2 

1 

BROOKLET   1  w 

74.0 

49.9 

62.0 

4.1 

93 

2 

29 

30 

187 

2 

0 

2 

0 

1.71 

.24 

1.57 

23 

.0 

0 

2 

1 

. 

LOUISVILLE 

72.6 

48.  7M 

60.  7M 

4.9 

90 

2 

200 

1 

0 

4 

0 

1.64 

.55 

1.57 

23 

.0 

0 

1 

1 

1 

METTER 

74.1 

49.8 

62.0 

89 

2  + 

29 

30 

178 

0 

0 

1 

0 

1.58 

1.37 

23 

.0 

0 

2 

1 

1 

MILLEN 

74.4 

45.5 

60.0 

3.4 

91 

2 

26 

30+ 

211 

2 

0 

6 

0 

1.47 

.75 

1.38 

23 

. 

0 

i 

1 

1 

NEW  I NGTON   1  NW 

73.7 

47.5 

60.6 

92 

2 

26 

30 

222 

2 

0 

5 

0 

1.88 

1.62 

23 

. 

0 

2 

1 

1 

SWAINSBORO 

71.8 

44.6 

58.2 

86 

3+ 

27 

30 

248 

0 

0 

7 

0 

1.96 

1.85 

23 

0 

1 

I 

WARRENTON 

72.0 

47.9 

60.0 

6.0 

90 

1 

29 

9 

219 

1 

0 

5 

0 

1.90 

.78 

.70 

23 

.0 

0 

4 

3 

0 

WAYNESBORO  2  NE 

M 

0 

0 

0 

1.46 

1.18 

23 

.0 

0 

2 

1 

1 

DIVISION 

60.0 

4.1 

1.66 

.59 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Temperature 


Station 

Average 
Maximum 

Average 

Minimum 

Departure 
From  long 
Term  Meam 

Highest 

o 

Lowest 

a 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

• 

i 
a 

c 

From  Long 
Term  Means 

>■ 
a 

| 
• 

O 

| 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
an  Ground 

0 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

si 

5  t 
SI 

5  i 

si 

SOUTHWEST 

ALBANY 

75. B 

48.8 

62.3 

4.2 

89 

4+ 

30 

30 

172 

- 

3 

_ 

1.12 

1.45 

.42 

24 

.0 

0 

3 

0 

0 

AMERICUS  4  ENE 

73.2 

46.0 

59.6 

3.1 

90 

1 

27 

29 

225 

l 

0 

5 

0 

1.73 

.91 

1.06 

23 

.0 

0 

4 

1 

1 

rat  mpp  t  rtGF 

74.5 

45.8 

60.2 

2.3 

90 

1 

22 

30 

197 

l 

0 

7 

0 

1.86 

.63 

1.03 

7 

.0 

0 

3 

1 

1 

B  L  AK  E  L Y 

73.4 

61.3 

3.8 

4 

30 

30 

0 

0 

3 

0 

2.14 

_ 

1  .46 

2  3 

•  0 

0 

1 

1 

CAIRO  2  NNW 

74.8 

51.1 

63.0 

flfl 

1 

3 

30 

0 

0 

0 

0 

2.48 

*nn 
.00 

1.29 

23 

.  0 

0 

3 

2 

1 

CAMI LLA 

75.2 

5  0.0 

62.6 

90 

1 

29 

10 

168 

1 

0 

3 

0 

L  49 

.72 

23 

0 

^ 

1 

COLQUITT 

76.5 

48.2 

62.4 

89 

4 

30 

10 

162 

o 

J? 

2.40 

1.98 

23 

.0 

0 

4 

1 

1 

CUTHBERT 

73.5 

49.4 

61.5 

88 

2 

31 

30+ 

187 

? 

1.76 

1.20 

23 

.0 

0 

4 

1 

1 

FORT  GAINES 

72.5 

******* 

1 

30 

- 

2.27 

_ 

.53 

1.13 

23 

.  0 

0 

5 

2 

1 

LUMPKIN 

73  «4M 

•  1M 

* 

88 

1 

77 

29 

193 

1.78 

1.25 

23 

•  0 

0 

3 

1 

1 

MORGAN 

74  4 

45  5 

60.0 

87 

4 

10 

208 

0 

0 

6 

0 

1  68 

1  .42 

23 

0 

2 

1 

1 

PLAINS   SW  GA  EXP  STA 

72.7 

47.6 

60.2 

87 

4+ 

29 

29 

211 

^ 

1.76 

1  .  44 

23 

.0 

0 

2 

1 

1 

THOMASV I LLE 

74.6 

48.0 

61.3 

2.5 

88 

1 

27 

30 

174 

1.85 

.33 

.67 

7 

.0 

0 

3 

3 

0 

THOMASVILLE  WB  CITY 

73.8 

52.5 

63.2 

3.7 

87 

4+ 

34 

30 

148 

o 

o 

n 

1.37 

- 

•  87 

.50 

24 

•  0 

0 

3 

1 

0 

DIVISION 

61.4 

3.6 

1.84 

.78 

.0 

SOUTH  CENTRAL 

ALAPAHA  EXP  STATION 

76.7 

46.  1 

61  .4 

3.7 

89 

2  + 

27 

10 

190 

0 

0 

4 

0 

1.90 

.22 

.98 

24 

.0 

0 

4 

2 

0 

ASHBUPN  1  S 

74.3 

48.5 

61.4 

88 

30 

30 

175 

0 

0 

2 

0 

.94 

.77 

23 

.0 

0 

1 

1 

0 

CORDELE  WATER  WORKS 

75  •  7M 

30  + 

0 

0 

6 

0 

1.15 

.96 

23 

0 

2 

1 

0 

DOUGLAS  2  NNE 

74  .0 

47.  3 

60.7 

86 

2  + 

30 

30 

192 

0 

0 

1 

0 

•  90 

24 

*  n 
* 

j! 

0 

F I TZGERALD 

74.0 

50.7 

62.4 

4.3 

86 

32 

30 

163 

0 

0 

1 

0 

1*34 
1.3 

- 

.  76 

1.17 

23 

•  0 

0 

f 
1 

HOMERV I  LLE   3  WSW 

74.7 

47.5 

61.1 

88 

1 

25 

30 

172 

o 

3 

o 

2.70 

2.28 

23 

.0 

0 

2 

1 

1 

LUMBER  CITY 

74.0 

44.  1 

59.1 

88 

25 

30 

237 

J 

o 

o 

1.27 

.64 

1.21 

23 

.0 

0 

1 

1 

1 

MOULTRIE  2  ESE 

74  •  8 

46.2 

60.5 

9  9 

89 

1 

2  6 

30 

n 

1*7^ 

: 

.93 

.92 

23 

? 

?■ 

NASHVILLE   5  SSE 

76.2M 

48  •  7M 

62  .  5M 

90 

2  6 

30 

1  46 

n 

2 

0 

1.56 

23 

0 

* 

QU I T  MAN 

74  •  9 

46.0 

60.5 

.  6 

87 

5+ 

2  6 

30 

1  97 

0 

0 

6 

0 

3*11 

.68 

1.70 

23 

•  0 

J* 
0 

* 

* 

1 

TIFTON  EXP  STATION 

74.9 

49.4 

62.2 

4.5 

86 

2  + 

33 

29 

173 

0 

0 

1.08 

.83 

.52 

23 

.0 

0 

3 

1 

0 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 

75.0 

49.6 

62.3 

86 

2 

30 

30 

156 

o 

Q 

Q 

2.59 

1.04 

24 

.0 

0 

4 

2 

1 

VALDOSTA  4  NW 

74  .  3 

48.7 

61.5 

89 

1 

26 

30 

177 

o 

0 

3 

Q 

2.24 

1.39 

23 

•  0 

0 

1 

1 

DIVISION 

_ 

* 

1.76 

•  27 

.  0 

SOUTHEAST 

ALMA  FAA  AIRPORT 

74.0 

48.  5 

61.3 

88 

2+ 

28 

30 

189 

o 

o 

Q 

2.44 

2.28 

23 

.0 

0 

1 

1 

1 

BLACKBEARD  ISLAND 

74.4 

53.9 

64.2 

89 

2 

36 

30+ 

126 

.91 

.64 

24 

.0 

0 

2 

1 

0 

BRUNSWICK 

75.4 

56.3 

65.9 

4.3 

88 

]_ 

38 

2 1 

89 

0 

0 

0 

0 

.88 

.57 

.0 

0 

1 

1 

0 

BRUNSWICK  FAA  AIRPORT 

72  .4 

53.3 

62.9 

89 

37 

10 

148 

0 

0 

0 

0 

1  .43 

*85 

23 

.  0 

o 

2 

1 

o 

CAMP  STEWART 

72.5 

51.0 

61.8 

87 

29 

30 

175 

0 

0 

1 

0 

1.74 

1.43 

23 

.0 

0 

3 

1 

1 

FLEMING  EXP  STATION 

74.6 

48.4 

61.5 

89 

2 

25 

30 

183 

0 

0 

5 

0 

2.01 

1.51 

23 

.0 

0 

3 

1 

1 

FOLKSTON  9  SW 

77.2 

52.5 

64.9 

88 

3+ 

33 

30 

104 

o 

o 

0 

o 

1.13 

.98 

23 

.0 

0 

2 

1 

0 

GLENNV I LLE 

73.5 

51.2 

62.4 

4.0 

89 

1 

30 

30 

164 

0 

0 

1 

0 

2.66 

.57 

1.73 

23 

.0 

0 

4 

1 

1 

JESUP  6  S 

74.8 

47.5 

61.2 

89 

2  + 

25 

30 

181 

0 

0 

5 

0 

1.79 

1.28 

23 

.0 

0 

3 

1 

1 

NAHUNTA 

74.8 

48.6 

61.7 

88 

2  + 

26 

30 

169 

0 

0 

3 

0 

1.64 

1.21 

23 

.0 

0 

4 

I 

1 

SAPELO  ISLAND 

72. 3M 

54. 2M 

63. 3M 

89 

1 

36 

30 

137 

0 

0 

0 

a 

1.21 

.72 

23 

.0 

0 

3 

1 

0 

SAVANNAH  USDA  PLANT  GDN 

73.7 

46.8 

60.3 

4.0 

86 

3+ 

23 

30 

208 

0 

0 

5 

0 

1.14 

L.01 

.83 

24 

.0 

0 

2 

1 

0 

SAVANNAH  WB  AP  R 

71.9 

49.3 

60.6 

3.1 

89 

1 

27 

30 

217 

0 

0 

2 

0 

.99 

.52 

.81 

23 

.0 

0 

2 

1 

0 

SAVANNAH  BEACH 

70.  7M 

54. 8M 

62. 8M 

89 

1 

40 

10 

136 

0 

0 

0 

0 

.77 

.66 

23 

.0 

0 

1 

1 

0 

SURRENCY  2  WNW 

74.2 

45.5 

59.9 

88 

1 

23 

30 

207 

0 

0 

7 

0 

1.94 

1.55 

23 

.0 

0 

3 

1 

1 

WAYCROSS 

77. 7M 

48.0 

62.  9M 

3.3 

89 

3  + 

26 

30 

119 

0 

0 

3 

0 

1.64 

.40 

1.26 

24 

.0 

0 

3 

1 

1 

DIVISION 

62.4 

3.5 

1.52 

.25 

.0 

Precipitation 
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DAILY  PRECIPITATION 

GEORGIA 
NOVEMBER  1961 


13 

Day  of  Month 

Station 

0 

o  '1 

.  1 

v~ r 

_    1  . 

,„  1 

H 

1  | 

2  1 

3 

*  \ 

5  1 

6 

7  1 

8  |  9 

10  |  n  1 

12 

13  1 
1 

1 

15 

16 

17  1 

18 

19     20  21 

 1  1  

22  23 

24 

25  |  26  |  27 

28  |  29  |  30 

31 

ABBE V  I  LLC 

1.55 

.14 

■  to 

.03 

.62 

.62 

a  0  *  I R  SV I LLE 

3.99 

.20 

•  29 

.14 

.63 

W59 

•  62 

AOEL   2  S 

2.43 

•  24 

T 

T 

2.21 

AILEV 

1  .96 

03 

* 

01 

1.69 

.04 

.02 

ALAPAMA   EXP  STATION 

1  .90 

.  1  9 

•  19 

.55 

.78 

ALBANY 

1.12 

T 

.18 

T 

*  - 

09 

•  07 

T 

.35 

.42 

7 

ALLATOONA  OAM  2 

3.92 

.43 

.05 

.62 

•  23 

1.60 

.66 

7 

ALMA  F A A  AIRPORT 

2.** 

' 

•07 

•  09 

T 

T 

T 

2.26 

7 

ALPHA R  E T  T  A  1  WNW 

•  07 

02 

03 

03 

•  24 

•  20 

.01 

•  16 

.!5 

7 

AMERICUS  *  ENE 

1.73 

' 

T 

.15 

T 

•  10 

T 

1.06 

•  42 

ANT IOCh 

J. 05 

.12 

.29 

T 

•  33 

•  19 

T 

.43 

.46 

.04 

T 

.34 

•  T2 

APPLING  1  NH 

1.54 

T 

T 

T 

•  79 

.47 

ASH8URN  1  S 

.94 

•  09 

"o5 

.03 

•  77 

ATHENS 

2.97 

.03 

.02 

•03 

•  33 

•  01 

•  24 

.93 

ATHENS  col  of  agri 

2*61 

1.04 

■  10 

1.19 

•  02 

ATHENS  MB  AIRPORT 

2.7! 

T 

T 

I 

T 

.04 

.14 

96 

.  2  2 

T 

T 

T 

1.37 

7 

ATKINSON   1  W 

2.05 

2.09 

ATLANTA  B0L TON 

2*67 

•  17 

•  19 

•  17 

.  _ 

'  4. 

•  63 

•  22 

•  27 

.49 

ATLANTA  WB  AIRPORT  R 

2  •  39 

.  2  1 

•  12 

•  09 

T 

■  01 

07 

*  19 

■  10 

1.16 

7 

AUGUSTA  Wfl  AIRPORT  R 

1  •  50 

•  03 

•03 

.18 

.05 

T, 

T 

1*21 

7 

BA I NAR I OGE 

1.86 

1.03 

•  03 

•  31 

.49 

BALL  GROUND 

3.36 

.32 

•  29 

.02 

02 

- 

.62 

.15 

.71 

.»> 

BEAVEROALE 

3.36 

•  02 

•  61 

■29 

.  3 : 

,41 

"  29 

•  81 

.20 

.03 

.56 

.37 

BLACKBEARO  ISLAND 

.91 

.04 

■  05 

•  03 

8LA IRSVIllE  EXP  $TA 

.74 

.  1  8 

•  7S 

.55 

BLAKEL v 

2.16 

.11 

.15 

.20 

.03 

•  13 

T 

.06 

T 

1.46 

7 

Blue  ridge  resvr  dam 

3.00 

.09 

.37 

.10 

.30 

T 

•  07 

.56 

.21 

•  90 

.70 

BOWMAN 

4.23 

.04 

T 

•  06 

•  03 

•05 

1 .26 

•03 

T 

T 

■  16 

1.20 

brasstown  BALD 

4,44 

.25 

•  38 

•92 

•  17 

•  04 

.61 

•  42 

.44 

.04 

•  33 

•  •2 

.02 

BROOKLET    l  w 

1.71 

•  14 

1.57 

BRUNSWICK 

.at 

T 

•  05 

T 

.04 

.76 

.03 

BRUNSWICK   F A A  AIRPORT 

1.63 

•  04 

.07 

* 

*  7 

T 

T 

•  65 

.03 

RUFNA  VISTA 

1  .*3 

•  03 

T 

•  01 

*  ?1 

•  08 

.01 

1*07 

I 

BUTLER 

1  .64 

•  05 

*03 

•25 

•  62 

.49 

BUTLER  CREEK 

1.32 

•02 

•  03 

.11 

•  02 

T 

T 

T 

•  30 

.92 

CAIRO  ?  NNW 

2.-8 

•20 

.99 

T 

1.29 

CALHOUN  EXP  STATION 

3.39 

.30 

.07 

.30 

.79 

1.65 

•  09 

CAMILLA 

1  .69 

■  30 

•  01 

T 

.  72 

.42 

CAMP  STEWART 

1.7* 

•  11 

04 

T 

■  03 

1.43 

CANTON 

2.61 

.  30 

•  01 

.03 

.01 

•  11 

•02 

•  41 

.19 

1.12 

•  41 

CARLTON  BRIDGE 

2.61 

•  01 

.04 

*  ' 

•  10 

.02 

.47 

.63 

CARNE  SVlLLE 

4.35 

.77 

.96 

■03 

* 

*48 

.58 

.10 

.92 

carrollton 

4.65 

.33 

■  10 

L*22 
* 

■  30 

•  15 

1.94 

.99 

CARTERS 

4.00 

•  42 

•  37 

.50 

05 

•  70 

•  23 

.53 

1.20 

cartersville 

3.96 

T 

.34 

T 

■ 

T 

.48 

.07 

•  57 

2.01 

•  27 

.02 

CARTERSVILLE   3  SW 

3.60 

•  54 

54 

02 

.35 

.19 

1  .46 

.49 

7 

CCOARTOWN 

3.09 

•  43 

.16 

*02 

"  .  7 

*  7 

•  46 

.23 

1.35 

... 

CMATSwORTM 

3.30 

T 

7 

•  47 

■  29 

T 

T 

7 

•  15 

•  74 

.15 

■  02 

■  65 

.49 

CHICKAMAUr<A  PARK 

6.02 

.05 

•  38 

■  26 

.  09 

*  27 

*19 

1.27 

.  12 

.03 

.84 

.34 

CMOESTOE 

3.38 

•  39 

■  1  3 

.29 

•  03 

•63 

^30 

•  54 

.49 

.74 

CLAYTON 

3.81 

.06 

T 

.36 

•  OB 

.08 

.02 

•  33 

2-12 

.11 

1.18 

1*20 

CLFVELANO 

4.00 

.77 

T 

•  39 

•  26 

T 

.  49 

•  07 

•  94 

.16 

T 

.02 

•  43 

.65 

COLOul TT 

2  .40 

•  21 

•  11 

.10 

1.98 

COLUMBUS 

1.1* 

.10 

1  8 

06 

■  60 

COLUMBUS  WB  AIRPORT  R 

1.11 

•  06 

.02 

•  06 

T 

T 

!oe 

T 

T 

T 

■  87 

COMMERCE    1  NE 

3.96 

.98 

* 

19 

* 

22 

.12 

1.03 

CONCORD 

1.98 

.17 

T 

.04 

1.19 

CORDELE   WATER  WORKS 

1.15 

•  08 

.96 

CORNEL  I  A 

4.34 

.20 

.63 

67 

* 

*  50 

•  30 

.33 

•  20 

1.19 

COVINGTON 

2.32 

.03 

.02 

1.01 

.01 

•  IS 

.02 

.35 

•  7C 

CUMMING  1  N 

3.34 

.51 

.05 

.05 

*  It 

.0 

•  30 

.27 

1.37 

.92 

CURRYVILLE  2  W 

3.74 

•32 

.31 

"  \ 

1.32 

.09 

.57 

.41 

CUTHBERT 

1.76 

.10 

.12 

.07 

T 

T 

.22 

T 

1*20 

T 

7 

OAHLONEGA 

3.72 

•63 

.06 

■  14 

T 

07 

*  33 

38 

•  53 

•  21 

T 

.36 

1.02 

DALLAS    •  SE 

3.94 

.29 

T 

T 

T 

T 

.59 

•  12 

1.09 

.15 

T 

1.31 

•  34 

' 

DAL  TON 

4.34 

•  43 

•29 

T 

•  0 

"  _ 

•  04 

1.16 

•  28 

.04 

.74 

.19 

.02 

DANVILLE 

1.08 

T 

.03 

.95 

.09 

DAWSON 

1  .69 

.08 

T 

*  IB 

.95 

.94 

OAWSONVlLLE 

3.04 

•  AO 

•  09 

•  19 

03 

•  17 

•  42 

.17 

.43 

1.17 

7 

DIAL  POST  OFFICE 

3.50 

•  0* 

•  71 

■  12 

•  34 

.02 

.22 

.07 

■  63 

.16 

•  02 

.63 

•  94 

DOCTORTOWN   1  WSW 

1.95 

T 

.29 

.04 

18 

.02 

.02 

1.40 

OONALSONV I LLE   3  W 

3.26 

.04 

1.30 

T 

T 

T 

!oi 

_ 

■09 

.01  .01 

1.84 

DOUGLAS  2  NNE 

1.61 

•  21 

T 

■  50 

DOUGLASv 1 LLE 

3.92 

•  31 

•  04 

•  13 

.  25 

•  41 

■67 

1  .98 

.19 

DOVER 

2.03 

•  19 

■09 

1.13 

DUBLIN  3  S 

1.76 

.03 

.07 

.04 

.03 

.66 

•  99 

EASTMAN  1  W 

1.61 

.04 

•  03 

T 

.64 

ELBERTON 

1.99 

.0! 

1  .  X 

ELLIJAY 

3.75 

T 

T 

.46 

■  OS 

•  92 

.03 

*03 

*  1  7 

06 

.95 

.03 

EMflfi* 

3.36 

•43 

•09 

•14 

•  29 

.40 

.09 

1  •  93 

*2 

EXPERIMENT 

2.03 

.16 

.02 

.01 

14 

•  20 

.04 

.01 

1.01 

.14 

7 

FA1 RMOUNT 

3.64 

•  33 

.19 

"  18 

•  53 

1.50 

.73 

FITZGERALD 

1.34 

•  09 

*03 

•  03 

1.17 

flat  top 

6.10 

. :  B 

•  74 

.<*6 

.04 

06 

*08 

1  .72 

•  54 

1.08 

.04 

Fleming  Exp  station 

2.01 

. : . 

•22 

•  01 

.06 

Il7 

■  03 

1  .51 

FOLK STON  3  SSW 

1.30 

.15 

.40 

.95 

FOLK S YON  9  SW 

1.13 

•09 

.10 

.96 

FORSYTM  1  s 

1  .47 

■  15 

•  19 

■ 

1.07 

•  10 

FORT  GAINES 

2.27 

•  12 

•  29 

•  20 

•  52 

1.13 

•  09 

FORT  VALLEY  J  E 

1.69 

•09 

T 

.03 

.01 

•  04 

.04 

* 

1.52 

FRANKLIN 

I  .44 

.23 

•  04 

•  19 

.16 

.24 

.09 

1.27 

.20 

GAINESVILLE 

3.25 

.30 

•  27 

•01 

lol 

.30 

.22 

.01 

.28 

1.04 

7 

7 

GIBSON 

1.13 

•  10 

■  *J 

.40 

GLENNVILLE 

2.66 

•  19 

T 

•  02 

40A T  ROCK 

1.71 

.OS 

.34 

.02 

•  11 

GOOFREY  *>  NE 

1.79 

•  09 

•  02 

.30 

•  14 

.36 

.41 

GREENVILLE  2  W 

2.16 

•  22 

T 

•02 

"oS 

.05 

T 

1.20 

GRIFF  IN 

2.04 

•  14 

•  Oi 

* 

■  42 

•  03 

T 

•  36 

.73 

HAWK INSVILLE 

1.171 

T 

OS 

.91 

HELEN  1  it 

3.92! 

1*14 

.  39 

•09 

.06 

1 1 17 

•  48 

.87 

1.30 

.0 

MEMPTOwh  GAP 

1.11 

.05 

•  44 

■  02 

•  13 

.01 

.50 

.12 

.03 

.55 

.41 

MIAWASSrr 

3.4! 

.30 

.25 

.  34 

.46 

•  29 

■  41 

.35 

.71 

MOMERVILLE    3  WSW 

2.70 

.02 

.40 

T  T 

2.26 

JASPER  1  NNw 

4.23 

•  56 

•  19 

1.00 

.12 

•  65 

.  »! 

JCSUP  S  S 

1.79 

•  OA 

.28 

•  10 

■  09 

JONFSBORO 

2.2: 

•26 

.17 

•  41 

.25 

.96 

.If 

1.21 

•20 

•  1C 

■43 

KENSINGTON 

3.6J 

•  43 

.21 

.  )! 

.40 

•  18 

1.18 

.16 

.02 

.66 

.91 

KINGSTON 

3.01 

.39 

.49 

|  .64 

1.49 

LA  FAYETTE 

4.5! 

.3. 

.34 

.40 

.09 

.40 

1.77 

.73 

.41 

LA  GRANT 

2.9' 

.30 

•  11 

T 

.11 

.09 

•  09 

T 

1.12 

.21 

LEXINGTON 

2.3C 

.40 

.60 

.7C 

LINCOLNTON 

1.7" 

•  131 

.26 

•03 

.47 

■M 

LITTLE  M|*WTOWER 

6.0< 

.70 

1.10 

•  80 

•  90 

.90 

.90 

LOUISVILLE 

1  .6. 

.07 

1.97 

S*.  <•l8w.nr.  DOM  following  Sution  Indai 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


oration 

H 

1   |   2  | 

3 

4  | 

5 

6 

7  | 

8  9 

10  |  11  |  12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22  23 

24 

25  26 

27 

28     29  30 

3 

LUMBER  CITY 

1.27 

.03 

.17 

.03 

1.21 

LUMPKIN 

1.7S 

•  02 

.08 

.10 

.02 

•  02 

.09 

.03 

1.25 

MACON  WB  AIRPORT  R 

.93 

.02 

T  T 

T 

.01 

T 

.01 

T 

.89 

mar  Shall v i lle 

1.98 

.04 

.05 

.05 

.05 

1.79 

MAYSVILLE 

3.90 

.09 

.04 

.07 

■  03 

■  46 

•  64 

.08 

.37 

.07 

r 

T 

.26 

1.39 

T 

MC  INTYRE 

.60 

.02 

.19 

■  59 

METTER 

1.58 

.06 

.05 

.10 

T 

1.37 

MIOVILLE 

1.64 

.04 

.06 

.07 

.51 

•  97 

M 1 L LEDGE V] LLE 

.85 

T 

.02 

.07 

T 

T 

.76 

MILLEN 

1.A7 

.01 

.08 

1.38 

M 1 LLHAVEN  Q  E 

1.A0 

.30 

T  1.10 

MONTEZUMA 

2.22 

.04 

T 

.36 

1.32 

.50 

MONT ICELLO 

1.16 

.15 

.04 

.06 

.25 

•  66 

MORGAN 

1.68 

.26 

1.42 

MORGAN  3  NW 

1.61 

.07 

.08 

.18 

1.28 

MOULTRIE  2  ESE 

1.18 

.06 

.04 

.12 

.02 

.02  .92 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

1.69 

.02 

T 

T 

.72 

•  91 

NAHUNTA 

1.64 

T 

.20 

.11 

.11 

.01 

T 

1.21 

T 

NASHVILLE  5  SSE 

1.73 

T 

.17 

T 

1.56 

NEEL  GAP 

A.  63 

• 

* 

* 

1.10 

.75 

•  33 

1.15 

.14 

.46 

•  70 

NEW  I NGTON  1  NW 

1.68 

.15 

.06 

.05 

1.62 

NEWMAN 

2.30 

.28 

.02 

.07 

.49 

.41 

.08 

.64 

.51 

NT  CKAJACK  GAP 

3.82 

.57 

.23 

.04 

.34 

•  22 

1.08 

.20 

.02 

.02 

.77 

.33 

NOONTOOTLA  CREEK 

3.38 

•  61 

.07 

.01 

.49 

.02 

.81 

• 

1.05 

.32 

NORCROSS  A  N 

2.83 

.38 

.27 

.24 

.08 

.02 

.32 

.12 

.28 

1.12 

PATTERSON 

1.7* 

T 

.19 

•  03 

1.53 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

1.76 

.03 

.01 

.13 

.09 

.02 

1.44 

PRESTON 

1.79 

.06 

.05 

.07 

.16 

1.21 

•  24 

OU I  THAN 

3.11 

.18 

.85 

1.70 

.38 

RESACA 

3.94 

.17 

.38 

T 

T  T 

T 

.40 

■  44 

.60 

.04 

T 

.86 

.86 

T 

R I NGGOLD 

3.A9 

T 

.55 

.30 

T 

.20 

■  20 

.89 

.20 

T 

.78 

•  33 

RISING  FAWN 

3.75 

T 

.32 

.26 

T 

.05 

.11 

T 

.28 

■  02 

1.35 

.17 

.02 

.65 

.32 

ROME 

3.3» 

.39 

.38 

.02 

T 

.01 

.16 

.01 

.46 

.16 

1.08 

.65 

POME  WB  AIRPORT  R 

3.A2 

.26 

•  38 

T 

T  T 

.13 

.10 

.35 

.64 

T 

T 

1.56 

SAPELO  ISLAND 

1.21 

.01 

.20 

.25 

.72 

.03 

SAVANNAH  USDA  PLANT  GDN 

1.14 

.01 

T 

.16 

.04 

•  04 

.02 

•  04 

.63 

SAVANNAH  WB  AP  * 

.99 

T 

.15 

.01 

.02 

T 

T 

T 

.81 

SAVANNAH  BEACH 

.77 

.02 

.02 

.01 

.02 

.03 

.66 

.01 

SI  LOAM 

1.04 

.04 

.04 

.11 

.85 

SPARTA  2  NNW 

.92 

.02 

.90 

STANLEY  GAP 

5.17 

.01 

.50 

.15 

.26 

.57 

.21 

.12 

1.79 

.27 

.71 

.56 

STILLMORE 

•  45 

T 

T 

T 

.06 

.39 

SUCHES 

7.17 

.05 

.92 

.15 

.22 

.59 

1.51 

2.10 

• 

1.63 

SUMMERVILLE 

5.01 

.47 

.59 

.72 

T 

1.47 

.23 

T 

.96 

.57 

SURRENCY  2  WNW 

1.94 

.15 

.06 

.04 

T 

T 

1.55 

.14 

SWAINSBORO 

1.96 

.06 

.05 

1.85 

SWEET  GUM 

3.24 

.30 

.43 

.10 

.03 

.21 

.07 

.12 

.08 

.65 

.09 

.58 

.55 

.03 

TALBOTTON 

1.82 

.47 

.10 

.85 

.40 

TALLAPOOSA  2  NNW 

3.34 

.65 

.04 

.19 

■  11 

•  30 

•  50 

.10 

1.29 

■  26 

TAYLOSSVILLE 

3.14 

.33 

.22 

T 

.29 

•  05 

.48 

.22 

1.23 

.32 

THOMASVILLE 

1.83 

.67 

T 

.02 

.54 

.62 

THOMASV1LLE  WB  CITY 

1.37 

T 

•  38 

T 

T 

T 

T 

.02 

T 

.47 

.50 

TIF  TON  EXP  STATION 

1.08 

•  16 

.01 

.05 

.52 

.34 

TITUS 

4.75 

.01 

.40 

■  54 

.15 

.01 

.62 

.22 

.50 

.05 

1.60 

■  44 

.01 

TOCCOA 

4.48 

.18 

.15 

T 

.03 

.60 

.79 

■  21 

.61 

.18 

.36 

1.37 

TRAY  MOUNTAIN 

6.68 

.70 

.16 

.24 

. 

1  .04 

2.59 

.41 

.66 

.88 

TUNNEL  HILL 

3.95 

.01 

.60 

.43 

.68 

.08 

* 

1.12 

.04 

.73 

.26 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 

2.59 

.17 

'•94 

T 

T 

T 

.01 

.02 

•  41 

1.04 

VALDOSTA  4  NW 

2.24 

T 

.02 

•  48 

.35 

T 

T 

1.39 

WALESKA 

3.46 

.40 

.29 

.73 

1.30 

•  74 

WARRENTON 

1.90 

•  10 

.02 

.31 

.70 

.57 

WASHINGTON 

1.37 

.06 

.12 

•  10 

.03 

1.06 

WAYCROSS 

1.64 

.17 

.19 

.02 

1.26 

WAYNESBORO  2  NE 

1.46 

.06 

.04 

.04 

.12 

.02 

1.18 

WEST  POINT 

2.42 

.30 

.09 

.04 

T 

.15 

.28 

T 

.14 

.03 

1.27 

.12 

WINDER  1  SSE 

3.14 

•  34 

.19 

.45 

.67 

.05 

•1*  .03 

1.10 

.15 

WOOOBURY 

2.05 

.12 

T 

.03 

.10 

■  46 

.02 

T 

.97 

.33 

T 

WOODSTOCK 

2.85 

.35 

.09 

.01 

.14 

.04 

.36 

.44 

1.42  T 

YOUNG  HARRIS 

3.49 

.43  .01 

.14 

.01 

•  47 

.10 

.01  .01 

.75 

.09 

•  25 

.06 

T 

T 

.38 

.78 

T 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind  speed 
m  p.  h 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Station 

Prevailing 

Percent  of 
time  trom 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1:00  a 
EST 

7:00  a 
EST 

1:00  p 
EST 

7:00  p 
EST 

Trace 

.01-09 

.10-49 

66-09 

1 00-199 

200 

and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 

ATHENS  WB  AIRPORT 

NNE 

16 

6.1 

29++ 

WNW 

23 

80 

87 

53 

65 

8 

1 

2 

1 

1 

0 

13 

6.0 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

NW 

31 

10.1 

25++ 

NW 

8 

77 

84 

54 

65 

4 

3 

5 

0 

1 

0 

13 

58 

5.8 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

SE 

9 

5.5 

23++ 

W 

23 

84 

88 

53 

69 

4 

3 

1 

0 

1 

0 

9 

5.8 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

9.2 

25++ 

s 

23 

86 

52 

67 

5 

4 

0 

0 

0 

10 

6.0 

MACON  WB  AIRPORT 

NW 

12 

6.6 

26 

SW 

23 

76 

84 

49 

57 

5 

3 

0 

0 

0 

9 

56 

5.4 

ROME  WB  AIRPORT 

78 

51 

5 

0 

5 

1 

0 

12 

6.1 

SAVANNAH  WB  AIRPORT 

NE 

15 

8.0 

26 

NW 

23 

88 

90 

55 

76 

4 

2 

1 

0 

0 

8 

59 

5.1 

THOMASVILLE  WB  CITY 

6 

1 

2 

0 

0 

10 

- 

3«*  taloiaace  noten  following  Station  Indai 
-  156  - 


DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
NOVEMBER  1961 


Day  01  Month 


aianoa 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29  | 

30  31 

■ 

1 

A I  LEY 

MAX 

89 

88 

86 

8' 

86 

83 

S  ) 

81 

65 

72 

75 

81 

64 

77 

83 

80 

77 

68 

64 

64 

6- 

68 

66 

67 

66 

66 

60 

58 

74.7 

M I N 

61 

60 

65 

61 

63 

67 

64 

45 

31 

32 

32 

41 

58 

64 

65 

63 

48 

42 

51 

40 

29 

32 

58 

45 

31 

44 

38 

29 

46.5 

ALAPAMA   EXP  STATION 

MAX 

89 

89 

88 

87 

88 

86 

80 

82 

72 

67 

78 

82 

80 

84 

78 

84 

84 

71 

73 

76 

63 

64 

74 

66 

72 

69 

71 

78 

66 

62 

76.7 

M I N 

54 

57 

59 

56 

56 

65 

66 

49 

37 

27 

37 

55 

57 

66 

64 

59 

46 

37 

38 

38 

29 

30 

40 

45 

34 

37 

38 

44 

34 

28 

46.1 

ALBANY 

MAX 

89 

88 

86 

89 

86 

81 

86 

72 

67 

76 

78 

84 

84 

78 

65 

83 

71 

64 

74 

65 

64 

75 

68 

73 

72 

72 

73 

6  1 

60 

65 

75.8 

MIN 

55 

60 

64 

62 

58 

68 

64 

44 

34 

31 

51 

56 

53 

66 

64 

63 

45 

36 

45 

45 

34 

39 

58 

47 

35 

35 

46 

46 

32 

30 

46.8 

ALLATOONA   DAM  2 

MAX 

84 

83 

85 

83 

82 

81 

67 

65 

55 

57 

66 

69 

74 

68 

71 

70 

68 

55 

55 

55 

48 

53 

58 

6V 

68 

64 

61 

67 

50 

49 

66. 4 

MIN 

55 

56 

58 

57 

60 

58 

49 

39 

30 

31 

47 

49 

57 

56 

62 

64 

46 

38 

43 

35 

26 

29 

34 

37 

30 

33 

49 

37 

26 

25 

44.0 

ALMA   FAA  AIRPORT 

MAX 

88 

88 

84 

85 

82 

81 

83 

73 

66 

73 

75 

80 

79 

76 

83 

82 

73 

7U 

74 

61 

60 

70 

68 

72 

67 

69 

72 

66 

59 

61 

74.0 

MIN 

60 

57 

64 

57 

62 

69 

62 

45 

34 

29 

49 

54 

57 

64 

62 

62 

45 

42 

50 

36 

33 

39 

5  7 

41 

38 

36 

44 

45 

34 

28 

48.5 

ALPHARETTA   1  WNW 

MAX 

84 

83 

84 

81 

73 

81 

72 

69 

56 

58 

67 

70 

75 

67 

70 

67 

68 

58 

52 

51 

50 

54 

56 

6" 

59 

66 

63 

66 

51 

50 

65.4 

MIN 

60 

57 

59 

56 

59 

59 

49 

38 

28 

31 

40 

41 

45 

52 

62 

63 

45 

37 

35 

31 

24 

29 

37 

39 

30 

30 

40 

38 

26 

21 

42.1 

AMERICUS   4  ENE 

MAX 

90 

87 

85 

88 

81 

74 

83 

75 

65 

76 

75 

82 

85 

74 

80 

79 

70 

62 

69 

61 

60 

71 

64 

71 

68 

68 

70 

63 

56 

61 

73.2 

M  [  N 

59 

58 

56 

56 

57 

64 

58 

39 

30 

32 

49 

45 

54 

64 

64 

67 

41 

36 

43 

39 

28 

35 

49 

43 

37 

35 

46 

41 

27 

28 

46.0 

APPLING   1  NW 

MAX 

89 

89 

90 

87 

86 

83 

7T 

83 

72 

68 

71 

72 

77 

79 

73 

75 

80 

71 

56 

50 

55 

55 

63 

66 

70 

66 

65 

70 

57 

56 

71.7 

"  I  N 

62 

56 

57 

60 

56 

62 

59 

39 

27 

30 

39 

46 

51 

57 

61 

62 

45 

41 

42 

36 

30 

24 

31 

44 

31 

28 

35 

41 

31 

22 

43.5 

ASHBURN   1  S 

MAX 

88 

86 

85 

86 

82 

81 

78 

73 

64 

72 

76 

80 

76 

78 

79 

84 

79 

64 

72 

66 

59 

72 

70 

69 

72 

69 

72 

67 

60 

69 

74.3 

M  I  N 

60 

57 

65 

59 

57 

58 

58 

46 

35 

31 

52 

55 

60 

65 

65 

62 

46 

38 

39 

40 

33 

37 

61 

47 

44 

36 

45 

42 

33 

30 

48.5 

ATHENS 

MAX 

87 

84 

82 

61 

80 

78 

81 

68 

66 

71 

70 

76 

66 

68 

68 

73 

69 

55 

48 

58 

54 

54 

60 

68 

65 

66 

72 

62 

57 

59 

68.3 

M  I  N 

64 

58 

57 

63 

58 

65 

55 

43 

29 

40 

47 

49 

49 

63 

63 

64 

45 

41 

41 

35 

28 

30 

49 

42 

33 

35 

46 

40 

33 

26 

46.4 

ATHENS  COL  OF  AGR I 

MAX 

86 

86 

84 

85 

80 

79 

8  0 

68 

64 

72 

70 

76 

73 

69 

69 

74 

69 

63 

50 

56 

55 

55 

61 

68 

65 

65 

69 

65 

57 

60 

69.2 

MIN 

60 

50 

61 

63 

58 

64 

54 

43 

27 

36 

45 

49 

53 

60 

61 

61 

44 

40 

43 

33 

27 

29 

48 

40 

32 

34 

45 

J  c 

30 

24 

45.1 

ATHENS   WB  AIRPORT 

MAX 

85 

86 

82 

82 

81 

78 

79 

63 

64 

70 

70 

76 

67 

69 

68 

73 

68 

53 

46 

57 

53 

54 

61 

66 

65 

64 

70 

56 

55 

58 

67.4 

MIN 

63 

59 

63 

63 

59 

64 

49 

39 

31 

36 

47 

51 

55 

62 

62 

57 

42 

39 

37 

34 

31 

31 

51 

42 

37 

38 

47 

37 

32 

27 

46.2 

ATLANTA   MB  AIRPORT 

MAX 

81 

84 

81 

74 

80 

74 

71 

56 

59 

69 

71 

76 

71 

70 

66 

70 

58 

52 

55 

52 

53 

54 

60 

60 

66 

62 

68 

52 

51 

58 

65.2 

MIN 

62 

59 

60 

58 

59 

55 

48 

38 

30 

39 

49 

53 

55 

61 

64 

52 

41 

39 

3fi 

35 

26 

34 

53 

42 

34 

39 

48 

36 

28 

28 

45.4 

AUGUSTA   WB  AIRPORT 

MAX 

89 

90 

86 

85 

86 

79 

83 

71 

63 

70 

74 

77 

81 

73 

79 

80 

71 

59 

52 

56 

56 

64 

67 

70 

66 

66 

70 

58 

55 

60 

71.2 

MIN 

62 

57 

57 

58 

58 

64 

61 

40 

26 

29 

42 

54 

51 

64 

65 

64 

48 

44 

39 

35 

28 

24 

54 

43 

34 

30 

44 

35 

30 

24 

45.7 

BAIN3RI0GE 

MAX 

90 

80 

80 

83 

78 

78 

80 

76 

66 

73 

79 

82 

82 

76 

84 

85 

75 

65 

73 

65 

63 

75 

70 

70 

72 

73 

75 

62 

59 

65 

74.5 

MIN 

57 

54 

59 

62 

54 

65 

64 

45 

31 

27 

45 

49 

48 

59 

63 

60 

45 

39 

44 

35 

30 

32 

55 

47 

30 

35 

42 

44 

32 

22 

45.6 

BLACK8EARD  ISLAND 

MAX 

88 

89 

S3 

84 

84 

83 

83 

82 

76 

63 

75 

79 

77 

79 

75 

80 

82 

76 

68 

67 

54 

61 

72 

74 

72 

64 

69 

73 

65 

54 

74.4 

MIN 

59 

63 

65 

65 

65 

69 

72 

56 

46 

36 

40 

58 

60 

65 

64 

63 

58 

50 

55 

46 

40 

41 

57 

53 

45 

45 

45 

51 

48 

36 

53.9 

BLAIRSV1LLE   EXP  STA 

MAX 

78 

76 

80 

77 

72 

80 

70 

62 

50 

55 

65 

67 

72 

68 

66 

66 

68 

56 

52 

47 

47 

56 

52 

56 

58 

69 

65 

60 

50 

48 

62.9 

MIN 

48 

44 

47 

57 

53 

52 

46 

23 

15 

16 

29 

38 

48 

,  55 

49 

53 

39 

26 

32 

31 

14 

16 

28 

34 

20 

22 

38 

33 

10 

10 

34.2 

BLAKELY 

MAX 

87 

86 

85 

88 

85 

78 

81 

69 

66 

72 

74 

82 

80 

73 

83 

78 

72 

59 

69 

62 

60 

73 

67 

71 

72 

72 

73 

65 

58 

63 

73.4 

MIN 

61 

59 

60 

62 

59 

68 

62 

45 

34 

35 

46 

53 

53 

65 

64 

64 

46 

40 

43 

47 

31 

39 

56 

46 

36 

39 

50 

45 

32 

30 

49.1 

BROOKLET    1  . 

MAX 

89 

93 

91 

89 

89 

82 

83 

78 

65 

69 

79 

84 

85 

73 

87 

80 

76 

65 

59 

56 

57 

71 

68 

7U 

66 

70 

68 

65 

55 

58 

74.0 

MIN 

62 

58 

60 

60 

64 

67 

65 

50 

36 

36 

49 

56 

56 

65 

64 

61 

52 

45 

50 

40 

34 

32 

54 

49 

41 

33 

45 

41 

38 

29 

49.9 

BRUNSWICK 

MAX 

88 

86 

84 

83 

85 

79 

84 

33 

72 

73 

75 

77 

76 

77 

82 

87 

78 

74 

71 

65 

63 

71 

74 

71 

TO 

71 

74 

69 

60 

61 

75.4 

MIN 

65 

65 

67 

64 

68 

70 

68 

58 

44 

43 

53 

60 

63 

67 

66 

63 

60 

49 

55 

50 

36 

46 

59 

56 

46 

50 

52 

5  ^ 

48 

41 

56.3 

BRUNSWICK    FAA  AIRPORT 

MAX 

89 

84 

81 

81 

82 

80 

81 

75 

61 

71 

76 

73 

74 

76 

80 

81 

75 

67 

68 

54 

61 

70 

73 

71 

64 

67 

73 

69 

57 

58 

72.4 

M  I  N 

65 

64 

68 

63 

69 

70 

63 

50 

42 

37 

50 

56 

60 

66 

64 

60 

52 

49 

5  5 

41 

38 

42 

59 

49 

"*8 

45 

49 

51 

41 

38 

53.3 

BUENA  VISTA 

MAX 

86 

87 

84 

87 

83 

77 

80 

75 

63 

75 

73 

81 

79 

76 

80 

76 

67 

62 

65 

61 

56 

70 

67 

68 

67 

67 

69 

o- 

57 

72.5 

61 

55 

62 

59 

59 

65 

57 

41 

32 

34 

50 

53 

53 

62 

64 

6 

43 

7 

39 

33 

54 

43 

42 

36 

48.0 

CAIRO   2  NNW 

MAX 

88 

85 

85 

B7 

85 

79 

80 

7* 

66 

72 

75 

80 

81 

76 

83 

84 

74 

65 

73 

64 

65 

75 

70 

71 

69 

72 

75 

69 

56 

63 

74.8 

MIN 

62 

59 

63 

61 

61 

69 

65 

48 

35 

34 

50 

57 

55 

66 

66 

61 

46 

42 

8  8 

4( 

34 

4] 

5t 

51 

43 

44 

48 

48 

35 

33 

51.1 

CALHOUN   EXP  STATION 

MAX 

85 

85 

85 

79 

74 

77 

65 

59 

58 

58 

73 

75 

76 

71 

71 

70 

63 

55 

57 

51 

54 

56 

57 

59 

72 

65 

68 

60 

50 

60 

66.4 

MIN 

53 

52 

60 

53 

54 

53 

44 

38 

26 

25 

39 

39 

39 

50 

53 

55 

36 

32 

J  7 

32 

29 

31 

39 

33 

28 

26 

42 

38 

23 

25 

39.4 

CAMILLA 

MAX 

90 

88 

87 

89 

84 

80 

82 

75 

65 

74 

76 

83 

83 

76 

86 

86 

73 

63 

73 

64 

62 

75 

69 

71 

7C 

71 

73 

6t 

57 

64 

75.2 

MIN 

59 

61 

64 

61 

58 

69 

66 

46 

34 

29 

49 

57 

59 

66 

67 

63 

47 

39 

4" 

4  7 

31 

<*o 

58 

50 

36  35 

46 

41 

34 

30 

50.0 

CAMP  STEWART 

MAX 

87 

86 

84 

83 

81 

80 

80 

75 

65 

68 

75 

77 

80 

73 

83 

78 

76 

67 

67 

59 

57 

67 

71 

69 

65 

68 

70 

67  57 

56 

72.5 

62 

61 

61 

61 

65 

69 

66 

53 

38 

33 

49 

56 

58 

66 

63 

61 

54 

45 

53 

42 

33 

35 

55 

52 

41 

35 

44 

4f 

41 

29 

51.0 

CARLTON  BRIDGE 

MAX 

88 

86 

88 

85 

85 

81 

80 

81 

68 

67 

72 

72 

68 

70 

68 

69 

77 

71 

58 

4S 

58 

59 

59 

59 

70 

66 

64 

72 

55 

56 

70.0 

54 

50 

51 

62 

52 

59 

51 

34 

20 

24 

32 

41 

52 

60 

63 

62 

41 

37 

31 

2f 

20 

2] 

29 

43 

25 

26 

34 

29 

24 

1 7 

39.3 

CARROLLTON 

MAX 

82 

83 

80 

73 

77 

70 

71 

63 

61 

69 

70 

75 

72 

71 

72 

70 

64 

53 

51 

52 

55 

56 

59 

61 

6~ 

61 

67 

60 

52 

60 

65.9 

52 

50 

60 

57 

55 

59 

50 

39 

28 

27 

42 

44 

55 

61 

62 

5T 

44 

39 

<*8 

35 

27 

I  > 

49 

37 

31 

32  44 

42 

26 

23 

43.5 

CAR  TERSV I LLE 

MAX 

es 

87 

83 

77 

83 

78 

66 

63 

57 

67 

67 

77 

71 

72 

72 

72 

71 

53 

53 

50 

54 

56 

89 

59 

6t 

64 

67 

t< 

54 

60 

66.9 

MIN 

60 

55 

63 

57 

61 

58 

50 

40 

26 

26 

43 

52 

58 

66 

64 

62 

46 

38 

3  7 

36 

38 

36 

41 

41 

37 

50 

3', 

27 

22 

45.5 

CEDAR  TOWN 

MAX 

82 

85 

81 

74 

79 

71 

f,9 

61 

59 

66 

70 

78 

71 

74 

73 

71 

62 

51 

3  6 

50 

53 

57 

59 

62 

70 

64 

69 

59 

51 

62 

66.4 

MIN 

61 

51 

59 

57 

59 

60 

49 

32 

27 

2  8 

44 

48 

61 

61 

64 

58 

45 

37 

45 

35 

25 

3  3 

50 

36 

28 

35 

51 

4. 

23 

19 

44.  1 

CLAYTON 

MAX 

78 

78 

77 

74 

79 

72 

75 

70 

63 

68 

68 

70 

66 

69 

67 

67 

70 

67 

41 

65 

50 

5o 

54 

66 

68 

63 

63 

60 

55 

59 

65.4 

M 

62 

49 

61 

52 

51 

56 

48 

38 

25 

3  0 

37 

44 

50 

57 

49 

61 

42 

37 

37 

28 

23 

24 

43 

43 

-t 

28 

35 

32 

24 

19 

40.5 

COLOUITT 

MAX 

88 

88 

88 

89 

87 

82 

3  3 

78 

68 

78 

78 

87 

82 

77 

77 

03 

74 

66 

67 

63 

; ; 

72 

73 

73 

74 

74 

75 

59 

65 

76.6 

MIN 

59 

58 

59 

62 

58 

67 

6  ' 

45 

33 

3  0 

43 

54 

S3 

64 

64 

62 

46 

39 

3S 

45 

33 

38 

56 

46 

31 

37 

46 

46 

33 

31 

48.2 

COLUMBUS   WB  AIRPORT 

MAX 

84 

86 

85 

85 

84 

76 

77 

64 

63 

73 

72 

80 

79 

74 

80 

73 

65 

59 

65 

58 

58 

6  V 

65 

67 

70  64 

66 

60 

57 

62 

70.7 

56 

56 

61 

61 

60 

66 

«... 

43 

34 

0? 

42 

50 

54 

65 

66 

53 

44 

38 

44 

41 

30 

37 

52 

45 

33 

34 

41 

40 

30 

25 

46.1 

COMMERCE  1  NE 

MAX 

83 

70 

(8 

70 

63 

69 

66 

73 

69 

67 

68 

70 

67 

54 

52 

51 

56 

67 

69 

61 

55 

57 

65.2 

MIN 

50 

48 

49 

30 

18 

2  8 

39 

38 

51 

55 

58 

61 

34 

26 

16 

20 

30 

34 

34 

22 

14 

35.9 

CORDELE  WATER  WORKS 

MAX 

89 

88 

85 

88 

84 

79 

84 

79 

64 

75 

78 

84 

83 

80 

84 

82 

82 

71 

66 

60 

71 

70 

70 

69  65 

70 

68 

61 

62 

75.7 

MIN 

57 

59 

63 

59 

61 

61 

61 

42 

30 

26 

51 

56 

56 

63 

65 

61 

35 

46 

4C 

30 

39 

55 

45 

37 

32 

40 

42 

29 

26 

47.1 

CORNELIA 

MAX 

81 

81 

75 

76 

78 

71 

77 

62 

63 

68 

64 

72 

60 

67 

63 

63 

65 

47 

45 

54 

52 

46 

S3 

66 

61 

64 

66 

SI 

54 

56 

63.8 

MIN 

58 

53 

60 

59 

61 

58 

50 

39 

24 

39 

42 

48 

54 

57 

59 

51 

4C 

37 

32 

21 

22 

27 

43 

38 

30  29 

41 

34  24 

22 

41.9 

COVINGTON 

MAX 

es 

86 

81 

85 

81 

77 

76 

62 

63 

72 

71 

76 

72 

69 

68 

76 

63 

52 

54 

56 

53 

56 

61 

63 

65  62 

69 

60  55 

59 

67.6 

MIN 

62 

55 

61 

62 

59 

65 

53 

44 

27 

34 

49 

53 

54 

62 

64 

61 

45 

39 

41 

3! 

27 

34 

45 

42 

36  36 

47 

40  29 

25 

66.3 

CUTHBERT 

MAX 

87 

88 

87 

86 

83 

78 

ao 

75 

63 

7S 

75 

82 

80 

75 

80 

7fc 

73 

67 

65 

62 

60 

72 

65 

68 

71 

66 

71 

41 

57 

62 

73.6 

MIN 

63 

65 

59 

60 

68 

60 

42 

34 

36 

51 

56 

55 

66 

66 

6i 

44 

4u 

43 

42 

33 

31 

51 

46 

39  41 

50 

45 

31 

31 

49.4 

See  Reference  Notes 


Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
NOVEMBER  1961 


Station 

Day  01  Month 

0 

01 

• 

< 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

1 

20 

21 

22 

1 

23 

1 

24 

25 

1 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

DAMLONEGA 

MAX 

64 

60 

55 

53 

63. 

MI  N 

62 

56 

60 

62 

62 

60 

51 

39 

29 

30 

42 

50 

52 

56 

59 

60 

42 

39 

40 

29 

21 

25 

34 

44 

34 

35 

40 

38 

30 

25 

43.. 

DALLAS  5  SE 

MAX 

83 

7  0 

76 

70 

50 

59 

49 

65. 

MIN 

61 

56 

60 

56 

56 

-  a 

48 

36 

28 

30 

40 

49 

52 

57 

62 

62 

44 

37 

38 

35 

26 

27 

36 

39 

31 

33 

39 

3  7 

25 

21 

42.. 

OALTON 

MAX 

81 

67 

70 

72 

50 

54 

47 

65. 

MIN 

62 

59 

65 

55 

56 

57 

50 

37 

28 

31 

42 

52 

56 

60 

60 

62 

45 

40 

41 

34 

30 

33 

41 

40 

36 

40 

47 

39 

25 

27 

45. 

DOUGLAS  2  NNE 

MAX 

86 

70 

59 

74. 

MIN 

54 

56 

58 

55 

61 

63 

65 

50 

33 

33 

.36 

55 

56 

58 

61 

62 

51 

41 

45 

42 

32 

37 

41 

HO 

40 

35 

37 

48 

36 

30 

DUBLIN  3  S 

MAX 

68 

76. 

MIN 

58 

56 

59 

57 

58 

63 

62 

41 

33 

30 

29 

44 

56 

62 

63 

61 

44 

37 

39 

37 

27 

35 

41 

43 

33 

33 

32 

41 

32 

26 

44. 

EASTMAN  1  W 

MAX 

57 

73. 

MIN 

62 

60 

64 

57 

60 

65 

64 

44 

33 

35 

42 

53 

57 

60 

64 

63 

46 

39 

49 

40 

3C 

34 

40 

47 

42 

34 

47 

44 

32 

31 

47. 

EXPERIMENT 

MAX 

56 

69. 

MIN 

60 

61 

62 

61 

59 

64 

51 

39 

27 

32 

49 

56 

56 

61 

64 

63 

44 

38 

45 

37 

2S 

33 

48 

41 

40 

38 

49 

39 

28 

26 

46. 

FITZGERALD 

MAX 

88 

85 

87 

82 

79 

78 

76 

82 

7  7 

78 

82 

79 

67 

7 1 

68 

58 

70 

68 

69 

67 

67 

69 

59 

74.1 

MIN 

61 

62 

63 

59 

63 

67 

65 

48 

34 

40 

52 

58 

5  8 

65 

65 

64 

50 

50 

42 

33 

37 

57 

49 

42 

37 

48 

47 

33 

32 

FLEMING   EXP  STATION 

MAX 

88 

89 

8  7 

84 

83 

81 

79 

70 

69 

77 

81 

76 

84 

81 

79 

69 

69 

69 

58 

69 

73 

70 

68 

69 

71 

69 

59 

59 

74. 

MIN 

59 

57 

57 

61 

61 

69 

66 

52 

34 

29 

44 

54 

54 

64 

63 

57 

52 

39 

53 

39 

29 

29 

59 

51 

,  3 

31 

43 

44 

41 

25 

FOLKSTON   9  SH 

MAX 

88 

81 

80 

85 

84 

76 

75 

76 

72 

66 

74 

72 

74 

69 

74 

75 

72 

67 

63 

77., 

MIN 

61 

60 

61 

60 

67 

69 

68 

56 

18 

36 

49 

56 

58 

64 

63 

57 

57 

44 

57 

50 

34 

42 

58 

53 

41 

44 

46 

51 

42 

33 

52.1 

FORSYTH   1  S 

MAX 

72 

72 

78 

65 

60 

62 

57 

55 

62 

65 

63 

69 

59 

70. 

MIN 

59 

53 

60 

60 

59 

64 

51 

40 

30 

33 

49 

52 

55 

62 

64 

62 

42 

38 

45 

38 

30 

32 

50 

43 

39 

32 

44 

41 

30 

26 

FORT  GAINES 

MAX 

76 

70 

67 

59 

70 

70 

69 

( 

62 

72..' 

MIN 

62 

61 

62 

62 

58 

65 

59 

42 

33 

32 

47 

53 

5  8 

65 

66 

65 

44 

39 

42 

64 

31 

38 

56 

44 

35 

36 

49 

44 

31 

26 

FORT  VALLEY  3  E 

MAX 

59 

71.' 

MIN 

56 

55 

60 

60 

58 

66 

54 

41 

31 

28 

48 

53 

54 

64 

66 

53 

42 

36 

40 

38 

26 

33 

53 

42 

39 

34 

44 

37 

29 

27 

GAINESVILLE 

MAX 

62 

68 

56 

64.  i 

MIN 

62 

58 

58 

62 

61 

63 

53 

40 

31 

40 

49 

49 

57 

60 

62 

59 

44 

40 

41 

33 

27 

32 

46 

41 

36 

41 

48 

38 

30 

29 

46. 

GLENNV I LLE 

MAX 

83 

76 

76 

59 

73.! 

MIN 

62 

60 

60 

59 

64 

69 

66 

52 

36 

34 

51 

56 

58 

65 

63 

64 

53 

45 

53 

41 

34 

36 

58 

51 

44 

35 

5C 

48 

40 

30 

GREENVILLE  2  W 

MAX 

85 

85 

82 

?2 

80 

71 

67 

57 

57 

57 

64 

62 

63 

63 

62 

70.. 

MIN 

55 

56 

58 

55 

58 

63 

48 

45 

28 

35 

40 

42 

55 

57 

60 

62 

41 

37 

42 

37 

27 

35 

51 

40 

37 

38 

49 

39 

27 

26 

GRIFFIN 

MAX 

87 

87 

84 

80 

80 

63 

65 

74 

70 

80 

75 

7 1 

71 

63 

53 

62 

58 

59 

60 

65 

69 

69 

62 

69.' 

MIN 

62 

62 

62 

62 

60 

64 

51 

40 

30 

36 

51 

54 

57 

63 

65 

62 

44 

39 

45 

38 

30 

36 

51 

41 

40 

39 

49 

40 

29 

30 

HAWKINSVILLE 

MAX 

62 

75.1 

MIN 

61 

56 

62 

57 

59 

65 

62 

43 

12 

28 

49 

56 

54 

64 

65 

62 

46 

38 

50 

4] 

33 

57 

46 

36 

32 

41 

44 

30 

27 

HELEN   1  SE 

MAX 

80 

65 

52 

s 

53 

59 

64.1 

MIN 

61 

61 

57 

59 

53 

40 

24 

38 

39 

41 

44 

59 

56 

61 

45 

34 

40 

30 

21 

25 

44 

41 

27 

29 

40 

33 

25 

1  9 

HOMERVI LLE  3  WSW 

MAX 

83 

62 

74. 

MIN 

56 

54 

58 

55 

58 

61 

'66 

49 

35 

28 

49 

49 

53 

58 

60 

58 

49 

36 

53 

46 

31 

37 

57 

51 

33 

36 

40 

47 

36 

25 

JASPER   1  NNW 

MAX 

68 

56 

63.1 

MIN 

61 

55 

59 

57 

60 

57 

49 

39 

25 

32 

44 

52 

58 

61 

61 

58 

42 

37 

42 

33 

23 

38 

47 

46 

37 

46 

48 

37 

25 

26 

*  j 

JESUP   8  S 

MAX 

79 

79 

70 

65 

60 

69 

70 

59 

74.1 

MIN 

55 

55 

55 

58 

59 

69 

66 

50 

36 

27 

44 

52 

51 

65 

59 

58 

50 

39 

53 

43 

28 

30 

55 

53 

35 

31 

39 

45 

39 

25 

LA  FAYETTE 

MAX 

MIN 

54 

54 

54 

55 

60 

60 

46 

40 

23 

35 

40 

48 

55 

60 

62 

6U 

44 

44 

44 

30 

23 

34 

50 

33 

39 

44 

48 

40 

21 

20 

LA  GRANGE 

MAX 

82 

61 

68.' 

MIN 

57 

58 

61 

58 

59 

62 

50 

39 

29 

29 

45 

48 

55 

63 

62 

62 

44 

38 

43 

39 

28 

37 

53 

40 

34 

34 

47 

43 

27 

23 

LOUISVILLE 

MAX 

88 

84 

80 

85 

83 

70 

77 

79 

80 

78 

65 

55 

55 

65 

70 

56 

56 

72.1 

MIN 

60 

59 

59 

61 

60 

65 

62 

43 

32 

33 

47 

55 

56 

63 

63 

62 

46 

44 

42 

36 

32 

30 

55 

46 

40 

33 

44 

44 

37 

LUMBER  CITY 

MAX 

87 

87 

80 

58 

57 

74.1 

MIN 

52 

55 

54 

59 

57 

63 

65 

46 

3  0 

28 

28 

49 

55 

58 

63 

63 

48 

36 

39 

41 

27 

27 

36 

50 

33 

30 

30 

43 

34 

25 

LUMPKIN 

MAX 

86 

85 

85 

78 

79 

74 

63 

73 

69 

69 

58 

65 

73.  ' 

MIN 

60 

60 

63 

61 

61 

66 

58 

39 

31 

51 

55 

65 

65 

61 

42 

37 

43 

40 

30 

38 

53 

43 

40 

40 

48 

42 

27 

28 

MACON  WB  AIRPORT 

MAX 

88 

88 

87 

7  5 

72 

80 

67 

80 

73 

7  g 

60 

58 

61 

71.  ! 

MIN 

63 

60 

62 

63 

60 

67 

56 

43 

34 

35 

51 

56 

56 

63 

66 

58 

45 

39 

42 

41 

32 

34 

54 

47 

36 

33 

46 

41 

32 

27 

MARSHALLVILLE 

MAX 

80 

60 

73. S 

MIN 

70 

61 

62 

61 

60 

58 

37 

30 

50 

55 

55 

62 

63 

43 

35 

40 

35 

28 

56 

33 

40 

33 

36 

41 

32 

27 

MC    I NTYRE 

MAX 

8 1 

57 

72.: 

MIN 

53 

51 

60 

55 

52 

59 

60 

39 

27 

25 

34 

43 

50 

60 

64 

46 

33 

37 

37 

23 

22 

32 

32 

29 

26 

32 

37 

27 

20 

METTER 

MAX 

81 

59 

74.1 

MIN 

61 

59 

58 

61 

64 

68 

65 

44 

40 

33 

49 

57 

56 

64 

65 

56 

51 

44 

51 

40 

34 

35 

56 

48 

44 

34 

45 

45 

39 

29 

49. f 

MILLEDGEVILLE 

MAX 

56 

72.5 

MIN 

55 

54 

57 

59 

56 

61 

58 

42 

30 

31 

32 

46 

52 

54 

63 

63 

46 

39 

41 

38 

31 

26 

43 

40 

31 

25 

45.1 

MILLEN 

MAX 

91 

82 

61 

74.' 

MIN 

58 

55 

59 

58 

60 

65 

62 

44 

30 

26 

43 

54 

52 

53 

54 

55 

47 

39 

46 

38 

28 

26 

55 

48 

37 

28 

w 

41 

37 

26 

45.5 

MONT  I  CELLO 

MAX 

, 

54 

7u 

60 

57 

70.1 

MIN 

60 

61 

62 

62 

59 

6  0 

53 

42 

32 

33 

42 

51 

54 

56 

64 

63 

45 

39 

43 

38 

30 

34 

35 

44 

39 

37 

38 

42 

30 

30 

45.9 

MORGAN 

MAX 

87 

85 

79 

63 

74.' 

MIN 

56 

54 

57 

59 

54 

66 

61 

41 

31 

25 

45 

52 

51 

63 

63 

60 

43 

36 

42 

43 

28 

36 

50 

44 

32 

34 

41 

43 

29 

27 

45.5 

MOULTRIE   2  ESE 

MAX 

89 

88 

87 

82 

82 

79 

81 

72 

65 

73 

77 

82 

84 

79 

85 

84 

72 

67 

74 

65 

62 

74 

63 

72 

66 

71 

74 

69 

61 

63 

74.6 

MIN 

59 

53 

56 

53 

59 

65 

63 

46 

33 

31 

45 

45 

53 

62 

62 

56 

39 

37 

42 

42 

30 

36 

53 

46 

36 

37 

44 

44 

31 

28 

46.2 

NAHUNTA 

MAX 

88 

u  7 

8  I 

62 

74.0 

MIN 

57 

55 

59 

57 

64 

t  6 

65 

52 

37 

28 

44 

52 

53 

63 

59 

57 

51 

53 

41 

31 

36 

56 

53 

36 

36 

4i 

48 

39 

26 

48.6 

NASHVILLE  5  SSE 

MAX 

90 

88 

85 

87 

82 

80 

83 

76 

74 

78 

80 

84 

74 

84 

83 

79 

70 

70 

68 

65 

74 

66 

7^ 

70 

75 

72 

60 

64 

76.2 

MIN 

56 

55 

59 

55 

59 

58 

61 

50 

27 

46 

56 

55 

63 

63 

56 

48 

37 

52 

45 

39 

37 

51 

51 

35 

40 

46 

35 

26 

46.7 

See  Reference  Notes 
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DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
NOVEMBER  1961 


Day  Ol  Month 


I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

3 

g 

10 

J  \ 

12 

13 

14 

IS 

1  R 

16 

1  7 

17  | 

19 

1 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 
Z5 

26 

27 

28 

29 

30  31 

Aver. 

NEW  1 NGTON    1  NW 

90 

92 

89 

SB 

87 

88 

84 

73 

64 

69 

72 

80 

81 

72 

87 

8b 

b2 

71 

59 

57 

57 

68 

71 

7* 

6S 

67 

7u 

64 

55 

59 

73 

.7 

MIN 

62 

56 

58 

60 

60 

59 

60 

49 

33 

27 

39 

55 

53 

64 

62 

69 

59 

41 

49 

39 

30 

37 

39 

42 

42 

27 

26 

47 

■  5 

NEWNAN 

MAX 

86 

87 

74 

74 

81 

74 

76 

62 

64 

72 

74 

80 

75 

72 

72 

70 

62 

53 

64 

56 

56 

58 

60 

63 

66 

64 

67 

60 

55 

62 

6b 

•  0 

MIN 

56 

61 

61 

59 

60 

63 

50 

39 

iO 

31 

49 

52 

57 

62 

62 

59 

43 

38 

3 

7 

36 

47 

42 

27 

26 

46 

•  3 

PLAINS   SW  GA   EXP  STA 

MAX 

87 

66 

85 

87 

85 

72 

81 

76 

65 

75 

75 

82 

81 

75 

79 

76 

66 

67 

67 

60 

60 

71 

6. 

66 

69 

6b 

69 

65 

6b 

63 

72 

.7 

MIN 

69 

58 

60 

62 

58 

66 

30 

41 

32 

30 

48 

55 

53 

64 

66 

62 

42 

39 

36 

49 

»i 

29 

30 

4  7 

•  6 

OU I  THAN 

MAX 

87 

87 

86 

85 

87 

84 

77 

81 

79 

69 

72 

75 

82 

83 

76 

84 

84 

81 

69 

63 

SO 

52 

76 

67 

70 

69 

11 

7S 

65 

60 

74 

.9 

MIN 

5* 

57 

58 

55 

60 

64 

65 

51 

32 

30 

3  1 

48 

51 

56 

63 

56 

49 

43 

-J  «6 

35 

26 

46 

•0 

ROME 

MAX 

86 

87 

85 

72 

79 

68 

69 

65 

61 

68 

69 

80 

73 

74 

74 

71 

62 

52 

56 

51 

57 

60 

60 

62 

70 

67 

66 

61 

SI 

64 

67 

44 

■  4 

MIN 

63 

54 

62 

57 

61 

59 

50 

38 

30 

30 

44 

49 

58 

61 

62 

56 

46 

40 

40 

34 

25 

36 

SO 

61 

27 

1 

•  6 

ROME  WB  AIRPORT 

MAX 

84 

87 

83 

68 

78 

66 

66 

57 

59 

67 

67 

77 

70 

73 

73 

7u 

53 

SI 

S3 

49 

54 

58 

57 

6b 

67 

65 

51 

49 

60 

64 

.7 

MIN 

57 

53 

58 

57 

61 

53 

44 

38 

28 

27 

43 

49 

57 

60 

62 

51 

40 

t,u 

38 

33 

27 

35 

49 

34 

27 

f 

42 

•  9 

SAPELO  ISLAND 

MAX 

89 

82 

83 

B : 

60 

76 

68 

68 

77 

75 

76 

74 

81 

83 

76 

68 

68 

62 

59 

71 

72 

70 

65 

6b 

74 

67 

57 

57 

72 

•  3 

MIN 

62 

63 

64 

71 

65 

57 

46 

41 

61 

66 

65 

64 

60 

SO 

55 

46 

46 

SI 

51 

4b 

36 

54 

•  2 

SAVANNAH   USDA   PLANT  GON 

MAX 

87 

88 

88 

85 

84 

83 

79 

83 

75 

63 

69 

74 

76 

80 

75 

83 

60 

74 

69 

67 

54 

58 

70 

72 

71 

62 

69 

73 

64 

57 

73 

.7 

MIN 

58 

57 

57 

60 

62 

67 

65 

51 

33 

27 

43 

52 

52 

55 

62 

56 

28 

40 

44 

38 

23 

■  6 

Savannah  wb  ap 

89 

88 

85 

83 

84 

80 

81 

74 

62 

66 

73 

77 

79 

74 

63 

eu 

71 

66 

64 

55 

57 

6  1 

73 

70 

61 

68 

71 

61 

57 

57 

71 

.9 

MIN 

62 

62 

63 

64 

67 

68 

65 

48 

38 

33 

49 

56 

56 

34 

44 

32 

44 

46 

33 

27 

■  3 

SAVANNAH  BEACH 

89 

82 

80 

79 

76 

75 

72 

64 

72 

73 

76 

75 

77 

79 

73 

70 

65 

54 

56 

66 

72 

71 

66 

63 

72 

67 

57 

54 

70 

■  7 

MIN 

63 

63 

65 

t  ' 

67 

58 

45 

40 

55 

59 

41 

45 

49 

50 

49 

SO 

42 

45 

54 

>b 

S I  LOAM 

MAX 

91 

89 

85 

66 

73 

77 

83 

71 

65 

73 

72 

79 

72 

73 

71 

8u 

71 

58 

53 

59 

55 

60 

63 

6b 

67 

66 

72 

64 

56 

60 

70 

.6 

MIN 

61 

62 

65 

63 

61 

64 

55 

39 

27 

35 

51 

54 

55 

63 

41 

38 

47 

40 

33 

31 

47 

•  7 

SURRENCY    2  WNW 

88 

87 

86 

86 

83 

80 

82 

74 

68 

72 

76 

76 

80 

74 

63 

82 

76 

69 

71 

66 

69 

69 

69 

71 

65 

69 

74 

68 

56 

60 

74 

.2 

MIN 

54 

54 

57 

55 

57 

63 

61 

30 

26 

32 

2  7 

40 

42 

39 

23 

45 

■  5 

SWAINSBORO 

MAX 

84 

86 

86 

85 

84 

81 

83 

73 

62 

70 

73 

79 

81 

73 

82 

82 

6U 

61 

56 

58 

56 

69 

60 

7b 

64 

67 

67 

67 

55 

58 

71 

>8 

MIN 

50 

54 

54 

51 

61 

65 

63 

43 

32 

30 

29 

56 

54 

54 

53 

53 

46 

36 

j  2 

42 

42 

27 

44 

.6 

TALBOTTON 

MAX 

88 

89 

84 

86 

86 

77 

80 

70 

65 

72 

71 

81 

76 

76 

76 

74 

72 

64 

65 

62 

59 

68 

65 

66 

65 

67 

6  7 

63 

58 

61 

71 

,9 

MIN 

56 

62 

63 

59 

53 

52 

41 

31 

30 

47 

50 

56 

63 

64 

64 

43 

36 

43 

38 

28 

45 

41 

28 

24 

44 

.6 

TALLAPOOSA   2  NNW 

MAX 

81 

81 

7X 

74 

80 

70 

68 

62 

60 

65 

62 

78 

78 

74 

73 

70 

64 

64 

61 

51 

55 

59 

58 

60 

70 

61 

67 

61 

53 

61 

66 

>4 

MIN 

45 

41 

46 

54 

58 

56 

48 

41 

24 

2  3 

58 

43 

36 

30 

32 

45 

41 

40 

>2 

THOMASV I LLE 

MAX 

88 

87 

85 

87 

82 

79 

83 

66 

66 

73 

75 

81 

81 

76 

84 

83 

75 

68 

73 

63 

63 

75 

69 

72 

70 

70 

73 

68 

60 

64 

74 

6 

MIN 

59 

58 

52 

53 

61 

66 

64 

44 

SO 

30 

48 

5  3 

53 

55 

6u 

49 

37 

45 

47 

36 

27 

4b 

THOMASVILLE   WB  CITY 

MAX 

87 

86 

84 

87 

60 

76 

80 

69 

65 

73 

76 

81 

82 

76 

84 

82 

66 

67 

72 

62 

63 

75 

69 

7u 

69 

73 

73 

63 

56 

62 

73 

8 

MIN 

65 

62 

64 

63 

63 

68 

67 

47 

37 

38 

5  3 

59 

58 

63 

61 

43 

50 

36 

^  3 

SO 

54 

45 

52 

TIFTON   EXP  STATION 

MAX 

88 

88 

87 

65 

86 

82 

77 

81 

70 

66 

73 

76 

81 

81 

79 

63 

84 

69 

67 

74 

63 

63 

72 

65 

71 

69 

71 

72 

65 

60 

74 

9 

MIN 

62 

61 

65 

59 

63 

65 

65 

47 

37 

35 

42 

55 

59 

60 

67 

64 

SO 

37 

41 

3  3 

38 

42 

43 

45 

48 

49 

TOCCOA 

MAX 

82 

84 

60 

78 

81 

75 

81 

65 

67 

70 

67 

73 

64 

67 

66 

67 

71 

67 

45 

57 

S3 

50 

55 

71 

67 

64 

69 

59 

57 

59 

67 

0 

MIN 

61 

55 

60 

60 

60 

61 

55 

46 

26 

43 

45 

49 

56 

58 

61 

42 

42 

40 

29 

26 

40 

46 

39 

26 

45 

3 

VALOOSTA   WB  AIRPORT 

MAX 

87 

88 

»» 

85 

86 

81 

75 

81 

71 

65 

71 

73 

81 

83 

78 

64 

84 

72 

72 

73 

59 

63 

75 

68 

71 

67 

72 

74 

65 

60 

75 

0 

Ml  >, 

55 

58 

59 

59 

61 

65 

69 

54 

38 

34 

36 

5  1 

56 

60 

65 

60 

54 

43 

43 

48 

37 

35 

45 

45 

49 

6 

VALDOSTA   4  NW 

89 

86 

8  c 

86 

83 

78 

87 

72 

bb 

71 

72 

61 

82 

77 

83 

82 

71 

7u 

74 

59 

63 

74 

64 

70 

69 

72 

74 

67 

60 

63 

74 

3 

MIN 

57 

56 

61 

55 

61 

69 

65 

51 

36 

30 

48 

53 

55 

62 

63 

57 

47 

3  7 

51 

38 

38 

46 

35 

" 

46 

7 

WARR  ENTON 

90 

89 

84 

85 

81 

75 

62 

77 

63 

71 

71 

81 

79 

74 

75 

8u 

76 

n 

52 

56 

65 

61 

66 

70 

65 

6b 

71 

65 

56 

60 

72 

0 

MIN 

57 

32 

45 

41 

36 

30 

47 

9 

WA  SH I NGTON 

86 

68 

88 

84 

85 

77 

77 

81 

68 

63 

70 

71 

74 

75 

72 

70 

77 

7v 

52 

48 

55 

52 

56 

60 

68 

62 

63 

67 

57 

53 

69 

6 

MIN 

63 

58 

60 

60 

57 

60 

60 

26 

30 

52 

52 

55 

63 

47 

•*  1 

41 

33 

26 

27 

45 

34 

31 

43 

WAYCROSS 

MAX 

85 

89 

89 

87 

84 

85 

85 

83 

75 

61 

61 

74 

75 

79 

72 

80 

84 

64 

74 

73 

7u 

60 

71 

77 

7 

MIN 

60 

55 

62 

56 

61 

6 

66 

51 

35 

29 

41 

52 

57 

62 

62 

59 

59 

30 

41 

40 

31 

34 

49 

SI 

36 

36 

44 

49 

39 

26 

48 

0 

WAYNESBORO   2  NE 

MAX 

M  I  N 

WEST  POINT 

MAX 

87 

82 

81 

80 

62 

76 

80 

76 

66 

70 

70 

79 

77 

75 

70 

7v 

6b 

57 

65 

59 

59 

65 

64 

by 

71 

62 

70 

64 

58 

62 

70 

i 

MIN 

52 

55 

64 

59 

59 

t- 

51 

37 

30 

27 

41 

44 

53 

63 

62 

65 

43 

39 

44 

40 

28 

32 

SO 

4i 

32 

32 

42 

42 

28 

21 

44 

6 

WINDER  1  SSE 

MAX 

85 

87 

82 

80 

82 

62 

78 

67 

65 

73 

71 

70 

75 

69 

70 

70 

66 

57 

48 

56 

S3 

53 

54 

6- 

65 

63 

70 

56 

66 

59 

67 

4 

MIN 

54 

55 

55 

61 

57 

61 

49 

39 

24 

30 

44 

41 

47 

58 

57 

53 

41 

36 

36 

26 

24 

30 

45 

39 

30 

33 

41 

35 

26 

23 

41. 

9 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


GEORGIA 
NOVEMBER  1961 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
or 

A I  LEY 

EVAP 

.11 

.18 

.19 

.03 

.22 

.03 

.12 

.18 

.10 

.16 

.10 

.10 

.09 

.06 

.07 

.12 

.13 

.09 

.10 

.06 

.04 

.09 

* 

* 

, 

. 

.71 

.11 

.06 

3.25 

WIND 

ALLATOONA  DAM  2 

EVAP 

.08 

.06 

.22 

.07 

.03 

.00 

.11 

.13 

, 

.20 

.14 

.07 

.11 

.38 

.06 

.00 

.11 

.12 

.09 

.05 

.05 

_ 

_ 

.30 

.05 

.13 

.11 

_ 

_ 

B3.08 

WI ND 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

EVAP 

.16 

.15 

.21 

.10 

.11 

.08 

.14 

.21 

.18 

.14 

.11 

.06 

.07 

* 

* 

.08 

.13 

.05 

.11 

.09 

.08 

.05 

.13 

.12 

.15 

.11 

.07 

.10 

.05 

.11 

3.15 

WIND 

70 

36 

70 

28 

31 

7 

42 

89 

63 

48 

17 

18 

32 

18 

13 

65 

81 

63 

68 

18 

47 

27 

72 

91 

33 

11 

41 

30 

32 

16 

1277 

EXPERIMENT 

EVAP 

.17 

.14 

.21 

.15 

.11 

.12 

.14 

.20 

.19 

.12 

.11 

.12 

.07 

.07 

.02 

.04 

.14 

.07 

.06 

.09 

.09 

.07 

.03 

.17 

.15 

.08 

.09 

.11 

.08 

.06 

3.27 

WIND 

80 

30 

80 

50 

20 

28 

30 

102 

80 

55 

20 

35 

40 

60 

35 

50 

160 

40 

50 

50 

55 

103 

97 

70 

50 

30 

90 

30 

30 

1650 

ROME  WB  AIRPORT 

EVAP 

.15 

.10 

.20 

.17 

.07 

.16 

.16 

.11 

.08 

.11 

.12 

.06 

* 

.16 

.10 

.07 

.04 

.07 

.06 

.11 

.04 

.12 

.07 

.16 

.08 

* 

.13 

2.70 

WIND 

44 

30 

53 

52 

5 

20 

45 

40 

72 

22 

10 

16 

45 

41 

13 

69 

71 

55 

43 

38 

22 

16 

72 

82 

33 

19 

26 

67 

73 

32 

1226 

TIFTON  EXP  STATION 

EVAP 

.17 

.15 

.19 

.19 

.13 

.10 

.03 

.27 

.22 

.21 

.11 

.14 

.13 

.11 

.07 

.11 

.14 

.08 

.07 

.12 

.08 

.07 

.16 

.09 

.13 

.11 

.06 

.09 

.10 

.07 

3.70 

WIND 

27 

29 

73 

56 

46 

50 

34 

41 

94 

20 

22 

39 

56 

71 

45 

47 

27 

39 

20 

43 

29 

43 

118 

93 

54 

31 

13 

66 

46 

30 

1402 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 
And 
Depth 

Day  of  month 

[age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

ATHENS  H0RT  FARM  STA  3 

2  INCHES 

MAX 
MIN 

76 
69 

76 
68 

77 
70 

77 
71 

77 
73 

76 
71 

74 

70 

72 
63 

65 
54 

65 
55 

67 
60 

69 
65 

69 
64 

68 
66 

68 
67 

70 
68 

70 
59 

64 

56 

56 
53 

54 
52 

53 
48 

52 
47 

57 
51 

56 
55 

56 
52 

55 
53 

57 
52 

57 
53 

55 
50 

52 
47 

64.7 
59.4 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

74 
70 

75 
69 

75 
70 

75 
71 

75 
71 

74 
73 

73 
68 

70 
62 

65 
57 

63 

55 

64 
60 

67 
65 

67 
64 

67 
66 

67 
66 

70 
67 

70 
61 

63 
55 

56 
55 

55 
51 

53 
51 

51 
48 

55 
51 

55 
54 

55 
50 

54 

53 

56 
53 

56 
52 

55 
51 

51 
50 

63.5 
59.6 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

75 
71 

75 
73 

75 
73 

76 
73 

76 
73 

76 
73 

75 
73 

73 
68 

68 
63 

65 
62 

66 
62 

68 
63 

69 
66 

69 
66 

69 
66 

70 
68 

70 
67 

67 
63 

63 
60 

60 
56 

58 

55 

56 
53 

57 
52 

58 

56 

58 

56 

57 
55 

58 

55 

58 
56 

58 
55 

55 
52 

65.9 
62.8 

TIFTON  EXP  STATION 

3  INCHES 

MAX 
MIN 

70 
63 

70 
64 

71 

65 

71 
65 

71 

66 

72 
68 

71 
68 

72 
62 

62 
56 

62 
54 

60 
58 

63 
58 

66 
61 

67 
62 

68 
64 

70 
65 

69 
63 

65 
58 

62 
57 

64 
59 

61 
54 

59 
54 

61 
54 

61 
57 

60 
53 

58 
52 

58 
52 

59 
53 

58 
51 

55 
49 

64.5 
58.8 

6  INCHES 

MAX 
MIN 

71 
70 

71 
71 

71 
71 

71 
70 

71 
70 

72 
71 

73 
72 

73 
72 

72 
69 

69 
67 

65 
64 

67 
66 

68 
67 

68 
67 

69 
68 

70 
69 

70 
70 

70 
68 

68 
67 

68 
67 

68 
66 

66 
66 

68 
66 

67 
66 

61 
59 

65 
64 

64 
63 

65 
64 

65 
64 

64 
63 

68.3 
67.2 

Athens  Hort  Farm  Sta  3  -  Slope  of  Ground:     Less  than  5  percent  to  the  south  southeast.     Soil  Type:     Cecil  sandy  loam.     Ground  Cover:  Ground 
almost  bare,   some  thin  native  grass.     Instrumentation:     Palmer  dial-type  liquid  in  steel  thermometers. 


Tifton  Exp  Station  -  Slope  of  Ground:     Less  than  5  percent  to  the  northwest.     Soil  Type:     Tifton  loamy  sand.     Ground  Cover:     Perennial  grass 
sod.     Instrumentation:     3  Inch  Depth  -  Frlez  Standard  Distance  and  Soil  Thermograph,  Model  1100,   6  Inch  Depth  -  Friez 
Air  and  Distance  Thermograph,  Model  1120. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Ind. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


GEORGIA 
NOVEMBER  1961 


c.  —  e/61 


Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.     Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".     Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly 
in  mountainous  areas. 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


GEORGIA 
NOVEMBER  1961 
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STATION  INDEX 


STATION 

O 

— — 

COUNTY 

DRAINAGE  t  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

P 
P 

ej 

1 

SPECIAL, 

MAC  Villi  

W1LC0X  

32  00 

83 

2*0 

BA 

1  c 

WILLIAM  M*  CAMPBELL 

AOAIRSVILLE 

)04] 

BARTOW 

12 

3*  21 

84 

36 

720 

c 

MRS.  C.  T.   JARRE  T  T 

AO EL  2  $ 

0053 

COOKE 

240 

SP 

COOKE  CO.  FORESTRY  UNIT 

AILEY 

MONTGOMERY 

<  0 

32  11 

62 

S* 

SP 

SP 

BREW TON-PARK ER  COLLEGE 

ALAPAHA  exp  station 

01  SI 

BERRIEN 

16 

31  21 

83 

13 

290 

TA 

ROY  E.  HOLLAND 

ALBANY 

0140 

DOUGHERTY 

31  33 

84 

10 

210 

7P 

W 

FRANK  S     OR TON 

ALLATOONA  DAM  2 

oi  ai 

BARTOW 

J*  10 

B4 

44 

973 

BA 

C  M 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ALMA  FAA  A  I RPOR 1 

021  1 

BACON 

MIC 

MIC 

FED.  AVIATION  AGENCY 

ALPHARETTA   1  WNW 

0219 

FULTON 

S 

34  05 

a* 

18 

1100 

7A 

ELI  E.  GRIMES 

AMERICUS  *  ENE 

0253 

SUMTER 

32  06 

10 

*76 

BLANCHE   S.  RHYNE 

AMERICUS  E*P  STA  NRSY 

02  sa 

SUMTER 

32  06 

84 

C 

ANTIOCH 

0296 

UNION 

3*  55 

8* 

01 

1970 

TVA-750 

APPLING  1  NW 

0311 

COLUMBIA 

a* 

8* 

ROY  0.  TANKERSLEY 

ASHBURN   1  S 

0406 

TURNER 

16 

31  41 

63 

*2) 

SP 

SP 

RADIO  STATION  WMLS 

ATHENS 

0*30 

CLARKE 

10 

33  36 

83 

23 

700 

8A 

PROF.  E.   S.  SELL 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

OA  32 

CLARKE 

10 

33  S3 

81 

21 

6P 

6P 

6P 

COLLEGE  EXP.  STATION 

ATHENS  MB  AIRPORT 

0*3* 

Clarke 

10 

33  57 

63 

19 

796 

MID 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

ATHENS  HOOT  FARM  ST A  3 

0*38 

CLARKE 

_* 

UNIVERSITY  OF  GEORGIA 

ATKINSON  1  H 

0AA1 

BRANTLEY 

13 

31  13 

81 

[i 

r* 

MRS.    CATHLAEEN  SMITH 

ATLANTA  BOLTON 

FULTON 

5 

33  «9 

8* 

28 

783 

7A 

HENRY  T.  HARNETT 

ATLANTA   HB  AIRPORT 

0*51 

FULTON 

6 

33  39 

B* 

25 

975 

MIO 

MIO 

U  S     WEATHER  BURtAU 

AUGUSTA  Wfl  AIRPORT 

0*95 

R 1  CM MONO 

1* 

33  22 

•  1 

58 

1*3 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

BAIN8RI0GE 

0581 

DECATUR 

M7P 

7A 

C  H 

MISS  MARY  H.  MULLEN 

BALL  GROUND 

060) 

CHEROKEE 

5 

34  20 

84 

23 

1  100 

7A 

MRS.  ESTELLE  GROGAN 

BE AVERDAL E 

0T46 

WHITFIELD 

12 

3*  55 

a* 

51 

72* 

MRS.  H.    E.  WARMACK 

s,  - 

07BT 

EVANS 

11 

32  09 

81 

58 

IBS 

HENRY  C.  HEARN 

6LACKBEARD  ISLAND 

09*6 

MC   IN TOSH 

2 

31  29 

81 

13 

10 

C  M 

U.S.  FISH  ♦  WLDLF.  SVC. 

8LAIRSVILLE  EAP  5T A 

UNION 

8A 

6« 

GEORGIA  MTN.  EXP.   ST A. 

8LAKELY 

0979 

EARLY 

I 

31  23 

a* 

It 

300 

OR.  J.  G.  STANDI FER 

BLUE  RIDGE 

102* 

FANNIN 

T 

3*  52 

a* 

19 

1760 

7P 

P.  8.  CARRUTH 

Blue  r i dge  re svr  oam 

FANNIN 

34  33 

a* 

SA 

TVA  110 

BOWMAN 

1132 

ELBERT 

1* 

34  12 

83 

02 

780 

MRS.    GWENDOLYN  CROWN 

BRASSTOWN  balo 

1170 

TOWNS 

6" 

TVA-I4T 

BROOKLET  I  H 

1266 

BULLOCH 

11 

32  23 

ai 

*1 

190 

6P 

W.   C.  CROMLEY 

BRUNSWICK 

15*0 

GLYNN 

2 

31  08 

14 

SP 

SP 

BENJAMIN  E.  JAMES 

BRUNSWICK  FAA  AP 

15*5 

GLTNN 

2 

31  09 

23 

MID 

MIO 

FED.  AVIATION  AGENCY 

SUE HA  VISTA 

1372 

HAR ION 

32  18 

84 

665 

SP 

C  H 

GEORGIA  FORESTRY  COMM. 

BURTON  DAM 

1*13 

RABUN 

C 

GUY  W-  RUCKER 

BUTLER 

1*25 

TAYLOR 

32  33 

BA 

14 

625 

7* 

THOMAS  F.  MATHEWS 

BUTLER  CREEK 

RKMMONO 

14 

33  22 

81 

118 

8A 

EOWIN  S.  EPSTEIN.  JR. 

CAIRO  2  NNW 

1*65 

GRADY 

8 

30  54 

84 

1  i 

265 

6P 

J.  0.  BELCHER 

CALHOUN  EXP  STATION 

GORDON 

12 

34  29 

8* 

630 

6P 

NW  GA.  EXP.  STAT  ION 

CAMILLA 

1  500 

MITCHELL 

SP 

7t 

CHARLES  L.  KELLY 

CAMP  STEWART 

15** 

LIBERTY 

11 

31  52 

n 

37 

92 

7P 

POST  ENGINEERS 

CANTON 

1585 

CHEROKEE 

5 

3*  14 

84 

890 

7A 

C.  B.  TEASLEY 

CARL  TON  6RI0GE 

1601 

ELBERT 

1* 

34  0* 

82 

b3 

6A 

IA 

J     D  MOORE 

CARNESVILLE 

1619 

FRANKLIN 

1* 

34  22 

B  3 

1* 

670 

C 

JOHN  W.  CARROLL 

CARROLL  TON 

6P 

Hi 

C  H 

CITY  OF  CARROLLTON 

CARTERS 

1657 

MURRAY 

12 

14  36 

6A 

42 

695 

RALPH  M.  MESSER 

CARTERSVILLC 

1665 

12 

34  10 

84 

1.8 

5P 

SP 

RADIO  STATION  WKRW 

CARTERSVILLE  3  SW 

1670 

BARTOW 

5 

3A  09 

84 

50 

685 

TA 

GRANvEL  p  tatum 

CAVE  SPGS  A  SSW 

1715 

POLK 

* 

34  03 

85 

21 

800 

WILLIAM  W.  BARNET 

CEDAR TOWN 

1732 

POLK 

6P 

BA 

RALPH  H.  AYERS 

CHATSwORTM 

1856 

1 2 

3*  46 

84 

765 

c 

MRS.  LOIS  J.  COLE 

CHICKAMAUGA  PARK 

WALKER 

;  a 

3*  55 

65 

760 

TA 

TVA-566 

CHOESTOE 

1927 

UNION 

7 

34  48 

83 

54 

1900 

BA 

TVA  0 

CLAYTON 

1982 

RABUN 

1* 

3*  52 

£i 

1995 

H 

W1LBURN  0.  MANET 

CLERMONT   3  SW 

1998 

HALL 

V 

c 

JIMMY   C.  UUILLIAN 

CLEVELAND 

2006 

WHITE 

3 

3*  36 

as 

46 

1570 

a* 

MARY  L.  SUTTON 

COLQU[TT 

215i 

MILLER 

6 

31  10 

84 

155 

SP 

CITY  OF  COLQUITT 

COL UMBUS 

2161 

MUSCOGEE 

3 

32  28 

84 

39 

231 

7A 

ARTHUR  L  SMITH 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

2166 

MUSCOGEE 

3 

32  31 

84 

56 

385 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

COMMERCE  1  NE 

JACKSON 

Sf 

5P 

RADIO  SIAIION  WJJC 

CONCORD 

2196 

PIKE 

6 

33  05 

84 

27 

825 

7P 

C.   R.  SMITH 

COOL  1 DGE 

2236 

Thomas 

8 

31  01 

83 

52 

250 

c 

C.   W.  ELLINGTON.  JR. 

COOPER  GAP 

22*6 

LUMPKIN 

12 

3*  38 

84 

03 

1900 

M.   LUTHER  GAD01S 

CORDELE  WATER  WORKS 

2266 

CRISP 

6 

11  58 

83 

*T 

305 

c  H 

CITY  OF  CORDELE 

CORNELIA 

2285 

HABERSHAM 

6P 

TA 

MRS.  BOBBIE  C.  FOSTER 

COVINGTON 

2316 

NEWTON 

9 

33  36 

83 

52 

770 

8A 

JACK  L.  CHAPMAN 

CUMM1NG  1  N 

2*08 

FORSYTH 

S 

34  13 

84 

oe 

MILES  M.  WOLFE 

CUARYVILLE  2  W 

FLOYD 

12 

34  27 

85 

06 

650 

8A 

JOSEPH  B  OAVIS 

CUTHBERT 

2*50 

RANDOLPH 

3 

31  46 

84 

47 

461 

IM1' 

FIRE  DEPARTMENT 

DAHL ONEGA 

LUMPKIN 

hA 

BA 

JOE  W.  WOODWARD 

DALLAS  5  SE 

PAULDING 

5 

33  53 

84 

46 

1095 

7A 

C  H 

LUTHER  M.  BYRD  •  JR. 

OALTON 

WHITFIELD 

12 

3*  Ab 

84 

37 

720 

9A 

9A 

JOHN  S.  ANDREWS 

DANVILLE 

2532 

Twiggs 

10 

32  36 

83 

15 

450 

SP 

EARL  T  SMITH 

DAMSON 

2570 

TERRELL 

31  A6 

84 

27 

355 

S.  W.  KENNEY 

DAWSON V  ILLE 

DAMSON 

34  25 

84 

07 

1  370 

7A 

MRS.   THELMA  F.  COX 

DIAL  POST  OFFICE 

2677 

FANNIN 

7 

3*  A6 

a* 

1  J 

8A 

TVA-633 

DOCTOR TOWN  1  WSW 

2716 

WAYNE 

1 

31  39 

81 

51 

80 

BA 

R.  C.  THOMPSON 

2726 

WORTH 

31  42 

as 

33 

236 

C 

MRS.    SARA  L.  HILL 

DONALSONVILLE   s  W 

2736 

SEMINOLE 

t 

31  02 

84 

55 

1  39 

CARL  J.  PATTERSON 

DOUGLAS  2  NNE 

2783 

COFFEE 

13 

31  31 

B2 

51 

240 

7A 

7A 

WARREN  GRANTHAM 

DOUGL ASVlLLE 

2791 

DOUGLAS 

3 

33  45 

84 

1219 

8A 

LEONA  8.  THOMPSON 

DOVER 

2799 

SCREVEN 

32  35 

81 

*3 

103 

8A 

WARREN  W.  WYANT 

DUBLIN  S 

2839 

LAURENS 

32  30 

82 

34 

215 

SA 

•* 

M 

WILIFORO   P     NA  EY 

DUBLIN  2 

28** 

LAURENS 

10 

32  32 

82 

34 

190 

CI IY  OF  DUBLIN 

EASTMAN   I  w 

2966 

DOOGE 

9 

32  12 

83 

12 

400 

BA 

8A 

GA.  FORESTRY  COMM. 

CO 1  SON 

CALHOUN 

84 

DAN  W.  HAMMACK 

EL8ERTON 

3060 

ELBERT 

34  06 

82 

5; 

TA 

KATH£R 1 NE   A.  THORNTON 

ELLIJAY 

3113 

GILMER 

12 

34  42 

84 

1300 

8A 

MRS     LORA  VER 

EMBRT 

31*7 

PAULDING 

17 

33  32 

84 

1200 

MISS  JANET  ALLGOOD 

EXPERIMENT 

SPALDING 

6 

33  16 

17 

923 

10A 

10A 

U.  OF  GA.  EXP.  STATION 

FA IRMOUNT 

GORDON 

12 

34.  26 

84 

735 

BA 

OYMPLE  D.  WARMACK 

FARGO 

CLINCH 

16 

82 

34 

115 

ST.  REGIS  PAPER  CO. 

FIELDS  CROSS  ROADS 

FULTON 

5 

3*  07 

84 

19 

1050 

SAMUEL  R  HARMON 

FITZGERALD 

5)86 

BEN  HILL 

31  A3 

as 

15 

371 

SP 

SP 

CITY  FIRE  OEPT. 

FLAT  TOP 

T  ANN  J  N 

34  51 

8A 

IVA-109 

FLEMING  EXP  STATION 

LIBERTY 

2 

31  53 

24 

19 

4P 

SOIL  CONSERVATION  SVC. 

FOLKS TON  3  SSW 

C MARL  t ON 

15 

30  46 

02 

20 

10A 

C 

FRANK   H.  DAVIS 

FOLKStON  9  SW 

CMARL  TON 

15 

30  44 

06 

120 

5P 

OKEFENOKEE  REFUGE 

FORSYTH  1  S 

3306 

MONROE 

9 

33  01 

*P 

6P 

CITY  OF  FORSYTH 

FORT  GAINES 

CLAV 

31  36 

03 

340 

MRS.  HAYME  R.  HAYtS 

FORT    VALLEY    3  C 

PEACH 

1 

32  34 

51 

490 

MIO 

9A 

OLIVER    I.  SNAPP 

FRANKL IN 

HEARD 

3 

33  17 

8A 

R.  L.  AUBREY 

GAINESVILLE 

3621 

HALL 

3 

34  19 

125* 

6P 

BA 

SAM  S.  HARDEN 

Glasscock 

11 

33  1A 

J* 

5*0 

7A 

GLCNNVILLE 

TATTNALL 

1 

31  36 

175 

TP 

7P 

W.  C.  BARNARD 

GOAT  ROCK 

HARRIS 

3 

32  36 

03 

450 

6P 

GA.  POWER  COMPANY 

GODFREY  A  NE 

MORGAN 

10 

33  29 

2' 

670 

TA 

MRS  CURTIS  TUMLIN 

GREENVILLE  2  W 

MERIWETHER 

• 

33  02 

*5 

820 

4P 

4P 

STATE  FORESTRY  SERVICE 

GRIFFIN 

SPALDING 

f 

33  13 

16 

980 

6P 

6A 

HORACE  D.  WEST8ROOKS 

HAMILTON 

*028 

HARR 1 S 

1 

32  45 

5.' 

7*5 

8  A 

CHARLIE  E.  HALL 

HAMILTON    ■  W 

*03S 

HARRIS 

3 

32  *5 

56 

660 

c 

BLUE  SPRINGS  FARM 

4070 

COWETA 

6 

33  14 

3* 

6*0 

c 

MAS.  RUTH  T.  GABLE 

STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

. 

a 
g 

SPECIAL 

HAWK INSvlLLE 

P'JLAS*  1 

6P 

'  A 

R.  A.  MC  LEHOON 

HA2LEHURST 

620*. 

JEFF  DAVIS 

1 

31  53 

82  33 

13! 

C 

HELEN  1  SE 

4230 

WHITE 

3*  41 

83  44 

1*83 

TA 

H 

COMER  L.  VANOIVER 

HEMPTOWN  GAP 

UNION 

HIAWASSEE 

6P 

UNION  BAG  CAMP  PAPER  CO 

JACK  SON  DAM 

4623 

BUTTS 

9 

33  19 

63  51 

420 

c 

GA.  POWER  COMPANY 

JASPER   1  NNW 

4648 

a 

3*  29 

6*  27 

1463 

6P 

M 

JASPER  1  SSE 

JESUP 

WAYNE 

SP 

bruns.  pulp  •  paper  co. 

JOHN TOWN 

4661 

DAWSON 

3 

3*  31 

84  17 

1330 

c 

MISS  MAMIE  L.  FAUSLTT 

JONESBORO 

*?0C 

* 

3)  31 

8*  21 

930 

CICERO  W.  SWINT 

JULIETTE 

MONROE 

CLAUDE  scot? 

KENSINGTON 

WALKER 

K INGSTON 

OA 

SUSAN  MCO.  HARGIS 

LA  FAYETTE 

•9*1 

WALKER 

* 

34  42 

63  16 

791 

BA 

BA 

C  H 

LA  FAYETTE   1  SE 

*9*S 

WALKER 

* 

3*  41 

65  16 

830 

c 

SONNY  MUGGINS 

LA  GRANGE 

TROUP 

LEXINGTON 

ogle  Thorpe 

S I0NEY  E •  STEVENS 

CORPS  OF  ENGINEERS 

L 1 NC  OL  NT  ON 

5204 

UNCOLN 

14 

33  41 

82  28 

300 

8A 

JAMES  W.  BLACKWCLL 

LITTLE  HIGHTOWER 

52*2 

1*  56 

83  39 

2200 

LOUISVILLE 

JEFFERSON 

LUMBER  CITY 

TELFAIR 

SP 

MACON  WB  AIRPORT 

5441 

BIBB 

s 

32  42 

83  39 

336 

MID 

MIC 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

MARSHALLVILLE 

V'm,D 

6 

32  27 

63  56 

186 

SP 

M 

CITY  OF  MARSHALL V ILLE 

MAYSV ILLE 

JACK  SON 

tARL  L.  SAILERS 

MC  INTYRE 

WILK INSON 

DELMER  J.  DANIELS 

CANDLER 

SP 

CITY  Of  METIER 

MIOVILLE 

5858 

1 1 

32  30 

82  1* 

186 

8A 

Ml  DV 1 LLE  EXP  STA 

5863 

1  1 

32  53 

82  12 

280 

6P 

M 

SE  GA.  BRANCH  EXP.  STA. 

MILLEDGEV1LLE 

H.  LOUIS  HORNE 

MILLEN 

JE"N*.INS 

WALLACE  V.  EOENF IELD 

MILLHAVEN  6  E 

7A 

0LL1E  0.  CALVIRT 

MONROE 

3971 

walton" 

10 

33  47 

83  43 

160 

MONTEZUMA 

5979 

0 

32  16 

84  01 

373 

MONTI  CELLO 

JASPER 

MORGAN 

CALHOUN 

CALHOUN   PUB.    WKS.  CAMP 

MORGAN  5  NW 

7A 

clarence  w.  Cheney 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Georgia  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  CI imatologist  at  Agricultural  Engineering  Buildii 
Univers ity  of  Georgia ,   Athens ,  Georgia ,   or  to  any  Weather  Bureau  Of f  ice  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  correct  ions  will  be  oarried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this 
issue. 

Divisions,   as  used  in  "CI imatological  Data"  Table  and  on  the  maps,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours 
ending  at  time  of  observation. 

Long-term  means  for  full  time  stations   (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.   S.   Weather  Bureau")   are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based 
on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  success  ive  obser vat  ions ;  consequent ly  occas  ional  dr  if  t  ing  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  incons istenc ies  in  the  record . 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Extremes  Table";   "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;   and  "Evaporation  and  Wind"  Table;   and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground;   Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  s  ome  observers  take  the  observations  on  day light  saving  t ime . 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  those 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C ,  G ,  H ,   and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Obser vat  ion  Time  and  Tables " ,    ind  icate  the  f ol lowing : 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/ or  snow  on  ground  in  that  month. 
J     "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publicat ion . 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table; 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;   and  the  Station  Index. 

+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates . 

++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed .     This  station  is  not  equipped  with  automat ic  wind  instruments . 

*  Amount  included  in  following  measurement ,   time  distribution  unknown . 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observat  ion  column  in  Station  Index  means  after  rain . 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,   E.S.T.   of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C.   for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local 
Climatological  Data  for  the  respective  stations,   obtained  as  indicated  above,   price  15  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary).     Checks,  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25,   D.  C. 
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GEORGIA  -  DECEMBER  1961 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:     84°  on  the  10th  at  Folkston  9  SW 

Lowest  Temperature:     4°  on  the  30th  at  Blairsville  Exp  Station 

Greatest  Total  Precipitation:     21.24  inches  at  Flat  Top 

Least  Total  Precipitation:     0.75  inch  at  Folkston  9  SW 

Greatest  One-Day  Precipitation:     6.53  inches  on  the  12th  at  Neel  Gap 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:     1.5  inches  at  Cumming  1  N 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:     2  inches  on  the  31st  at 

Cumming  1  N 
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.  24 

.06 

1.62 

.19 

3.94 

•  97 

.06 

.07 

.92 

2.29 

T 

•  04 

.79 

.39 

1.94 

•  16 

.18 

.06 

.18 

.04 

•  16 

.22 

.20 

2*35 

.40 

3.52 

1*00 

.10 

.07 

.90 

3.63 

.01 

.10 

•  IT 

.78 

1.32 

1.98 

1.49 

.10 

.04 

.22 

1.32 

.43 

.24 

•  10 

1.00 

.44 

3.38 

.90 

.08 

.13 

.64 

2.46 

•  42 

.50 

1.09 

.07 

1.13 

.13 

.07 

.62 

.90 

.  M 

.07 

.29 

.46 

7 

.91 

.01 

.01 

.  j 

.11 

•99 

.02 

.94 

.27 

1.99 

•  42 

•  24 

.66 

.08 

.31 

• 

* 

2.07 

1.90 

.69 

• 

1.92 

.29 

•  26 

.14 

.19 

.10 

1.84 

1.04 

.09 

.17 

•  29 

■  34 

.63 

2.00 

.20 

.25 

1.07 

.20 

.25 

•  15 

1.90 

.95 

4.15 

.10 

.12 

.95 

1.63 

1.99 

•  08 

.55 

2.12 

.24 

.14 

•  22 

.02 

[  ,0C 

T 

•  06 

.10 

.71 

.02 

T 

.17 

T 

.88 

.17 

•  17 

.15 

1.83 

.33 

5.03 

1.07 

.08 

.10 

.42 

2.69 

.02 

•12 

.20 

.42 

.75 

1.83 

1.32 

•  21 

•  03 

.17 

1.78 

.12 

1.09 

1.65 

2.97 

1.21 

.03 

.36 

1.96 

.09 

•  39 

.09 

.02 

2.41 

.82 

3.13 

1.39 

.63 

.18 

.08 

. 

3.40 

•  25 

•  33 

2.46 

4.20 

.92 

•  12 

1.35 

2.49 

•  12 

•  26 

.01 

,03 

2.11 

1.35 

4.93 

.23 

.  04 

.12 

.30 

1.93 

.87 

•  16 

•  24 

.12 

1.96 

.17 

4.62 

.62 

.11 

.10 

.59 

2.47 

•  22 

.  - " 

.16 

.09 

2.33 

.06 

4.61 

.61 

.23 

.20 

.39 

2.77 

.03 

.26 

.22 

.07 

.  1 : 

2.35 

.11 

3.91 

.61 

.11 

.06 

1.01 

3.26 

•  20 

•  25 

.19 

1.93 

.09 

4.35 

.20 

.15 

.20 

2.57 

3.00 

•  23 

•  20 

.07 

1.86 

.38 

4.69 

.60 

.09 

.10 

.86 

2.17 

.03 

.  2  3 

.06 

2.50 

1.12 

9.03 

.45 

.11 

1.08 

1.43 

2.00 

•  0* 

.  12 

.02 

.02 

2.75 

.09 

3.72 

1.16 

.01 

.07 

1.10 

2.69 

.98 

1.69 

.77 

.10 

.55 

.10 

.15 

.11 

•  29 

•  10 

.95 

1.40 

•  04 

1.60 

.12 

1.53 

.30 

.48 

.12 

.13 

•26 

T 

.02 

1.81 

.40 

1*62 

.02 

1.16 

.61 

.03 

.46 

.10 

•  22 

. 

•  79 

3.33 

.25 

• 

. 

2.20 

.99 

.70 

2.19 

■  6C 

.63 

1.77 

.41 

.18 

.47 

1.11 

1.09 

•  97 

.59 

.04 

.13 

.  4 

.10 

•  22 

1.70 

2.33 

2.76 

1.43 

.70 

2.93 

•  01 

.  30 

.13 

.30 

•  47 

2.96 

1.11 

•01 

.68 

.11 

.45 

1.20 

1  8 

•  20 

.10 

.02 

1.96 

.59 

5.70 

1.46 

.05 

.04 

.96 

6,48 

.02 

*  j  j 

.  i  a 

.06 

.26 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.49 

1.63 

.53 

1.31 

.45 

.24 

.60 

.07 

.12 

.23 

.06 

•22 

.08 

•  06 

2.94 

.46 

9.99 

1.23 

.04 

.06 

.87 

2.92 

.07 

.46 

.18 

.05 

1.54 

.35 

2.70 

1.37 

.39 

.17 

.21 

3.49 

T 

•  30 

•  23 

.01 

•  09 

2.04 

.15 

3.71 

.59 

.07 

.25 

1.37 

2.9! 

T 

•  32 

.30 

.48 

.90 

1.40 

.20 

1.02 

.30 

.19 

.10 

•06 

.19 

1.43 

T 

2.06 

.43 

.19 

.02 

.14 

.10 

.18 

.17 

.09 

2.24 

.93 

3.29 

1.48 

.13 

.05 

.76 

2.74 

.06 

2.53 

.10 

5.05 

.72 

.09 

.09 

1.20 

2.76 

T 

.13 

.97 

.02 

.32 

.02 

7 

1.05 

.19 

.56 

.42 

1.56 

.49 

.14 

.24 

.03 

.13 

•  66 

.01 

.18 

7 

T 

2.25 

T 

.12 

.10 

.01 

•  90 

.55 

.14 

•  36 

.10 

2.61 

.71 

2.43 

1.60 

.10 

.40 

.20 

.17 

2.7 

.02 

1.94 

.86 

.19 

.10 

.19 

•  12 

.45 

•  03 

2.33 

1.19 

.55 

.16 

.23 

"  l  0 

•  07 

T 

.39 

T 

2.35 

1.10 

.16 

.05 

.  16 

T 

.13 

.77 

1 .00 

1*43 

1.20 

.15 

.47 

1.38 

.16 

•26 

•  03 

.06 

2.30 

.30 

4.99 

.65 

.33 

.20 

1.17 

1.  ' 

.02 

•  1  5 

■  33 

.17 

.09 

1.60 

.25 

3.07 

1.03 

.40 

.41 

.36 

2.70 

•  08 

•53 

•  03 

.27 

.99 

1.71 

1.00 

.06 

.76 

.13 

•  49 

.19 

•  25 

•26 

T 

2.67 

.23 

6.20 

.70 

.31 

•  90 

2.43 

•  19 

.02 

.33 

.93 

.03 

.28 

.06 

.04 

.30 

.40 

.40 

.03 

4.90 

.09 

6.22 

• 

1  .09 

.07 

1.90 

3.30 

.02 

.09 

.93 

.58 

.66 

.99 

.05 

.15 

.03 

.50 

.05 

•  54 

.63 

.40 

2.19 

.37 

.93 

1.46 

.13 

.65 

.23 

.29 

2.90 

.12 

1.79 

.50 

.40 

.26 

* 

.96 

.16 

1.64 

1.49 

.57 

* 

.43 

.02 

.16 

2.60 

1.33 

3.36 

1.90 

1.34 

.37 

.22 

2.07 

.02 

*05 

.17 

.  U 

1.32 

.93 

3.96 

1.99 

.03 

.03 

.36 

3.92 

7 

.29 

.62 

.15 

.30 

.23 

2.10 

1.30 

.36 

T 

•  47 

•  16 

T 

.66 

1.37 

.20 

.09 

.01 

■  •2 

T 

■  26 

•  77 

.j. 

1.93 

.46 

1.93 

.16 

1.47 

.10 

•  30 

.14 

•  05 

«  g 

.2* 

.29 

.23 

1.99 

1.14 

.40 

.19 

.22 

•  63 

1.69 

.65 

2.40 

.59 

.51 

1.25 

.37 

.61 

•  12 

.15 

.  16 

•  10 

I 

.22 

.27 

.79 

2.32 

.82 

.09 

.39 

•  27 

T 

•  12 

.21 

T 

.31 

T 

2.94 

1.04 

.36 

.10 

.39 

•  06 

•  14 

3.37 

1.73 

9.91 

.26 

.06 

.91 

1.44 

1.73 

.08 

•  29 

2.00 

3.79 

.72 

.03 

.12 

1.06 

2.79 

.02 

.10 

.01 

2.09 

.14 

3.91 

.93 

.09 

.30 

1.32 

•  99 

.08 

r 

.02 

1.92 

•  09 

.06 

•  96 

.31 

.29 

3.50 

.25 

5.75 

.90 

.17 

.73 

2.66 

.3". 

1.06 

•  29 

.08 

.66 

.20 

•  29 

.74 

1.24 

2.42 

1.34 

.92 

.12 

•  46 

1.94 

•  35 

.27 

.26 

.43 

.67 

2.00 

1.73 

.48 

.12 

•  72 

.21 

•  22 

•  10 

1 .94 

.09 

5.53 

.40 

•  09 

.13 

2.27 

3.09 

•  59 

■26 

2.11 

.21 

6.61 

.99 

.39 

2.30 

1*11 

.2* 

.22 

•  10 

1.62 

.09 

9.90 

.39 

•  10 

.16 

1.90 

2.41 

.94 

.58 

2.93 

1.10 

1.60 

2.10 

2.00 

•  40 

.99 

.90 

.  ;  G 

.3* 

.36 

.33 

2.30 

.90 

T 

T 

7 

.40 

1.99 

•  17 

.»3 

.25 

.40 

1.06 

1.62 

.25 

.06 

.13 

.99 

.30 

.2  1 

1.80 

.20 

4.10 

.60 

1.90 

2.20 

.33 

.40 

.43 

1.76 

.63 

.  99 

1.55 

.10 

.11 

.10 

25     26  27 


2V 


ABBEVILLE 
ADAIRSVtLLE 
A0EL  2  S 
AILEV 

ALAPAHA  EXP  STATION 
ALBANY 

ALLATOONA  DAM  2 
ALMA  FAA  AIRPORT 
ALPHARETTA  1  WNW 
AMERICJS  4  ENE 

ANT IOCh 
APPLING  1  NW 
ASHBUPN  1  S 
ATHENS 

ATHENS  COL  OF  AGR I 

ATHENS  WB  AIRPORT 
ATKINSON  1  W 
ATLANTA  BOLTON 
ATLANTA  WB  AIRPORT 
AUGUSTA  «8  AIRPORT 

BAINBRIDGE 
BALL  GROUND 
BEAVERDALE 
BLACKBEARD  ISLAND 
8LA I RSVI LLE  EXP  ST A 

BLAKE LV 

BLUE  RIDGE  RESVR  DAM 
BOWMAN 

8RASSTOWN  BALD 
BROOKLET  1  W 

BRUNSWICK. 

BRUNSWICK  FAA  AIRPORT 

BUENA  VISTA 

BUTLER 

BUTLER  CREEK 

CAIRO  2  NNW 
CALHOUN  EXP  STATION 
CAMILLA 
CAMP  STEWART 
CANTON 

CARLTON  BRIDGE 
CARMESVlLLE 
CARROLL TON 
CARTERS 

cartersville 

cartersville  3  sw 

cedar town 

chatsworth 

chi ckamauga  park 

cmoestoe 

Clayton 
cleveland 
colouitt 
columbus 

c0lumbu5  wb  airport 
conner ce  1  ne 

CONCORD 

CORDELE  WATFR  WORKS 
CORNEL I  A 
COVINGTON 

CUMMING  1  N 

CURRYVILLE  2  W 
CUTHBERT 
DAHLOHEGA 
DALLAS    9  SE 

DAL TON 

DANVILLE 

DAWSON 

DAWSONVlLLE 
DIAL  POST  OFFICE 

0OCTORT0WN   1  WSW 
DONALSOMVILLE   3  W 
DOUGLAS  2  NNE 
DOUGLASvILLE 
DOVER 

DUBLIN   3  S 
EASTMAN  1  W 
ELBERTON 
ELLIJAY 
EMBRv 

EXPERIMENT 
FA  I R MOUNT 
FITZGERALD 
FLAT  TOP 

Fleming  exp  station 

folkston  3  5sw 
folkston  9  sw 

FOASVTh  1  s 
FORT  GAINES 
FONT  VALLEY  3  E 

FRANKLIN 

GAINESVILLE 
GIBSON 

Glenn v i lle 

MAT  ROCK 

GODFREY  4  NE 
GREENVILLE  2  W 
GRIFFIN 
HAWK INSVILLE 
HELEN  1  SE 

HEMPTOWN  GAP 
M1AWASSEE 
HOMER VI LL E    3  WSW 
JASPER    1  NNW 

JESUP  6  5 

JONESBORO 
JULIETTE 
KENSINGTON 
KINGSTON 
LA  FAVETTE 

LA  GRANGE 
LEXINGTON 
LINCOLNTON 
LITTLE  HIGHTOWER 
LOUISVILLE 


.13 
.29 


3««  Reference  Rote*  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 

georqH 


Day  of  Month 


Station 

Tot 

1   !  2 

3 

4   1   5  1 

6 

7  |  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14  1 

15 

16  | 

17  1 

18 

19     20  21 

1  1 

22  j  23  1 

24 

25  1  26 

27 

28  |  29  |  30 

31 

LUMBER  CITY 

.13 

2.80 

.57 

.11 



.13 

.06 

.19 

LUMPKIN 

5*43 

.08 

1.05 

.55 

.82 

.57 

.27 

.98 

.06 

.19 

.90 

.14 

.07 

.15 

MACON  WB  AIRPORT  R 

6.69 

.03 

.47 

.89 

.09 

2.*2 

.04 

1.17 

.77 

.14 

.29 

.12 

.05 

.09 

T 

.1 

MAR  SHALL V I LLE 

6*29 

.08  .08 

.56 

.65 

.20 

..26 

.71 

.43 

1  .20 

.16 

.78 

.05 

.11 

MAVSVILLE 

10*31 

.02 

.11 

.16 

1.06 

1.42 

3.02 

1.64 

.08 

.05 

.26 

l.ao 

.21 

I 

.46 

7 

MC  INTYRE 

7  96 

.44 

.27 

.38 

.68 

1.09 

2.17 

1.46 

.53 

.10 

T 

.23 

METTER 

.20 

•  02 

T 

T 

.32 

1.52 

.23 

1.32 

.30 

.03 

.16 

.15 

MIOVILLE 

4.02 

•  10 

.04 

•  46 

2.15 

.97 

.20 

.06 

•  04 

MIDVILLE  EXP  STA 

4.12 

.13 

.05 

.45 

1.40 

.78 

.08 

.65 

.15 

.08 

.05 

.10 

MI LLEOGEVILLE 

7.52 

.15 

•  40 

.27 

.46 

•  18 

2.45 

2.20 

.34 

.01 

.70 

.01 

.35 

MILLEN 

3*62 

.27 

.50 

1.45 

.03 

.95 

■  16 

.03 

.25 

.05 

.11 

MJLLHAVEN  6  E 

T 

T 

.19 

1.95 

.91 

.16 

.03 

.07 

•  17 

.15 

MONTEZUMA 

5**5 

•  14 

.02 

1.06 

•01 

2.29 

1*12 

.22 

.08 

.48 

.03 

MON  T I  CELLO 

6.81 

.26 

.25 

.22 

1.40 

1.20 

1.51 

.88 

.11 

•  22 

.66 

.10 

MORGAN  5  NW 

5.47 

.37 

1.05 

•  24 

2.87 

.45 

•  24 

.10 

.15 

MOULTRIE  2  ESE 

_   , , 

.05 

•  02 

1.35 

.03 

.08 

.05 

.04 

1.96 

.01 

.37 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

4*  72 

.21 

.09 

1.79 

1.63 

.21 

.46 

.13 

.20 

NAHUNTA 

1.90 

.14 

•  69 

T 

.10 

.10 

.01 

.96 

.03 

.27 

NASHVILLE  5  SSE 

4,03 

.09 

•  18 

1.90 

.16 

.02 

1.36 

.30 

.( 

NEEL  gap 

16*  95 

.16 

.07 

•  05 

2.45 

.66 

6.53 

1  .40 

" 

# 

• 

-  .  85 

.15 

.63 

NEW  I NGTON  1  NW 

3.14 

.51 

l.OB 

.15 

.77 

.14 

.06 

.09 

.06 

.  .26 

NEWNAN 

.16 

.27 

.24 

.01 

2.12 

.93 

2.25 

1.83 

1.23 

.14 

.25 

1.81 

7 

.17 

.35 

. 

NICKAJACK  GAP 

12.81 

.27 

.23 

.02 

.06 

1.90 

•  02 

4.34 

.66 

•  10 

.16 

1.96 

2.44 

.12 

.54 

.{ 

NOON TOOT LA  CREEK 

13.66 

• 

.44 

1.45 

1.50 

• 

5.02 

.13 

.24 

1.47 

1.92 

.37 

1.30  .15 

. 

NORCROSS  4  N 

10.82 

.07 

.08 

.16 

1.18 

.96 

2.84 

1.94 

•  30 

.05 

.30 

2.37 

.18 

.37 

.{ 

PATTERSON 

3.35 

.33 

1.23 

.01 

.64 

.82 

.06 

.26 

PLAINS   SU  GA  EXP  STA 

.06 

.09 

.83 

.93 

1.06 

.78 

•  35 

.07 

.16 

.14 

.01 

.10 

.22 

QUI TMAN 

4,14 

.21 

•  06 

2.25 

T 

.02 

1.07 

7 

.53 

RFSACA 

12.65 

.14 

.22 

.07 

.05 

1.90 

.06 

4.72 

.55 

.09 

.11 

1.05 

2.72 

.13 

7 

T 

.77  7 

.1 

RINGGOLD 

13*86 

.30 

.22 

T 

.09 

1.88 

.06 

».» 

.49 

•  10 

.19 

2.42 

2.59 

.10 

T 

7 

.64 

T 

RISING  FAWN 

1  3*43 

•  33 

.24 

T 

.11 

1.77 

.06 

4.18 

.34 

.10 

.15 

2.33 

3.03 

7 

.11 

7 

T 

.05 

.56 

. 

ROME 

.16 

.IB 

.06 

.08 

2.00 

.03 

5.96 

.48 

.11 

.14 

.57 

2.95 

T 

.18 

7 

7 

.90  7 

ROME  WB  AIRPORT  R 

13.46 

.17 

.22 

T 

.91 

1.19 

4.20 

2.13 

.08 

•  04 

.71 

1.98 

.74 

.13 

7 

7 

.66 

.01 

• 

SANOERSVILLE 

7.17 

.40 

•  64 

.38 

• 

2.45 

• 

2.00 

.27 

.25 

.63 

.15 

SAPELO  ISLANO 

•  10 

.58 

.01 

.07 

.07 

T 

.27 

.15 

SAVANNAH  USDA  PLANT  GDN 

2.75 

.07 

1.21 

.33 

.18 

.03 

.01 

.59 

.04 

•  29 

SAVANNAH  WB  AP  R 

2.85 

.03 

.68 

.18 

.03 

.71 

.02 

T 

•  72 

.02 

.24 

.06 

SAVANNAH  BEACH 

1.65 

.02 

.90 

.47 

.04 

.02 

.17 

.01 

.03 

.19 

SI  LOAM 

5.91 

.01 

■  25 

.33 

T 

.41 

.55 

1.40 

1.46 

.47 

.07 

.15 

•  52 

.02 

.09 

.16 

SPARTA  2  NNW 

6.48 

.22 

•  32 

.45 

.60 

1.60 

1.20 

•  98 

.18 

.47 

•  18 

.12 

.18 

STANLEY  GAP 

15.44 

.28 

.29 

•  04 

.06 

2.95 

.16 

4.44 

.74 

.07 

.04 

.90 

3.44 

.04 

.43 

.02 

1.47  .04 

STILLMORE 

2.70 

T 

•  10 

.15 

.48 

.48 

.43 

.38 

7 

.41 

.19 

.12 

SUCHES 

16.65 

.13 

.2: 

3.92 

.20 

6.00 

.62 

.25 

1.10 

2.69 

.31 

.75 

. 

SUMMERVILLE 

13.22 

.20 

•  26 

.03 

.10 

1.63 

.10 

5.05 

•  90 

.14 

.18 

1.09 

2.60 

.11 

.01 

.82  7 

7 

SURRENCY   2  WNW 

3.14 

.16 

1.18 

.51 

.05 

.90 

.05 

.29 

SWAINSBORO 

4.26 

.02 

.25 

1.21 

•  95 

.14 

1.04 

.15 

.04 

.37 

.09 

SWEET  GUM 

13.38 

.23 

.27 

.04 

2.41 

.10 

3.45 

.67 

.02 

.07 

•  14 

1.63 

3.25 

.03 

.25 

.79 

TALBOTTON 

6.22 

.90 

.80 

.85 

1  .90 

.30 

2.30 

.36 

.52 

•  09 

.16 

TALLAPOOSA  2  NNW 

12.68 

.38 

1.02 

2.02 

1.77 

3.14 

.42 

T 

.53 

1.10 

1.40 

.16 

.66 

T  AYLOR  SV I LLE 

12.73 

.16 

.34 

.15 

1.93 

.09 

5.18 

.66 

.11 

.06 

* 

2.91 

.09 

.61 

• 

THOMASTON  2  S 

8.03 

.11 

.82 

.90 

.54 

1.82 

.42 

1.20 

1.36 

.10 

.70 

.10 

.07 

.15 

.04 

THOMASVILLE 

4*49 

.18 

•  04 

T 

1.73 

.02 

.03 

1  .85 

.41 

.23 

THOMA5VILLE  WB  CITY 

4.44 

.19 

T 

.05 

T 

1.75 

T 

.01 

.02 

.02 

1  .85 

.32 

7 

.23 

T I F TON  EXP  STATION 

3.U 

.10 

.08 

1.57 

.07 

.10 

.07 

.32 

.60 

TITUS 

12.66 

.28 

.10 

.01 

2.00 

.11 

*  . 

.79 

.05 

.15 

1.54 

1.92 

.14 

.68  .03 

TOCCOA 

12.03 

.06 

.12 

.11 

.03 

1.48 

1 .01 

3.72 

1.52 

T 

.06 

•  44 

2.71 

.22 

T 

.55 

TRAY  MOUNTAIN 

16.96 

.1* 

.13 

.05 

2.32 

.67 

6.46 

1.43 

.02 

.10 

1.91 

3.28 

.12 

.67  .05 

TUNNEL  HILL 

14.29 

.29 

.25 

2.00 

• 

5.04 

.36 

.21 

.13 

2.49 

2.1.  7 

.50 

.52 

VALOOSTA  WB  AIRPORT 

3.68 

T 

.17 

.01 

T 

1.91 

T 

7 

7 

7 

.25 

1.42 

T 

.32 

VALDOSTA  4  NW 

4.24 

.83 

•  04 

1.83 

.01 

.09 

.01 

1  .09 

.34 

7 

14.44 

.22 

.09 

2.53 

.27 

5.45 

.92 

.03 

•  06 

WARRENTON 

6.28 

.30 

.32 

.20 

.45 

1.15 

1.95 

•  76 

.13 

.08 

.5C 

.12 

.30 

WASHINGTON 

6.32 

.03 

.62 

.33 

.37 

1.74 

1.47 

.35 

.07 

.20 

.72 

.05 

.37 

WAYCROSS 

3.26 

.11 

1.31 

.01 

.64 

.02 

•  03 

.88 

.26 

WAYNESBORO  2  NE 

5.63 

.43 

.62 

1.66 

•  45 

1.98 

.30 

.10 

.07 

.01 

.01 

WEST  POINT 

11.13 

.la 

.38 

.24 

2.80 

1.00 

•  98 

2.41 

.05 

1.61 

.18 

.93 

.35 

.12 

.30 

WINDER  1  SSE 

9.01 

.0". 

.13 

.18 

.78 

1.61 

2.20 

1.12 

.24 

.31 

1.32 

.26 

WOODBURY 

7.97 

.05 

.33 

.19 

.72 

.84 

1.34 

1.60 

2.04 

.22 

.26 

.22 

.07 

.05 

WOOOSTOCK 

11.56 

.06 

.42 

.16 

1.43 

.62 

3. .2 

1.09 

.04 

.19 

.14 

3.36 

.14 

.04 

.39 

YOUNG  HARRIS 

11.35 

T 

.27 

.27 

•  03 

.02 

1.62 

.13 

3.56 

.62 

T 

.05 

.06 

1.00 

2.37 

.01 

.25 

7 

1.07  T 

T 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind  apeed 

m.  p.  h 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Station 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fasteBt  mile 

Date  oi 
fastest  mile 

1  :00  a 
EST 

7:00  a 
EST 

1:00  p 
EST 

7:00  p 
EST 

Trace 

.01-09 

10-49 

66 -OS 

66  I-OO  I 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 

ATHENS  WB  AIRPORT 

S 

21 

8.9 

27++ 

NNW 

23 

82 

84 

61 

73 

0 

6 

5 

3 

1 

1 

16 

6.1 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

NW 

19 

9.4 

27++ 

WNW 

11 

76 

81 

61 

69 

3 

4 

4 

2 

3 

1 

17 

44 

6.5 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

WNW 

12 

6.5 

24++ 

WNW 

23 

86 

86 

59 

74 

1 

5 

7 

1 

1 

0 

15 

5.7 

COLUMBUS  AIRPORT 

9.5 

24++ 

NW 

28 

86 

61 

74 

2 

4 

7 

1 

3 

0 

17 

6.1 

MACON  WB  AIRPORT 

NW 

13 

8.2 

25 

W 

10 

81 

85 

57 

64 

2 

5 

5 

2 

1 

1 

16 

56 

5.8 

ROME  WB  AIRPORT 

80 

61 

3 

3 

4 

4 

2 

2 

18 

6.9 

SAVANNAH  WB  AIRPORT 

WNW 

15 

8.6 

26 

N 

12 

87 

91 

56 

77 

1 

5 

3 

3 

0 

0 

12 

61 

4.9 

THOMASVILLE  WB  CITY 

4 

4 

3 

0 

2 

0 

13 

See  Reference  Notes  following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
DECEMBER  1961 


Station 

Day  01  Month 

29 

30 

31 

• 

01 

• 

1 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

I  r 

23 

24 

25 

,  r 

26 

27 

28 

Al  LEY 

MAX 

67 

72 

75 

73 

68 

74 

61 

63 

65 

70 

77 

74 

58 

52 

51 

5  B 

70 

72 

71 

71 

54 

55 

59 

55 

56 

55 

63 

63 

60 

58 

58 

63.8 

M1N 

41 

45 

51 

52 

39 

54 

54 

52 

41 

4 

38 

43 

40 

38 

28 

2  9 

27 

2  7 

28 

22 

31 

30 

31 

25 

26 

38*1 

ALAPAHA   EXP  STATION 

MAX 

69 

76 

78 

79 

76 

78 

73 

66 

63 

79 

79 

82 

77 

63 

61 

76 

74 

73 

55 

57 

62 

6^ 

47 

48 

56 

65 

49 

41 

90 

65.5 

MI  N 

34 

35 

36 

38 

43 

45 

49 

35 

40 

45 

60 

65 

59 

42 

40 

44 

50 

* 

2 1 

34 

29 

2  E 

19 

30 

32 

25 

1 6 

17 

38*2 

ALBANY 

MAX 

72 

78 

78 

78 

73 

73 

65 

65 

75 

76 

79 

75 

61 

50 

52 

77 

75 

63 

58 

64 

63 

90 

49 

59 

63 

55 

43 

53 

34 

64.7 

MIN 

3  2 

42 

53 

52 

48 

57 

47 

36 

47 

63 

65 

I  M 

42 

46 

53 

51 

28 

23 

18 

41.9 

ALLATOONA   DAM  2 

MAX 

58 

61 

70 

7* 

72 

55 

50 

52 

53 

50 

57 

62 

63 

40 

43 

59 

59 

61 

42 

52 

55 

47 

42 

46 

52 

51 

37 

32 

42 

52.8 

MIN 

2  6 

34 

45 

49 

52 

41 

3  6 

32 

32 

32 

49 

50 

27 

22 

37 

38 

36 

15 

32.2 

ALMA   FAA  AIRPORT 

MAX 

69 

77 

78 

75 

75 

74 

67 

61 

73 

78 

82 

78 

64 

56 

6  t, 

72 

r2 

57 

60 

6? 

66 

46 

48 

57 

65 

51 

42 

46 

54 

64.1 

MIN 

3  Q 

42 

47 

48 

37 

42 

61 

65 

59 

45 

42 

47 

46 

48 

36 

2 

21 

28 

24 

2* 

39.8 

ALPMAR6TTA   1  WNW 

MAX 

59 

60 

67 

72 

72 

56 

56 

51 

56 

45 

54 

62 

62 

40 

61 

61 

61 

62 

52 

51 

51 

35 

46 

54 

57 

38 

32 

42 

52.6 

MIN 

30 

40 

50 

37 

37 

35 

38 

38 

36 

24 

2  2 

24 

22 

.  ' 

22 

24 

2  5 

1 5 

1 5 

17 

31.6 

AMERICUS   A  ENE 

MAX 

66 

74 

68 

66 

63 

59 

71 

70 

76 

72 

66 

49 

50 

66 

72 

70 

62 

56 

60 

60 

50 

46 

54 

59 

52 

39 

49 

55 

60.4 

MIN 

41 

41 

43 

6 

45 

'  g 

26 

22 

30 

3  8.3 

APPLING   I  NW 

MAX 

60 

66 

70 

72 

72 

65 

55 

61 

57 

57 

67 

68 

70 

57 

66 

75 

64 

55 

54 

60 

59 

44 

48 

57 

64 

45 

39 

46 

58.5 

MIN 

34 

40 

36 

37 

44 

24 

23 

19 

24 

21 

1 9 

21 

33.4 

ASH8URN   1  S 

MAX 

67 

70 

70 

76 

74 

72 

66 

60 

68 

70 

77 

74 

6h 

57 

74 

74 

70 

54 

59 

60 

55 

45 

54 

66 

35 

39 

45 

33 

63.0 

MIN 

3^ 

38 

45 

47 

57 

42 

6  2 

54 

5  0 

39 

45 

49 

50 

69 

48 

34 

34 

1 

22 

1 9 

20 

4  .3 

ATHENS 

MAX 

62 

66 

74 

72 

63 

56 

59 

56 

45 

66 

53 

62 

57 

43 

51 

68 

64 

53 

54 

59 

56 

46 

45 

56 

97 

44 

37 

44 

43 

54.3 

MIN 

31 

36 

43 

54 

44 

36 

36 

41 

37 

47 

50 

35 

30 

40 

36 

35 

22 

26 

34.8 

ATHENS  COL  Of  AGR I 

MAX 

62 

66 

75 

73 

68 

58 

58 

56 

53 

48 

54 

64 

58 

45 

50 

50 

43 

68 

64 

63 

53 

58 

56 

42 

68 

57 

38 

49 

35 

43 

43 

55.4 

MIN 

2  8 

33 

40 

43 

52 

43 

34 

34 

40 

36 

45 

51 

3  4 

29 

38 

35 

33 

ATHENS  WB  AIRPORT 

MAX 

61 

64 

72 

72 

60 

54 

57 

54 

44 

50 

55 

63 

59 

43 

51 

67 

63 

49 

53 

58 

55 

41 

46 

55 

57 

43 

35 

43 

43 

53.5 

MIN 

3 1 

36 

46 

49 

37 

36 

37 

36 

48 

35 

29 

29 

40 

)4 

34 

42 

31 

26 

32 

24 

26 

21 

28 

26 

19 

34.2 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

MAX 

61 

67 

72 

72 

60 

51 

53 

53 

46 

57 

66 

65 

48 

40 

50 

63 

62 

43 

51 

56 

50 

38 

40 

54 

56 

38 

34 

42 

40 

52.3 

MIN 

32 

43 

47 

47 

46 

44 

36 

35 

40 

40 

51 

47 

30 

30 

40 

37 

36 

40 

31 

28 

29 

* 

21 

2* 

17 

17 

34.7 

AUGUSTA   WB  AIRPORT 

MAX 

66 

71 

74 

71 

69 

57 

62 

56 

63 

68 

67 

75 

61 

44 

55 

59 

76 

69 

54 

54 

60 

60 

46 

41 

57 

64 

52 

40 

46 

56 

59.7 

MIN 

37 

43 

39 

38 

34 

26 

32 

23 

20 

2  6 

24 

1 9 

2  2 

36.4 

BAINBRIDGE 

MAX 

72 

78 

79 

78 

80 

80 

69 

66 

75 

80 

81 

81 

62 

57 

58 

77 

75 

64 

56 

64 

64 

61 

90 

59 

6> 

56 

56 

58 

62 

67.5 

MIN 

39 

45 

42 

47 

45 

5  6 

61 

51 

45 

40 

48 

52 

54 

65 

45 

26 

* 

24 

2 

1 

17 

26 

13 

" 

8 

38.9 

BLACKBOARD  ISLAND 

MAX 

59 

67 

73 

76 

73 

74 

76 

67 

62 

72 

72 

76 

74 

68 

61 

61 

56 

66 

70 

74 

62 

59 

62 

73 

50 

50 

59 

64 

50 

44 

50 

64.5 

MIN 

45 

48 

5  7 

47 

56 

45 

34 

26 

43.4 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

MAX 

53 

61 

61 

70 

67 

54 

56 

47 

50 

51 

60 

57 

58 

39 

51 

60 

65 

56 

38 

50 

58 

47 

29 

38 

58 

46 

33 

29 

40 

51.5 

MIN 

49 

27 

35 

38 

48 

31 

16 

1 

19 

9 

25. 

BLAKELY 

MAX 

70 

75 

77 

76 

76 

73 

64 

64 

75 

74 

80 

77 

62 

50 

57 

75 

74 

59 

57 

63 

61 

47 

50 

58 

63 

54 

42 

53 

5  3 

64.3 

MIN 

47 

59 

40 

47 

51 

53 

60 

35 

29 

40 

2  8 

24 

42.2 

BROOKLET  1  w 

MAX 

69 

75 

76 

77 

73 

76 

63 

58 

71 

78 

79 

78 

64 

55 

52 

60 

71 

73 

64 

53 

63 

61 

55 

46 

57 

.  g 

59 

46 

47 

60 

63.8 

MIN 

52 

^.  5 

41 

60 

65 

60 

54 

39 

45 

43 

42 

BRUNSWICK 

MAX 

71 

75 

77 

75 

77 

75 

71 

66 

74 

8  0 

80 

61 

73 

66 

6  0 

76 

74 

71 

58 

64 

76 

49 

60 

.•6 

62 

51 

50 

59 

67.7 

MIN 

55 

53 

48 

61 

65 

59 

46 

50 

51 

49 

BRUNSWICK   FAA  AIRPORT 

MAX 

67 

70 

72 

71 

77 

77 

68 

59 

72 

77 

76 

76 

67 

63 

59 

77 

74 

60 

55 

62 

74 

51 

4  , 

59 

63 

57 

43 

50 

65.0 

MIN 

55 

5 1 

45 

50 

49 

49 

41 

BUENA  VISTA 

MAX 

7S 

74 

68 

60 

59 

58 

69 

76 

74 

60 

50 

50 

50 

63 

70 

67 

63 

55 

6 

56 

48 

45 

56 

60 

53 

41 

48 

54 

59.4 

MIN 

58 

3  8 

35 

41 

46 

44 

32 

CAIRO  2  NNW 

MAX 

70 

77 

78 

77 

79 

76 

67 

64 

75 

78 

75 

76 

61 

58 

59 

75 

74 

67 

56 

64 

61 

61 

48 

58 

6i 

54 

43 

52 

52 

65.9 

MIN 

5  0 

51 

54 

55 

64 

38 

31 

39 

* 

31 

24 

CALHOUN   EXP  STATION 

MAX 

62 

68 

70 

71 

62 

55 

52 

50 

46 

59 

57 

62 

58 

44 

61 

61 

56 

52 

5  8 

50 

36 

40 

52 

47 

44 

34 

43 

43 

52.8 

MIN 

40 

28 

40 

4  1 

50 

48 

27 

30 

39 

41 

40 

45 

36 

7  6 

26 

1  8 

26 

16 

32.8 

CAMILLA 

MAX 

71 

77 

78 

'8 

78 

77 

65 

65 

75 

77 

79 

81 

61 

53 

58 

5  6 

75 

76 

74 

65 

57 

57 

62 

56 

48 

61 

6  ' 

57 

43 

53 

c  3 

65.6 

MIN 

65 

4  9 

41 

49 

53 

55 

65 

49 

3  8 

29 

7  9 

38 

22 

42.7 

CAMP  STEWART 

MAX 

68 

75 

73 

73 

72 

75 

65 

57 

69 

77 

80 

78 

65 

60 

55 

69 

'0 

70 

54 

59 

70 

55 

47 

64 

64 

59 

42 

47 

67 

64.5 

MIN 

41 

63 

61 

5  8 

40 

35 

44 

45 

63 

55 

45 

32 

2 B 

40 

29 

40 

41.6 

CARLTON  BRIDGE 

MAX 

61 

64 

66 

71 

68 

65 

55 

60 

56 

45 

52 

57 

60 

55 

45 

58 

70 

65 

52 

4H 

61 

5  ! 

45 

50 

62 

62 

44 

39 

45 

56.0 

MIN 

35 

27 

28 

37 

29 

39 

50 

38 

27 

35 

41 

34 

CARROLLTON 

MAX 

64 

70 

73 

71 

65 

54 

55 

53 

52 

57 

66 

67 

60 

58 

58 

62 

63 

53 

54 

57 

49 

19 

42 

55 

51 

50 

34 

44 

43 

55.4 

MIN 

41 

40 

52 

59 

3  0 

30 

39 

432 

39 

CARTERSV I LLE 

MAX 

63 

68 

72 

72 

68 

57 

52 

51 

47 

59 

56 

63 

59 

44 

49 

61 

61 

56 

52 

60 

57 

36 

'5 

53 

46 

46 

33 

44 

41 

53.6 

MIN 

2 

" 

" 

48 

39 

40 

36 

47 

21 

1 8 

33.3 

CEDABTOWN 

MAX 

63 

69 

75 

72 

67 

52 

54 

49 

49 

59 

61 

69 

61 

42 

49 

48 

56 

61 

50 

51 

59 

49 

37 

41 

55 

51 

46 

34 

45 

42 

53.7 

MIN 

28 

32 

47 

49 

* 

3 

40 

43 

40 

46 

42 

37 

24 

22 

34 

18 

16 

CLAYTON 

MAX 

60 

60 

66 

66 

63 

58 

96 

57 

46 

56 

56 

55 

55 

49 

5  5 

47 

53 

72 

60 

54 

50 

56 

52 

44 

52 

60 

53 

41 

31 

40 

37 

53.7 

MIN 

25 

27 

35 

41 

51 

39 

30 

32 

S* 

46 

37 

35 

38 

46 

38 

34 

20 

1 8 

2  5 

31. 

COLQUITT 

MAX 

74 

78 

78 

7B 

78 

77 

70 

65 

76 

78 

S3 

81 

62 

57 

5  9 

76 

76 

7^ 

72 

58 

65 

65 

64 

so 

60 

55 

5  7 

46 

55 

5' 

67.6 

MIN 

3* 

43 

* 

46 

51 

54 

63 

36 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

MAX 

66 

73 

76 

75 

63 

61 

59 

56 

69 

69 

77 

73 

60 

44 

52 

70 

66 

49 

57 

60 

53 

79 

46 

55 

61 

44 

38 

47 

7  4 

59.2 

MIN 

30 

41 

42 

* 

48 

" 

38 

36 

61 

37 

43 

47 

45 

* 

31 

COMMERCE  1  NE 

MAX 

60 

60 

71 

69 

65 

96 

56 

46 

52 

50 

57 

95 

42 

61 

6. 

58 

46 

56 

50 

54 

57 

62 

48 

33 

36 

37 

53.1 

MIN 

14 

18 

24 

3* 

44 

42 

6 

24 

39 

20 

7 

2  9 

CORDELE  WATER  WORKS 

MAX 

62 

75 

78 

77 

71 

71 

62 

61 

73 

76 

78 

76 

63 

55 

55 

53 

67 

75 

73 

29 

39 

46 

41 

46 

44 

CORNEL  I  A 

MAX 

60 

65 

67 

68 

61 

52 

99 

53 

38 

92 

52 

56 

53 

41 

51 

49 

49 

63 

58 

47 

48 

55 

51 

40 

46 

59 

40 

35 

35 

44 

40 

51.1 

MIN 

27 

30 

42 

44 

45 

39 

13 

31 

32 

32 

44 

46 

32 

27 

34 

32 

32 

43 

38 

27 

20 

20 

33 

76 

21 

18 

27 

24 

13 

12 

24 

30.6 

COVINGTON 

MAX 

68 

72 

61 

54 

57 

55 

48 

52 

56 

67 

59 

42 

50 

49 

43 

66 

64 

49 

54 

59 

55 

47 

45 

56 

57 

49 

35 

45 

44 

54.6 

MIN 

30 

35 

45 

44 

50 

45 

35 

36 

41 

36 

48 

56 

33 

30 

19 

39 

36 

43 

42 

33 

25 

2* 

38 

24 

29 

20 

31 

27 

19 

15 

30 

34.8 

CUTH8ERT 

MAX 

69 

76 

77 

7S 

69 

70 

62 

61 

72 

70 

77 

76 

61 

51 

51 

33 

71 

72 

71 

67 

56 

60 

62 

52 

46 

57 

60 

53 

42 

50 

it 

62.8 

MIN 

36 

46 

54 

48 

54 

58 

45 

37 

47 

62 

64 

60 

42 

40 

44 

49 

50 

54 

45 

35 

30 

30 

42 

27 

28 

25 

37 

30 

22 

23 

33 

41.8 

See  Reference  Notes 
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DAILY  TEMPERATURES 
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Station 

Day  Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

DAHLONEGA 

MAX 

54 

55 

68 

66 

57 

56 

51 

50 

47 

55 

56 

57 

47 

44 

53 

54 

62 

56 

41 

53 

35 

41 

56 

42 

37 

31 

41 

50. 

6 

MIN 

26 

30 

39 

44 

51 

42 

39 

32 

33 

35 

44 

51 

45 

31 

34 

36 

40 

23 

25 

19 

23 

26 

15 

15 

19 

32. 

7 

DALLAS  5  SE 

MAX 

6  0 

62 

68 

74 

72 

57 

52 

52 

52 

52 

56 

66 

59 

40 

41 

48 

52. 

8 

MIN 

23 

32 

44 

47 

49 

41 

32 

32 

33 

36 

47 

52 

28 

27 

35 

39 

36 

39 

39 

36 

27 

24 

25 

21 

26 

18 

20 

23 

15 

15 

18 

31. 

6 

DALTON 

MAX 

59 

59 

73 

71 

52 

57 

53 

48 

56 

60 

60 

40 

46 

51. 

5 

V  I  N 

32 

40 

46 

48 

50 

41 

32 

33 

34 

42 

49 

51 

25 

26 

33 

41 

42 

45 

46 

36 

29 

22 

26 

24 

29 

18 

25 

22 

13 

13 

27 

33. 

6 

DOUGLAS  2  NNE 

MAX 

69 

74 

76 

73 

60 

78 

80 

79 

60 

?3 

54 

60 

62. 

9 

MIN 

32 

35 

44 

42 

41 

48 

47 

37 

42 

43 

64 

65 

59 

42 

43 

48 

48 

50 

50 

40 

31 

30 

30 

30 

33 

23 

24 

30 

25 

20 

20 

39. 

2 

DUBLIN  3  S 

MAX 

62 

68 

74 

81 

69 

70 

65 

65 

74 

79 

80 

77 

56 

50 

59 

55 

54 

53 

60 

63. 

5 

MIN 

30 

36 

40 

40 

42 

50 

38 

36 

37 

45 

59 

62 

48 

34 

35 

42 

39 

42 

45 

36 

27 

25 

26 

26 

27 

25 

28 

30 

21 

18 

22 

35. 

8 

EASTMAN    1  W 

MAX 

78 

76 

64 

70 

63 

60 

78 

75 

58 

49 

62. 

2 

MIN 

32 

41 

45 

45 

51 

56 

43 

37 

40 

45 

64 

66 

49 

36 

40 

44 

44 

50 

48 

37 

28 

27 

32 

28 

33 

23 

28 

32 

22 

21 

23 

39. 

0 

EXPERIMENT 

MAX 

60 

65 

71 

76 

73 

57 

54 

56 

54 

61 

66 

69 

6  1 

46 

47 

52 

45 

67 

66 

63 

55 

59 

52 

39 

56 

58 

40 

36 

46 

56. 

1 

MIN 

34 

48 

48 

52 

55 

45 

39 

36 

43 

42 

50 

52 

33 

31 

36 

43 

37 

39 

45 

34 

25 

28 

43 

24 

29 

22 

37 

27 

18 

18 

32 

36. 

9 

FITZGERALD 

MAX 

63 

72 

73 

74 

73 

73 

62 

60 

72 

76 

60 

79 

63 

56 

53 

■ 

62 

9 

MIN 

35 

45 

49 

47 

50 

56 

47 

38 

43 

60 

61 

61 

52 

40 

45 

48 

47 

65 

50 

39 

30 

30 

41 

29 

32 

25 

32 

33 

24 

23 

31 

42 

2 

FLEMING   EXP  STATION 

MAX 

74 

77 

75 

73 

77 

73 

69 

78 

82 

82 

78 

65 

54 

66 

9 

M  I  N 

28 

40 

43 

44 

46 

46 

45 

30 

35 

58 

60 

64 

59 

37 

47 

45 

44 

60 

56 

41 

28 

24 

38 

31 

29 

19 

27 

41 

20 

16 

21 

39 

4 

FOLKSTON   9  SW 

MAX 

7? 

79 

78 

60 

77 

7J 

67 

79 

83 

80 

75 

6  5 

63 

60 

50 

60 

60 

69 

65 

68 

70 

6 

M  I  N 

39 

44 

46 

46 

50 

51 

52 

38 

44 

61 

60 

66 

58 

45 

52 

54 

51 

63 

57 

43 

35 

29 

44 

32 

28 

24 

31 

41 

24 

20 

25 

43 

6 

FORSYTH   1  S 

MAX 

68 

75 

6  5 

58 

58 

58 

65 

69 

58 

49 

58 

2 

MIN 

30 

37 

46 

43 

52 

47 

39 

38 

43 

47 

50 

58 

37 

32 

39 

42 

38 

47 

41 

31 

26 

25 

36 

24 

31 

18 

30 

28 

19 

14 

28 

36 

0 

FORT  GAINES 

MAX 

7  5 

76 

62 

61 

72 

70 

78 

75 

70 

54 

55 

60 

64 

3 

MIN 

32 

46 

54 

49 

46 

54 

32 

49 

62 

63 

59 

42 

40 

51 

52 

54 

63 

46 

35 

28 

2  8 

28 

28 

30 

23 

30 

30 

23 

21 

32 

41 

0 

FORT  VALLEY   3  E 

MAX 

76 

58 

61 

57 

67 

67 

74 

72 

5  8 

43 

49 

68 

73 

68 

5 1 

55 

60 

60 

42 

47 

56 

5  2 

40 

4  8 

56 

59 

3 

MIN 

30 

42 

42 

45 

52 

52 

39 

36 

43 

60 

56 

58 

38 

34 

41 

42 

42 

49 

42 

33 

27 

27 

33 

27 

26 

20 

31 

27 

21 

17 

28 

37 

4 

GAINESVILLE 

MAX 

65 

57 

45 

60 

50 

38 

51 

5 

MIN 

34 

36 

46 

47 

51 

43 

36 

34 

34 

34 

48 

50 

32 

28 

40 

35 

34 

44 

40 

34 

26 

27 

36 

23 

27 

22 

30 

27 

17 

19 

29 

34 

3 

GLENNVI LLE 

MAX 

76 

75 

75 

65 

60 

72 

80 

78 

55 

53 

63 

6 

MIN 

32 

43 

46 

46 

53 

51 

48 

37 

41 

61 

65 

60 

55 

40 

46 

45 

44 

61 

52 

41 

30 

29 

40 

29 

30 

24 

29 

38 

25 

21 

24 

41 

5 

GREENVILLE   2  W 

MAX 

65 

70 

75 

75 

70 

57 

57 

60 

60 

66 

71 

71 

59 

45 

50 

54 

52 

42 

53 

58 

5 

MIN 

33 

44 

49 

49 

53 

45 

37 

35 

35 

44 

51 

58 

31 

30 

39 

43 

41 

50 

45 

33 

23 

11 

38 

24 

25 

25 

35 

24 

16 

1  6 

31 

36 

5 

GRIFFIN 

MAX 

66 

70 

75 

73 

61 

54 

57 

56 

55 

66 

66 

68 

58 

41 

51 

65 

54 

55 

54 

42 

58 

48 

37 

46 

54 

56 

6 

MIN 

36 

47 

50 

51 

54 

54 

39 

36 

43 

42 

50 

58 

33 

32 

39 

41 

37 

46 

46 

35 

27 

31 

42 

24 

29 

25 

36 

27 

18 

21 

33 

38 

1 

HAWK  I NSV1 LLE 

MAX 

70 

67 

80 

72 

68 

70 

61 

72 

75 

78 

74 

62 

5 1 

51 

63 

5 

MIN 

28 

37 

42 

41 

46 

54 

42 

34 

44 

62 

64 

43 

36 

43 

46 

42 

59 

44 

36 

28 

27 

34 

27 

33 

20 

27 

31 

22 

17 

27 

37 

9 

HELEN   1  SE 

MAX 

59 

61 

73 

68 

58 

52 

53 

41 

55 

55 

56 

57 

47 

55 

37 

52 

4 

MIN 

24 

27 

38 

42 

49 

42 

39 

31 

34 

34 

49 

50 

32 

25 

36 

37 

37 

47 

33 

31 

22 

18 

26 

24 

26 

17 

26 

25 

15 

14 

22 

31 

4 

HOMER V I LLE    3  WSW 

MAX 

?7 

79 

73 

72 

62 

80 

80 

77 

72 

59 

58 

66 

2 

MIN 

28 

39 

52 

40 

45 

47 

46 

33 

39 

56 

60 

64 

53 

42 

48 

48 

50 

64 

52 

39 

28 

2  6 

31 

29 

27 

19 

27 

2  7 

21 

16 

21 

39 

3 

JASPER   1  NNW 

MAX 

45 

58 

57 

57 

55 

51 

4 

MIN 

35 

41 

48 

48 

46 

41 

36 

31 

38 

41 

51 

55 

23 

25 

38 

29 

41 

48 

42 

34 

26 

26 

33 

20 

30 

30 

23 

11 

15 

27 

34 

4 

JESUP  8  S 

MAX 

62 

7  3 

81 

82 

79 

62 

56 

72 

63 

66 

.3 

MIN 

28 

40 

43 

42 

49 

45 

48 

29 

35 

56 

58 

62 

58 

39 

47 

48 

46 

63 

54 

41 

27 

25 

36 

30 

25 

18 

26 

40 

20 

14 

20 

39 

■  1 

LA  FAYETTE 

MAX 

71 

58 

54 

48 

56 

45 

35 

51 

3 

MIN 

30 

33 

45 

48 

50 

44 

30 

34 

36 

45 

46 

28 

29 

32 

34 

42 

42 

42 

36 

28 

25 

25 

26 

2  7 

20 

21 

22 

11 

11 

11 

31 

.8 

LA  GRANGE 

MAX 

69 

73 

72 

62 

54 

56 

53 

60 

67 

71 

66 

64 

47 

5  1 

58 

64 

55 

55 

52 

45 

55 

5  2 

36 

47 

55 

57 

.2 

M I  N 

SO 

35 

39 

41 

54 

47 

32 

29 

46 

46 

53 

62 

33 

31 

41 

46 

43 

56 

42 

32 

22 

2  1 

35 

25 

26 

21 

25 

25 

18 

17 

33 

35 

7 

LOUISVILLE 

MAX 

68 

72 

72 

6  5 

6  5 

53 

66 

69 

67 

68 

48 

5J 

60 

54 

47 

55 

5  9 

40 

45 

48 

60 

.0 

MIN 

27 

35 

42 

43 

50 

52 

40 

39 

42 

60 

55 

59 

49 

30 

40 

40 

40 

53 

-3 

36 

27 

.'  7 

32 

28 

26 

27 

28 

32 

21 

18 

28 

37 

.7 

LUMBER  CITY 

MAX 

60 

67 

74 

7  6 

75 

73 

63 

60 

74 

77 

60 

?  7 

51 

53 

72 

72 

54 

55 

60 

61 

45 

45 

56 

65 

49 

40 

47 

62 

6 

MIN 

25 

27 

39 

40 

40 

47 

46 

30 

31 

42 

63 

67 

58 

48 

49 

45 

45 

47 

39 

28 

26 

25 

30 

28 

20 

21 

28 

24 

17 

17 

36 

.4 

LUMPKIN 

MAX 

74 

78 

69 

70 

61 

61 

. 

70 

77 

77 

61 

52 

52 

55 

40 

50 

54 

61 

7 

37 

48 

51 

52 

53 

53 

43 

34 

48 

65 

63 

59 

40 

43 

42 

48 

48 

53 

32 

26 

3  2 

44 

24 

26 

24 

38 

27 

20 

21 

33 

40 

.9 

MACON  WB  AIRPORT 

MAX 

51 

59 

8 

39 

43 

44 

56 

52 

4  1 

38 

45 

61 

56 

59 

39 

36 

42 

43 

42 

52 

4  5 

34 

29 

28 

35 

28 

30 

22 

33 

29 

23 

21 

30 

38 

.8 

MARSHALLVILLE 

MAX 

74 

65 

56 

60 

9 

31 

43 

43 

44 

45 

52 

40 

33 

43 

61 

60 

42 

35 

41 

44 

42 

42 

44 

32 

28 

41 

26 

26 

22 

33 

31 

20 

20 

30 

37 

.7 

MC  INTYRE 

MAX 

66 

75 

60 

.0 

2  7 

26 

32 

',6 

38 

52 

38 

32 

40 

44 

55 

54 

47 

34 

38 

42 

40 

42 

39 

34 

24 

23 

24 

27 

28 

17 

20 

28 

23 

14 

16 

33 

4 

METTER 

MA) 

72 

58 

58 

67 

59 

49 

48 

57 

64 

.5 

3  0 

43 

44 

44 

53 

53 

44 

40 

41 

57 

64 

60 

53 

39 

45 

43 

42 

58 

M 

39 

31 

29 

38 

24 

25 

24 

29 

33 

25 

21 

24 

40 

.1 

MIDVILLE   EXP  STA 

MAX 

56 

65 

?3 

50 

54 

68 

60 

54 

59 

58 

50 

50 

57 

63 

52 

38 

45 

55 

59 

.8 

29 

38 

41 

48 

52 

54 

-2 

38 

37 

59 

59 

59 

49 

38 

42 

41 

39 

54 

47 

37 

29 

27 

35 

25 

25 

23 

28 

34 

21 

20 

25 

38 

5 

MILLEDGEVILLE 

MAX 

74 

57 

69 

70 

56 

53 

60 

61 

43 

57 

63 

45 

39 

47 

58 

8 

M I  N 

2  6 

29 

33 

39 

41 

45 

3  6 

37 

40 

43 

51 

53 

45 

34 

40 

4  3 

38 

40 

38 

35 

26 

26 

28 

26 

28 

20 

20 

26 

22 

17 

17 

33 

7 

MILLEN 

MAX 

75 

62 

58 

4  9 

58 

66 

63 

45 

49 

58 

64 

,7 

MIN 

2  6 

37 

38 

4  2 

50 

53 

41 

35 

40 

59 

62 

60 

5  2 

35 

41 

41 

39 

50 

41 

37 

28 

25 

32 

28 

27 

18 

24 

35 

22 

14 

22 

37 

2 

MONT  I  CELLO 

MAX 

60 

61 

68 

77 

73 

59 

54 

60 

56 

62 

62 

69 

69 

52 

43 

50 

45 

68 

72 

66 

49 

55 

60 

57 

43 

42 

57 

54 

39 

38 

47 

57 

0 

MIN 

33 

35 

40 

46 

49 

46 

39 

38 

38 

40 

48 

50 

39 

36 

36 

42 

36 

36 

42 

33 

29 

29 

30 

25 

26 

25 

25 

29 

20 

20 

22 

34 

9 

MOULTRIE  2  ESE 

MAX 

71 

76 

77 

76 

80 

76 

66 

66 

76 

79 

80 

79 

61 

54 

57 

56 

75 

73 

76 

65 

65 

60 

61 

57 

40 

57 

63 

59 

39 

49 

53 

65 

2 

MIN 

31 

38 

45 

42 

44 

53 

48 

35 

41 

47 

60 

56 

43 

38 

45 

46 

49 

61 

45 

35 

28 

25 

34 

25 

29 

18 

25 

31 

22 

16 

22 

38 

0 

NAHUNTA 

MAX 

70 

76 

78 

76 

78 

74 

67 

62 

75 

ec 

82 

60 

73 

61 

57 

56 

77 

74 

73 

57 

58 

65 

72 

60 

49 

59 

67 

58 

44 

50 

59 

66 

7 

MIN 

3C 

38 

42 

43 

51 

47 

46 

30 

39 

54 

51 

60 

51 

41 

48 

49 

47 

63 

51 

40 

29 

25 

36 

30 

26 

18 

26 

37 

19 

14 

20 

38 

7 

NASHVILLE   5  SSE 

MAX 

70 

78 

76 

79 

74 

68 

63 

76 

79 

81 

77 

65 

58 

56 

75 

75 

72 

64 

57 

66 

63 

56 

48 

58 

64 

60 

47 

51 

53 

65 

8 

MIN 

2  8 

39 

46 

45 

52 

47 

32 

43 

52 

66 

64 

55 

44 

4  2 

51 

64 

48 

38 

28 

26 

34 

28 

31 

20 

26 

3  5 

24 

16 

23 

39 

6 

See  Reference  Notes 
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GEORGIA 
DECEMBER  1961 


Station 

Day  01  Month 

[  • 

D> 

m 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

NEW  I NGTON   1  NW 

MAX 
MIN 

68 
26 

72 
36 

75 
36 

76 
40 

72 
45 

70 
54 

64 

50 

59 

35 

74 

3  6 

77 
59 

79 

7  8 

65 

60 

53 

53 
41 

60 
41 

71 
57 

72 
61 

65 
39 

34 

38 

61 
25 

64 

33 

54 
29 

48 

27 

57 
20 

6  6 

25 

59 
38 

43 

22 

46 
16 

60 
20 

63.7 

NEWNAN 

MAX 
MIN 

66 
35 

72 
44 

73 
49 

69 
51 

64 

55 

56 
45 

57 
3  7 

33 

35 

55 

65 

67 

69 

59 

45 

6  0 

50 
43 

49 
39 

66 
45 

64 

43 

55 
34 

34 

25 

60 
27 

50 
40 

40 

25 

45 
26 

56 
27 

59 
33 

50 
25 

36 
16 

46 
15 

51 

33 

56.5 
36.9 

PLAINS   SW  GA  EXP  STA 

MAX 
MIN 

67 

32 

73 
42 

77 
42 

74 

31 

66 
55 

69 

55 

61 
41 

61 

35 

71 
45 

69 

62 

76 

74 

60 

47 

57 

52 

68 
46 

70 
64 

69 
44 

64 

33 

6  6 
I  6 

60 
28 

59 
41 

51 
26 

47 
27 

56 

22 

60 
36 

51 
29 

39 
21 

49 

20 

55 
31 

61.5 
40.2 

OU I  THAN 

MAX 
MIN 

64 

31 

72 
36 

75 
41 

75 
43 

76 
43 

9  0 
46 

74 
49 

68 

33 

38 

79 

81 
6  H 

77 

62 

62 

65 

60 

72 

72 
46 

72 
38 

55 
2  6 

58 
26 

64 

26 

65 
27 

48 

29 

47 
21 

57 
24 

67 
29 

49 
21 

42 
15 

51 
23 

65.1 
38.6 

ROME 

MAX 
MIN 

6* 

29 

69 

30 

76 
40 

74 
45 

70 
50 

53 
42 

55 
30 

50 
34 

48 
36 

59 

58 

64 
56 

62 

44 

48 

49 
41 

48 

38 

57 
46 

62 
39 

55 
38 

34 
25 

61 

22 

51 
34 

39 
24 

41 
26 

56 
18 

S3 
27 

47 
24 

33 
16 

45 
15 

43 

3  0. 

54.5 
33.6 

ROME  we  AIRPORT 

MAX 
MIN 

62 
28 

67 
32 

75 
42 

72 
42 

63 
46 

55 
41 

53 
30 

49 

34 

48 
38 

60 
43 

60 
52 

61 

44 
24 

45 

49 

48 

53 
39 

58 

50 

61 

38 

42 
31 

6  3 
26 

58 

23 

45 
26 

37 
2  5 

40 
21 

33 
16 

43 
25 

36 
23 

34 
15 

43 

12 

43 
31 

52.0 
32.5 

SANOERSVILLE 

MAX 
MIN 

64 
26 

71 
34 

75 
42 

72 
41 

64 

52 

60 
53 

61 
41 

56 
38 

63 
41 

66 
58 

71 
55 

72 
58 

58 

43 

51 

45 

53 
39 

74 
48 

69 
45 

58 

35 

S3 
27 

58 
26 

58 

34 

52 
2  7 

46 

27 

55 
24 

61 

3  2' 

54 
31 

39 
23 

45 
19 

54 
24 

58.7 
37.4 

SAPELO  ISLAND 

MAX 
MIN 

67 
42 

71 
47 

73 
51 

70 
51 

76 
54 

78 

53 

70 
5 1 

57 

72 
g 

76 

74 

76 

70 

63 

68 

61 

50 

66 

7  2 
6  3 

74 
56 

73 
45 

35 
36 

60 
39 

74 
46 

71 
32 

50 
31 

58 
29 

64 

37 

59 
42 

46 
28 

50 
26 

5  9 

29 

65.9 
45.0 

SAVANNAH  USDA   PLANT  GDN 

MAX 
MIN 

59 
24 

69 
36 

76 
40 

76 
40 

74 
44 

75 
45 

78 
45 

67 

30 

60 
35 

70 

79 

80 

81 

67 

56 

54 
46 

48 
43 

68 

5  9 

69 
55 

71 
41 

57 

I  6 

56 

23 

62 
40 

73 

30 

49 

27 

50 
18 

59 
26 

67 
41 

53 
20 

43 
15 

50 
19 

64.4 
36.5 

SAVANNAH  WB  AP 

MAX 
MIN 

67 
30 

72 
42 

77 
44 

74 
44 

74 

50 

77 
5  i 

65 
45 

59 

35 

70 
42 

79 
63 

80 

8: 

67 

55 

53 

55 
43 

64 
44 

68 
64 

71 
54 

58 
37 

?'r< 

59 
29 

72 
43 

49 
31 

49 

28 

57 
23 

6  6 

34 

56 
31 

41 

23 

48 

20 

5  6 

24 

63.7 
40.5 

SAVANNAH  BEACH 

MAX 
MIN 

62 
47 

67 
45 

73 
45 

66 
45 

73 
52 

7  0 
52 

67 
49 

62 
42 

65 
48 

72 

72 

72 

68 
58 

64 

57 

59 

61 

62 
55 

63 
44 

66 

40 

57 
36 

71 
31 

49 

31 

54 

30 

• 

31 

57 
42 

49 

26 

48 
24 

56 
26 

62.4 
42.1 

SILOAM 

MAX 
MIN 

65 
36 

70 
41 

75 
48 

75 
45 

63 
53 

56 
45 

60 
16 

57 

36 

50 
41 

53 
40 

58 

68 

56 

59 
39 

45 
32 

52 
39 

48 

45 

74 

66 

57 

55 

60 

60 
39 

49 
25 

49 

25 

58 

22 

6  2 
3  3 

52 
2  9 

38 
21 

46 
I  7 

49 

3  0 

57.3 
36.2 

SURRENCY   2  WNW 

MAX 
MIN 

68 
24 

69 
36 

76 
39 

73 
37 

67 
44 

75 
47 

68 
46 

70 

31 

71 
59 

81 

59 

78 

68 

63 
53 

58 
36 

54 

53 

68 

70 

72 

66 

58 

61 

67 
34 

49 
27 

47 

25 

56 
1  7 

6  6 

25 

59 
35 

45 
19 

49 
1 3 

57 

2  0 

63.8 
37.1 

SWAINSBORO 

MAX 
MIN 

64 
31 

71 

37 

73 
42 

77 
45 

69 
45 

74 

45 

65 

62 
37 

69 
37 

74 
58 

77 

75 
56 

63 

49 

54 

51 
35 

59 

73 
5  7 

72 
45 

65 
36 

55 

59 
35 

58 
37 

50 
2  1 

47 
26 

56 
21 

65 
28 

53 
33 

37 
22 

47 
17 

56 

21 

62.0 
37.4 

TALBOTTON 

MAX 
MIN 

65 
27 

72 
38 

76 
41 

73 
41 

70 
56 

58 
48 

59 
37 

58 

35 

66 

66 

74 

72 

60 

47 

*' 

50 
44 

55 
42 

69 

52 

66 
47 

60 
33 

56 
23 

60 
25 

54 
40 

50 
25 

45 
27 

56 
21 

51 
29 

55 
2  8 

43 
19 

47 
18 

54 
28 

59.4 
36.9 

TALLAPOOSA  2  NNW 

MAX 
MIN 

61 

70 
29 

75 

73 

70 

51 

55 

52 

53 

68 

66 

70 

61 

42 

51 

51 
40 

54 
39 

54 

4- 

62 
34 

54 
36 

55 
20 

59 
1  8 

47 
35 

38 

2  2 

47 
23 

56 
14 

5  6 
22 

47 
21 

35 
13 

40 
7 

47 
17 

55.5 
30.5 

THOMASTON  2  S 

MAX 
MIN 

67 

72 

76 

75 

69 

57 

60 

61 

65 

65 

74 

72 

59 

48 

'0 

46 
44 

54 

35 

69 
44 

64 
44 

56 
33 

59 
27 

61 
23 

56 

32 

48 

16 

48 
25 

58 
18 

59 
26 

51 
29 

39 
19 

49 
13 

55 
25 

59.4 
35.0 

THOMASVILLE 

MAX 
MIN 

70 

76 

7a 

76 

78 

75 

67 

64 

75 

77 

78 

75 

70 

59 

60 

58 
54 

73 
55 

72 
54 

72 
50 

63 
39 

64 
29 

63 

29 

60 
36 

53 
28 

49 
32 

58 
22 

63 

2  9 

56 
35 

50 
23 

52 
18 

52 
25 

65.7 
41.8 

THOMASV ! LLE    WB  CITY 

MAX 
MIN 

71 
41 

77 
51 

77 
52 

77 

77 

76 
57 

66 

63 

75 

77 

78 

75 

60 

60 

60 

58 

72 

7  2 

72 
52 

54 
39 

66 
1 2 

63 
34 

60 
42 

47 
2  9 

49 
34 

58 

27 

63 
35 

48 
3  3 

42 
25 

52 
25 

52 
35 

64.1 
44.7 

TIFTON  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

61 

69 

75 

78 

74 

76 

74 

64 

61 

74 

77 

79 

77 

59 

52 

55 

53 

72 

72 

71 
38 

54 

30 

56 
31 

60 
34 

6  2 

2  9 

46 

30 

48 

23 

57 
30 

62 
3  3 

48 
24 

40 

20 

90 
21 

63.0 
40.6 

TOCCOA 

MAX 
MIN 

60 
31 

65 
36 

71 

69 

60 

57 

59 

55 

43 

49 

61 

55 

58 

46 

50 

51 

46 

67 

61 

52 
32 

51 

2  6 

57 
24 

51 
30 

41 

26 

50 
26 

60 
23 

50 
33 

40 
2  9 

36 
16 

45 
19 

41 
28 

53.1 
33.6 

VALDOSTA   WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

62 

72 

^6 

78 

76 

78 

74 

67 

63 

77 

80 

81 

77 

62 

61 

62 
52 

60 
51 

78 
51 

74 

51 

70 
43 

55 
32 

57 
29 

63 
30 

67 
31 

47 
30 

47 
22 

58 

22 

63 
28 

49 

25 

41 
18 

50 
19 

65.3 
39.9 

VALDOSTA   A  NW 

MAX 
MIN 

72 
32 

76 
39 

77 
it2 

76 
40 

78 

39 

7* 
5  i 

68 

63 
35 

80 

81 

77 

74 
54 

60 

6  2 

58 

76 

74 
64 

71 

63 
40 

63 
26 

66 

33 

54 

2  9 

48 
29 

58 
19 

65 
25 

59 
3  7 

45 

24 

51 
16 

52 
2  3 

66.2 
40.8 

WARRENTON 

MAX 
MIN 

65 
30 

69 
37 

73 
42 

72 
47 

69 
49 

6  0 
48 

61 

37 

59 
37 

60 
40 

68 

72 

70 

62 

52 

51 

51 

54 

7  6 

68 

71 
33 

55 

2  9 

60 
26 

60 
36 

57 

1  6 

50 
26 

57 
21 

65 
29 

60 
3  1 

40 
21 

45 
17 

56 
26 

60.9 
36.5 

WASHINGTON 

MAX 
MIN 

62 
30 

61 

6* 

69 

71 

61 

52 

57 

53 

48 

46 

65 

54 

41 

51 
39 

42 
34 

63 

3 c- 

72 
43 

63 
34 

61 

2  3 

52 
26 

58 
29 

6  6 

2  6 

41 

20 

46 
21 

54 
24 

61 

30 

41 

20 

36 
18 

40 

18 

54.4 

32.7 

WAYCROSS 

MAX 
MIN 

62 
36 

71 
39 

76 
46 

78 
46 

77 
48 

"8 

46 

76 
48 

72 
33 

68 
31 

78 
41 

81 

60 

83 
63 

81 
58 

65 
44 

60 
45 

58 
46 

60 
48 

7  9 

51 

78 

53 

72 
41 

56 
28 

58 
26 

65 

32 

72 
30 

48 
29 

47 

20 

50 
24 

66 

30 

50 
22 

46 

17 

52 
29 

66.5 
39.1 

WAYNESBORO  2  NE 

MAX 
MIN 

73 
39 

69 
48 

71 

67 
39 

56 

35 

77 

74 
64 

64 

49 

36 

33 
39 

39 

54 
38 

76 
31 

71 
47 

62 
36 

55 
2  6 

61 

25 

60 
32 

52 
28 

48 

26 

56 

20 

64 

2  3 

58 
35 

40 
23 

47 
17 

56 
21 

61.1 
34.8 

WEST  POINT 

MAX 
MIN 

65 
26 

73 
34 

76 
40 

74 
43 

70 
54 

60 
48 

62 
33 

57 
32 

63 
47 

68 

52 

74 
54 

64 

73 
34 

60 
35 

56 

43 

51 
47 

60 
46 

60 
36 

66 
44 

61 
39 

61 
24 

59 
25 

53 
39 

46 
26 

47 
27 

59 
20 

57 
32 

53 
27 

42 
19 

49 
16 

54 
34 

60.3 
37.4 

WINDER  1  SSE 

MAX 
MIN 

61 
28 

63 
29 

68 

36 

70 
45 

64 

51 

53 
40 

52 
31 

55 

31 

4  2 

3  8 

48 

33 

53 
45 

63 

56 
32 

42 

25 

5  0 
37 

45 

32 

42 
35 

64 
40 

61 
36 

52 
28 

54 

20 

58 

22 

54 
31 

42 
21 

49 
23 

56 
18 

64 

26 

40 

23 

34 

15 

43 
12 

40 

23 

52.5 
30.9 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


GEORGIA 
DECEMBER  1961 


Day  oi  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

A I  LEY 

EVAP 
WIND 

- 

- 

.10 

.05 

.06 

.03 

.09 

ALLATOONA  DAM  2 

EVAP 
WIND 

.14 

.12 

.05 

.04 

.05 

.07 

.28 

.12 

• 

* 

.04 

- 

.01 

.08 

.01 

.02 

- 

- 

.12 

.12 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

EVAP 
WIND 

8 

.14 
6 

.04 
18 

.10 

33 

.02 
51 

.02 
30 

.07 
68 

.14 

60 

.11 
74 

.03 

56 

.04 
40 

42 

112 

.14 
47 

.06 
15 

.00 
60 

34 

61 

.26 
43 

.18 
77 

.10 
19 

.23 
25 

.21 

55 

.26 
162 

.07 
93 

29 

.02 
26 

.20 
113 

.11 
78 

.06 
100 

.04 
13 

B3.16 
1648 

EXPERIMENT 

EVAP 
WIND 

.08 

20 

.07 
30 

.08 

25 

.06 

35 

.07 
85 

.06 

55 

.04 

60 

.15 

73 

67 

* 

70 

.18 
100 

80 

80 

.20 
70 

30 

80 

* 

105 

* 

115 

.47 
125 

.17 
135 

.04 

35 

* 

15 

• 

85 

.19 
168 

.06 
122 

.06 
50 

.06 

55 

.04 
110 

140 

70 

.30 

60 

B2.73 
2350 

ROME  WB  AIRPORT 

EVAP 
WIND 

19 

.07 
17 

.02 
9 

.09 
15 

53 

* 

18 

.07 
20 

.13 
51 

.06 

56 

99 

.02 

7 

29 

68 

40 

* 

27 

57 

.02 
91 

25 

36 

103 

56 

13 

32 

90 

67 

26 

17 

46 

61 

38 

40 

1326 

TIFTON  EXP  STATION 

EVAP 
WIND 

.09 
43 

.04 

25 

.09 
14 

.14 

20 

.04 

23 

.03 
36 

.04 

53 

.13 

52 

.14 

70 

.07 
15 

.04 

75 

.10 
110 

.07 
94 

.10 
57 

.02 
46 

.01 
51 

.00 

56 

.09 
113 

.07 

63 

.17 
67 

* 

63 

* 

13 

.17 
32 

.08 
84 

.11 
106 

.05 
37 

.04 

23 

.12 
77 

.12 
83 

47 

.10 
40 

2.27 
1688 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 
And 
Depth 

Day  of  month 

e 

o> 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave; 

ATHENS  HORT  FARM  STA  3 

2  INCHES 

MAX 
MIN 

52 
47 

54 
47 

57 
53 

59 
57 

59 
55 

58 

53 

55 
50 

53 
48 

51 
47 

50 
46 

52 
45 

57 
51 

57 
51 

52 
45 

50 
47 

50 
45 

45 
45 

57 
45 

58 
50 

54 
48 

48 
44 

47 
43 

48 
44 

48 
40 

42 
40 

44 
36 

45 
40 

45 
41 

42 
36 

38 
37 

40 
35 

50.5 
45.5 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

50 
50 

52 
48 

55 
52 

57 
55 

57 
55 

56 
54 

54 
50 

50 
49 

49 
46 

47 
46 

50 
47 

56 
50 

56 
52 

52 
45 

50 
47 

50 
45 

48 
44 

56 
44 

56 
50 

53 
47 

47 
45 

46 

45 

46 
44 

46 
40 

42 
40 

42 
41 

44 
40 

43 
41 

41 

37 

37 
37 

40 
37 

49.3 
45.9 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

54 
51 

54 
51 

56 
52 

59 
54 

59 
56 

59 
56 

58 
55 

58 
52 

53 
51 

51 

50 

53 
45 

58 
51 

58 
55 

56 
49 

51 
48 

52 

50 

54 
50 

56 
48 

57 
55 

55 
53 

53 
50 

50 
46 

50 
46 

50 
44 

46 
45 

45 
42 

46 
40 

47 
44 

47 

43 

43 
40 

40 
40 

52.5 
48.8 

T I  ETON  EXP  STATION 

3  INCHES 

MAX 
MIN 

53 
46 

55 
46 

57 
51 

59 
53 

59 
53 

59 
53 

60 
55 

58 
51 

54 
50 

56 
51 

60 
56 

64 
60 

65 
59 

60 
53 

55 
54 

55 
54 

55 
54 

60 

55 

62 
56 

60 
52 

53 
47 

53 
45 

52 
45 

51 
44 

47 
43 

42 
40 

42 
40 

48 
42 

49 
41 

43 
38 

43 
37 

54.5 
49.3 

6  INCHES 

MAX 
MIN 

62 
62 

62 
61 

63 
62 

63 
■  2 

63 
62 

63 
62 

63 
62 

63 
62 

63 
62 

64 
62 

66 
64 

67 
66 

65 
62 

63 
63 

63 
62 

63 
62 

64 
63 

65 
64 

64 
63 

63 
61 

60 
59 

60 

5  9 

59 
58 

60 
56 

57 

55 

56 

55 

56 
55 

56 
55 

51 
48 

64 
62 

61.7 
60.4 

Athens  Hort  Farm  Sta  3  -  Slope  of  Ground:     Less  than  5  percent  to  the  south  southeast.     Soil  Type:     Cecil  sandy  loam.     Ground  Cover:  Ground 
almost  bare,  some  thin  native  grass.     Instrumentation:     Palmer  dial-type  liquid  In  steel  thermometers. 

Tifton  Exp  Station  -  Slope  of  Ground:     Less  than  5  percent  to  the  northwest.     Soil  Type:     Tifton  loamy  sand.     Ground  Cover:     Perennial  grass  sod. 

Instrumentation:     3  Inch  Depth  -  Frlez  Standard  Distance  and  Soil  Thermograph,  Model  1100,   6  Inch  Depth  -  Frlez  Air  and 
Distance  Thermograph,  Model  1120. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


GEORGIA 
DECEMBER  1961 


Station 


Day  of  month 

1      2     3      4      5      6      7      8     9     10     11     12    13    14    IS     16     17    18     19    20    21    22    23    24  25 


ALP  HAR  ETTA  1  WNW 

ATHENS  WB  AIRPORT 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

CARROLL TON 

CARTERSVILLE 

CEDARTOWN 

CLAYTON 

COMMERCE  1  NE 

DAHLONEGA 

DALLAS  5  SE 

DALTON 

EXPERIMENT 

GAINESVILLE 

HELEN  1  SE 

JASPER  1  NNW 

ROUE 

ROME  WB  AIRPORT 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 

SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


T 
1.0 


T 
T 

.3 
T 

T 


T 
1.0 
1.0 

T 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


GEORGIA 
DELAYED  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Station 

Average 
Maximum 

Average 

E 

J 

S 

1  Departure 

From  Long 
Term  Means 

S 

X 

x 
? 

a 

Degree  Days 

No  of  Days 

Total 

Departure 

From  Long 
Term  Means 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

s 

Mox.  Depth 
on  Ground 

CI 

.10  or  More  1 

.50  or  More  j 

1 .00  or  More 

8< 

•si 

5  > 

»  i 

FEBRUARY  1961 

QUITMAN 

M 

87 

24 

0 

5.13 

1.30 

2 

.81 

23 

.0 

0 

6 

3 

2 

APRIL  1961 

QUITMAN 

M 

0 

0 

0 

0 

.0 

0 

MIDVILLE  EXP  STA 

72  .4 

46 

,  1 

59.3 

85 

25 

36 

11+ 

0 

0 

0 

0 

0 

6.48 

1 

.60 

15 

.0 

0 

10 

6 

2 

MAY  1961 

MIDVILLE  EXP  STA 

80.0 

59 

.  1 

69.6 

87 

22+ 

46 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

7.28 

1 

.65 

23 

.0 

0 

9 

4 

3 

QUITMAN 

M 

55 

6M 

M 

0 

0 

0 

1 

.27 

27 

.0 

0 

JUNE  1961 

MIDVILLE  EXP  STA 

87.1 

64 

.  3 

75.7 

94 

13+ 

53 

19 

0 

15 

0 

0 

0 

1.93 

.55 

26 

.0 

0 

8 

1 

0 

WAYCROSS 

88.6 

63 

.  1 

75.9 

4.7 

95 

13 

56 

19+ 

0 

16 

0 

0 

0 

4.18 

.64 

1 

.12 

12 

.0 

0 

8 

4 

1 

AUGUST  1961 

DUBLIN  3  S 

93.1 

68 

,  3 

80.7 

.2 

100 

2+ 

60 

19 

0 

26 

0 

0 

0 

9.86 

4.95 

3 

.70 

25 

.0 

0 

9 

6 

3 

SANDERSVILLE 

86.7 

69 

.0 

77.9 

95 

1 

61 

18 

0 

9 

0 

0 

0 

10.20 

2 

.00 

20 

.0 

0 

12 

6 

5 

SEPTEMBER  1961 

MORGAN 

86.9 

64 

,4 

75.7 

93 

24+ 

51 

17 

1 

11 

0 

0 

0 

1.71 

.79 

11 

.0 

0 

5 

1 

0 

THOMASTON  2  S 

88.8 

61 

,7 

75.3 

96 

25 

47 

18 

3 

15 

0 

0 

0 

1.18 

.54 

5 

.0 

0 

3 

1 

0 

OCTOBER  1961 

MIDVILLE  EXP  STA 

77.9 

47 

.7 

62.8 

87 

31 

32 

28 

105 

0 

o- 

1 

0 

.05 

.05 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

NOVEMBER  1961 

MIDVILLE  EXP  STA 

70.1 

47 

0 

58.6 

87 

2 

27 

22 

248 

0 

0 

4 

0 

1.93 

1 

.35 

23 

.0 

0 

2 

1 

1 

SANDERSVILLE 

69.1 

46 

.6 

57.9 

86 

2+ 

25 

22 

265 

0 

0 

5 

0 

1.15 

1 

.13 

23 

.0 

0 

1 

1 

1 

THOMASTON  2  S 

72.6 

46 

.1 

59.4 

89 

2 

25 

30 

219 

0 

0 

5 

0 

1.55 

.85 

23 

.0 

0 

4 

1 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 

DELAY  ED  DATA 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28    29  1  30 

31 

FEBRUARY  1961 

QUITMAN 

.24 

.53 

1.12 

2.81 

.22 

.21 

5.13 

APRIL  1961 

HIDVILLE  EXP  STA 

.75 

.25 

.15 

.10 

.80 

1.15 

1.60 

.60 

.30 

.78 

6.48 

QUITMAN 

T 

.51 

.10 

- 

MAY  1961 

HAMILTON 

1.27 

.35 

.12 

.45 

.14 

.52 

.25 

3.10 

HIDVILLE  EXP  STA 

.38 

.43 

.95 

1.50 

.35 

.45 

1.65 

1.45 

.12 

7.28 

QUITUAN 

.20 

.12 

.15 

- 

- 

.11 

.35 

.36 

.05 

1.27 

- 

JUNE  1961 

HAMILTON 

- 

HIDVILLE  EXP  STA 

.15 

.20 

.12 

.15 

.13 

.15 

.55 

.48 

1.93 

HAYCROSS 

.10 

.58 

1.12 

.09 

.08 

.16 

.02 

.83 

.30 

.01 

.56 

.33 

4.18 

JULY  1961 

HAMILTON 

- 

AUGUST  1961 

ADA1RSVILLE 

.67 

.05 

.28 

.44 

1.44 

DUBLIN 

.05 

.27 

.54 

1.15 

.52 

.60 

2.50 

3.70 

.29 

.04 

.20 

9.88 

LINCOLNTON 

.97 

.06 

.15 

.29 

.64 

1.52 

.36 

.07 

.52 

1.25 

.47 

6.30 

SANDERSVILLE 

.13 

.03 

1.40 

.48 

.11 

2.00 

.45 

1.93 

.03 

.56 

.18 

1.05 

1 .61 

.24 

10.20 

SEPTEMBER  1961 

MORGAN 

.19 

.10 

.03 

.26 

.79 

.34 

1.71 

PRESTON 

1.58 

.40 

T 

.13 

T 

.62 

2.73 

THOMASTOH 

.08 

.54 

.25 

T 

T 

.31 

1.18 

OCTOBER  1961 

HIDVILLE  EXP  STA 

.05 

.05 

NOVEMBER  1961 

HIDVILLE  EXP  STA 

.08 

.08 

.36 

.06 

1.35 

1.93 

SANDERSVILLE 

.02 

1.13 

1.15 

THOHASTON  2  S 

.07 

.24 

.25 

.14 

.85 

1.55 

DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  month 

• 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

2. 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

FEBRUARY  1961 

QUITMAN 

MAX 
MIN 

68 

65 

50 

53 

52 

48 

55 

58 

60 

64 

69 

76 

76 

76 

77 

76 

77 

75 

74 

74 

77 

79 

76 

75 

77 

78 

78 

69.0 

APRIL  1961 

HIDVILLE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

67 
42 

68 
45 

72 
49 

i,,, 

36 

73 
37 

70 
49 

68 
42 

66 
41 

66 
45 

64 
45 

70 
36 

76 
53 

71 
48 

73 
40 

70 
42 

66 
44 

69 
42 

68 
45 

70 
43 

69 
43 

73 
42 

82 
48 

84 
54 

83 
60 

b;, 

57 

80 
66 

7  0 

57 

77 
45 

77 
43 

78 
45 

72.4 
46.1 

QUITUAN 

MAX 
HIN 

75 
44 

75 
42 

76 
48 

75 
44 

77 
43 

84 
48 

87 
51 

S5 
55 

85 

65 

83 

6  6 

81 

54 

83 

50 

84 
47 

HAY  1961 

HIDVILLE  EXP  STA 

HAX 
HIN 

70 
57 

76 
59 

78 
46 

80 
57 

80 

59 

86 
62 

87 
63 

87 

65 

82 

65 

69 
58 

74 

56 

71 
59 

79 
57 

84 

58 

86 
61 

83 
65 

85 
59 

83 
64 

87 

6,3 

84 

61 

87 
64 

87 
63 

70 

50 

79 

55 

76 
62 

73 
64 

70 

48 

77 

49 

81 

53 

85 
58 

85 
61 

80.0 
59.1 

QUITHAN 

HAX 
MIN 

84 

57 

80 
64 

83 

56 

80 
49 

8  5 

yj 

86 

87 

85 
56 

84 
54 

89 
57 

54 

53 

52 

86 
51 

85 
50 

84 

56 

87 
57 

88 
60 

64 

66 

88 

62 

80 

53 

75 

44 

84 
54 

87 

55 

90 
57 

55.6 

JUNE  1961 

HIDVILLE  EXP  STA 

HAX 
MAX 

89 

56 

90 
63 

90 
60 

92 
64 

65 

94 
64 

94 
64 

94 
68 

90 
68 

91 
68 

92 
68 

94 
69 

69 

91 
71 

90 
69 

74 

57 

67 
57 

76 
57 

82 

53 

79 
64 

79 
63 

86 
62 

6  3 

65 

87 

65 

87 

63 

90 
68 

8  3 
67 

84 

..8 

83 
68 

89 
66 

87.1 
64.3 

WAYCROSS 

MAX 
MIN 

89 
57 

82 

57 

92 
62 

93 
62 

9  3 

62 

94 
63 

94 
64 

89 
64 

92 
63 

94 

65 

94 
68 

94 

70 

95 
63 

90 
69 

89 
63 

84 

62 

76 
58 

74 

56 

B2 

56 

79 
58 

80 
60 

88 
61 

9  0 
67 

92 
68 

92 

65 

88 

66 

88 

67 

90 

94 

88 

68 

92 
66 

88.6 
63.1 

AUGUST  1961 

DUBLIN 

MAX 
HIN 

100 
70 

100 
69 

98 
72 

99 
70 

98 

73 

97 
72 

9  5 
1.9 

96 
70 

95 
70 

93 
69 

95 
71 

96 
72 

96 
75 

96 
70 

92 
66 

91 
64 

91.1 
84 

93 
61 

92 
60 

89 
63 

83 
62 

91 
63 

8., 

64 

91 
67 

86 

6.8 

88 
67 

91 

73 

9  2 

67 

94 

73 

93 
70 

90 
7  2 

93.1 
68.3 

SANDERSVILLE 

HAX 
HIN 

95 
74 

92 
71 

94 

70 

92 
70 

89 
70 

85 
74 

87 
89 

87 
67 

89 
67 

89 
70 

91 
69 

9  3 
71 

91 
74 

84 

70 

83 

65 

85 
64 

8  5 

6  2 

86 
61 

8 1 1 
6  8 

74 
64 

86 
65 

84 
64 

8  2 

69 

83 
72 

84 

88 

82 
70 

88 

72 

90 
71 

90 
71 

80 
73 

87 
74 

86.7 
69.0 

SEPTEHBER  1961 

MORGAN 

HAX 
HIN 

89 
68 

90 
69 

91 
67 

92 
66 

93 
70 

87 
66 

as 

70 

88 

69 

87 
69 

88 

69 

86 
70 

71 

88 

6  5 

86 
78 

78 
62 

76 
53 

76 
51 

78 
52 

77 
59 

83 
59 

87 
67 

91 
61 

92 

65 

93 
65 

9  2 
64 

92 
64 

91 
63 

90 
59 

88 

59 

84 

62 

86.9 
64.4 

THOHASTON 

HAX 
HIN 

90 
68 

91 
67 

93 
65 

93 
65 

93 
70 

89 

65 

89 
72 

90 
67 

89 

67 

89 
67 

89 
68 

91 

86 

... 
64 

84 
68 

80 
58 

79 
50 

78 
48 

80 
47 

81 

59 

85 
62 

89 

52 

95 
58 

94 

63 

94 

62 

96 
91 

93 
64 

94 

63 

92 
63 

88 
51 

85 
52 

88.8 
61.7 

OCTOBER  1961 

HIDVILLE  EXP  STA 

HAX 
HIN 

83 

56 

82 

65 

82 
58 

72 

56 

72 
44 

74 
45 

76 
45 

77 
50 

81 
48 

82 
48 

82 
55 

83 
54 

84 
54 

83 
55 

72 
38 

72 
38 

79 
42 

80 
46 

8L 

45 

70 
42 

75 
42 

76 
41 

77 
45 

78 
42 

79 
•15 

75 
51 

66 
39 

7  1 

32 

80 
52 

82 

51 

67 

86 

77.9 
47.7 

NOVEMBER  1961 

HIDVILLE  EXP  STA 

MAX 
HIN 

86 

56 

87 
56 

85 
58 

83 

59 

83 
89 

77 
66 

93 

63 

75 
42 

61 

33 

62 
29 

71 
44 

78 

55 

80 

56 

71 
55 

78 
64 

78 
60 

7  5 
48 

60 
42 

55 
44 

as 

38 

54 

32 

64 

27 

66 

54 

68 
46 

63 
39 

66 
33 

65 
•13 

61 
44 

55 
37 

58 
29 

70.1 
47.0 

SANDERSVILLE 

HAX 
HIN 

86 
60 

86 
54 

84 

63 

83 
61 

80 
58 

74 

65 

81 

62 

68 
41 

61 
30 

70 
33 

71 
45 

7h 
54 

75 
53 

73 
62 

76 
63 

78 
64 

71, 

ts 

58 
39 

56 
37 

55 
37 

55 
30 

64 

25 

88 

55 

67 
45 

64 
58 

64 

31 

67 
43 

80 

43 

54 

35 

58 
27 

69.1 
46.6 

THOHASTON  2  S 

HAX 
HIN 

86 

65 

89 
53 

84 

59 

88 
61 

85 
54 

79 
60 

82 

52 

75 
41 

67 
32 

77 
35 

79 
48 

BO 
48 

81 
51 

74 

63 

73 
63 

75 
63 

67 
44 

61 
38 

66 
44 

63 
44 

61 
30 

67 
31 

64 
46 

68 
43 

67 

36 

64 

35 

67 
48 

63 
42 

60 
29 

85 
25 

72.6 
46.1 

Sm  itiuitot  BotM  loilowlmj  SuUob  Udas. 
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GEORGIA 


CORRECTIONS 
MONTH :     APRIL  1961 


Cllmatological  Data  Table: 

North  Central  Division 


Athens 


Average  Temperature  should  be  53.7; 
departure  from  long-term  average  -  6.6. 

Correct  as  follows:     average  minimum,  44.3; 
average  temperature,  56.3;  departure  from 
long-term  average,   -  5.8;   total  degree  days, 
279. 


Athens  Col  of  Agriculture 


Daily  Temperature  Table: 
Athens 


Athens  Col  of  Agriculture 


MONTH:     JUNE  1961 


Correct  as  follows:     average  maximum  69.2; 
average  minimum,  43.1;   average  temperature, 
56.2,  total  degree  days,  277. 


Correct  minimum  temperature  as  follows: 
15th,  52;   average  minimum,  44.3. 

Correct  as  follows:     maximum  temperature  on 
13th,   59;   average  maximum  69.2.  Minimum 
temperature  on  13th,   46;   average  minimum 
43.1. 


Climatological  Data  Table: 

Northeast  Division 


Carlton  Bridge 


Average  precipitation  should  be  7.69, 
departure  from  long-term  mean  should  be 
+3.56. 

Correct  as  follows:     monthly  precipitation 
should  be  4.63;  departure  from  long-term 
mean  +0.69;  no  of  days  with  .10  or  more  9; 
.50  or  more  4. 


Daily  Precipitation  Table: 
Carlton  Bridge 


Dover 


MONTH:     OCTOBER  1961 


Correct  as  follows:  amount  on  6th  0;  7th  0; 
monthly  total  4.63. 


Correct  as  follows:  10th,  1.73;  11th, 
12th,   0;    14th,    .50;   15th,  0. 


.10; 


Climatological  Data  Table: 

East  Central  Division 


Waynesboro 


Daily  Temperature  Table: 
Waynesboro 


Average  temperature  should  be  63.6,  departure 
from  long-term  average,  -  2.9. 

Correct  as  follows:     average  maximum,  80. 2M; 
average  minimum,  42. 2M;   average  temperature, 
61. 2M;  highest  temperature  and  date,  missing; 
total  degree  days,  108. 


Correct  maximum  temperatures  as  follows; 
1st,  2nd,   3rd,  4th,  29th,  30th  and  31st, 
missing,   average  maximum  80.2.  Correct 
minimum  temperatures  as  follows:     1st,  2nd, 
3rd,  4th,   15th,  29th,  30th  and  31st,  missing, 
average  minimum,  42.2. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


GEORGIA 
DECEMBER  1961 


Cleveland  3  NNE.  Tea 

-o 


Andrews  2  K,    H.  C 


Chattanooga  WB  AP,  Tend , 


Coweeta  Ixp  su,  R.  C. 


Tunnel  Hill 


|     Kenalngton'  P 

^   /    O        '"DaltonpO  c*  0 
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Lafayette  1  SE  |_I    J  I        Roontootla  Craek1 

CNORTH-  J, To  ;«i 
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rd,  N.  C. 


Tryon,  S.  C. 
O 
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 \  -O-  Ced.rto.n   \  ^-  ■>        |  winder 
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USCOMH-WB-Aahavl  Ua,  R .  C.    —  6/61 


Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.  Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".     Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly 


pub 

in  mountainous  areas. 


AVERAGE  TEMPERATURE 


GEORGIA 
DECEMBER  1961 
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I 


Norcross  4  N 


O  VyCalhoun  Fa  1 1  b ,  3.  C. 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Georgia  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Agricultural  Engineering  Building, 

University  of  Georgia,  Athens,  Georgia,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  aarried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,   but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this 

issue. 

Divisions,   as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  suras  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  j 
and  Wind"  Table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours 

ending  at  time  of  observation. 

Long-term  means  for  full  time  stations   (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.   S.   Weather  Bureau")   are  based  on  the  period  1921-1950,   adjusted  | 
to  represent  observat  ions  taken  at  the  present  locat  ion .     Long-term  means  for  all  stations  except  f ull-t  ime  Weather  Bureau  stations  are  based 
on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result   in  apparent   inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Extremes  Table";   "Daily  Precipitation"  Table;   "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground;   Table,   when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  those 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7: 00  a.m.,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,   and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",    indicate  the  following: 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  spec ial  purposes ,   and  are  publ ished  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J     "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  to-tals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;    "Evaporation  and  Wind"  Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table; 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;   and  the  Station  Index. 

+     And  also  on  an  earl ier  date  or  dates. 

++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount   included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month . 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,   E.S.T.   of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  Weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C.   for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local 
Climatological  Data  for  the  respective  stations,   obtained  as  indicated  above,   price  15  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary).     Checks,  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25,  D.  C. 

USCOMM-WB-Asheville,  N.  C.   2/7/62    850 
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1 

X 

53.7 

6.6 

63.2 

5.4 

71 .1 

-  5 

0 

74.7 

3 

4 

74.3 

-  3 

0 

71.5 

-  .8 

59.0 

-  3 

0 

64.2 

3 

5 

42.3 

-  i 

6 

68.6 

-  3.4 

NORTHEAST 

38.7 

-  6 

2 

♦7.2 

X 

53.0 

1 

7 

53.6 

6.S 

63.5 

9.1 

71.5 

-  4 

e 

75.1 

3 

3 

74.7 

-  2 

b 

71.9 

-  .6 

59.0 

-  3 

3 

54.6 

3 

5 

42.5 

-  i 

6 

68.8 

-  2.4 

WEST  CENTRAL 

40.9 

-  6 

9 

51.9 

3 

2 

57.*. 

2 

2 

58.7 

4.2 

67.2 

1.9 

73.7 

-  4 

5 

77.8 

2 

0 

76.9 

-  2 

3 

74.3 

-  .1 

62.3 

-  2 

3 

57.6 

6 

2 

47.2 

1 

62.2 

-  1.3 

CENTRAL. 

42.5 

-  6 

6 

52.1 

1 

58.6 

2 

I 

59.0 

5.1 

68.3 

4.1 

75.3 

-  4 

2 

80.0 

1 

X 

78.2 

. 

2 

75.4 

-  .4 

63.0 

-  2 

7 

59.2 

6 

48.1 

1 

63.3 

-  1.5 

EAST  CENTRAL 

44.1 

-  6 

3 

53.1 

1 

t> 

60.4 

2 

7 

60.  1 

9.1 

69.8 

3.4 

76.3 

-  3 

8 

80.7 

9 

78.8 

-  2 

1 

75.6 

-  .5 

63.6 

-  2 

9 

60.0 

4 

1 

49.6 

2 

64.4 

-  1.3 

SOUTHWEST 

45.6 

-  7 

5 

97.3 

3 

1 

63.0 

3 

0 

62.5 

4.1 

71.5 

2.9 

77.0 

-  3 

6 

80.3 

1 

2 

78.9 

-  2 

3 

77.6 

.1 

66.7 

-  X 

9 

61.4 

3 

6 

52.9 

3 

66.2 

-  1.1 

SOUTH  CENTRAL 

45.5 

-  8 

1 

56.2 

1 

7 

62.9 

2 

8 

61.9 

4.8 

71.4 

3.0 

76.8 

-  3 

5 

80.6 

9 

79.2 

-  2 

0 

77.0 

-  .3 

65.0 

-  3 

5 

61.3 

3 

1 

52.0 

'V 

65.8 

-     1 .6 

SOUTHEAST 

44.7 

-  7 

2 

56.1 

X 

5 

63.9 

3 

8 

62.3 

4.3 

71.6 

2.4 

76.9 

-  3 

1 

81.1 

4 

79.6 

-  1 

7 

77.4 

-  .1 

66.3 

-  2 

5 

62.4 

3 

5 

53.4 

.1 

66.5 

-  1.0 

narrative  Special  Weather  Summary  appeared  in  the  January,  February, 
October  and  November  issues  of  this  publication  for  1961. 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


Apnl 


Station 

Precipitation 

Departuie 

Piecipitabon 

Departure 

Precipitabon 

Departure 

Precipitabon 

Departure 

Precipitabon 

Departure 

Precipitabon 

Departure 

Precipitabon 

Departure 

Precipitabon 

Departure 

Precipitabon 

Departure 

Precipitabon 

Departure 

Precipitation 

Departure 

g 

5 

Departure 

a 

i 

AB8EV I  LLC 

3.91 

.91 

3.62 

.10 

.06 

-  .27 

8. 

67 

5.01 

2.96 

-  ■  34 

2 

6  2 

-1.07 

2. 

36 

-3. 

29 

7 

31 

2 

c.  c 

1 .26 

-2 . 

1  9 

•  05 

-1 

P  P 

s  s 

■ 

«  i 

. 

ADA IRSVILLE 

2.69 

5 

62 

6 

33 

E3.Q9 

1 

El  .27 

1  .96 

3 

99 

E57 

4*82 

"  1  ] 

8.22 

7*69 

2 

82 

1. 

is 

4 

15 

3.27 

•  06 

4*54 

48 

3.49 

E3.82 

E3 

.05 

7. 

74 

2.25 

2 

SH 

4. 

09 

8.86 

1.17 

.00 

1 

9t 

3*23 

E42 

29 

ALAPAHA  EXP  STATION 

4.67 

1.43 

4.58 

1.10 

3 

■  06 

-1.62 

8 

87 

4.61 

3.41 

.21 

4 

60 

.46 

94 

-5. 

12 

7 

04 

1. 

17 

1.56 

-2. 

26 

.00 

-1 

99 

1 

90 

.22 

5.62 

2. 

35 

46 

25 

ALBANY 

3.36 

-  .21 

3.  58 

39 

2 

.74 

-2.42 

7. 

58 

3.18 

3.95 

.00 

4 

39 

•  40 

4* 

49 

-1 . 

07 

8.73 

3, 

49 

2  .32 

_ 

99 

.00 

-1 

95 

1 

12 

■  45 

4*52 

53 

46 

78 

ALLATOONA  DAM  2 

1  .92 

10.31 

5 

5. 

OR 

3,23 

5 

56 

2.02 

3 

33 

1  .29 

.90 

3 

92 

55 

ALMA  FAA  A  I  R PORT 

"  8f 

6. 

95 

4 

21 

1. 

49 

10.57 

2  .79 

.  10 

2 

44 

3  .2< 

47 

9R 

ALPHARETTA    1  WNW 

2.62 

13.13 

5 

,81 

5. 

48 

2.91 

5 

99 

5 

17 

•  94 

.27 

3 

06 

65 

12 

AMERICUS  4  ENE 

3.63 

-  .52 

4.65 

2 

6 

.53 

1.26 

6. 

IC 

1.66 

4.47 

1.04 

4 

" 

.15 

3. 

28 

-2. 

46 

5 

BS 

1. 

38 

2.77 

44 

T 

-1 

94 

1 

73 

.91 

6.8C 

2, 

25 

50 

27 

ANT IOCH 

2.06 

9.16 

4 

.38 

3. 

52 

3.07 

6 

68 

5. 

09 

2. 

92 

1  .41 

1.82 

3 

05 

12.19 

55 

35 

APPL I NG 

APPLING  1  NW 

8.92 

5 

,25 

9. 

44 

4  34 

4 

38 

3* 

61 

7 

27 

•  75 

•  10 

1 

54 

5.48 

ASHBURN   1  S 

4.55 

3.72 

5 

.96 

7. 

45 

3.44 

4.03 

2.06 

7 

18 

2.29 

.00 

94 

4.19 

45 

81 

ATHENS 

3.21 

-1.72 

9.21 

6 

.05 

.84 

S. 

71 

1  .16 

3.99 

.63 

1  .57 

5, 

hb 

95 

8. 

94 

5. 

28 

1  .96 

35 

.18 

-2. 

57 

2 

57 

.23 

7.61 

3. 

01 

60 

87 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

2.51 

9.15 

.00 

5. 

78 

3.72 

* 

50 

6. 

84 

34 

1  .69 

.15 

2 

61 

7.33 

57 

62 

ATHENS  WB  AIRPORT 

2.25 

-2.  76 

9.24 

4. 

27 

6 

.98 

1.81 
* 

6.40 

1.81 

45 

* 

* 

V* 

1  10 
* 

2* 

14 

7 

43 

3. 

45 

1  .75 

-1. 

31 

.20 

-2 

74 

2 

73 

_ 

.29 

7.65 

2 . 

93 

59 

90 

ATKINSON    1  W 

1 

.50 

8. 

b. 

4*21 

7, 

86 

86 

.12 

.00 

2 

05 

2.15 

ATLANTA  BOLTON 

2.20 

6.76 

5 

.  7C, 

5. 

73 

3.24 

41 

_ ' 

l  E 

2 

64 

.35 

.22 

2 

67 

6  .99 

50 

1  1 

ATLANTA  W8  AIRPORT 

1.74 

-2.93 

12.77 

95 

7 

.33 

1.66 

5. 

01 

.59 

3.18 

-  .64 

7 

38 

3.36 

-2  1 

22 

4. 

94 

I. 

13 

1.68 

-1. 

28 

.07 

-2 

53 

2.39 

1.02 

9.92 

5. 

37 

58 

60 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

2.70 

-  .76 

7.67 

3. 

94 

5 

.04 

•  78 

a. 

43 

4.95 

4.10 

•  82 

3 

32 

42 

2. 

50 

-2. 

71 

5 

44 

1. 

34 

1  .26 

-1. 

95 

.  18 

-2 

35 

1 

50 

_ 

•  94 

4.21 

48 

46 

35 

8A  I  NBR I OGE 

-  .20 

41 

3 

.39 

1  .95 

7. 

95 

3.05 

•  49 

3 

75 

*78 

-2. 

06 

6 

39 

56 

4.57 

10 

.14 

-1 

56 

1 

86 

_ 

•  63 

5  »9( 

1 , 

76 

49 

92 

BALL  GROUND 

3*16 

12*71 

5 

.54 

5. 

4( 

3*25 

5 

52 

3* 

6C 

2. 

60 

.45 

•  46 

3 

38 

13.3] 

BEAVERDALE 

2.70 

9.12 

5 

.29 

3. 

62 

4.03 

8 

16 

36 

4 

07 

1.14 

2.43 

3 

56 

61 

96 

BLACK8EARD  ISLAND 

3.30 

4.02 

1 

.73 

7. 

93 

5.25 

4 

83 

^' 

8 

16 

1*26 

.56 

.91 

*1.2C 

43 

51 

8LA IRSV I LLE   EXP  STA 

2.70 

-2.66 

9.08 

3. 

74 

.35 

-1.75 

5. 

15 

.80 

3.20 

-  .65 

7 

63 

3  •  76 

68 

_  f 

75 

3 

86 

_ 

59 

.97 

-2 

18 

1.63 

-1 

34 

3.16 

_ 

•  23 

11.19 

61 

04 

57 

62 

4.07 

-  .07 

5.17 

52 

5 

.15 

9 

41 

4.42 

10.91 

6.99 

5 

69 

1.83 

5* 

* ' 

-1. 

25 

6 

11 

29 

3.03 

76 

T 

-1 

61 

2 

1  ^ 

m 

.  89 

4.16 

56 

61 

6S 

BLUE  RIDGE 

6 

.83 

6* 

05 

10 

»■ 

5! 

2. 

51 

3.32 

2.65 

£3 

0  0 

113.75 

E  70 

7S 

blue  ridge  resvr  dam 

2.53 

10.41 

5 

.13 

6. 

)5 

4.79 

8 

94 

s  9 

2 

79 

3.32 

1.56 

3.00 

13.75 

66 

88 

BOWMAN 

3.66 

8.20 

7.07 

5. 

64 

5.57 

5 

87 

8. 

72 

12 

1  .67 

.20 

4 

23 

7.98 

62 

93 

BR ASSTOWN  BALD 

3  26 

8.58 

4 

.96 

5. 

03 

4    1  1 

7 

21 

5. 

91 

4 

46 

2.21 

1.42 

4 

44 

10.98 

62 

57 

BROOKLET    1  W 

2.  76 

,24 

3  .67 

3  2 

3 

.22 

8 

02 

4.51 

2*68 

-  .54 

3 

39 

96 

|" 

-2. 

78 

9 

31 

i 

63 

1  .50 

-3* 

12 

T 

-2 

0  9 

1 

71 

.24 

3.38 

44 

7fe 

BRUNSWICK 

1  •  38 

3.51 

81 

1 

.95 

- 1  *  65 

6. 

e  i 

3.83 

5.02 

1.63 

1 

3*37 

r  ■ 

2. 

0  7 

10.24 

64 

1  .73 

-7. 

63 

•  37 

-4 

88 

'  j  7 

1  .61 

_. * 

1 E 

47 

BRUNSWICK   FAA  AIRPORT 

2.73 

4.00 

2 

.71 

6. 

16 

3.32 

2 

64 

10« 

10 

82 

1  .42 

.42 

1 

43 

48 

69 

BUENA  VISTA 

2.72 

8.73 

6 

.10 

6. 

90 

4.84 

3 

B9 

;  ] 

5 

29 

.96 

.00 

1 

45 

6.6< 

52 

75 

BUTLER 

3.90 

7,77 

3 

.45 

6. 

25 

E3.55 

E4 

47 

5 

94 

2  .54 

.00 

1 

64 

6.68 

E51 

87 

BUTLER  CREEK 

3 

.24 

9. 

86 

3.75 

5 

49 

2. 

3E 

5 

27 

.90 

•  31 

1 

32 

CAIRO  2  NNW 

3*41 

04 

3*  95 

31 

.  7  7 

-  50 

5.99 

1.12 

4.86 

1.63 

4 

84 

04 

19 

—2, 

50 

7 

64 

49 

-2i 

57 

T 

ot 

2 

48 

oc 

4*7( 

22 

46 

6  3 

CALHOUN  EXP   STAT  ION 

E2. 48 

10.46 

.33 

3. 

8C 

3.1  1 

8 

40 

3 

12 

2.95 

1  .41 

2.20 

3 

59 

12*4' 

E60 

34 

CAMILLA 

4.63 

2.96 

3 

.39 

9. 

96 

5.76 

7 

08 

06 

3 

62 

2.53 

.00 

1 

49 

4.91 

50 

45 

70 

4.85 

5* 

53 

4.64 

4 

82 

9. 

27 

7. 

83 

2  .68 

.03 

1 

74 

2  ,24 

51 

8<4 

CANTONTEWART 

2*84 

-2  48 

13*  85 

8. 

70 

5 

.  b: 

34 

5.98 

1.38 

3.76 

.29 

4 

48 

3. 

22 

-2 1 

16 

4 

82 

59 

.51 

-2. 

46 

.  53 

_j 

9S 

2 

61 

■  A  7 

_ 

61 

CARLTON  BR  I DGE 

3*73 

*96 

8*33 

3. 

5.08 

"  10 

5.50 

1.41 

2.83 

-  .58 

4 

6  3 

*69 

5. 

77 

1, 

62 

23 

59 

1.07 

-1  • 

55 

•  OE 

-2 

74 

2 

41 

_ 

•  47 

*7*1^ 

- 

2  9 

50 

79 

CARNESV I LLE 

3*02 

10.68 

4 

.22 

5. 

80 

3.69 

6 

56 

6. 

11 

7. 

30 

1.23 

.40 

4 

35 

9*41 

62 

77 

CARROLLTON 

1.86 

ii. as 

6 

.74 

5. 

40 

5.15 

6 

04 

2. 

82 

3. 

51 

2.85 

.49 

65 

13.28 

64 

64 

CARTERS 

3.56 

9.25 

5 

.15 

3. 

51 

3.61 

9 

37 

5« 

91 

1. 

49 

.91 

1.94 

4 

00 

13.32 

62 

02 

CARTERSVILLE 

E2.  35 

8.33 

3 

.67 

3. 

78 

3.02 

16 

1. 

96 

2* 

15 

•  49 

•  97 

3 

96 

13.19 

£48 

07 

CARTERSVILLE    3  SW 

2.30 

5.51 

5. 

61 

3.36 

4 

84 

2. 

13 

3. 

31 

1  .82 

1  .01 

3 

60 

CEDARTOWN 

E2.15 

10.86 

5 

.59 

47 

4.79 

7.23 

2. 

53 

1. 

22 

2.55 

1.71 

3 

09 

13,0] 

E59 

2  0 

CHATSWORTH 

5 

.21 

49 

3.70 

7 

48 

5. 

78 

2. 

03 

3 

30 

12.96 

CH ICKAMAUGA  PARK 

2.65 

9.86 

6 

.53 

3. 

38 

4.42 

5 

72 

16 

3. 

14 

1.15 

1.54 

4i 

0  2 

14.06 

60 

63 

CHOESTOE 

3.78 

11.01 

4 

.85 

5. 

24 

3.71 

7 

12 

7. 

17 

6. 

79 

1.30 

1.69 

3 

36 

12  .80 

68 

au 

CLAYTON 

3.54 

-3.05 

10.97 

79 

6 

.42 

-  .97 

5. 

60 

-  .07 

3.23 

-1.10 

9 

45 

4,31 

6. 

32 

04 

8.98 

2. 

57 

2.65 

-1. 

61 

1.59 

-2 

28 

5. 

8  1 

.  1  1 

14.85 

8. 

15 

79 

4.  1 

CLEVELAND 

3.51 

12.21 

5 

.28 

5. 

12 

4.39 

7 

77 

4* 

15 

7i 

21 

2.16 

.84 

4< 

00 

71 

45 

COLQUITT 

3.27 

3.95 

6 

.45 

9. 

70 

3.99 

7 

34 

5. 

03 

9. 

17 

2.07 

.00 

2 

40 

4.6* 

58 

01 

COLUMBUS 

3.51 

9.32 

5 

.77 

7. 

50 

4.68 

5 

21 

5. 

02 

4. 

59 

.79 

•  00 

1 

I  w 

7.16 

54 

69 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

2.34 

-2.24 

9.41 

4.74 

6 

.54 

.73 

5. 

36 

1.13 

3.93 

.85 

4 

32 

.37 

4. 

53 

-1* 

39 

96 

03 

1.17 

-1. 

19 

.02 

-24 

02 

1 

11 

.75 

7.29 

2. 

72 

50 

98 

COMMERCE  1  NE 

E3.90 

12.61 

5.87 

5. 

12 

4.61 

6 

63 

5. 

10 

8. 

25 

1.19 

.20 

3 

96 

6.81 

E64 

45 

CONCORD 

2.55 

-1.67 

14.21 

9. 

70 

7 

.59 

1.56 

5. 

34 

.68 

5.15 

2.12 

6 

25 

2,29 

2. 

74 

-2. 

B4 

9. 

02 

5. 

13 

•  97 

-1. 

79 

.09 

-2. 

05 

1 

9  A 

.81 

7.89 

3. 

16 

63 

78 

CORDELE  WATER  WORKS 

E3.47 

2.36 

5.88 

5. 

66 

4.02 

2 

56 

1. 

57 

3. 

78 

1.22 

.00 

1 

15 

3.91 

E35 

78 

CORNELIA 

E3.22 

-2.56 

E10.24 

92 

.45 

-1.61 

6* 

02 

1.04 

3.94 

.07 

10 

02 

5.55 

5. 

86 

23 

9. 

77 

4. 

23 

2.69 

74 

.65 

-2. 

65 

4. 

34 

.22 

13.49 

7. 

32 

E74 

69 

COVINGTON 

3.09 

-1.67 

10.41 

5. 

92 

5 

.85 

.40 

5. 

84 

1.53 

4.79 

1.53 

5 

18 

1.40 

2. 

92 

49 

6. 

44 

2. 

74 

2.40 

24 

.10 

-2. 

?9 

2. 

32 

.71 

7.91 

3. 

28 

57 

25 

CUMMING  1  N 

3.43 

15.69 

5 

.71 

6. 

08 

4.11 

5 

84 

6. 

6  3 

5. 

64 

1.31 

.26 

3. 

34 

16.15 

74 

19 

CURRYVILLE  2  W 

3.11 

11.82 

5 

.12 

3. 

84 

2.30 

8 

05 

9  J 

It 

45 

1  .95 

2.00 

3. 

74 

:i0.95 

E59 

23 

CUTHBERT 

3.25 

5.50 

5 

.43 

6. 

65 

3.55 

4 

02 

04 

5. 

54 

2.20 

.00 

1. 

76 

6.25 

48 

19 

September 


DAHLONEGA 
DALLAS  5  SE 
DALTON 
DANVILLE 
DAWSON 

OAWSONVILLE 
DIAL  POST  OFFICE 
DOCTORTOWN    1  WSW 
DONALSONV I LL E    3  W 
DOUGLAS  2  NNE 

DOUGLASVILLE 
DOVER 

DUBLIN  3  S 
EASTMAN   1  W 
ELBERTON 

ELL1JAY 
EM6RY 

EXPERIMENT 
FAIRMOUNT 
FITZGERALD 

FLAT  TOP 

FLEMING  EXP  STATION 
FOLKSTON  3  SSW 
FOLKSTON  9  SW 
FORSYTH  1  S 

FORT  GAINES 
FORT  VALLEY  3  E 
FRANKL IN 
GAINESVILLE 
GIBSON 

GLENNV I LLE 
GOAT  ROCK 
GODFREY  4  NE 
GREENVILLE  2  W 
GRIFFIN 

HAMILTON 
HARTWELL 
HAWK  I NSV I LLE 
HELEN   1  SE 
HEMPTOWN  GAP 


E3.43  -2.86 


E3.59 
3.  48 
E3.71 


5.91 
3.05 
E4.07 
3.98 


3.32  -1.91 


4.29  1.47 


3.63  -  .80 


12.19 
14.04 
8.92 


4.78  1.12 
6.21  2.30 


13.63 
12.56 
10.02 


6.46  1.73 
6.34  2.04 

15.87 

11.85  6 
8.18 

5.66  2.68 
11.15  7 

8.85 
16.03 
14.21,  9 


3.73  -  .33 


5.83  -  .88 


3.91   -  .09 


3.59 
3.44 
3.84 


3.41 
2.99 
3.19 


1  .85 
1  .52 
8.59 


8.85 
7.97 
7.90 


7.56  3.20 


7.95  2.78 


7.59  2.10 


2.61  -2.11 


6.09 
7.59 
E5.63 


6.85  2.20 


E7.62  3.26 


4.12 
3.03 
2.98 


3.15 
3.60 
7.41 
2.48 
3.11 

6.04 
2.30i 
6.00' 
6.56 
5.78 

5.40 


2.89  -  .43 


10.47  6.66 
6.47 
7.11 
5.45 
6.341 


15.51 
11.70 
11.97 


7.34 
9.86 
8.65 


8.25 

3.94 
11.57 
10.53 
8.85 
6.06 

7.70 


1.61 

3.92 
2.03 
1.76 
1.61 
1.99 

3.75 


6.10 
2.01 
1.50 


6.43  2.40 


3.45i  -1.19 
5.80l  2.89 


5.95!  1.71 


2.54|  -1.60 


-2.80 
-2.17 


7.75 

6.36 
6.64 
14.32 
13.78 
5.94 


5.65 
16.19 
13.19 


61.94 
48.73 
E65.12 
61.62 
49.42 

50.54 
E61.40 
E52.23 
67.51 
71.72 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TABLE  2  CONTINUED 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


January 

February 

March 

April 

May  June 

July 

August 

September 

October 

November 

Docember 

An 

lual 

• 

0 
1 

• 

a 

• 

o 
B 

o 
a 

• 

S3 

a 

a 

• 

a 

a 

■a 



■ 

a 

5 

5 

s 

3 

0. 

2 

a 

& 

S 

a 

S 

3 

S 

a 

*§ 

a. 

a 

ft 

1 

0, 

a 

a 

t 

a 

0. 

a 

| 

1 

£ 

ft 

& 

f 

• 

a 

£ 

2. 
Q 

i 

£ 

■ 

u 

1 
£ 

& 

i 

£ 

& 

2 

t% 

5. 

1 

i 

£ 

I 

| 
p. 

8 
Q 

I 
£ 

2. 
a 

£ 

• 

O 

jj 

I 

s 

1 
£ 

I 
& 

2.34 

10.30 

5.56 

4.54 

3.60 

5.561 

5.33 

*.2»| 

1.78 

1.52 

3.42 

10.57 

58  •  71 

5.86 

2.30 

5.32 

7.65 

3.06 

6.09 

5.06 

16.19 

2.03 

.02 

2.70 

3.02 

56.52 

2.84 

10.31 

6.07 

5.00 

2.91 

8.32 

6.45 

3.31 

.92 

1.10 

4.23 

15.45 

66.91 

3.81 

6.45 

7.23 

10.43 

2.39 

.0* 

1.79 

2.73 

54.37 

£3.92 

13.3- 

6.53 

S.K 

s',f 

8.41 

3.56 

7.96 

1.92 

•  32 

2.23 

9.62 

E66.61 

3.42 

10.72 

8.56 

6.92 

6.07 

2.90 

5.20 

6,85 

1.02 

.00 

1.26 

7.03 

2.75 

9.76 

5.40 

3.42 

3.68 

6.78 

2.  T) 

1 .86 

1.631 

1.56 

3.62 

1*.72 

57  9" 

£2.87 

10.66 

5.96 

4.19 

3.64 

5.72 

2*78 

2.2* 

1.50 

3.01 

12.69 

E56.7; 

3.42 

5.05 

5.52 

2.76 

3.1! 

2.04 

4.39 

13.56 

!•} 

3.53 

18.66 

7.95 

6.25 

6.46 

6.32 

2.7*) 

6.06 

2.52 

•  13 

2.53 

1*.00 

74.97 

2.96 

7.25 

6.99 

7.75 

3.14 

5.30 

5.06 

5.56 

1.70 

.00 

2.30 

6.9* 

4.25 

9.05 

5.79 

7.97 

3.45 

6.06 

3.37 

6.30 

.84 

.00 

1.75 

5.26 

54   1 ' 

2.98 

8.79 

4.93 

4.32 

3.41 

E6.84 

6*12 

7.86 

1.25 

5.00 

11.70 

E67.*9 

4.12 

•  68 

1  71 

4.55 

•  10 

7  02 

10. *0 

5.81 

2.80 

-  ,*3 

•  00 

-2.47 

1.6* 

-  .35 

6.00 

2.20 

68.20 

15.70 

4.69 

1 .  59 

3.41 

-  .08 

4.60 

.18 

7.80 

3.99 

3!o3 

-  .51 

1 .93 

-2!71 

3.61 

-2.8* 

7.09 

1.10 

2.87 

-1.6* 

.09 

-2.49 

1.27 

-  .6* 

».09 

.73 

**.*fl 

3.56 

7.37 

E6.22 

7.12 

4.91 

4.65 

6.23 

2.97 

3.22 

.00 

1.78 

S.»3 

F53 

2.73 

-1.26 

7.12 

2.85 

5.40 

.29 

5.30 

1.49 

5.26 

2.04 

3.92 

.17 

2.07 

-3.27 

5.58 

.96 

1.29 

-1.63 

.00 

-2.27 

.93 

-1.80 

6.89 

2.66 

3.79 

6.80 

4.52 

6.87 

4.82 

3.61 

4.06 

8.39 

2.61 

.00 

1.96 

6.29 

53.74 

2.96 

4.34 

3.54 

10.63 

2.00 

.47 

3.301 

10.31 

69.02 

3.71 

6.96 

3.77 

8.0! 

4.74 

1.4! 

3.45 

5.25 

2.26 

.00 

.80 

7.96 

50.36 

3.93 

4.20 

3.18 

7.92 

2.36 

5.57 

2.72 

7.50 

1.77 

T 

1.68 

3.95 

•  99 

6.67 

1.06 

2.60 

-1.40 

9.01 

5.36 

7.17 

3.71 

3.23 

-  .30 

3.76 

-1  .09 

6.4* 

1.61 

2.86 

-  .77 

.00 

-2.05 

1.65 

-  .55 

*.02 

.61 

49*  5< 

3.60 

3.94 

3.95 

6.48 

7.28 

1.93 

1  .83 

8.14 

.05 

1.93 

*.l? 

45.92 

3.64 

-  .16 

7  43 

4.72 

.01 

5  06 

3  65 

70 

2.58 

-2.82 

8.45 

4.41 

1.71 

-1.00 

.00 

-1  .95 

.86 

-1.87 

7.52 

3.15 

59.77 

15.21 

4.03 

•  91 

<i.86 

1.13 

3.39 

-  .75 

7.50 

4.11 

6.89 

3.35 

3.69 

-  .65 

4.77 

•  15 

7.03 

2.33 

3.23 

-  .72 

.00 

-2.22 

1.47 

-  .75 

3.82 

-  .05 

50.68 

6.8* 

3.25 

3.98 

1  .97 

7.60 

4.57 

2.33 

4.32 

8.17 

1.06 

.00 

1.40 

4.19 

.36 

4.76 

.75 

3.20 

-1.91 

9.87 

5.28 

4.14 

1.20 

4.32 

1  .03 

5.69 

-  .07 

5.78 

1.18 

2.97 

-  .21 

.00 

-2.10 

2.22 

-  .3* 

5.*5 

.96 

52  5! 

E3.81 

10.26 

5.65 

7.23 

6.3* 

2.58 

3.2t 

7.9* 

.00 

1.16 

6.81 

£57.0* 

E2.79 

4.80 

3.61 

*.65 

1.71 

.00 

1.68 

*.01 

E»6.2* 

3.54 

6.20 

5.56 

8.69 

5.10 

6.61 

3.88 

6.68 

3.87 

.00 

1.61 

5.*7 

57.11 

3.20 

-  .33 

E3.49 

-  .17 

5.34 

.42 

8.60 

4.11 

4.57 

1.56 

4.67 

.58 

1.03 

-5.27 

5.38 

-  .41 

1.16 

-2.90 

.01 

-2.09 

-  .93 

E42.19 

-5.33 

4.04 

4.06 

3.05 

7.02 

E3.01 

5.61 

1  .  95 

6.76 

1  .*e 

.00 

1  *65 

*.72 

E45.35 

3.77 

3.14 

6.15 

7.01 

4.28 

3.86 

9.66 

7.57 

.06 

1  !&* 

1.90 

*8.71 

5.11 

4.72 

1  .4C 

6.69 

2.65 

.00 

1*73 

*.03 

*7.23 

3.66 

13ll3 

6.47 

6^50 

»r*i 

9.91 

5.56 

10.1* 

1  .8* 

1.46 

*.63 

16.95 

8*. 69 

2.84 

3.88 

3.94 

8.00 

5.68 

2.88 

4.45 

13.7* 

2.99 

.05 

1  .88 

59.41 

2.41 

-2.53 

13.07 

8.09 

7.30 

1.55 

6.20 

1.27 

6.03 

2.60 

5.16 

1.18 

3.87 

-1.28 

6.93 

2.42 

1.89 

-1.04 

.08 

-2.19 

73 

11.9* 

6.68 

67.38 

16.22 

2.93 

8.41 

4.23 

3.28 

3.»0 

6.26 

4.23 

2.53 

1.72 

1.90 

12.81 

55.  52' 

3.40 

4.80 

5.10 

*.60 

1.01 

1.33 

3.36 

13.68 

63.61 

2.55 

11.18 

5.58 

5.79 

3.** 

5.52 

4.34 

5.16 

.85 

2.83 

10.62 

56.06 

3.90 

4.27 

3.96 

9.55 

1.84 

3.61 

7.17 

7.11 

2.80 

.*1 

1.7* 

*9.71 

3.03 

4.47 

6.23 

5.13 

2.96 

5.87 

5.78 

*.63 

2.58 

.00 

1.76 

».80 

47.24^ 

3.37 

4.69 

5.96 

7.02 

*.09 

5.95 

3.24 

3.36 

.00 

1.79 

E5.63 

E47.8J 

E5.03 

1.68 

5.13 

1.30 

E3.36 

-1.49 

4  64 

5.53 

-2.05 

9.75 

3.18 

*.72 

.10 

.2* 

-1.64 

3.11 

.68 

1.02 

E58.47 

7.81 

3.19 

-2.85 

10.63 

5.16 

4.85 

-1.02 

3.76 

-  .86 

1.41 

-  .30 

6.89 

5.12 

4*44 

-  .63 

1.12 

-3.20 

2.00 

-  .77 

1.92 

-  .99 

3.9* 

.38 

12.66 

7.00 

61.00 

7.06 

2.86 

9.74 

5.65 

3.38 

».75 

9.20 

4.47 

2.6* 

1.46 

1  89 

3**5 

63.35 

2.61 

7.82 

7.03 

2.73 

3.63 

6.95 

3.69 

1  .60 

1.79 

1.58 

13.43 

66.81 

2.84 

-2.82 

11.53 

6.16 

5.60 

-  .65 

4.15 

-  .46 

3.81 

.06 

6.43 

2.3* 

1.71 

-3.16 

1  .89 

-2.24 

2.26 

-  .52 

3*34 

06 

13.92 

8.52 

60.34 

6.95 

2.19 

-3.36 

3.56 

-  .27 

2.39 

2*55 

-2.16 

2.09 

-1.80 

1  .85 

-1.13 

2.1* 

-  .72 

^ 

*  3* 

13.46 

8.26 

57.72 

4.76 

E3.62 

7.61 

4.60 

9.28 

4.17 

5.41 

E2.34 

10.20 

1.09 

.68 

1*15 

7.17 

E59.12 

3.64 

4.18 

4.76 

6.09 

6.57 

3.68 

6.69 

B  86 

2.41 

1.2, 

1  .25 

47.36 

2.69 

.08 

4.06 

1.13 

5.45 

1.83 

9.04 

6.06 

2.83 

-1.26 

6.76 

-1.18 

9.1  1 

1.91 

8.52 

1.76 

2.97 

-4.10 

.07 

-2.84 

-1  01 

2.75 

-  .29 

53.37 

2.09 

2.15 

-  .30 

3.76 

.94 

4.69 

1.20 

7.74 

5.27 

3.50 

.59 

3.74 

-1.43 

4.08 

-3.01 

12.80 

6.55 

-3.89 

■  09 

-2.36 

'  *'j  <s 

-  "52 

2.85 

.21 

49.00 

3.25 

2.50 

2.12 

1  .72 

8.56 

1.77 

.12 

.77 

1  .66 

34.69 

3.70 

-  ,72 

8.51 

6.62 

6.12 

.67 

8.21 

3.78 

4.00 

.15 

3.32 

-  .01 

3.42 

-1.62 

5.29 

.94 

1  .26 

-1.70 

7 

-2.27 

1.04 

-1  .70 

5  .91 

1  .47 

50.78 

3.61 

3.65 

.06 

12.13 

6.19 

5.79 

.93 

8.75 

4.72 

4.77 

1.45 

2.77 

-  .51 

2.07 

-2.56 

11  64 

7  47 

1.30 

-1.57 

.00 

-2.04 

•92 

-1.73 

6.48 

2.33 

60.27 

16.74 

3.08 

12.27 

5.49 

3.93 

3.51 

12.66 

3*33 

2.86 

3.1* 

2.23 

5.17 

15.4* 

73.13 

3.99 

3.58 

4.25 

6.22 

1.84 

7.43 

3.16 

11.88 

.00 

.45 

2.70 

*8.63 

4.18 

6.66 

9.32 

9.»6 

3.61 

2.00 

7.17 

16.65 

95.35 

3.50 

10.83 

4.47 

3.56 

lltl 

6.09 

3.84 

1.21 

2.28 

1.80 

5.01 

13.22 

58.  *2 

4.43 

4.44 

4.88 

7.74 

2.73 

3.96 

2*15 

12  67 

2.28 

.00 

1.94 

50.36 

2.96 

5.12 

3.46 

E8. 18 

4.72 

4.26 

2.50 

12.07 

2.11 

.00 

1.96 

4.26 

E61 .60 

2.22 

9.45 

5.60 

3.36 

4.43 

6.48 

5.41 

2.56 

1.61 

3.24 

13.38 

59.96 

3.51 

6.15 

2.83 

*.9* 

.60 

.00 

1.82 

8.22 

54.98 

1.80 

-3.15 

13125 

6.52 

6.87 

1.22 

4.84 

-  .10 

E2.99 

-  .61 

5I33 

1.59 

3.16 

-1.89 

5.55 

1.42 

1.42 

-1.51 

.20 

-2.10 

3.34 

.17 

12.66 

7.62 

E61 .43 

11.16 

2.09 

12.27 

6.60 

4.53 

3.77 

6.56 

3.15 

1  .92 

1.13 

3.14 

59.17 

E2.98 

9.35 

5.74 

E7.2* 

5.74 

E3.63 

4.03 

3.66 

1.16 

.00 

1.55 

8.03 

E53.13 

3.54 

-  .05 

3.91 

.07 

4.74 

-  .51 

8.32 

3.75 

4.37 

.67 

3.97 

-  .51 

4.24 

-2.63 

3.01 

-2.88 

2.** 

-1.87 

.05 

-1.94 

1.85 

-  .33 

*.*9 

.97 

4*  .93 

-5.26 

3.83 

-  .18 

5.03 

-  .32 

4.03 

-2.99 

3.51 

-2.40 

1.79 

-3.16 

.06 

-2.21 

1.37 

-  .87 

*.** 

.91 

*5.68 

-6.18 

4.93 

1.45 

3.33 

-  .23 

3.29 

-1.34 

10.68 

6.38 

3.17 

1.92 

4.66 

°70 

1*56 

-*.  79 

1.69 

-1.90 

7 

-1  .90 

1.08 

-  .63 

3.11 

-  .29 

»6.3« 

2.65 

3.67 

10.27 

5.10 

5.23 

4.12 

7.04 

5.27 

6.38 

1.47 

1.27 

*.  '5 

12.66 

67.43 

E3.90 

-1.69 

4.20 

-2.24 

4.25 

-1  .59 

9.66 

3.88 

1  .44 

-2.31 

.74 

-2.65 

*.*S 

.58 

12.03 

6.10 

E70.28 

11  .72 

4.97 

14.06 

6.56 

6.89 

4.91 

11.95 

6.38 

10.8* 

1.48 

6.68 

16.98 

93.48 

2.62 

8.20 

6.32 

3.66 

3.38 

7.48 

4.83 

2.57 

1.91 

1.92 

3.95 

1*.29 

61.13 

5.93 

3.74 

1.97 

8.53 

3.23 

8.08 

5.58 

9.31 

3.42 

.05 

2.59 

3.68 

56.11 

5.21 

4.80 

5.08 

5.75 

4.41 

4.49 

5.02 

9.26 

1.59 

.05 

2.24 

*.24 

52.14 

3.62 

12.16 

5.62 

E5.23 

2.63 

5.31 

2.91 

2.16 

.53 

.78 

3.46 

1*.** 

E58.85 

3.56 

-  .33 

10.20 

6.20 

6.53 

1.90 

9.00 

4.80 

6.05 

2.95 

3.09 

-  .28 

2.66 

-1.71 

5  ,*6 

1.42 

.20 

-2.19 

1.90 

-  .78 

6.28 

2.16 

57.31 

13.21 

2.  89 

-2.11 

7.79 

3.81 

.89 

-1.90 

T 

-2.4* 

1.37 

-i.»e 

6.32 

2.25 

54.36 

9.20 

5.25 

2.54 

3.36 

.14 

5.27 

1.40 

E6.92 

1.62 

3.09 

-  129 

6.18 

-  .64 

4*41 

-2.63 

9.09 

3.25 

3.22 

-2.31 

.00 

-2.76 

1.64 

-  .*o 

3.28 

.30 

E49.71 

2.22 

E3.5* 

5.85 

E2.27 

9.77 

4.61 

1.76 

.27 

.37 

.00 

1.66 

3.63] 

E4».09 

3.28 

-1.18 

18.25 

13.49 

8.60 

2.25 

6.51 

1.64 

2.95 

-  .81 

6.97 

3.38 

4.  33 

-1.1* 

5.»1 

.32 

1.95 

-1.07 

.13 

-1.99 

1.42 

-  .76 

11.13 

6.11 

71.73 

20.0* 

3.30 

11.37 

5.67 

6.28 

3.78 

6.09 

7.13 

7.69 

2.69 

.32 

3.1* 

9.01 

66. *7 

2.39 

-1.7* 

6.51 

7.11 

1.42 

1  .60 

3.75 

-1  .7* 

5.** 

1.40 

2.89 

-  .36 

.08 

-2.00 

2.03 

-  .72 

7.97 

3.14 

57.3* 

4.61 

2.57 

14.32 

5.81 

E5.36 

3.24 

3.51 

6.60 

4.42 

.51 

.37 

2.65 

11.38 

E63.1* 

2.84 

7.41 

4.17 

3.48 

3.93 

6.68 

4.85 

5.03 

.80 

1.37 

3.49 

11  .331 

36.62 

2.54 

-2.95 

10.61 

5.32 

5.39 

-  .57 

4.55 

.04 

3.37 

-  .38 

6.38 

2.30 

3.28 

-1.47 

2.33 

-2.04 

2.00 

-  .93 

1.66 

-1.05 

3.80 

•  4] 

12.87; 

7.37 

58.79 

6.*5 

2.79 

-2.35 

10.99 

6.00 

6.04 

.38 

'  .5* 

.97 

3.67 

.06 

7.15 

3.20 

5.72 

.7* 

6.26 

2.09 

1.82 

-1.07 

.69 

-2.10 

3.36 

.11 

10.90 

5.67 

6*. 93 

13.7(i 

3.48 

-1.80 

9.99 

5.05 

5.46 

-  .42 

6.19 

1.63 

3.41 

-  .20 

7.69 

3.56 

5.02 

-  .26 

6.09 

3.15 

1 .75 

-1.57 

■  61 

-2.52 

3.68 

.08 

10.76 

5.32 

66.11 

12.01 

2.92 

-1.57 

12.45 

7.85 

6.67 

.85 

6.27 

1.5* 

4.99 

1 .64 

5.34 

1.66 

3.49 

-2.10 

6.91 

2.48 

1 .65 

-1.15 

.10 

-2.02 

2.3* 

-  .37 

9.3*| 

6.33 

62.67 

12.93 

3.39 

-  .57 

7.82 

3.75 

4.83 

-  .20 

7.20 

2.97 

6.60 

1.16 

3.77 

.09 

3.35 

-1.95 

6.76 

2.40 

1.76 

-1.32 

.06 

-2.22 

l.»0 

-1.20 

6.41 

2.07 

31.35 

*.98 

3.39 

.30 

5.99 

2.32 

4.31 

.11 

8.75 

5.12 

6.82 

1.38 

3.48 

-  .28 

2.83 

-1.91 

8.65 

3.94 

1.97 

-1.62 

.05 

-2.22 

1.661 

-  .59 

4.62 

.99 

50.52 

7.7* 

3.66 

-  .18 

4.60 

.46 

5.12 

-  .14 

7.59 

2.90 

6.99 

1.33 

5.03 

.67 

4.69 

-1.66 

5.68 

.08 

2.56 

-1.32 

.02 

-1.80 

1.8* 

-  .78 

5.20 

.93 

•>o.n 

.47 

4.79 

1.55 

6.60 

.86 

4.67 

.10 

7.98 

3.97 

3.73 

.48 

4.39 

.05 

3.19 

-3.17 

8.22 

2.54 

2.24 

-1.82 

.04 

-2.13 

1.76 

-  .27 

3.86 

.32 

*9.29 

2.68 

3.55 

1.06 

4.05 

1.12 

4.01 

.38 

7.01 

3.98 

3.75 

.64 

3.93 

-1.07 

6.23 

-  .56 

9.51 

3.11 

2.15 

-*.** 

.14 

-3.01 

1.62 

-  .23 

2.341 

-  .54 

*8.19 

.62 

HIAWASSEE 
HOMERVlLLE   3  WSW 
JASPER    1  NNM 
JESUP  8  S 
JONESBORO 

JULIETTE 
KENSINGTON 
KINGSTON 
LA  FAYETTE 
LA  GRANGE 

LEXINGTON 
LINCOLN TON 
LITTLE  M 1 GhTOwER 
LOUISVILLE 
LUMBER  CITY 

LUMP* I N 

MACON  HB  AIRPORT 
MARSHALL V I LLE 
HATSVILLE 
MC  JNTYRE 

METTER 
MIDVILLE 

MIDV1LLE  EXP  STA 
MlLLEOGEVI LLE 
MILLEN 

MILLHAVEN  8  E 
MONTEZUMA 
MONTICELLO 
MORGAN 
MORGAN  5  NW 

MOULTRIE  2  ESE 
MOUNT   VERNON    3  WNW 
NAHUNTA 

NASHVILLE  5  SSE 
NEEL  GAP 

NEWINGTON   1  NM 
NEMNAN 

N I CKA JACK  GAP 
NOON " OO  *  LA  CREEK 
NOHCR0SS  4  n 

PATTERSON 

PLAINS   SW  GA  EXP  STA 

PRESTON 

OU 1  THAN 

RESACA 

RINGGOLD 
RISING  FAMN 
ROME 

ROME  HB  AIRPORT 
SANDERSVILLE 

SAPELO  ISLAND 
SAVANNAH  USDA  PLANT  GO 
SAVANNAH  WB  AP 
SAVANNAH  BEACH 
SI  LOAM 

SPARTA  2  MNM 
STANLEY  GAP 
ST  ILLMORE 

SUCKES 
SUMMERVI LLE 

SURRENCY  2  HNH 
SHA1NSBORO 
SHEET  GUM 
TALBOT  TON 
TALLAPOOSA  2  NNH 

TAYLORSVULE 
THOMASTON  2  S 
THOMASVILLE 
TMOMASVILLE  MB  CITY 
TIFTON  EXP  STATION 

TITUS 
TOCCOA 

tray  mountain 
Tunnel  hill 
valdosta  hb  airport 


VALDOSTA 
HALESKA 
WARRENTON 
HA  SHI  NOT ON 
HAYCROSS 

WAYNESBORO  2 
HE  ST  POINT 
HINDER    1  SSE 
H0006URY 
WOODSTOCK 

YOUNG  HARfl I S 


DIVISIONAL  AVERAGES 

NORTHHE  ST 
NORTH  CENTRAL 
NORTHEAST 
HEST  CENTRAL 
CENTRAL 

EAST  CENTRAL 
SOUTHWEST 
SOUTH  CENTRAL 
SOUTHEAST 
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Table  3 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


GEORGIA 
1961 


Station 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Last  spring  min 

imum  of 

First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between  dates 

16°  or 
below 

20°  or 
below 

24°  or 
below 

28°  or 
below 

32°  or 
below 

32°  or 
below 

28°  or 
below 

24°  or 
below 

20°  or 
below 

16°  or 
below 

0 

g 
CO 

20°  or  below  J 

s 

0 

g 
^, 

28°  or  below 

32°  or  below 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp.  | 

Date 

Temp.  1 

Date 

Temp 

Date 

j  Temp. 

Date 

J  Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

A I  LEY 

7-27 

NONE 

1-22 

18 

1-22 

1  8 

2-10 

26 

2-10 

26 

11-  9 

31 

12-21 

2  8 

12-26 

22 

NONE 

NONE 

338 

314 

2  72 

ALAPAHA   EXP  STATION 

102 

6-  2 

15 

1-22 

1-23 

16 

1-23 

16 

2-11 

23 

3-11 

28 

3-24 

32 

10-16 

30 

1 1-10 

27 

12-26 

19 

12-26 

19 

12-30 

16 

341 

337 

318 

244 

206 

99 

6-  1 

16 

1-22 

1-22 

1  6 

1-22 

16 

1-22 

16 

1-31 

27 

3-11 

12 

11-10 

31 

12-21 

2d 

1  2-26 

23 

12-30 

18 

NONE 

_ 

34  2 

338 

324 

244 

ALLATOONA   DAM  2 

95 

8-13+ 

5 

1-22 

1-29 

12 

2-  4 

19 

2-10 

24 

3-10 

25 

4-14 

32 

10-27 

32 

11-21 

26 

12-14 

22 

12-26 

20 

12-29 

16 

3  34 

325 

307 

256 

196 

ALMA   FAA  AIRPORT 

101 

7-30 

17 

1-22 

NONE 

1-22 

17 

1-22 

1  7 

2-  4 

28 

3-11 

12 

11-10 

2  9 

11-30 

28 

12-26 

21 

12-30 

18 

NONE 

342 

338 

2  99 

244 

ALPHARETTA   1  WNW 

94 

6-  4+ 

8 

1-23+ 

1-29 

10 

2-  5 

16 

2-10 

24 

4-11 

27 

4-14 

2  9 

10-27 

26 

10-27 

26 

11-21 

24 

12-29 

15 

12-29 

15 

3  34 

327 

284 

199 

196 

AMER1CUS  4  ENE 

100 

8-  2 

14 

1-22 

1-22 

14 

1-22 

14 

1-30 

24 

2-  4 

25 

3-10 

30 

11-  9 

30 

1 1-21 

28 

1  2-26 

22 

12-29 

20 

NONE 

_ 

341 

330 

2  90 

244 

APPL I NG 

_ 

APPLING  1  NW 

98 

8-  1 

- 

- 

- 

- 

2-10 

24 

2-26 

25 

4-14 

32 

10-28 

26 

10-28 

26 

11-22 

24 

12-26 

19 

NONE 

_ 

- 

285 

244 

197 

ASHBURN   1  S 

17 

1-22 

NONE 

1-22 

17 

1-30 

23 

1-31 

25 

1-31 

25 

11-10 

31 

12-24 

28 

12-26 

22 

12-30 

19 

NONE 

- 

342 

330 

327 

283 

ATHENS 

92 

8-   1  + 

1 1 

1-22 

1-22 

11 

1-28 

18 

2-  4 

2  3 

2-10 

28 

4-11 

3  1 

10-27 

32 

11-21 

28 

12-26 

22 

12-29 

20 

NONE 

_ 

335 

325 

2  84 

199 

ATHENS  COL  OF  AGR I 

96 

8-  5 

8 

1-22 

1-22 

8 

1-28 

17 

2-  4 

22 

2-11 

28 

4-11 

2  9 

10-27 

29 

11-  9 

27 

11-30 

24 

12-26 

19 

12-30 

15 

342 

332 

299 

271 

199 

ATHENS  WB  AIRPORT 

96 

8-  1 

11 

1-22 

1-22 

11 

1-28 

17 

2-  4 

23 

2-10 

28 

4-1 1 

31 

11-  9 

31 

11-30 

27 

12-24 

24 

12-29 

19 

NONE 

- 

335 

323 

293 

212 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

92 

8-  2  + 

10 

1-22 

1-2  8 

14 

1-28 

14 

2-  4 

22 

2-10 

27 

2-26 

32 

11-  9 

30 

11-21 

26 

12-24 

24 

12-29 

17 

NONE 

- 

335 

323 

2  84 

256 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

99 

7-31 

10 

1-22 

1-22 

10 

1-22 

10 

2-10 

24 

2-11 

27 

2-11 

27 

10-28 

28 

10-28 

28 

11-22 

24 

12-26 

20 

NONE 

- 

338 

285 

259 

259 

BAINBRIDGE 

_ 

_ 

13 

12-29+ 

1-22 

13 

1-22 

13 

1-31 

24 

3-11 

28 

3-11 

28 

10-2  7 

29 

11-10 

27 

11-30 

22 

12-26 

17 

12-29 

13 

341 

338 

303 

244 

230 

BLACKBEARD  ISLAND 

102 

8-  1 

21 

1-22 

NONE 

NONE 

1-23 

2  2 

1-28 

26 

2-11 

31 

12-25 

30 

12-26 

26 

12-30 

23 

NONE 

NONE 

- 

341 

332 

317 

BLA IRSV1LLE  EXP  STA 

90 

8-  2 

-  8 

1-22 

2-  6 

11 

4-  8 

20 

4-17 

2  3 

5-28 

28 

5-28 

28 

10-4 

31 

10-  5 

28 

10-16 

24 

10-27 

14 

10-27 

14 

263 

202 

182 

130 

129 

BLAKELY 

96 

9-24 

14 

1-22 

1-22 

14 

1-22 

14 

1-22 

14 

2-  5 

28 

2-  5 

28 

11-21 

31 

12-24 

28 

12-26 

24 

NONE 

NONE 

- 

338 

322 

289 

BLUE  R10GE 

92 

9-  5  + 

2-  5 

13 

2-10 

17 

4-  5 

22 

4-19 

26 

5-28 

32 

10-15 

31 

10-27 

19 

10-27 

19 

10-27 

19 

- 

259 

205 

191 

140 

BROOKLET   1  W 

100 

7-31 

19 

1-22 

NONE 

1-22 

19 

1-22 

19 

2-  4 

27 

2-10 

30 

11-22 

32 

12-26 

23 

12-26 

23 

NONE 

NONE 

_ 

_ 

338 

325 

285 

BRUNSWICK 

96 

8-   1  + 

24 

1-22 

NONE 

NONE 

1-22 

24 

1-22 

24 

2-  4 

32 

12-25 

3  1 

12-30 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

_ 

_ 

342 

324 

BRUNSWICK  FAA  AIRPORT 

99 

7-31 

22 

1-22 

NONE 

NONE 

1-22 

:  2 

1-2  8 

28 

2-  5 

30 

12-25 

29 

12-26 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

_ 

332 

323 

BUENA  VISTA 

96 

8-  2 

14 

1-22 

1-22 

14 

1-22 

14 

1-29 

22 

2-  4 

25 

3-10 

32 

11-  9 

32 

11-29 

28 

12-29 

19 

12-29 

19 

NONE 

_ 

341 

334 

298 

244 

CAIRO   2  NNW 

97 

8-   1  + 

18 

1-22 

NONE 

1-22 

1  8 

1-22 

1  8 

1-30 

28 

2-  4 

30 

12-21 

31 

12-24 

28 

12-26 

24 

12-30 

20 

NONE 

- 

342 

338 

328 

320 

CALHOUN  EXP  STATION 

94 

8-  2 

7 

1-22 

1-28 

9 

2-10 

20 

2-1 1 

24 

2-26 

28 

4-17 

31 

10-27 

25 

10-27 

25 

11-29 

23 

12-26 

18 

12-29 

16 

335 

319 

291 

243 

193 

CAMILLA 

99 

6-12 

16 

1-22 

1-22 

16 

1-22 

16 

1-22 

16 

1-31 

27 

2-26 

32 

11-10 

29 

12-26 

22 

12-26 

22 

12-30 

19 

NONE 

- 

342 

338 

329 

257 

CAMP  STEWART 

99 

7-31 

18 

1-22 

NONE 

1-22 

18 

1-22 

l  a 

2-  4 

28 

2-11 

32 

11-30 

29 

12-22 

28 

12-30 

20 

12-30 

20 

NONE 

- 

342 

342 

321 

292 

CARLTON  BRIDGE 

98 

7-  1 

10 

12-30+ 

2-  6 

16 

2-10 

20 

4-  7 

22 

4-14 

28 

4-30 

32 

10-  6 

32 

10-15 

27 

10-27 

21 

11-  9 

20 

12-26 

15 

323 

272 

203 

184 

159 

CARROLLTON 

9* 

8-  2 

8 

1-22 

1-28 

14 

2-10 

20 

2-11 

2  3 

2-11 

23 

4-  8 

32 

10-27 

27 

10-27 

27 

11-30 

23 

12-26 

19 

12-29 

16 

335 

319 

292 

258 

202 

CARTERSV I LLE 

98 

8-  2  + 

11 

12-30 

1-31 

15 

2-  1 

20 

2-13 

2  3 

4-19 

27 

5-  3 

31 

10-15 

31 

10-27 

23 

10-27 

23 

12-26 

18 

12-30 

11 

333 

328 

256 

191 

165 

CEDARTOWN 

97 

8-29 

6 

1-22 

1-30 

15 

2-10 

1  9 

2-11 

2  3 

4-  7 

28 

4-14 

31 

10-16 

32 

10-27 

24 

10-27 

24 

11-30 

19 

12-29 

16 

333 

293 

258 

203 

185 

CLAYTON 

90 

8-   1  + 

1 

1-22 

1-28 

14 

2-  6 

18 

3-  3 

2  1 

4-  7 

26 

4-20 

29 

10-15 

28 

10-15 

28 

10-27 

24 

11-30 

19 

12-29 

13 

335 

297 

238 

191 

178 

COLQUITT 

99 

8-  3 

17 

12-30+ 

NONE 

1-22 

17 

1-22 

17 

1-22 

17 

3-11 

3j 

11-10 

30 

12-22 

28 

12-26 

20 

12-26 

20 

NONE 

- 

338 

338 

334 

244 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

97 

8-  3 

12 

1-22 

1-22 

12 

1-22 

12 

2-  5 

2  3 

2-11 

27 

2-26 

31 

11-10 

27 

11-10 

27 

12-26 

21 

12-30 

15 

12-30 

15 

342 

342 

324 

272 

257 

COMMERCE  1  NE 

94 

8-   1  + 

2 

1-22 

2-  6 

15 

2-11 

18 

3-25 

24 

4-14 

26 

5-27 

32 

- 

11-  9 

18 

11-  9 

18 

11-  9 

18 

11-21 

16 

288 

271 

229 

209 

- 

CORDELE  WATER  WORKS 

98 

9-2  5  + 

14 

1-22 

1-22 

14 

1-22 

14 

1-31 

24 

2-12 

28 

3-11 

n 

11-  9 

30 

11-10 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

- 

_ 

- 

271 

243 

CORNEL  I A 

96 

7-24 

8 

1-22 

1-28 

16 

2-  4 

20 

3-19 

24 

4-1 1 

26 

5-27 

32 

10-15 

28 

10-15 

26 

10-27 

24 

12-21 

20 

1  2-29 

13 

335 

320 

222 

187 

141 

COVINGTON 

97 

8-  2 

10 

1-22 

1-28 

lb 

1-28 

16 

2-10 

24 

2-11 

28 

4-11 

30 

10-2  7 

30 

11-  9 

27 

12-22 

24 

12-26 

20 

12-30 

15 

336 

332 

315 

271 

199 

CUTHBERT 

99 

8-  2 

15 

1-22 

1-22 

15 

1-22 

15 

1-22 

15 

2-  4 

28 

2-  5 

31 

11-29 

31 

12-24 

27 

12-29 

22 

NONE 

NONE 

- 

341 

323 

297 

DAHLONEGA 

93 

8-  1 

6 

1-22 

1-29 

1 5 

2-  4 

20 

2-  6 

24 

4-11 

27 

4-17 

31 

10-2  7 

29 

11-21 

26 

_ 

_ 

12-29 

15 

334 

_ 

_ 

224 

193 

DALLAS  5  SE 

95 

8-   4  + 

3 

1-22 

1-29 

1 1 

2-10 

19 

2-10 

19 

3-  2 

28 

4-14 

?2 

10-27 

25 

10-27 

25 

11-30 

21 

12-26 

18 

12-29 

15 

3  34 

319 

293 

239 

196 

94 

8-31  + 

6 

1-22 

1-29 

14 

2-  4 

20 

2-10 

23 

2-26 

26 

4-14 

31 

10-27 

28 

10-27 

28 

1 2-22 

22 

12-26 

18 

12-29 

13 

3  34 

325 

315 

243 

196 

DOUGLAS  2  NNE 

98 

8-  2  + 

19 

1-22 

NONE 

1-23 

20 

1-23 

20 

1-31 

28 

2-12 

30 

11-30 

30 

12-26 

23 

12-26 

23 

12-30 

20 

NONE 

- 

341 

337 

329 

291 

OUBLIN  3  S 

100 

8-  2  + 

16 

1-22 

1-22 

16 

1-23 

19 

1-30 

24 

3-11 

25 

3-11 

2b 

10-26 

32 

11-21 

27 

12-29 

21 

12-30 

18 

NONE 

- 

341 

333 

255 

231 

EASTMAN   1  W 

99 

8-  2 

1  3 

1-22 

1-22 

13 

1-22 

13 

1-23 

24 

2-  5 

28 

2-11 

32 

11-21 

30 

12-21 

28 

12-26 

23 

NONE 

NONE 

_ 

_ 

337 

319 

283 

EXPERIMENT 

95 

8-  4  + 

10 

1-22 

1-28 

16 

1-28 

16 

2-  5 

24 

2-10 

26 

4-11 

32 

11-  9 

27 

11-  9 

27 

12-24 

24 

12-29 

18 

NONE 

- 

335 

322 

2  72 

212 

F I TZGERALD 

100 

7-31  + 

17 

1-22 

NONE 

1-22 

17 

1-22 

17 

1-30 

27 

2-  5 

30 

11-30 

32 

12-26 

25 

12-29 

24 

NONE 

NONE 

- 

341 

330 

298 

FLEMING  EXP  STATION 

99 

8-  1  + 

14 

1-22 

1-22 

14 

1-22 

14 

1-30 

24 

2-11 

28 

3-11 

« 

11-10 

29 

11-30 

25 

12-22 

24 

12-26 

19 

12-30 

16 

342 

338 

326 

292 

244 

FOLKSTON   9  SW 

99 

7-31  + 

20 

12-30+ 

NONE 

1-22 

20 

1-22 

20 

1-29 

27 

2-  4 

30 

12-22 

29 

12-25 

28 

12-26 

24 

12-30 

20 

NONE 

- 

342 

338 

330 

321 

FORSYTH   1  S 

97 

8-  2 

10 

1-22 

1-22 

10 

1-28 

18 

2-  4 

24 

2-10 

26 

4-11 

31 

11-  9 

30 

11-30 

26 

12-24 

24 

12-26 

18 

12-30 

14 

342 

332 

323 

293 

212 

FORT  GAINES 

96 

8-  2  + 

14 

1-22 

1-22 

14 

1-22 

14 

1-30 

24 

2-  5 

26 

3-11 

31 

10-2  7 

32 

11-30 

28 

12-26 

23 

NONE 

NONE 

- 

330 

298 

230 

FORT   VALLEY   3  E 

100 

8-   1  + 

14 

1-22 

1-22 

1  4 

1-22 

14 

1-28 

22 

2-10 

2  7 

2-11 

30 

11-  9 

3  1 

11-10 

28 

12-26 

20 

12-26 

20 

NONE 

- 

338 

332 

273 

271 

GAINESVILLE 

96 

8-  1 

10 

1-22 

1-28 

15 

1-28 

15 

2-  5 

24 

2-10 

28 

4-11 

30 

11-  9 

31 

11-21 

27 

12-24 

23 

.7-2  9 

17 

NONE 

_ 

335 

322 

2  84 

212 

GLENNVILLE 

97 

7-31 

18 

1-22 

NONE 

1-22 

IS 

1-22 

18 

2-  4 

28 

2-10 

32 

11-30 

30 

12-26 

24 

12-26 

24 

NONE 

NONE 

- 

" 

338 

325 

293 

GREENVILLE   2  W 

96 

8-  3 

9 

1-22 

1-28 

16 

1-29 

20 

2-  4 

2  2 

2-10 

27 

4-11 

32 

11-  9 

28 

11-  9 

28 

12-21 

23 

12-29 

16 

12-29 

16 

335 

334 

320 

272 

212 

GRIFFIN 

98 

8-  2 

11 

1-22 

1-28 

15 

1-28 

15 

2-  4 

2  2 

2-10 

27 

2-26 

32 

11-  9 

30 

12-21 

27 

12-24 

24 

12-29 

18 

NONE 

- 

335 

323 

314 

2  56 

HAR  T WE  LL 

1-22 

1  0 

2-  4 

20 

2-  9 

22 

_ 

- 

- 

HAWK  I NSVI LLE 

100 

8-  1 

16 

1-22 

1-22 

16 

1-22 

16 

1-31 

24 

2-11 

28 

3-11 

32 

11-  9 

32 

11-10 

28 

12-26 

20 

12-26 

20 

NONE 

- 

338 

329 

272 

243 

HELEN   1  SE 

94 

8-   1  + 

7 

1-22 

1-28 

14 

2-11 

19 

2-11 

19 

4-1- 

26 

5-27 

30 

10-15 

29 

10-27 

23 

10-27 

23 

11-30 

19 

12-29 

1  5 

335 

292 

258 

196 

141 

HOMERV I  LLE   3  WSW 

97 

8-   1  + 

16 

12-30+ 

1-22 

1  6 

1-22 

16 

1-22 

16 

2-11 

27 

3-11 

31 

11-10 

28 

11-10 

28 

12-26 

19 

12-26 

19 

12-30 

16 

342 

338 

338 

272 

244 

JASPER    1  NNW 

92 

8-  2 

5 

1-22 

2-  4 

17 

2-10 

23 

4-1 1 

27 

4-14 

32 

10-27 

24 

10-27 

24 

10-27 

24 

12-24 

20 

12-29 

1 1 

- 

323 

259 

199 

196 

JESUP  8  S 

98 

7-3  1 

14 

12-30+ 

1-22 

14 

1-22 

14 

2-1 1 

24 

3-11 

2H 

3-11 

28 

11-10 

27 

11-10 

27 

12-26 

18 

12-26 

18 

12-30 

14 

342 

338 

318 

244 

244 

LA  FAYETTE 

99 

8-30 

8 

1-22 

1-29 

16 

2-  5 

19 

2-10 

22 

3-  2 

28 

4-14 

32 

10-27 

30 

11-  9 

23 

11-  9 

23 

ll-3u 

20 

12-29 

11 

334 

298 

272 

252 

196 

LA  GRANGE 

98 

8-  3 

10 

1-22 

1-22 

10 

1-29 

20 

2-10 

24 

2-10 

24 

3-25 

31 

10-2  7 

31 

11-21 

28 

11-30 

23 

12-29 

18 

NONE 

- 

334 

293 

2  84 

216 

LOUISVILLE 

100 

7-25 

15 

1-22 

1-22 

15 

1-22 

15 

1-30 

23 

2-10 

25 

2-11 

32 

11-  9 

32 

12-29 

21 

12-30 

18 

NONE 

_ 

342 

333 

271 

LUMBER  CITY 

96 

8-13+ 

12 

1-22 

1-22 

12 

2-  5 

20 

2-  5 

20 

2-1  1 

25 

3-11 

32 

10-27 

32 

11-10 

28 

12-26 

2  0 

12-26 

20 

NONE 

324 

324 

272 

230 

LUMPKIN 

97 

8-  3+ 

14 

1-22 

1-22 

14 

1-22 

14 

1-30 

2  3 

2-  4 

25 

3-10 

32 

11-  9 

31 

11-29 

27 

12-24 

24 

12-29 

20 

NONE 

■ 

341 

328 

298 

244 

MACON  WB  AIRPORT 

99 

8-   1  + 

15 

1-22 

1-22 

15 

1-22 

15 

1-28 

23 

2-  5 

26 

2-11 

30 

11-21 

32 

11-30 

27 

12-26 

22 

NONE 

NONE 

332 

298 

283 

MARSHALLVILLE 

96 

8-  3  + 

14 

1-22 

1-22 

14 

1-22 

14 

1-30 

22 

2-  5 

28 

3-10 

29 

11-10 

30 

11-21 

28 

12-26 

22 

12-29 

20 

NONE 

- 

341 

330 

2  89 

245 

MC  INTYRE 

96 

8-  1 

10 

1-22 

1-29 

1 2 

2-  6 

20 

2-12 

24 

2-12 

24 

4-1 1 

32 

10-1  5 

31 

10-27 

26 

11-21 

23 

11-30 

20 

12-30 

14 

335 

297 

282 

257 

167 

METTER 

100 

8-   1  + 

18 

1-22 

NONE 

1-22 

16 

1-22 

18 

2-  4 

28 

2-10 

29 

1 1-30 

29 

12-24 

24 

12-24 

24 

NONE 

NONE 

- 

336 

323 

293 

M1DV1LLE  EXP  STA 

98 

8-  3+ 

16 

1-22 

1-22 

16 

1-22 

16 

1-22 

2-10 

28 

2-11 

30 

10-28 

32 

11-22 

27 

12-26  23 

12-30 

20 

NONE 

342 

338 

285 

259 

M I LLEDGEV 1 LLE 

98 

6-  2 

11 

1-22 

1-23 

12 

1-30 

20 

2-11 

2  3 

2-12 

25 

4-11 

32 

10-28 

29 

11-22 

26 

12-26 

20 

12-26 

20 

NONE 

_ 

330 

318 

283 

200 

MILLEN 

98 

7-31 

14 

12-30 

1-22 

16 

1-22 

16 

2-10 

23 

2-11 

28 

3-11 

30 

10-28 

32 

11-10 

26 

12-26 

16 

12-26 

18 

12-30 

14 

342 

338 

319 

2  72 

231 

MONTICELLO 

96 

8-  4  + 

_ 

1-23 

1  2 

1-28 

18 

2-  5 

24 

2-10 

2  j 

4-11 

31 

10-27 

32 

12-24 

25 

12-29 

20 

12-29 

20 

NONE 

- 

335 

327 

317 

199 

MORGAN 

96 

7-2  6 

11 

1-22 

1-22 

1 1 

1-22 

1 1 

1—31 

2  3 

2-13 

3-26 

32 

11-  9 

31:  11-10 

25 

12-26 

19 

12-26 

19 

12-30 

14 

342 

338 

329 

2  70 

228 

MOULTRIE  2  ESE 

98 

8-  1 

16 

12-30 

NONE 

1-22 

20 

1-22 

2  0 

1-2  8 

2  7 

2-  5 

32 

11-10 

31 

11-30 

26 

12-26 

18 

12-26 

18 

12-30 

16 

338 

338 

306 

278 

NAHUNTA 

98 

7-31  + 

14 

12-30 

NONE 

1-22 

17 

1-22 

17 

2-11 

28 

3-11 

30 

11-10 

28 

11-10 

28 

12-26 

18 

12-26 

18 

12-30 

14 

- 

338 

338 

2  72 

244 

NASHVILLE   5  SSE 

98 

8-  1  + 

16 

12-30 

NONE 

1-22 

17 

1-22 

17 

2-10 

28 

2-11 

29 

11-10 

27 

11-10 

27 

12-26 

20 

12-2  6 

20 

12-30 

16 

338 

338 

273 

272 

NEW  I NGTON    1  NW 

99 

7-31 

16 

12-30+ 

1-22 

16 

1-22 

16 

1-30 

23 

2-11 

28 

3-11 

29 

11-10 

27 

11-10 

27 

12-26 

20 

12-26 

20 

12-30 

16 

342 

338 

330 

2  72 

244 

NEWNAN 

96 

8-  3  + 

9 

1-22 

1-28 

16 

1-29 

20 

2-10 

2  4 

2-10 

24 

4-11 

31 

11-  9 

30 

11-29 

27 

12-29 

16 

12-29 

16 

12-29 

16 

335 

334 

322 

292 

212 

PLAINS   SW  GA   EXP  STA 

96 

8-  3 

13 

1-22 

1-22 

13 

1-22 

13 

1-30 

2  4 

2-  4 

26 

3-10 

32 

11-  9 

32 

12-21 

26  12-26 

2. 

12-30 

20 

NONEI 

_ 

342 

330 

320 

244 

QUITMAN 

8-13  + 

15 

12-30 

NONE 

1-23 

1  8 

1-31 

23 

1-31 

23 

1-31 

23 

11-  9 

32 

11-30 

26 

12-26 

21 

12-301  15 

12-30 

15 

341 

329 

303 

282 

ROME 

98 

8-29 

7 

1-22 

1-28 

13 

2-  4 

20 

2-10 

23 

2-26 

28 

4-14 

32 

10-27 

24 

10-27 

24 

10-271  24 

12-261  18 

12-29 

16 

325 

259 

243 

196 

ROME  WB  AIRPORT 

96 

8-   1  + 

5 

1-22 

1-28 

12 

2-10 

19 

2-11 

23 

3-  3 

27 

4-14 

31 

10-16 

32 

10-27 

24 

10-27 

24i  12-26i  16 

12-26 

16 

332 

319 

258 

238 

185 

SANDERSVI LLE 

98 

7-31 

2-  4 

23 

2-10 

27 

4-11 

32 

10-26 

30 

11-22 

2  5 

12-26!  24 

12-30'  19 

NONE 

325 

285 

200 

SAPELO  ISLAND 

99 

7-31 

22 

1-22 

NONE 

NONE 

1-22 

2  2 

1-28 

23 

2-  4 

30 

12-24 

32 

12-29 

28;  NONE 

NONE 

NONE 

335 

323 

SAVANNAH  USDA   PLANT  GDN 

97 

8-   2  + 

13 

1-22 

1-22 

13 

1-22 

13 

2-  5 

24 

2-  6 

27 

3-11 

10 

11-10 

27 

11-10 

27 

11-30 

23 

12-26 

18 

12-30 

15 

342 

338 

298 

277 

244 

SAVANNAH  WB  AP 

99 

7-31 

17 

1-22 

NONE 

1-22 

17 

1-22 

17 

2-  4 

28 

2-11 

32 

11-26 

32 

11-30 

27 

12-26  23 

12-30 

20 

NONE 

342 

338 

299 

288 

SAVANNAH  BEACH 

99 

7-31 

22 

1-22 

NONE 

NONE 

1-22 

22 

1-30 

28 

2-  6 

29 

12-24 

<i 

12-29 

2  6 

12-301  24l  NONE! 

NONE 

342 

333 

321 

SI  LOAM 

99 

8-  1 

11 

1-22 

1-22 

11 

1-30 

20 

2-  4 

23 

2-10 

25 

4-11 

31 

11-  9 

27 

11-  9 

27 

12-26'  22i  12-30|  17 

NONE 

334 

325 

2  72 

212 

SURRENCY  2  WNW 

100 

7-31 

13 

12-30 

1-22 

11 

1-22 

14 

1-22 

14 

2-11 

27 

3-11 

31 

11-  9 

30 

11-10 

26 

11-30 

23 

12-26  17 

12-30 

13 

342 

338 

312 

2  72 

243 

SWA1NSBORO 

97 

8-   1  + 

15 

1-22 

1-22 

15 

1-22 

L5 

1-22 

15 

2-11 

28 

3-25 

32 

11-  9 

32 

11-30 

27 

12-24 

211  12-30 

17 

NONE 

: 

342 

336 

292 

229 

TALBOTTON 

97 

8-  3  + 

9 

1-22 

1-22 

9 

1-22 

9 

1-30 

2  41 

2-10 

25 

4-11 

31 

11-  9 

31 

11-21 

28 

11-30|  24 

12-29 

19 

NONE 

341 

304 

2  84 

212 

See  reference  notes  following     Station  Index. 
-  190  - 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA  GE<™>{ 


Station 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

II 

Last  spring  minimum  of 

First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between  dates 

16°  or 
below 

20"  or 
below 

24°  or 
below 

28°  or 
below 

32  or 
below 

32°  or 
below 

28°  or 
below 

24°  or 
below 

20°  or 
below 

16°  or 
below 

16°  or  below 

* 

o 

£ 

o 

it 

o 

£ 
■  i 

28°  or  below 

32°  or  below  | 

« 

Q 

jTemp. 

Date 

|  Temp. 

Date 

Temp. 

© 
15 

Q 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

S 

Temp.  | 

® 

13 

Temp.  | 

Date 

Temp. 

Date 

Temp.  | 

TALLAPOOSA   2  NNw 

9* 

8-  3t 

3 

1-22 

1-29 

16 

2-11 

19 

2-11 

19 

4-  8 

2? 

5-  3 

32 

10-  6 

32 

10-27 

19 

10-27 

19 

10-27 

19 

11-30 

L5 

909 

256 

258 

202 

156 

THOMASTON   2  S 

97 

6-29* 

8 

1-22 

1-22 

8 

1-31 

20 

2-11 

24 

2-11 

24 

4-11 

32 

11-  9 

32 

11-30 

25 

12-22 

23 

12-24 

16 

12-24 

16 

336 

327 

314 

292 

212 

TMOMASVI LLE 

99 

8-  3* 

17 

1-22 

NONE 

1-22 

17 

1-22 

17 

2-  5 

28 

3-11 

32 

11-  9 

11-30 

27 

12-26 

22 

12-30 

18 

NONE 

342 

338 

298 

243 

THOMASVILLE   WB  CITY 

97 

8-    1  + 

20 

1-22 

NONE 

1-22 

20 

1-22 

20 

1-28 

28 

2-  4 

31 

12-21 

32 

12-26 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

332 

320 

TIFTOM   EXP  STATION 

99 

8-  2 

19 

1-22 

NONE 

1-23 

20 

1-23 

20 

1-29 

28 

2-11 

32 

12-21 

10 

12-26 

23 

12-26 

23 

12-30 

2C 

NONE 

341 

337 

331 

313 

TOCCOA 

95 

7-31 

8 

1-22 

1-22 

8 

1-28 

18 

2-  5 

22 

2-10 

28 

4-14 

32 

10-27 

30 

11-  9 

28 

12-22 

24 

12-29 

16 

12-29 

16 

341 

335 

320 

2  72 

196 

VALDOSTA  US  AIRPORT 

98 

8-  2 

17 

1-23 

NONE 

1-23 

17 

1-23 

17 

2-  5 

28 

2-12 

31 

11-30 

30 

12-26 

22 

12-26 

22 

12-30 

18 

NONE 

341 

337 

324 

291 

VALDOSTA   4  NW 

99 

8-  1 

16 

12-30* 

1-22 

16 

1-22 

16 

1-30 

24 

2-1  1 

27 

3-11 

30 

U-10 

30 

11-30 

25 

12-26 

if 

12-26 

19 

12-30 

16 

342 

338 

330 

292 

244 

WARRENTON 

98 

7-2  5 

12 

1-22 

1-22 

12 

1-28 

20 

2-  4 

22 

2-10 

25 

3-  2 

31 

11-  9 

29 

12-22 

26 

12-26 

21 

12-30 

17 

NONE 

336 

325 

315 

252 

WASH  1 NGTON 

98 

7-30 

1 1 

1-23* 

1-23 

11 

2-  4 

20 

2-10 

21 

2-10 

21 

4-12 

32 

10-27 

31 

11-  9 

28 

12-21 

23 

12-25 

20 

NONE 

324 

314 

2  72 

198 

WAYCROSS 

99 

a-  i 

17 

12-30+ 

NONE 

1-22 

17 

1-28 

24 

2-  5 

27 

2-11 

31 

11-10 

29 

11-30 

26 

12-26 

20 

12-26 

20 

NONE 

338 

332 

298 

272 

WAYNESBORO   2  NE 

98 

7-31* 

2-10 

24 

2-10 

24 

3-11 

32 

10-28 

27 

10-28 

27 

12-26 

2  0 

12-26 

2  0 

NONE 

319 

260 

231 

WEST  POINT 

98 

8-  3 

10 

1-22 

1-22 

10 

1-30 

19 

2-10 

24 

2-11 

25 

3-25 

31 

10-27 

30 

11-10 

27 

11-30 

21 

12-26 

20 

12-30 

16 

342 

330 

293 

272 

216 

WINDER    1  SSE 

96 

8-  ^* 

6 

1-22 

1-28 

14 

1-28 

14 

2-10 

24 

4-11 

28 

4-14 

30 

10-20 

3  0 

10-27 

28 

11-  9 

24 

12-21 

20 

12-29 

15 

335 

327 

272 

199 

189 

TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 

Table  4 


Station 

Jan. 

Feb. 

Max. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept 

Oct 

Nov. 

Dec. 

Annual 

A I  LEY 

EVAP 

DEP 

WIND 

; 

3.25 

ALLATOONA  DAM  2 

EVAP 

DEP 

WIND 

B1416 

1964 

3.24 
B2128 

4.90 
2038 

B4.80 
1347 

B5.79 
817 

6.35 

B6.04 

5.36 

4.08 

B3.08 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

EVAP 

DEP 

WIND 

B2.48 
2447 

3093 

1470 

B6.87 
1439 

B7.77 
1176 

B6.15 
784 

5.25 
813 

4.58 
974 

3.15 
1277 

B3.16 
1648 

EXPERIMENT 

EVAP 

DEP 

WIND 

2.42 
0.34 
2380 

B2.81 
0.27 
2475 

B4.40 
0.01 
2575 

B6.89 
1  .08 
3220 

6.37 
-0.97 
1645 

B7.41 
-0.35 
1533 

8.79 
1.76 
1377 

998 

5.58 
0.16 
807 

5.16 
0.95 
1170 

3.27 
0.69 
1650 

B2.73 
0.78 
2350 

22180 

ROME  WB  AIRPORT 

EVAP 

DEP 

WIND 

B1.60 

3.10 

B5.61 

B5.31 

B5.73 

B6.63 

B5.20 

B4.99 

4.30 

2.70 

1289 

1260 

1693 

2039 

1049 

913 

816 

639 

581 

847 

1226 

1326 

13678 

TIFTON  EXP  STATION 

EVAP 

DEP 

WIND 

2.00 
-0.39 
1732 

2.89 
0.08 
1738 

4.99 
0.24 
1865 

B6.94 
0.92 
2127 

6.48 
-1 .06 
1294 

6.67 
-0.36 
945 

7.53 
1.02 
587 

B6.07 
0.08 
962 

5.80 
0.88 
931 

5.35 
1.30 
1327 

3.70 
1.02 
1402 

2.27 
0.33 
1688 

60.69 
4.06 
16598 

See  reference  notes  following    Station  Indox. 
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SOIL  TEMPERATURES 


January 

February 

March 

April 

May 

June 

July 

Auguat 

September 

October 

November 

December 

Annual 

Station 

and 

a 

s 

• 

: 

a 

5 

§» 

z 

s 

• 

I 

• 

: 

1 

: 

Depth 

t 

E 

B 

s 

i 

B 
i 

B 

6 

1 

« 

B 

E 
« 

s 

2 

| 

p 

£ 

f 

| 

« 

s 

S 

1 

s 

• 

£ 

| 

jj 

£ 

< 

H 

< 

w 

< 

£ 

< 

H 

< 

H 

< 

w 

< 

H 

< 

U3 

< 

w 

< 

H 

< 

w 

< 

H 

H 

ATHENS  HORT  FARM  STA  3 

2  INCHES 

59.2 

79/44 

72.3 

91/54 

81.1 

96/65 

83.9 

95/71 

82.2 

95/72 

80.5 

92/65 

70.6 

83/57 

62.1 

77/47 

48.0 

59/35 

96/  — 

4  INCHES 

59.1 

75/44 

72.1 

91/57 

80.2 

93/67 

84.0 

93/73 

81.7 

93/73 

79.9 

89/67 

70.1 

81/58 

61.6 

75/48 

47.6 

57/37 

93/  — 

8  INCHES 

60.4 

74/52 

72.1 

83/60 

80.2 

88/71 

83.4 

89/77 

82.6 

90/76 

81.3 

88/71 

72.6 

83/62 

64.4 

76/52 

50.7 

59/40 

90/  — 

TIFTON  EXP  STATION 

3  INCHES 

44.3 

55/34 

51.8 

66/-- 

59.3 

70/48 

61.2 

73/51 

71.0 

81/60 

77.1 

87/69 

81.9 

91/75 

79.9 

90/71 

77.0 

87/68 

66.9 

76/59 

61.7 

72/49 

51.9 

65/42 

65.3 

91/— 

6  INCHES 

53.0 

58/— 

55.9 

63/— 

62.7 

67/59 

64.5 

70/53 

71.8 

75/67 

76.7 

80/73 

80.1 

83/78 

80.4 

84/75 

78.7 

83/— 

72.1 

77/69 

67.8 

73/59 

61.1 

67/48 

68.7 

84/— 

UoDthly  averages  are  obtained  by  taking  the  average  of  daily  max  and  min  values. 

Athens  Hort  Farm  Sta  3  -  Slope  of  Ground:     Less  than  5  percent  to  the  south  southeast.     Soil  Type:     Cecil  sandy   loam.     Ground  Cover: 

Ground  almost  bare,   some  thin  native  grass.      Instrumentation:     Palmer  dial-type  liquid  in  steel  thermometers. 

Tifton  Exp  Station  -  Slope  of  Ground:     Less  than  5  percent  to  the  northwest.     Soil  Type:     Tifton   loamy  sand.     Ground  Cover:  Perennial 
grass  sod.      Instrumentation:     3  Inch  Depth  -  Friez  Standard  Distance  and  Soil  Thermograph,   Model  1100,   6  Inch 
Depth  -  Friez  Air  and  Distance  Thermograph,   Uodel  1120. 


CHANGES  IN  STATION  NAMES 


NEW  NAME 


OLD  NAME 


DATE 


ALPHARETTA  1  WNW 
ASHBTJRN  1  S 
CLAYTON 
JASPER  1  SSE 
MONTEZUMA 


ALPHARETTA 
ASHBURN 
CLAYTON  1  N 
JASPER  2  W 
MONTEZUMA  1  NE 


July 

April 

July 

August 

November 


1961 
1961 
1961 
1961 
1961 


NEWINGTON  1  NW 


NEWINGTON  2  SSW 


January  1961 


RELOCATION  AND  CHANGES  OF  EQUIPMENT 


ADAIRSVILLE 

All 

equipment 

moved 

0 

5 

mile  ESE 

November 

28, 

1961 

ALPHARETTA  1  WNW 

All 

equipment 

moved 

1 

0 

mile  WNW 

April 

1 , 

1961 

ASHBURN  1  S 

All 

equipment 

moved 

1 

3 

miles  S 

April 

20, 

1961 

BEAVERDALE 

Pain  gage  moved  70  feet 

N 

August 

23, 

1961 

CARTERS VILLE 

All 

equipment 

moved 

1 

8 

miles  N 

August 

16, 

1961 

CLAYTON 

All 

equipment 

moved 

0 

8 

mile  S 

July 

25, 

1961 

DOLES 

All 

equipment 

moved 

0 

5 

mile  ESE 

March 

15, 

1961 

DOLES 

All 

equipment 

moved 

0 

5 

mile  SW 

April 

20, 

1961 

ELBERT0N 

All 

equipment 

moved 

0 

5 

mile  E 

April 

13, 

1961 

FRANKLIN 

All 

equipment 

moved 

0 

2 

mile  S 

April 

14, 

1961 

HAMILTON 

All 

equipment 

moved 

0 

3 

mile  S 

August 

18, 

1961 

JASPER  1  SSE 

All 

equipment 

moved 

0 

1 

mile  NNW 

December 

13, 

1961 

LA  FAYETTE 

All 

equipment 

moved 

0 

5 

mile  SE 

October 

18, 

1961 

MONT I CELLO 

All 

equipment 

moved 

0 

8 

mile  SSE 

January 

20, 

1961 

MONTEZUMA 

All 

equipment 

moved 

1 

5 

miles  SSE 

November 

7, 

1961 

NEWINGTON  1  NW 

All 

equipment 

moved 

1 

5 

miles  N 

January 

14, 

1961 

QUITMAN 

All 

equipment 

moved 

2 

0 

miles  NE 

May 

23, 

1961 

See  reference  notes   fol lowing  Station  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION 


GEORGIA 
1961 


j»  GEORGIA 


Woodruff  Ou,  P 


O     •     9    Precipitation  only 
(D  Precipitation,  storo  5Q" 


O  +■  -<y  Precipitation  ond  Temperature  Lowot 
■<J>-  Precipitation,  Temperature  and  Evaporation 

0  Soli  Tmpanture  only 

of  gage       0   Hon- recording, 
•  Recording,       9    flfcw  />pri 
Double  circle  combinations  indicate  the  availability  of 
more  detailed  meteorological  data 


-0- 

r«roiDdlm  B*»ch,  Fl« 


JftCkaooTlll*  IB  U>,  Tin, 


'1«D  St.    IU7   I    1  .      ri  ■ 


'rscoim-wN-A 


111*,  H.  C.    6/61 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.     Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".     Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly 
in  mountainous  areas. 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


GEORGIA 
1961 


O  *  Copperhlll,  Teoo 

Bale,  lu  Dm,  Ten.   O  I     -O-  .  . 

Chlcka».Ug.  p,rkTI5,ora  T  BSTMi^Bvr  Du 9  ,  11 


Chattanooga  WB  AP,  Tenn 


 „.  „„  (     Blue  m4,e«.S^  D*mW . 

1  '        ?        °    A  .     °  I  Bluefeldge  i»  AntloehJ 

\  .'mckajack  Gapjol  "•"•"•l*-  t  Q\  -cP  J 
|     Kenslogtoal     P    Tunnel  Hill         FmTop  >flwpto-D  G  5* 

to  ;  o     l-D.ito„k>-  (-  9  >q  Q  \  ; 

Rt.i^»  ~  ,    r  ..'         Chatsaorth     Stanley  GaV  $      i  .  U     J  BurtonJB.  *  -O 

^"'""I't  .5'  I         OMllJaNsw/  ^"""^"o  V    /  A""""' 

I1    Mgnn  1  se|_J_)__i  .      I        toontoctla  CrJeTyg^'     H.ien^jr         /  y 

fhJO^H"H— Besac.  O  "'       Ca^lrs  _     -Cooper  Gap       |  «  I  8      I  \  T'!»r^V"\  <■ 

*WEST    Calhoun  tip  Station     I  \         -*>      ^"•™»«"  / ^\ X 

k        O  /  Jasper  1  mm  -O       >•        \  Danlona.a  '  •>     "O"  q| 

SuaaerTllle        (J       \  » 


"»,''  I  ThtnaMylll.  IB  City  "O"  @        /  V 

II  Da..  Fla.  A-  I  I      1  I       *»"■«»     VnldoTt.  m  an  ^   I  /O"  » 

|  — —  a»J  —  I     j  V«ldo,t.  TO  »p  ,   c     *    ,olk.to.f9  S.  { 

I  i   J"'°  L        /  I 

saw*  ifcf/w?  to.tic.iio  2  s,  n«.   J_.  /  , 

«  I 


O    #     9    Precipitation  only 
<D  Precipitation,  storage 

O-  -•-  -O-   Precipitation  and  Temperature  T.iaoot  6  WH»  Fla 

-<J>-         -<^-   Precipitotion,  Temperature  and  Evaporation 
&  Soil  Temperature  only 

/ypt«  of*  gage       O   Non- recording, 
•  Recording,       <>    fitofA  )>,0« 

Double  circle  combinations  indicate  the  availability  of 
more  detailed  meteorological  data 


-o- 

Uadlaoc,  Fla 


-o- 

Jaaper  3  SB,  Fla 


o- 

rtmudlu  Beach,  Fla. 


JsekSOOTill*  WB  AP,  Fla. 


Glen  St.    «ary  nurseries,  Fla 


■  USCOMM-WB-Ashevllle,   (f.  C.  6/61 


Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.  Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".     Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly 

in  mountainous  areas. 


-  194  - 


STATION  INDEX 


btahon 

Index  No. 

County 

g> 

5 

& 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr 

to 

Temp. 

Precip. 

> 

c  c 

Month 
closed 

ABBE v I LLE 

■HLCOX 

9 

2  C 

ADA  I RSV ILLE 

BARTOW 

12 

2  C 

2 

akey 

90 

MONTGOMERY 

1  0 

32  11 

02  34 

- 

9 

ll 

B 

ALAPAMA   EXP  STATION 

131 

BERRIEN 

1 ' 

31  21 

83  13 

290 

64> 

68 

1   2  3 

ALBANY 

DOUGHERTY 

ft 

69 

69 

ALLATOPN*  DAM  J 

BARTOW 

9 

9 

9 

6 

1   2  3  4C 

ALMA   FA*  AIRPORT 

13 

2  3 

2  J 

1  2  3 

ALPHARETTA    1  WNW 

219 

FULTON 

3 

34  03 

64  18 

1100 

4 

12  3 

AMERICAS  4  ENE 

233 

SUMTER 

t 

32  06 

84  10 

476 

PS 

75 

AMERICUS  EXP  ST A  NBSY 

SUMTER 

AKTIOCM 

JNION 

-i 

2 

COLUMB 1 A 

3 

3 

JAN 

1   2  3 

APPLING   1  NW 

311 

COLUMBIA 

ir 

33  33 

62  20 

360 

l 

IAN 

ASMBURN   t  S 

406 

TURNER 

16 

31  41 

83  39 

423 

3 

5 

ATHENS 

CLARKE 

10 

73 

83 

ATHENS  COL  OF  AGR  1 

CLARKE 

10 

2 2 

23 

12  3  4 

ATHENS  WB  AIRPORT 

CLARKE 

10 

1  ' 

17 

12  3  C 

ATHENS  HOftT   FARM  STA  3 

436 

CLARKE 

10 

33  95 

83  22 

754 

APR 

ATKINSON  I  w 

441 

BRANTLEY 

13 

31  13 

81  52 

- 

5 

ATLANTA  BOLTON 

FULTON 

5 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

FULTON 

6 

27 

I  ■ 

1  2  3  C 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

RICHMOND 

14 

1  1 

1  2  3  C 

300 

RICHMOND 

14 

33  28 

81  59 

130 

108 

89 

JAN 

8AIN8RIDGE 

981 

DECATUR 

6 

30  55 

84  34 

120 

54 

64 

12  3  C 

BALI  GROUND 

CHEROKEE 

3 

2 

BE AvERDALE 

WHITFIELD 

12 

2 

BELLVILLE 

EVANS 

11 

C 

BLACKBEARD  ISLAND 

946 

MC  INTOSH 

2 

31  29 

81   1  3 

10 

6 

11 

BLAIRSV1LLE   EXP  STA 

969 

UNION 

7 

34  51 

83  56 

1938 

24 

25 

12  3 

8LAKELY 

EARLY 

6 

12  3 

blue  ridge 

FANNIN 

7 

1   2  3 

blue  ridge  resvr  dam 

FANNIN 

2 

BOWMAN 

1132 

ELBERT 

1  4 

34  12 

83  02 

780 

9 

BRA5STOWN  BALD 

1170 

TOWNS 

7 

34  92 

S3  49 

4780 

27 

2 

BROOKLET  1  W 

BULLOCH 

11 

12  3 

BRUNSWICK 

GLYNN 

2 

61 

1   2  3 

BRUNSWICK    FA A  AP 

GLYNN 

2 

12  3  C 

BUENA  VISTA 

1372 

MARION 

32  IB 

84  31 

663 

5 

5 

BURTON  DAM 

1413 

:  t 

34  47 

83  33 

1770 

BUTLER 

TAYLOR 

43 

BUTLER  CREEK 

RICHMOND 

14 

21 

2 

CAIRO  2  NNW 

GRADY 

8 

30 

35 

1   2  3 

CALHOUN  EXP  STATION 

1474 

GORDON 

12 

34  29 

84  58 

650 

12  3 

CAMILLA 

190C 

MITCHELL 

6 

31  14 

84  13 

175 

15 

19 

12  3 

CAMP  STEWART 

LIBERTY 

16 

19 

CANTON 

CHEROKEE 

5 

6B 

2  C 

CARLTON  flR I0GE 

ELBERT 

56 

61 

1  2  3 

CARNESVI LLE 

1619 

FRANKLIN 

1  4 

34  22 

83  14 

670 

CARROLLTON 

1640 

CARROLL 

1  7 

33  36 

85  03 

990 

24 

26 

CARTERS 

MURRAY 

1  ? 

14 

CARTERSVILLE 

BARTOW 

i; 

15 

23 

1  2  3 

C ARTfRSV ILLE  3  SH 

BARTOW 

9 

22 

2 

CAVE  SPGS  A  JSW 

1715 

34  03 

89  21 

800 

CEOARTOWN 

1732 

POLK 

34  01 

85  15 

785 

21 

22 

CHATSWORTH 

1  - 

22 

CHICKAMAUGA  PARK 

WALKER 

J  « 

15 

2 

CHOESTOE 

UNION 

18 

2 

CLAYTON 

RABUN 

14 

34  52 

83  23 

1995 

60 

fji, 

CLERMONT  3  SW 

1998 

HALL 

34  27 

83  48 

1100 

CLEVELAND 

WHITE 

2 

COLOUITT 

MILLER 

6 

1  2  3 

COLUMBUS 

MUSCOGEE 

3 

2 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

2166 

MUSCOGEE 

) 

32  31 

84  56 

385 

lb 

16 

12  3  C 

COMMERCE  1  NE 

2180 

JACK  SON 

1C 

34  13 

83  26 

740 

12  3 

CONCORD 

PIKE 

6 

2 

COOLIDGE 

THOMAS 

C 

COOPER  GAP 

LUMPK IN 

12 

C 

CORDELE  WATER  WORKS 

1266 

CRISP 

31  58 

83  47 

305 

20 

24 

CORNEL  1 A 

2  2  9  3 

HABERSHAM 

34  31 

83  32 

1470 

43 

COVINGTON 

NEW TON 

CUMMING  1  N 

FORSTTM 

J 

2 

CURRYVILLE  2  W 

FLOYD 

1  2 

2 

CUThBFRT 

?4*0 

RANDOLPH 

31  46 

461 

21 

15 

DAHLONEGA 

2479 

LUMPK IN 

34  32 

83  59 

1519 

68 

69 

1   2  3 

DALLAS  3  SE 

PAULDING 

5 

12  3  C 

DAL TON 

WH| TF I  ELD 

12 

22 

22 

1   2  3 

DANVILLE 

TWIGGS 

1  0 

450 

5 

2 

DAWSON 

2970 

TERRELL 

31  46 

84  2  7 

355 

21 

2 

OAWSONVILLE 

2978 

OAWSON 

5 

34  25 

84  07 

1370 

13 

2  C 

DIAL  POST  OFFICE 

14 

DOC TOR TOWN  1  WSW 

WAYNE 

1 

80 

2  3 

2 

DOLES 

WORTH 

■ 

31  42 

256 

C 

OONALSONVILLE  3  w 

2736 

SEM I NOLE 

31  02 

84  35 

139 

14 

OOUGLAS    •  NNE 

2783 

COFFEE 

31  31 

82  51 

240 

17 

23 

OOUGLASVILLE 

DOUGLAS 

1  "< 

2 

OOVER 

SCREVEN 

1  1 

103 

28 

2 

DUBLIN  3  S 

LAURENS 

10 

50 

68 

1  2  3 

DUBLIN  2 

1  0 

32  32 

82  54 

190 

c 

EASTMAN  1  w 

2966 

■1 

32  12 

83  12 

400 

SB 

67 

1  2  3 

EDISON 

CALHOUN 

b 

C 

ELBER  TON 

ELBERT 

14 

34  06 

660 

34 

2 

ELL  I  JAY 

3119 

GILMER 

12 

34  42 

84  29 

1  300 

19 

2 

EMBRT 

3147 

PAULDING 

17 

33  52 

84  59 

1200 

19 

2 

EXPERIMENT 

3271 

SPALDING 

33  16 

84  17 

925 

39 

41 

23 

1  2  3  4  G 

FA  I RMOUNT 

3299 

GORDON 

i  ■ 

34  26 

84  42 

733 

21 

2 

FARGO 

3312 

CLINCH 

i  - 

30  41 

82  34 

113 

C 

FIELDS  CROSS  ROADS 

1  1ft  * 

FULTON 

9 

34  07 

84  19 

1050 

C 

FITZGERALD 

3386 

BEN  HILL 

i  * 

31  43 

83  15 

371 

33 

38 

1  2  3 

FLAT  TOP 

3404 

34  51 

84  30 

27 

2 

FLEMING  EXP  STATION 

3409 

31  53 

81  24 

19 

19 

24 

12  3  C 

FOLKSTON  3  SSW 

|A)6  ] 

CHARLTON 

13 

30  46 

82  02 

20 

14 

2  C 

FOLK STON  9  SW 

3469 

CHARLTON 

13 

30  44 

82  06 

120 

B 

14 

1  2  3 

FORSYTH  1  S 

3906 

MONROE 

33  01 

83  37 

630 

7 

8 

1  2  3 

FORT  SAINES 

3516 

CLAY 

31  36 

85  03 

340 

61 

64 

1  2  3 

FORT  VALLEY  3  C 

3944 

PEACH 

9 

32  34 

83  51 

490 

41 

41 

1  2  3 

FRANKLIN 

3967 

ME/  RO 

3 

33  17 

83  06 

665 

15 

2 

GAINESVILLE 

3621 

HALL 

3 

34  19 

63  30 

1254 

71 

77 

1  2  3 

GIBSON 

3699 

GLASSCOCK 

11 

33  14 

82  36 

5*0 

6 

2 

OLE NNV ILLE 

3794 

TATTNALL 

1 

31  56 

81  55 

173 

56 

57 

1   2  3 

Station 

4 

County 

Drainage  I 

9 

TJ 

a 

Years  of 
record 

Op. 
ore 
dun 

ened 
osed 

ig  yr 

Refer 



Index  1 

Latitud. 

Longitu 

Elevatic 

Temp. 

Precip 

D 
> 

Month 
opened 

Month 
closed 

tables 

GOAT  ROCK 

3  7  02 

3 

32  36 

89  09 

450 

43 

GODfREY  4  NE 

ITU 

MORGAN 

10 

33  29 

83  27 

970 

3 

GREENVILLE  2  W 

3913 

MERIWETHER 

33  02 

84  45 

620 

4 

4 

1  2  3 

4021 

32  43 

84  52 

769 

a 

403) 

32  43 

84  56 

640 

C 

HARALSON 

4070 

COWETA 

33  14 

84  34 

840 

c 

HARTWELL 

4133 

HART 

34  21 

62  36 

783 

42 

*2 

APR 

1  2  3 

HAWK  I NSV | LLE 

4  i 

77 

12  3 

HA  EL  r  "  -'  t  '  ' 

4204 

31  93 

82  39 

233 

C 

-  7  1  0 

34  41 

63  44 

1483 

5 

5 

HEMPTOWN  GAP 

424  3 

UNION 

34  52 

84  07 

2090 

27 

'  I  ' 

M 1 AWASSEE 

.,2  79 

TOWNS 

34  57 

83  46 

1930 

IS 

2 

HOMfRvlLLE    3  WSW 

4429 

4623 

33  19 

83  31 

420 

JASPER    1  NNW 

4648 

34  29 

84  27 

1463 

19 

24 

JASPER  1  *SSE 

4691 

PICKENS 

34  26 

84  25 

1  48' 

c 

JESUP 

4671 

WAYNE 

31  37 

81  53 

100 

c 

31  29 

81  53 

1  2  3 

JOHNTOWN 

34    3  1 

84  17 

1330 

C 

JONF  SBORO 

4700 

33  31 

84  21 

930 

17 

JULIETTE 

4728 

MONROE 

33  07 

83  48 

373 

4 

2 

KENSINGTON 

4802 

WALKER 

34  47 

85  22 

830 

9 

2 

K  I  NGSTON 

14    1  4 

84  56 

4941 

34  42 

85  16 

797 

16 

21 

LA  FAYETTE  1  SE 

4945 

34  41 

85  16 

830 

LA  GRANGE 

TROUP 

33  02 

85  02 

740 

2B 

43 

1   2  3  C 

LEXINGTON 

t  1  6^ 

OGLETHORPE 

33  32 

83  07 

720 

9 

2  C 

L I  ME  BRANCH 

33  56 

65  16 

5204 

33  47 

82  28 

300 

19 

LITTLE  HIGHTOWER 

5242 

34  56     83  39 

2200 

27 

LOU] SVILLE 

3314 

JEFFERSON 

337 

58 

56 

1  2  3  C 

LUMBER  CITY 

5386 

TELFAIR 

31  55 

82  41 

150 

11 

46 

1  2  3 

32  03 

84  46 

12  3  C 

MACON  WB  AIRPORT 

5443 

32  42 

83  39 

356 

13 

13 

5550 

32    2  7 

83  56 

186 

5 

5 

1   2  3 

MAYSVILLE 

5633 

JACKSON 

920 

17 

2 

Mr  INTYRE 

9696 

WILKINSON 

32  51 

83  13 

262 

3 

3 

1   2  3 

32  24 

62  04 

9858 

32  50 

62  14 

1  86 

30 

5863 

32  93 

82  12 

280 

4 

Ml LLEOGEV ILLE 

3874 

BALDWIN 

320 

73 

72 

1  2  3 

MILLEN 

9882 

JENK INS 

32  48 

61  36 

191 

68 

69 

1  2  3 

fta9(, 

32  56 

81  30 

MONROE 

5971 

33  47 

83  43 

760 

3 

INAC 

MONTEZUMA 

3979 

32  18 

84  01 

375 

57 

MONT  I CELLO 

9988 

JASPER 

9 

655 

3 

3 

1   2  3 

MORGAN 

6036 

CALHOUN 

6 

31  32 

84  36 

263 

5 

6 

1  2  3 

31  36 

64  36 

6'".«? 

16 

31  10 

83  43 

340 

31 

32 

MOUNT   VERNON    3  WNW 

G  1  !  t 

10 

32  12 

62  38 

199 

16 

NAHUNTA 

6219 

BRANTLEY 

13 

71 

5 

5 

1  2  3 

NASHVILLE   5  SSE 

6237 

BERRIEN 

16 

31  06 

83  1  3 

238 

5 

5 

1  2  3 

34  44 

83  35 

632  1 

11 

32  36 

81  31 

161 

5 

5 

b  i  15 

33  22 

990 

63 

N  I  CKA JACK  GAP 

ft  3  7ft 

CATOOSA 

18 

e*  *e 

1280 

22 

2  C 

NOONTOOTLA  CREEK 

6399 

FANNIN 

J 

34  42 

84  13 

2050 

27 

2 

34  00 

84  12 

ft  ft-  i« 

l  ! 

31  23 

82  08 

103 

5 

1  5 

31  18 

82  51 

205 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

TfiP  7 

SUMTER 

32  03 

84  22 

500 

6 

6 

1  2  3 

PRESTON 

7  2  0  1 

WEBSTER 

32  04 

400 

5 

2 

L  " 

30  47 

83  34 

7  4  '  ) 

12 

34  34 

650 

70 

l  e 

34  55 

85  07 

820 

9 

RISING  FAWN 

r499 

DAOE 

18 

34  45 

85  32 

820 

15 

2 

ROME 

ffiOO 

FLOTO 

* 

34  13 

83  10 

610 

78 

102 

1  2  3 

34  10 

85  16 

7610 

1  ."' 

34  21 

85  10 

637 

16 

16 

SANDERSV ILLE 

7777 

1  1 

32  58 

82  49 

435 

6 

■  6 

SAPELO  ISLAND 

7808 

MC  INTOSH 

Z 

31  24 

81  17 

10 

5 

5 

1   2  3 

SAVANNAH  USDA  PLANT  GON 

7P42 

CHATHAM 

2 

32  00 

81  16 

22 

33 

33 

1   2  3 

32  08 

81  12 

7  $  ft  1 

2 

32  00 

80  51 

10 

12 

17 

9  0  6  4 

i  :■ 

33  32 

83  06 

690 

57 

58 

SPARTA   2  NNW 

8  2  2  ■ 

HANCOCK 

1 1 

33  18 

82  39 

550 

27 

2  C 

STANLEY  GAP 

GILMER 

12 

34  47 

84  16 

2  300 

27 

2 

32  26 

82  13 

B414 

T 

34  41 

84  01 

. 

27 

Hi.  <- 

34  29 

85  22 

780 

23 

SURRENCY  2  WNW 

8476 

APPLING 

1 

31  44 

82  14 

200 

5 

1  2  3 

SWAINSBORO 

6496 

EMANUEL 

1  1 

32  33 

82  22 

325 

7 

12 

1  2  3 

34  38 

84  13 

83]  ' 

14 

32  43 

81  39 

234 

e*.  ^ 

32  40 

64  32 

700 

60 

62 

TALLAPOOSA   2  NNW 

8347 

HARALSON 

1  7 

33  46 

83  18 

1000 

59 

62 

1  2  3 

TAYLORSVILLE 

BARTOW 

5 

34  05 

64  39 

710 

20 

2 

the  rock 

32  36 

84  14 

1661 

6 

32  32 

84  19 

669 

6 

6 

9ftftft 

6 

30  31 

63  99 

240 

71 

as 

TMOMASVI LLE  WB  CITY 

B«  1 1 

THOMAS 

30  50 

63  99 

283 

6 

6 

1   2  3 

T IFTON  EXP  STATION 

1703 

TIFT 

U 

31  28 

63  31 

337 

37 

39 

23 

1   2  3  4  G 

9  7  |2 

7 

34  57 

83  38 

2160 

18 

8740 

14 

34  35 

63  19 

1043 

67 

00 

|  |  j  a 

7 

34  46 

83  42 

27 

TUNNEL  HILL 

8854 

WHITFIELD 

18 

34  52 

83  02 

880 

23 

2 

VALOOSTA  WB  AIRPORT 

S9ft 

LOWNDES 

16 

30  47 

83  17 

200 

9 

9 

1  2  3  C 

VALDOSTA  4  NW 

LOWNDE  S 

16 

30  52 

83  20 

263 

7 

7 

90  >  ? 

CHEROKEE 

5 

34  19 

84  33 

1100 

13 

9141 

11 

33  24 

62  40 

300 

46 

79 

WASHINGTON 

9157 

WILKES 

14 

33  44 

82  44 

630 

55 

78 

1   2  3 

WATK  INSV ILLE  ARS 

)  1  |  1 

OCONEE 

10 

S3  32 

83  26 

730 

C 

WAYCROSS 

91  8ft 

WARE 

1) 

31  13 

82  22 

140 

61 

67 

1   2  3 

WAYNESBORO  2  NE 

v|'l» 

BURKE 

14 

33  07 

81  99 

270 

30 

42 

1  2  3 

WEST  POINT 

9291 

TROUP 

3 

32  52 

83  11 

373 

60 

68 

1  2  3 

WINDER  t  SSE 

)46l 

BARROW 

10 

33  38 

83  43 

960 

5 

6 

1  2  3  C 

WOODBURY 

9906 

MERIWETHER 

6 

32  39 

84  33 

600 

60 

2 

WOODSTOCK 

9524 

CHEROKEE 

5 

34  06 

64  >1 

492 

23 

2 

YOUNG  HARRIS 

9609 

TOWNS 

7 

34  96 

1 

63  31 

1920 

14 

2 

I0-OC0NEE.     ll-OGEECHEEi     12-OOSTANULA,  13-SATILLA, 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Georgia  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  the  Agricultural  Engineering 
Building,   University  of  Georgia,   Athens,  Georgia  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Unless  otherwise  indicated,   dimensiona 1  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F ;   precipitation  and  evaporation  in  inches ,  and  wind 
movement  in  miles. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours 
ending  at  time  of  observation. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  per iod  1921-1 950 ,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based 

on  the  period  1931-1955. 

Climatologica 1  divisions ,  outlined  on  the  maps  in  this  bulletin  became  effective  with  data  for  September  1956 . 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW ,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  in  the  June  and  December  issues  of  Climatological  Data. 
No  record. 

+    Also  earlier  date  (dates)   or  months. 

*  Amount  included  in  following  measurement . 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  loca ted  a  few  feet  above  sod  covered  ground ;   however  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

B    Adjusted  to  full  month. 

C    Data  for  recorder  stations  denoted  by  "C"  in  the  "Refer  to  tables"  column  of  the  Station  Index  are  processed  for  special  purposes  and 
published  in  "Hourly  Precipitation  Data".     Length  of  record  for  recorder  -  only  stations  may  be  found  in  the  annual  issue  of  "Hourly 
Precipitation  Data". 

E    Amount  is  wholly  or  partially  estimated. 

G     In  the  "Refer  to  tables"  column  of  the  Station  Index  the  "G"  indicates  that  soi 1  temperatures  are  published . 

M     One  or  more  days  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing .     See  monthly  Clima  tologica 1  Data 
for  detailed  da ily  record . 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month .     V  in  annual  column  means  total  is  for  a  two-year  period . 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  location,   elevations,  exposures,  etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.     That  publicat ion  may  be  obta ined  from  the  Superintendent  of  Documents ,  Government  Printing  Office , 
Washington,  D.  C.   for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local 
Climatological  Data,  obtained  as  indicated  above,   price  15  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy ,   monthly  and  annua  1;  $2. 50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary . )     Checks ,  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents .     Remittances  and  correspondence  regarding  subscript  ions  should  be 
sent  to  the  Superintendent  of  Documents ,   Government  Printing  Office,   Washington  25,   D.  C. 
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U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

LUTHER  H.  HODGES,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

F.  W.  REICH ELDERFER,  Chief 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


JANUARY  1962 
Volume  66       No.  1 


ASHEVILLE:  1962 


GEORGIA  -  JANUARY  1962 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:     84°  on  the  27th  at  Folkston  9  SW 

Lowest  Temperature:     -4°  on  the  11th  at  Blairsville  Exp  Station 

Greatest  Total  Precipitation:     14.89  inches  at  Flat  Top 

Least  Total  Precipitation:     1.97  inches  at  Folkston  3  SSW 

Greatest  One-Day  Precipitation:     7.60  inches  on  the  6th  at  Cuthbert 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:     8.5  inches  at  Blairsville  Exp  Sta 

and  Clayton 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:     4  inches  on  the  12+  at 

Cedartown  and  on  the  1st 
at  Gainesville 

NOTE:     Beginning  with  this  issue  departures  from  normal  are  based  on 
normals  calculated  for  the  period  1931-1960. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

GEORGIA 
JANUARY  1962 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 

Minimum 

Si 

i 
< 

1  Departure 

From  Normal 

Highest 

Date 

8 

I 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Doy» 

Departure 
From  Normal 

□ 
O 

Date 

Snow,  Sleet 

No.  of  Dayi 

Max. 

Min. 

— 

Max.  Depth 
on  Ground 

Dote 

.  1 0  or  More  j 

■ 

f 
5 

j 

o 

q 

>  J 
BJ 

i ; 
»; 

NORTHWEST 

ALLATOONA  0AM  2 

49. 3M 

29. OM 

39. 2M 

72 

27 

4 

11 

792 

0 

2 

.'1 

0 

4.55 

.92 

26 

10 

<. 

0 

CALHOUN  EXP  STATION 

50.0 

30.3 

71 

26 

11 

761 

0 

i  0 

0 

D 

8.83 

1.80 

27 

4.0 

3 

10 

12 

7 

3 

CARTERSVI LLE 

50.4 

30.9 

40.7 

73 

26 

5 

11 

748 

j 

3 

21 

0 

5.23 

1.37 

2  0 

2.0 

2 

10 

10 

5 

1 

CEDARTOWN 

50.7 

30.8 

72 

26 

11 

746 

0 

3 

1 1 

0 

6.05 

1  .23 

19 

3.5 

4 

12  + 

1  2 

5 

2 

DALLAS  5  SE 

48.5 

29.5 

39.0 

70 

27 

4 

11 

797 

0 

3 

23 

0 

4.87 

1  .09 

28 

5.0 

3 

11  + 

a 

4 

2 

DALTON 

47.4 

30.4 

38.9 

69 

27 

5 

11 

799 

J 

3 

i  ' 

0 

7.77 

2.39 

27 

3.0 

2 

11  + 

10 

5 

3 

LA  FAYETTE 

49.6 

28.5 

39.1 

70 

27 

6 

10 

600 

0 

i 

2  1 

0 

9.21 

2.66 

27 

9 

5 

3 

ROME 

51.9 

30.9 

41  .4 

3.5 

74 

26 

5 

11 

724 

0 

2 

1  6 

0 

8*6  3 

3.22 

2.35 

28 

3.0 

2 

12  + 

11 

i 

3 

ROME  WB  AIRPORT 

R 

48.4 

28.7 

38.6 

3.5 

71 

26 

5 

13+ 

812 

0 

2 

21 

0 

2.55 

1  .86 

27 

3.3 

2 

10 

1  3 

7 

2 

01  VIS  ION 

39.8 

4.0 

7.02 

1.74 

3.4 

NORTH  CENTRAL 

ALPHARETTA  1  WNW 

48.5 

29.3 

38.9 

70 

27 

8 

11 

803 

0 

2 

22 

0 

D 

4.64 

•  90 

28 

6.0 

10 

3 

0 

ATHENS 

51.6 

33.9 

42.8 

_ 

3.2 

72 

26 

16 

13 

682 

0 

1 

1  7 

0 

5.00 

.17 

1.64 

6 

2.0 

9 

4 

1 

ATHENS  COL  OF  AGR I 

53.3 

32.7 

4  3.0 

71 

26 

1  4 

13 

675 

0 

2 

1  9 

0 

D 

5.20 

1.81 

6 

1.6 

0 

e 

4 

2 

ATHENS  MB  AIRPORT 

50.6 

33.1 

41.9 

2.7 

71 

26 

15 

1  3 

710 

0 

1 

1 8 

0 

5.23 

.  34 

.98 

6 

2.0 

1 

10 

10 

4 

0 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

R 

49.9 

32.0 

41  .0 

3.8 

69 

26 

8 

11 

736 

0 

3 

17 

0 

5.22 

.78 

1.00 

19 

3.5 

2 

11  + 

9 

6 

1 

BLA I RSV I LLE  EXP  STA 

47.2 

21.6 

34.4 

5.8 

70 

27 

-  4 

11 

941 

- 

5 

25 

3 

7.33 

2.16 

1.43 

28 

8.5 

11 

6 

3 

COMMERCE   1  NE 

49  •  9M 

28.  5M 

70 

26 

1 3 

7  89 

J 

1 

0 

DAHLONEGA 

47.4 

30.2 

38.8 

- 

4.0 

67 

27 

13 

13+ 

805 

0 

2 

22 

0 

1.27 

28 

1 

GAINESVILLE 

49.3 

33.0 

41.2 

2.4 

69 

26 

1 4 

1  3 

730 

0 

1 

1  9 

0 

6.17 

1  .06 

1.30 

6 

7.0 

4 

1 

1  3 

2 

HELEN   1  SE 

49.0 

30.7 

39.9 

68 

26 

10 

13 

772 

0 

2 

21 

0 

D 

6.97 

1.67 

6 

6.0 

1  1 

4 

2 

JASPER   1  NNW 

48.5 

31.5 

40.0 

68 

26 

6 

11 

767 

0 

2 

1  1 

0 

6.98 

1.25 

26 

12 

5 

3 

WINDER   1  SSE 

50.6 

30.5 

40.6 

66 

30 

11 

13+ 

751 

0 

2 

2  2 

0 

5.64 

1.93 

6 

■  0 

0 

8 

01 VI S ION 

3.8 

5 . 86 

.79 

4.1 

M/tOTuCACT 

NUK 1 MtAo 1 

CARLTON  BRIDGE 

51.8 

28.7 

- 

3.7 

74 

27 

13+ 

761 

0 

"0 

2  1 

0 

5.29 

.63 

1  .44 

6 

6 

4 

2 

CLAYTON 

51.0 

29.9 

40.5 

1.4 

68 

26 

9 

11 

755 

0 

1 

22 

0 

7.88 

1.34 

2.11 

6 

8.5 

2 

1 

12 

5 

2 

CORNELIA 

48.2 

30.4 

39.3 

3.6 

68 

26 

12 

13+ 

791 

0 

2 

2  2 

0 

7.14 

1.47 

1.25 

6 

7.0 

IS 

7 

1 

TOCCOA 

51.3 

33.1 

42.2 

3.0 

70 

26+ 

16 

12 

699 

0 

1 

20 

0 

5.21 

-  .20 

1.28 

6 

7.5 

10 

4 

1 

WASHINGTON 

51.2 

30.7 

41.0 

_ 

5.7 

70 

27 

13 

14 

737 

0 

1 

22 

0 

6.54 

2.21 

1.54 

28 

8 

5 

3 

DIVISION 

40.7 

3.6 

6.41 

1.19 

7.7 

WEST  CENTRAL 

BUENA  VISTA 

58.  OM 

36.  5M 

47. 3M 

75 

26 

13 

1 1 

545 

0 

0 

0 

5.44 

6 

.0 

0 

9 

3 

1 

CARROLLTON 

51.5 

31.2 

41  .4 

68 

26 

6 

1 1 

725 

0 

2 

20 

J 

D 

5.16 

1  .50 

19 

.3 

0 

8 

3 

1 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

R 

55.0 

35.0 

2.8 

72 

26+ 

1 3 

11 

610 

0 

0 

5.94 

1.68 

2.20 

5 

T 

T 

10 

11 

3 

1 

EXPERIMENT 

52.3 

33.9 

43.1 

73 

27 

10 

11 

670 

0 

1 

15 

0 

5.97 

1.98 

6 

T 

0 

6 

4 

3 

GREENVILLE  2  W 

55. OM 

34.  8M 

44. 9M 

68 

26+ 

8 

11 

615 

0 

0 

1 5 

0 

D 

6.23 

2.12 

19 

0 

9 

2 

GRI FF IN 

54.5 

35.0 

2.8 

74 

26 

1 1 

621 

0 

0 

14 

0 

6.56 

2.03 

2.18 

6 

•  7 

0 

7 

3 

LA  GRANGE 

54.8 

33.8 

44.3 

69 

27 

9 

11 

634 

0 

0 

1  5 

0 

6.39 

2.08 

19 

T 

10 

3 

2 

MARSHALLV I LLE 

59  .4M 

36.4M 

60 

26 

1 6 

1 1 

531 

0 

0 

14 

0 

8.26 

4.67 

6 

.0 

9 

4 

1 

NEWNAN 

53.8 

34.2 

44.0 

_ 

1.9 

68 

30+ 

9 

11 

646 

0 

0 

1  3 

0 

5.99 

1.04 

1  .76 

19 

3.0 

3 

13  + 

8 

3 

2 

TALBOTTON 

56.0 

33.9 

45.0 

74 

26 

1 2 

11 

612 

0 

0 

1  3 

0 

8.44 

3.20 

6 

1.0 

1 

10 

9 

3 

3 

TALLAPOOSA   2  NNW 

51.8 

28.8 

40.3 

3.5 

70 

26 

-  2 

13 

758 

0 

2 

19 

2 

D 

5.87 

1.01 

1.20 

1 9 

2.5 

10 

5 

2 

THOMASTON  2  S 

56.5 

34.7 

45.6 

75 

26 

16 

1  3+ 

595 

0 

0 

17 

0 

6.35 

1.99 

6 

.0 

0 

6 

4 

3 

WEST  POINT 

56.2 

33.8 

45.0 

- 

2.7 

70 

30+ 

10 

11 

613 

0 

0 

15 

0 

6.07 

1.64 

2.63 

19 

.0 

0 

9 

2 

2 

DIVISION 

44.5 

2.7 

6.36 

1.92 

.6 

CENTRAL 

AILEY 

59.5 

38.0 

48.8 

77 

30 

22 

11 

495 

0 

1 

11 

0 

3.53 

6 

.0 

0 

8 

3 

1 

COVINGTON 

52.4 

34.  1 

43.3 

_ 

2.3 

72 

26 

12 

1 1 

667 

6.00 

1.28 

2.00 

6 

2 

10 

9 

4 

2 

DUBLIN   3  S 

57.4M 

34.  3 

_ 

4.5 

77 

27 

13 

584 

0 

0 

14 

0 

4.58 

1.00 

1.26 

28 

.0 

0 

9 

4 

1 

EASTMAN   1  W 

56.2 

36.5 

46.4 

_ 

4.9 

77 

27 

15 

1  3 

571 

0 

1 

1  1 

0 

3.87 

.51 

1  .52 

28 

0 

8 

2 

FORSYTH  1  S 

55.8 

34.8 

45.3 

73 

26 

12 

11 

602 

0 

0 

1  5 

0 

6.03 

2.00 

6 

T 

0 

9 

3 

2 

FORT   VALLEY   3  E 

55.6 

35.2 

45.4 

3.0 

.  75 

26 

16 

11 

601 

0 

0 

13 

0 

6.70 

3.00 

4.11 

6 

T 

T 

10 

5 

3 

2 

HAWK INSVI LLE 

59.6 

36  .4 

2.7 

75 

26 

1  3 

521 

0 

0 

13 

0 

4.20 

.23 

1.17 

28 

.0 

0 

9 

< 

2 

MACON  WB  AIRPORT 

R 

56.1 

36.  3 

46.2 

_ 

3.0 

75 

26 

18 

1  3+ 

577 

0 

0 

11 

0 

7.76 

4.41 

4.16 

6 

T 

0 

a 

4 

1 

MC  INTYRE 

55.7 

32.6 

44.2 

74 

27 

1  5 

13 

638 

0 

0 

17 

0 

6.59 

2.35 

6 

.0 

0 

1 

4 

3 

M 1 LLEDGEV I LLE 

54.8 

32.1 

43.5 

3.6 

74 

27 

17 

14+ 

661 

0 

0 

20 

0 

8.43 

4.56 

4.02 

6 

.0 

0 

4 

4 

MONT  I  CELLO 

53.2 

34.1 

43.7 

72 

27 

15 

14+ 

655 

0 

2 

14 

0 

6.27 

1.95 

6 

.0 

0 

3 

- 

2 

SI  LOAM 

54.5 

35.1 

44.8 

1.7 

73 

26 

16 

13 

619 

0 

14 

0 

6.42 

1.90 

1.93 

6 

.0 

0 

8 

M 

4 

DIVISION 

45.5 

3.0 

5.  87 

1.94 

T 

EAST  CENTRAL 

APPLING  1  NW 

53.9 

32.9 

43.4 

73 

27 

15 

13 

662 

0 

1 

15 

0 

8.11 

1.95 

28+ 

T 

0 

3 

5 

4 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

R 

56.  1 

35.1 

45.6 

2.0 

76 

26 

14 

13 

597 

0 

1 

14 

0 

6.50 

3.51 

1.91 

6 

T 

T 

12 

8 

5 

3 

BROOKLET   1  W 

60.4 

38.9 

49.7 

2.0 

81 

26 

18 

13 

478 

0 

0 

7 

0 

3.87 

1.32 

1  .80 

28 

.0 

0 

3 

1 

LOUI SVI LLE 

57.4 

36.5 

47.0 

2.8 

77 

25 

18 

13 

554 

0 

0 

14 

0 

5.62 

2.29 

1.40 

; 

.0 

0 

7 

4 

3 

METTER 

59.7 

39.1 

49.4 

78 

26 

18 

13 

480 

0 

0 

7 

0 

4.25 

1.50 

26 

•  0 

0 

f. 

3 

1 

MI DV 1  LLE  EXP  STA 

56.9 

36.7 

46.8 

76 

26 

16 

13 

554 

0 

0 

12 

0 

4.63 

1  .46 

27 

.0 

0 

6 

4 

1 

MILLEN 

60.8 

35.9 

48.4 

2.3 

80 

26 

13 

13 

514 

0 

c 

13 

0 

4.39 

1.19 

1.36 

28 

.0 

0 

7 

4 

1 

NEW  1 NGTON   1  NW 

59.6 

36.8 

48.2 

26 

13 

13 

516 

0 

0 

12 

0 

3.93 

1.36 

28 

•  0 

0 

7 

4 

1 

SWA1NSBORO 

57. 5M 

36.4 

47. OM 

77 

26 

15 

13 

554 

0 

c 

14 

0 

4.25 

1.07 

28 

T 

0 

7 

4 

1 

See  Reference  Notes  Following 
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Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


GEORGIA 
JANUARY  1962 


Temperature 


Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

o 

| 

S 
a 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

• 
a 

Sno 

w.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 

a 

.  1 0  or  More 

.50  or  Mare 

1.00  or  More 

Is 

5  j 

K  i 

5  i 
Si 

1 

Total 

WARRENTON 

57.8 

36.0 

46.9 

-  .9 

73 

26 

18 

13 

553 

a 

0 

0 

8.06 

4.00 

3.25 

b 

.0 

0 

i 

4 

4 

WAYNESBORO  2  NE 

57.3 

36.2 

46.8 

77 

562 

0 

c 

13 

0 

5.17 

1  .50 

2  8 

T 

0 

8 

4 

2 

DIVISION 

47.2 

-  2.7 

5.34 

2.17 

T 

SOUTHWEST 

ALBANY 

60.7 

38.9 

49.8 

-  2.8 

80 

477 

0 

3 

10 

0 

3.26 

-  .20 

1.43 

2  8 

T 

5 

2 

1 

AMERICUS  *  ENE 

56.2 

35.8 

46.0 

-  4.5 

72 

25 

15 

13  + 

582 

0 

1 

0 

7.56 

3.53 

4.90 

6 

0 

6 

3 

2 

BAINBRIDGE 

63.5 

36.5 

50.0 

-  3.2 

81 

23 

9 

13 

471 

0 

0 

1  3 

0 

2.49 

-  1.32 

1.44 

28 

.0 

5 

1 

1 

BLAKELY 

59.8 

38.4 

49.  1 

-  3.2 

78 

25+ 

15 

13+ 

499 

0 

0 

1  2 

0 

5.96 

1.95 

3.08 

6 

Q 

3 

3 

CAIRO  2  NNW 

62.0 

39.6 

50.6 

80 

23 

16 

13 

445 

0 

0 

7 

0 

2.85 

.67 

.66 

28 

-r 

o 

6 

3 

o 

CAMILLA 

61  .A 

39.8 

50.6 

81 

23 

14 

13 

458 

0 

0 

9 

0 

3.18 

1.82 

28 

.0 

0 

5 

2 

1 

COLOU I TT 

63.0 

37.2 

50.1 

82 

473 

0 

0 

1 1 

0 

2.82 

1.18 

2  7 

.0 

0 

5 

3 

1 

CUTHBERT 

58.8 

38.6 

48.7 

75 

25 

14 

11 

506 

0 

0 

10 

0 

10.45 

7.60 

6 

.0 

6 

3 

FORT  GAINES 

59.1 

38.2 

48.7 

-  3.0 

75 

2  5  + 

1  4 

1  3+ 

505 

0 

0 

9 

0 

8.50 

4.25 

5.24 

6 

.0 

o 

7 

3 

2 

LUMPKIN 

57. 9M 

35. 8M 

46. 9M 

12 

11 

557 

0 

0 

1 2 

0 

5.04 

2.41 

6 

0 

8 

3 

MORGAN 

60. A 

35.5 

48.0 

77 

25 

13 

13 

525 

0 

0 

15 

0 

3.22 

1.00 

27 

•  0 

0 

7 

3 

1 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

56.9 

37.0 

47.0 

73 

26 

15 

13+ 

556 

0 

0 

11 

0 

7.89 

5.44 

6 

.0 

0 

8 

3 

1 

THOMASVILLE 

61.6 

39.1 

50.4 

-  3.5 

78 

25  + 

15 

13 

454 

0 

0 

10 

e 

2.76 

-  .82 

1  .03 

6 

.0 

0 

5 

3 

1 

THOMASVILLE  WB  CITY 

61.2 

40.7 

51.0 

-  2.7 

77 

25  + 

18 

13 

442 

0 

0 

<4 

0 

2.75 

.83 

.88 

7 

o 

3 

0 

DIVISION 

49.  1 

-  3.4 

4.91 

1.13 

T 

SOUTH  CENTRAL 

Al    A  D  A  u  A     CVD  CTaTI/^W 

ALAKAHA    t  •*  r    3  1  A  1  I  UN 

59.8 

35.7 

47.8 

-  4.2 

79 

24 

1  rj 

529 

0 

0 

1  3 

0 

3.38 

.18 

1  .02 

.0 

0 

5 

4 

1 

ASHBURN   1  S 

58.5 

39.7 

49.  1 

78 

23 

16 

13 

490 

0 

0 

7 

0 

4.60 

1.45 

27 

.0 

o 

2 

CORDELE  WATER  WORKS 

59. 7M 

37. 0M 

48. 4M 

74 

27  + 

15 

13 

507 

0 

0 

12 

0 

2.57 

1.22 

27 

.0 

o 

5 

1 

1 

DOUGLAS  2  HUE 

58.0 

37.7 

47.9 

77 

27 

18 

14+ 

533 

0 

0 

8 

0 

4.25 

1.25 

28 

.0 

0 

B 

4 

F I TZGERALD 

59.2 

39.7 

49.5 

-  3.4 

77 

23 

1 9 

13 

483 

0 

0 

10 

0 

4.06 

.93 

1.21 

28 

•  0 

o 

7 

4 

2 

unuC Dull | C     1  yCU 

lUHt r< V  I  LL  t.          W  i  W 

62.1 

37.0 

49.6 

78 

472 

0 

a 

11 

0 

2.89 

.93 

T 

T 

11 

4 

3 

0 

LUMBER  CITY 

58.  2M 

34.  2M 

46.2M 

76 

27+ 

14 

14+ 

575 

0 

0 

15 

0 

3.26 

.23 

1.30 

28 

.  0 

o 

3 

1  1 

MOULTRIE  2  ESE 

60.6 

36.6 

48.6 

-  5.8 

79 

23 

12 

1 3 

503 

0 

1 

12 

0 

2.83 

.68 

1.06 

6 

.  0 

o 

5 

2 

1 

NASHVILLE   5  SSE 

61.6 

37.9 

49.8 

77 

23+ 

16 

13 

465 

0 

0 

12 

0 

3.22 

1.24 

6 

J 

0 

QUITMAN 

61.2 

37.1 

49.2 

-  5.1 

78 

23 

14 

13 

486 

0 

0 

10 

0 

3.39 

.  04 

1.30 

6 

•  0 

2 

1 

TIFTON  EXP  STATION 

57.9 

37.1 

47.5 

-  4.2 

78 

24 

16 

13 

541 

0 

0 

9 

0 

3.88 

.49 

1.28 

6 

.0 

0 

7 

2 

2  1 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 

60.2 

38.0 

49.1 

77 

27+ 

1  7 

14 

491 

0 

0 

9 

0 

3.51 

6 

J 

VALDOSTA  4  NW 

61.7 

38.6 

50.2 

77 

22 

14 

1  3 

454 

0 

0 

9 

0 

5.35 

3.06 

6 

.0 

o 

3 

1  1 

DIVISION 

48.  7 

-  4.2 

3.63 

.44 

T 

SOUTHEAST 

ALMA  FAA  AIRPORT 

60.5 

37.9 

49.2 

80 

486 

0 

0 

8 

0 

3.22 

1.27 

.0 

8 

2 

1  1 

BLACKBEARD  ISLAND 

59.0 

39.1 

49.  1 

78 

25 

21 

14  + 

491 

0 

0 

8 

0 

2.65 

.75 

7 

T 

T 

1 2 

7 

1 

0  1 

BRUNSWICK 

62.4 

43.1 

52.8 

-  2.6 

79 

24 

23 

13 

380 

0 

0 

3 

0 

2.90 

.60 

.94 

6 

T 

T 

12  + 

5 

3 

0  J 

BRUNSWICK  FAA  AIRPORT 

59.3 

41.3 

50.3 

79 

24+ 

21 

1  3 

458 

0 

0 

4 

0 

2.26 

.63 

6 

T 

T 

11 

6 

2 

0 

CAMP  STEWART 

60.0 

39.3 

49.7 

77 

27+ 

16 

13 

475 

0 

0 

7 

0 

5.85 

2.30 

28 

T 

0 

6 

3 

2  1 

FLEMING  EXP  STATION 

61.8 

38.0 

49.9 

80 

464 

0 

0 

1  3 

0 

4.87 

2.16 

2  8 

T 

0 

b 

3 

2  I 

FOLKSTON  9  SW 

64.8 

40.5 

52.7 

84 

27 

18 

13 

390 

j 

0 

J 

2.43 

.0 

0 

0 

GLENNV I LLE 

59.8 

39.4 

49.6 

-  3.0 

78 

26 

1  7 

1  3 

474 

0 

0 

i 

0 

3.67 

.92 

1  .08 

6 

T 

0 

6 

4 

1  1 

JESUP  8  S 

61.5 

37.0 

49.3 

79 

26 

14 

1  3 

482 

0 

0 

12 

0 

4.63 

2.10 

6 

T 

0 

7 

3 

2  1 

NAHUNTA 

62.4 

37.4 

49.9 

80 

27 

14 

1  3 

464 

0 

0 

i 1 

0 

3.63 

1  .72 

6 

T 

T 

11 

3 

1  1 

SAPELO  ISLAND 

60.0 

41  .OM 

50.  5M 

79 

24 

22 

i  3 

4  54 

0 

0 

4 

0 

2.75 

.88 

6 

T 

I 

12 

6 

2 

0  ] 

SAVANNAH  USDA  PLANT  GDN 

60.2 

38.0 

49.1 

-  2.2 

81 

27 

11 

13 

496 

0 

1 

12 

0 

4.86 

2.26 

2.13 

28 

T 

I 

11 

4 

3 

SAVANNAH  WB  AP  R 

59.6 

38.3 

49.0 

-  2.7 

81 

26 

16 

13 

502 

0 

0 

8 

0 

5.11 

2.33 

2.04 

6 

T 

I 

12 

5 

2 

SAVANNAH  BEACH 

58.5 

39.9 

49.2 

77 

25 

24 

12 

485 

c 

0 

1 

0 

3.06 

.89 

1 

.0 

0 

4 

i 

0 

SURRENCY  2  WNW 

61.2 

35.8 

48.  5 

79 

26 

14 

13 

504 

0 

0 

15 

0 

3.28 

1.42 

28 

T 

D 

5 

3 

WAYCROSS 

61.2 

35.9 

48.6 

-  5.9 

79 

27 

16 

14 

508 

0 

0 

1  0 

0 

3.41 

.69 

1.17 

7 

.0 

0 

4 

3 

DIVISION 

49.8 

-  3.4 

3.66 

1.16 

T 

Precipitation 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 

OCOMM 

JANUARY  1«2 


Total 

Day  of  Month 

1        2  3 

4   |   S  | 

6 

7  | 

8 

9 

10 

11  1 

12 

13 

14 

15 

16  |  17  1 

18 

19  | 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

1 

27 

28 

 .  L 

29  [  X 

31 

ABBEVILLE 

* 

*  ■' 



1  .40 

ADAIRSVlLLE 

6.65 

.24 

.93 

26 

AO EL  2  S 

3.72 

.67 

* 

•  32 

ftjLEV 

.01 

.01 

lies 

•  06 

.19 

.04 

.01 

.01 

.  ; 

.11 

.01  .01 

.15 

.03 

.13 

•  16 

.01 

.90 

.01  .01 

ALAPAMA   EXP  STATION 

3.38 

* 

•  97 

.70 

.10 

1.02 

ALBANY 

3  26 

90 

M 

* 

06 

06 

.11 

_ 

mm 

01 

04 

_ 

1  **' 

•  01 

ALL ATOONA  DAM  2 

4.55 

•  21 

TO 

T 

33 

•  04 

*66 

*05 

01 

* 

. 

OI 

•  16 

*  * 

AL**A  F  A  A  AIRPORT 

3.22 

.24 

•  10 

.64 

.12 

1 14 

T 

T 

■  06 

X 

*  35 

- 

1*27 

*30 

ALPMARETTA  1  WNW 

•  71 

•  10 

0.40 

.39 

'.86 

.06 

.02 

.36 

•04 

•  07 

.20 

•  22 

1.90 

.04 

AMERICUS  A  ENE 

• 

T 

4.90 

.05 

•  03 

T 

I 

.27 

.26 

.05 

.  - 

T 

T 

•  19 

.08 

T 

1.06 

ANT IOCH 

6.69 

•  33 

T 

.99 

.12 

■  03 

.22 

.16 

.10 

.32 

•  01 

•  54 

. :  • 

66 

92 

* 

1  19 
* 

1  21 

* 

APPLING  1  NH 

6.11 

1.39 

.05 

1.95 

1.07 

•  03 

.16 

T 

T 

•  11 

•  99 

•  24 

1*93 

ASHBURN  1  s 

4.60 

.60 

.02 

T 

•  91 

•  07 

T 

.20 

.29 

T 

T 

•  02 

ATHENS 

.01 

1.64 

.11 

.04 

.16 

.20 

.03 

.78 

■  23 

.04 

.10 

•09 

.03 

.03 

•  77 

.01 

ATHENS  COL  OF  AGR I 

ns*?n 
• 

*  M 

1*81 

.04 

.06 

D.18 

.23 

1.02 

.14 

•  24 

.53 

ATHENS  WB  AIRPORT 

.97 

•  98 

.01 

.07 

.  i  i 

■  08 

T 

•  20 

•  13 

.79 

■  "  ! 

T 

1  5 

- 

j 

_ 

40 

* 

.  j 

ATKINSON  1  W 

2.92 

•  A6 

.98 

.28 

1  *20 

ATLANTA  BOLTON 

6.94 

.93 

.07 

.15 

•  37 

•  35 

•  1 5 

1 

ATLANTA  WB  AIRPORT  R 

.65 

•  5B 

.01 

.01 

.37 

T 

.30 

.43 

1.00 

T 

T 

.01 

.55 

T 

.04 

T 

.30 

1.72 

AUGUSTA  MB  AIRPORT  R 

6*50 
* 

*05 
1  .0 

.08 

1.91 

T 

T 

.12 

T 

T 

.13 

•29 

.57 

T 

T 

T 

T 

.09 

•  67 

1.59 

BA 1 NBR 1DGE 

2  49 

•  36 

•  01 

•  17 

.22 

.08 

.02 

.11 

* 

07 

1 

BALL  GROUND 

5.26 

.31 

•79 

•  02 

.22 

•  32 

.03 

.  74 

•  07 

01 

* 

"  _ 

*?i 

in 

BEAVEROALE 

T.79 

•  39 

;  .02 

.05 

.05 

•  41 

•  32 

•  01 

1,01 

*03 

•  62 

J  *  fir 

1*03 

*03 

9L  ISLANO 

•~* 

.05 

.05 

.75 

.17 

.17 

.46 

.07 

.20 

.46 

BLAIRSVILLE   EXP  ST A 

•  33 

* 

1.00 

.05 

.16 

.42 

.27 

.01 

.49 

.60 

.82 

1*41 

1.43 

.10 

BLAKELY 

5  96 

1  03 

T 

\  .  ->  i 

.25 

; 

,  , 

•  03 

.02 

T 

•03 

T 

x 

.04 

T 

1 .26 

•  09 

BLUE  RIOGE  RESVR  OAM 

e.i7 

.18 

.35 

.  '  4 

.15 

.05 

.23 

■  38 

.38 

■  40 

•  32 

.  * 

30 

BOWMAN 

5,44 

1.00 

.06 

1.40 

•  22 

.10 

■  20 

•  07 

.18 

•  52 

.20 

.03 

"l* 

.07 

•  30 

T 

BRASSTOHN  BALD 

•  59 

•  03 

.13 

.23 

.30 

.05 

.22 

.12 

.82 

.  ■  l 

.86 

1.04 

1.21 

i'.sI 

.30 

BROOKLET    I  W 

3.8 

•  B9 

T 

.13 

T 

.35 

1.80 

BRUNSWI CK 

2  90 

55 

T 

.02 

T 

.03 

•  50 

BRUNSWICK  FAA  AIRPORT 

2.26 

.11 

•  63 

•  38 

.  ■  -» 

.02 

T 

•  04 

BUENA  VISTA 

5.44 

.90 

2*43 

•  05 

.03 

■  26 

.37 

•01 

T 

•  22 

.  2  7 

.01 

•  39 

BUTLER 

2.17 

.25 

.06 

•06 

1.01 

.03 

BUTLER  CREEK 

1  .23 

.02 

1.B9 

.62 

.02 

.15 

.02 

.11 

•  74 

.17 

T 

.11 

.01 

1*58 

.26 

•62 

.20 

.06 

T 

1  6 

•  04 

CALHOUN  EXP  STATION 

08.83 

.90 

.25 

■  90 

0.  30 

•  45 

.85 

05 

72 

, 

1  20 

■  "  l 

CAMILLA 

3.18 

.79 

.07 

.22 

•  1  5 

CAMP  STEWART 

?*!5 

"ti 

T 

2.02 

.03 

.09 

.10 

T 

.02 

T 

T 

1 30 

T 

T 

•  30 

2.30 

T 

CANTON 

•  22 

.93 

.04 

.22 

.35 

.SB 

.09 

.08 

.47 

•  10 

.13 

.74 

•  19 

1.17 

CARL  TON  BRIOGE 

5  29 

99 

04 

* 

1  .44 

1  4 

•  07 

12 

.22 

.76 

.12 

•  03 

•  06 

.05 

•03 

•  09 
* 

1  11 

CARNE SV1LLE 

4.66 

.67 

1.12 

.19 

*  j  ^ 

•  20 

■  56 

.12 

•  10 

,  _ 

CARROLL  TON 

D5.16 

.26 

■  06 

•  02 

•  05 

•  41 

1  .50 

•  04 

*M 

3C 

04 

CARTERS 

7.02 

.83 

.26 

.36 

.45 

1.04 

.12 

.57 

1.06 

1.40 

.91 

CARTERSV1LLE 

5.23 

•  41 

.04 

•  97 

.03 

.13 

.33 

.  " 

.83 

.54 

■  10 

.51 

.27 

1.37 

.02 

CARTERSVILLE   3  SW 

5  63 

* 

.02 

1  9 

•  29 

1 .01 

•  02 

55 

57 
*  . 

16 

30 

* 

1  68 

* 

CEDAR  TOWN 

6.05 

.38 

'  . ', 

.06 

t 

•  35 

•  05 

03 

* 

"  5*. 

*10 

CHAT  SWORTH 

7.09 

.40 

•  59 

T 

*07 

•  31 

■  40 

*  94 

*07 

*28 

I  10 

17] 

08 

CHICK AMAUGA  PARK 

1.40 

.03 

.21 

.27 

.32 

.02 

1.02 

.  J4 

.52 

.22 

1.7< 

U92 

CH0ES10E 

7.85 

.60 

1.53 

.07 

.23 

.74 

•  30 

.03 

.61 

.39 

.62 

1.10 

1.51 

.16 

CLAYTON 

7  88 

49 

2*11 

.20 

02 

03 

•  1 1 

•  79 

j 

.43 

04 

* 

25 
*  * 

60 

ft 

99 

CLEVELAND 

6.17 

•  70 

.01 

•  1  3 

.17 

•  40 

* 

- 

"  39 
* 

* 

'  4f 

1  .63 

07 

* 

COL QUI TT 

2.82 

.57 

•  71 

•  23 

1 "  H 

COLUMBUS 

"«? 

2.30 

.05 

.15 

.21 

1.74 

.26 

•  43 

.62 

COLUMBUS  WB  AIRPORT  R 

5  .94 

•  22 

2.20 

.36 

.12 

.01 

T 

.11 

.23 

.88 

.95 

T 

T 

.29 

T 

T 

.01 

.43 

•  13 

COMMERCE   1  NE 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

CONCORD 

6.62 

■  AA 

•  1  0 

2*00 

•  12 
* 

.08 

■  24 

•  2! 

2  15 

T 

T 

22 

* 

•  04 

98 

CORDELE  WATER  WORKS 

2.57 

•  41 

.27 

•  26 

.06 

.02 

1.2; 

•  32 

CORNEL  I  A 

'  "a* 

1.29 

.75 

.20 

.25 

.50 

.85 

.25 

.25 

.25 

.66 

.27 

.  ,'5 

.77 

.14 

COVINGTON 

6.00 

• 

•  02 

.  .  ■  : 

•  09 

.08 

.13 

•  22 

.02 

1.23 

.16 

T 

.03 

.20 

.19 

.02 

.03 

.77 

.02 

CUMMING  1  N 

5  14 

36 

•  70 

•  08 

•  12 

.27 

•  30 

T 

.67 

.09 

■  40 

.06 

.14 

•  74 

•  17 

1.04 

CUTHBERT 

10.45 

•  77 

T 

7.60 

•  11 

.07 

.24 

.03 

•  1  7 

T 

1  •  3( 

.08 

DAHLONEGA 

- 

•  97 

■  76 

.10 

.06 
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.56 
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1.27 

•  12 
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1.03 

.01 
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.33 
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T 

T 
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.06 
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1.09 
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.01 
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.02 
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1.24 
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5  08 
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T 
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•  03 
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.63 

DAWSON 

5.57 
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6.26 
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•  09 
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.92 
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.68 
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I"  «a 
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T 

.77 
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.79 
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6.02 
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.06 

.04 

.02 

•  30 

.02 
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T 

OOUGLASVILLE 

5.79 

.27 

•  1  3 

.  36 

1.17 

.17 

•  60 

•U 
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• 
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.04 

2.10 
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1.26 
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87 
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.06 
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T 
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T 
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T 
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T 
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1  •  24 

.65 

.05 
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.60 
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.07 
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•  02 
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.55 
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.39 

.41 
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* 
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.05 

1.21 
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14.89 

• 
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# 

• 

3.11 

# 

3.33 

2 . 22 

2.06 
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4.8  ■ 

•  62 

1.45 

.05 

.10 

.06 

•OS 

T 

T 

.34 

.02 
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.01 

2.16 

FOLKS  TON  3  SSW 
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.02 

.23 

.25 

.42 

.30 
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, 

94 
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6.03 
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y 

•  30 

1  ■  3 

16 

•  34 

•  48 

FORT  GAINES 

8.50 

.75 

5*  2' 

•  20 

.46 

•  14 

1.56 

FORT  VALLEY  3  E 

6.70 

.07 

4.11 

•02 

T 

.16 

.16 

.01 

.91 

.03 

•01 

T 

T 

.07 

T 

T 

T 

1.15 

T 

FRANKL 1 N 
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.29 

1.24 

.03 

.06 
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•  34 

1.94 
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.05 

.15 
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.02 

.03 

.44 

GAINESVILLE 

6.17 
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30 

T 
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•  23 
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T 

.03 

.  33 
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.38 
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7.22 

1.20 

T 
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■* 
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.29 
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05 

- 

04 
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01 

- 

- 
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.16 
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.01 
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.04 

.04 
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.08 

1.21 
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.39 
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•  03 

•  17 

T 

■ 
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6.56 
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.01 
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.11 
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.36 
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.03 
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7.53 

.63 
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•  11 
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.08 

.02 
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* 

* 
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62 
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1.00 
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1.77 

T 
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1.24 
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T 
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.16 

T 

T 
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T 
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6.31 
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•  10 
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KENSINGTON 
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1.32 

.24 
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.32 

T 
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.24 

.30 
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1.91 
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6.61 

•  BO 

.87 

.23 

.49 

1.14 

.32 

.46 

1.72 

LA  FAYETTE 

9.21 

.49 

1.3< 

•01 

.06 

.45 

.46 

.70 

.  ■  * 

.31 

.75 

2.66 

1.81 

LA  GRANGE 

i    6.39  .31 

1.65 

.10 

•  22 

.33 

.08 

2.08 

.51 

.03 

•91 

T 

•  32 

.40 

LEXINGTON 

9.14 

1  .70 
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•  10 

.05 

.17  T 

1.00 
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T 

T 
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.83 

.12 
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.19 

2.0C 

.92 

.04 

.10 

.34 

.91 

■  26 

.01 

1.52 

LITTLE  H | Gm TOWER 

9.11 

.50 

2.01 

.20 

.20 

.10 

1.10 

1.30 

.70 

2.70 

.10 

LOUISVILLE 

5.62  1.4C 

1.3C 

.20 

.29 

.80 

.40 

1.27 
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1    3.26|  »9* 
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.26 

•Of 
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DAILY  PRECIPITATION 

GEORGIA 
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Day  of  Month 

1   |   2   |  3 

4   |  5 

6 

7  | 
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9 

10  | 

11  | 
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16  |  17 

1  18 

19 

20  | 

21 

22  | 

23  1 

24 

25  | 

26 

27 

28  1  29  30 

31 

LUMPKIN 

5.0* 

.57 

2.41 

.07 

.10 

.38 

.15 

.25 

.02 

.02 

.07 

•  09 

. 

.33 

MACON  WB  AIRPORT  R 

7.78 

.63 

.28 

4.16 

T 

T 

.07 

.20 

.49 

.72 

T 

T 

T 

.01 

.02 

T 

.89 

.31 

MARSHALL V I LLE 

•  69 

4.67 

•  14 

.34 

.25 

.78 

.02 

■  02 

.38 

■  50 

.47 

MAYSV I LLE 

5.56 

.87 

.03 

1.26 

.17 

.11 

•  22 

.12 

.18 

.48 

.22 

T 

.03 

.15 

.11 

.07 

•  58 

.06 

.88 

.02 

MC  INTYRE 

6.59 

.94 

2.35 

.22 

.18 

.17 

.12 

1.18 

METTER 

4.25 

.64 

.90 

.04 

.15 

.03 

■  04 

.04 

.30 

.05 

•  03 

.06 

■  47 

1.50 

MIOVILLE 

5.85 

.80 

.96 

.67 

.33 

.23 

.29 

.80 

.04 

.04 

1.69 

MIDVILLE  EXP  STA 

.95 

.15 

.15 

.08 

.88 

.06 

1.46 

M1LLEOGEVI LLE 

6.43 

1.10 

T 

4.02 

.17 

.02 

.11 

T 

.23 

1.20 

.25 

.08 

1.17 

.08 

HI LLEN 

4.39 

.90 

.0 

.20 

.28 

05 

1.36 

M I LLHAVEN  6  E 

4.45 

.80 

.04 

.72 

•  19 

.18 

.57 

.30 

•  05 

1.45 

■  15 

MONTEZUMA 

7.79 

•  60 

.02 

5.03 

.05 

.02 

.06 

.22 

.03 

.56 

.03 

•  31 

■  01 

.65 

MONT ICELLO 

1.95 

.24 

.08 

.01 

.30 

1.35 

■  29 

.02 

•  21 

■  92 

•  03 

MORGAN 

3.22 

.70 

.84 

.12 

•  20 

.22 

.02 

.02 

1.00 

.10 

MORGAN   5  NW 

4.36 

.99 

10 

05 

1.20 

MOULTRIE  2  ESE 

2.83 

.41 

1.06 

.13 

.06 

.08 

.09 

.02 

.01 

.57 

.40 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

4.30 

.61 

.62 

.61 

.07 

.20 

.08 

.02 

.18 

.16 

1.75 

NAHUNTA 

.02 

1.72 

.05 

.23 

.21 

•  09 

.02 

.02 

.05 

.72 

NASHVILLE  5  SSE 

3.22 

1.24 

.16 

.07 

T 

.11 

.09 

T 

■  46 

.65 

NEEL  GAP 

7.67 

.44 

.08 

.  0 

10 

4.63 

NEW INGTON  1  NW 

3.93 

.57 

■  77 

.03 

.20 

.03 

.08 

.07 

.55 

.05 

.12 

■  10 

1.36 

NEWNAN 

5.99 

1.37 

.41 

.02 

.40 

1.76 

.34 

.03 

.02 

.38 

.02 

.30 

.04 

NICKAJACK  GAP 

.05 

.81 

.06 

.23 

.42 

.50 

.80 

.07 

.26 

.35 

2.20 

1  .84 

NOONTOOTLA  CREEK. 

9.94 

.72 

.77 

.03 

.18 

.22 

.44 

.40 

.83 

.71 

1.90 

2.03 

1.71 

NORCROSS  4  N 

4.56 

.38 

.85 

.20 

.02 

.02 

.13 

.07 

1.15 

T 

PATTERSON 

4.06 

.59 

1.92 

.06 

.17 

.12 

.02 

.08 

1.11 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

7.89 

.70 

5.44 

.15 

.11 

.16 

.02 

.02 

■  17 

T 

.85 

.27 

QU I TMAN 

1.30 

■  44 

.10 

.24 

.02  .07 

.03 

T 

T 

.03 

•  79 

RESACA 

8.30 

.56 

.93 

.02 

.22 

.38 

T 

.52 

.02 

T 

.04 

.93 

•07 

.33 

.81 

1.93 

1*54 

R I NGGOLO 

7.86 

.48 

.40 

1.02 

*3 

1.85 

1.68 

T 

RISING  FAWN 

9.40 

.41 

T 

.  T 

1.53 

.02 

T 

.21 

T 

T 

.49 

T 

.32 

T 

T 

T 

.95 

.11 

.52 

•74 

2.40 

1.70 

T 

ROME 

8.63 

.46 

T 

1.50 

.03 

T 

.24 

.39 

T 

1.06 

.05 

T 

.03 

.58 

.18 

.24 

.66 

.78 

2.35 

.08 

ROME  WB  AIRPORT  R 

.55 

.82 

T 

•  18 

.03 

.36 

.20 

.48 

T 

.02 

.61 

.13 

.97 

.72 

1.86 

1.00 

SAPELO  ISLAND 

2.75 

•  42 

T 

.88 

.06 

.16 

.10 

•  4" 

.01 

.08 

T 

.57 

SAVANNAH  USDA  PLANT  GDN 

4.86 

.61 

1  55 

2.13 

SAVANNAH  W6  AP  R 

5.11 

.47 

T 

2.04 

.03 

.09 

I 

T 

T 

.06 

.33 

T 

1.85 

.24 

SAVANNAH  BEACH 

3.06 

.89 

.85 

.02 

.06 

.06 

.08 

.01 

.25 

.02 

.01 

.01 

.80 

S 1  LOAM 

.09 

1.93 

.20 

•  07 

.05 

.05 

.20 

1.09 

.21 

.04 

.01 

.01 

.22 

T 

.01 

.01 

1.15 

SPARTA  2  NNW 

8.62 

1.24 

3.89 

.07 

.11 

.23 

1  .43 

.10 

.05 

1.50 

STANLEY  GAP 

9.89 

.68 

.05 

1.88 

.02 

■ 

.28 

.57 

.28 

.06 

.63 

•  66 

■  92 

2.13 

1.55 

•  13 

STILLMORE 

5.53 

.41 

.22 

.48 

1.56 

.06 

.45 

.18 

.31 

.10 

T 

1.74 

T 

SUCHES 

8.56 

.82 

1.90 

.25 

.27 

.49 

.62 

.72 

•  65 

.24 

2.40 

.20 

SUMMERVI LLE 

9.59 

•  37 

T 

1.36 

.05 

T 

.21 

.43 

.02 

.62 

.04 

.02 

.88 

.OB 

.31 

1.26 

2.52 

1.40 

.02 

SURRENCY  2  WNW 

3.28 

.52 

.70 

•  06 

.11 

T 

T 

.04 

.40 

1.42 

SWA I NS80RO 

4,25 

.68 

.96 

.2 

T 

.12 

.61 

.02 

T 

.OS 

•  46 

1.07 

SWEET  GUM 

7.52 

.45 

.02 

.82 

.04 

.23 

.28 

.35 

.72 

•  54 

•  95 

1.73 

1.3  3 

TALBOTTON 

8.44 

1.95 

3.20 

.25 

.10 

.36 

1.75 

.15 

.20 

.48 

TALLAPOOSA  2  NNW 

D5  .  87 

.45 

.50 

.05 

D.25 

.35 

.07 

1.20 

.52 

.22 

.05 

.06 

•  66 

1.12 

TAYLORSVI LLE 

6.37 

.32 

.64 

.56 

.28 

1.12 

.47 

.26 

.79 

1.93 

THOMASTON  2  S 

6.35 

.90 

1.99 

1.01 

.35 

.20 

1.78 

.05 

.05 

.02 

THOMASVILLE 

2.76 

.50 

1.03 

.23 

.21 

.03 

.01 

■  07 

.03 

.02 

T 

.63 

THOMASV 1 LLE  WB  CITY 

2.75 

.50 

.24 

.88 

.24 

.05 

.02 

T 

T 

.05 

T 

.04 

T 

.02 

T 

.71 

TlFTON  EXP  STATION 

1.28 

.30 

.08 

•  13 

.17 

.14 

.06 

T 

T 

T 

T 

T 

1.24 

T 

8.66 

.49 

T 

.94 

.11 

T 

.33 

.45 

.13 

.75 

.01 

1.55 

1.16 

1.20 

1.44 

•  10 

5.21 

.64 

* 

.20 

.07 

.28 

.18 

.30 

.04 

.12 

.07 

.17 

.09 

•  99 

TRAY  MOUNTAIN 

9.12 

.54 

2.24 

.03 

.03 

.05 

.18 

.73 

.22 

.07 

.48 

.73 

.77 

.96 

1.96 

.13 

TUNNEL  HILL 

7.68 

.25 

.12 

* 

1.08 

.14 

.43 

.32 

.81 

.20 

.86 

* 

3.47 

VALDOSTA  W8  AIRPORT 

3.51 

.62 

T 

1.00 

.80 

.09 

.02 

.10 

.01 

.03 

T 

.01 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.83 

VALDOSTA  A  NW 

5.35 

.84 

.01 

3.06 

.08 

.13 

.06 

.05 

T 

T 

•  93 

.19 

5.03 

.36 

•  08 

.12 

.65 

.25 

•  03 

•  12 

.25 

.66 

.20 

1.01 

WARRENTON 

8.06 

1.19 

3.25 

.20 

.20 

.20 

1.02 

.20 

.12 

1.68 

WASHINGTON 

6.54 

1.10 

.06 

1.31 

.63 

.07 

.04 

.06 

.31 

.80 

.36 

.03 

.15 

.06 

1.54 

.02 

WAYCROSS 

3.41 

.59 

.03 

1.17 

.02 

.38 

.01 

.01 

.02 

.04 

•  02 

1.10 

.02 

WAYNESBORO  2  NE 

5.17 

1.05 

.95 

.03 

.24 

T 

.14 

.04 

.90 

.12 

.20 

1.50 

WEST  POINT 

6.07 

.32 

T 

1  .49 

.03 

.14 

.20 

.29 

2.63 

.21 

.02 

.43 

.31 

WINOER   1  SSE 

5.84 

.66 

1.93 

.06 

.20 

.27 

.63 

.38 

.05 

.06 

■  13 

.05 

.09 

1.33 

WOODBURY 

5.84 

.54 

2.07 

.03 

.15 

.06 

2.29 

.02 

.68 

WOODSTOCK 

5.21 

.30 

T 

.88 

.38 

.56 

.72 

.18 

.02 

.-46 

.07 

.05 

•  28 

.22 

1.09 

YOUNG  HARRIS 

6.58 

.53 

T 

.50 

.07 

■  24 

T 

.36 

.03 

.30 

.01 

T 

.73 

.01 

.6S 

.96 

.68 

1.02 

.09 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind  speed 

m.  p.  h. 

Relative    humidity  averages 
percent 

Number  of  days  witb  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1:00  a 
EST 

7:00  a 
EST 

1:00  p 
EST 

7:00  p 
EST 

Trace 

01-09 

.10-.49 

50-99 

1.00-1.99 

2.00 
and  over 

Total 

ATHENS  WB  AIRPORT 

S 

19 

9.0 

29++ 

NW 

15 

85 

88 

68 

74 

5 

4 

6 

4 

0 

0 

19 

6.9  1 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

9.8 

25++ 

NW 

10 

5 

5 

3 

5 

1 

0 

19 

44 

6.6 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

N 

10 

6.6 

27++ 

WNW 

15 

83 

87 

66 

75 

8 

2 

3 

2 

5 

0 

18 

7.2  1 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

9.6 

32++ 

SW 

6 

85 

65 

71 

5 

2 

8 

2 

0 

1 

18 

6.4 

MACON  WB  AIRPORT 

NW 

9 

7.3 

38 

s 

6 

80 

85 

62 

66 

6 

3 

4 

3 

0 

1 

17 

47 

6.7 

ROME  WB  AIRPORT 

76 

58 

81 

2 

2 

6 

5 

2 

0 

17 

6.6 

SAVANNAH  WB  AIRPORT 

WSW 

13 

9.4 

33 

w 

6 

87 

92 

65 

74 

5 

3 

3 

0 

1 

1 

13 

61 

6.5  1 

THOMASVILLE  WB  CITY 

5 

5 

2 

3 

0 

0 

15 

DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
JANUARY  1962 


Day  Of  Month 


auuoB 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

13 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

23 

30 

31 

Avei 

AILEY 

MAX 

50 

55 

60 

59 

66 

65 

65 

63 

59 

55 

38 

31 

40 

60 

63 

61 

62 

SO 

-b 

44 

50 

68 

70 

70 

71 

70 

70 

65 

70 

77 

72 

59.5 

MIN 

39 

33 

29 

34 

41 

52 

35 

30 

27 

33 

22 

25 

29 

31 

48 

35 

29 

32 

36 

31 

31 

40 

53 

60 

59 

50 

58 

44 

35 

38 

19 

38.0 

ALAPAHA   EXP  STATION 

MAX 

55 

45 

49 

63 

61 

69 

67 

56 

54 

58 

41 

35 

40 

50 

63 

65 

62 

59 

61 

56 

48 

58 

77 

79 

74 

75 

77 

71 

54 

62 

69 

59.8 

MIN 

32 

36 

26 

26 

32 

4  0 

'0 

32 

27 

29 

25 

25 

15 

16 

35 

34 

34 

36 

40 

40 

39 

39 

45 

36 

54 

55 

54 

53 

33 

32 

36 

35.7 

ALBANY 

MAX 

50 

SO 

65 

65 

72 

71 

56 

53 

59 

46 

37 

41 

51 

66 

65 

60 

58 

53 

48 

45 

50 

76 

80 

7S 

76 

77 

ro 

63 

63 

11 

68 

60.7 

M  N 

40 

34 

28 

35 

36 

44 

32 

39 

27 

30 

20 

26 

16 

29 

50 

33 

32 

38 

39 

40 

40 

46 

56 

63 

60 

59 

59 

46 

31 

34 

40 

38.9 

ALL A TOONA   DAM  ? 

MAX 

42 

35 

59 

61 

62 

60 

42 

42 

39 

19 

22 

33 

44 

S2 

55 

50 

49 

40 

35 

49 

43 

60 

57 

59 

64 

72 

62 

50 

5  9 

64 

49.3 

M 

27 

22 

22 

32 

41 

29 

32 

28 

8 

4 

7 

9 

10 

35 

26 

26 

25 

31 

31 

33 

34 

40 

39 

46 

55 

52 

41 

27 

29 

28 

29.0 

ALMA   FAA  AIRPORT 

MAX 

S3 

49 

63 

59 

68 

70 

57 

55 

57 

46 

35 

40 

50 

62 

64 

62 

56 

57 

48 

45 

36 

76 

76 

rt 

73 

79 

B( 

63 

62 

7" 

67 

60.5 

M 

42 

35 

26 

30 

39 

43 

32 

32 

27 

34 

28 

23 

16 

33 

40 

35 

33 

36 

39 

39 

36 

65 

53 

56 

56 

54 

S3 

44 

37 

35 

41 

37.9 

ALPHAPFTTA    1  WNW 

MAX 

41 

41 

38 

58 

61 

61 

59 

40 

40 

36 

22 

32 

33 

45 

44 

55 

51 

52 

40 

33 

46 

41 

59 

56 

61 

64 

ro 

60 

46 

35 

63 

48.5 

MIN 

31 

28 

24 

26 

33 

35 

29 

31 

29 

12 

8 

9 

9 

1  1 

31 

25 

23 

24 

31 

31 

31 

35 

38 

43 

50 

56 

35 

42 

20 

31 

28 

29.3 

AHERICUS   A  ENE 

MAX 

51 

45 

61 

61 

67 

63 

47 

48 

55 

48 

32 

37 

45 

57 

62 

60 

57 

52 

41 

40 

45 

70 

70 

71 

72 

71 

67 

58 

62 

63 

65 

56.2 

MIN 

37 

29 

27 

33 

37 

41 

33 

35 

28 

26 

15 

22 

15 

29 

41 

29 

30 

37 

35 

35 

35 

42 

50 

58 

54 

36 

37 

43 

30 

35 

37 

35.8 

APPLING    1  NW 

MAX 

55 

42 

47 

64 

62 

66 

65 

48 

47 

51 

36 

29 

34 

47 

54 

61 

55 

56 

45 

36 

38 

47 

72 

65 

68 

72 

73 

65 

42 

60 

69 

53.9 

M 1  N 

35 

30 

24 

29 

27 

33 

36 

36 

30 

33 

18 

21 

15 

1  8 

28 

27 

25 

Z  1 

30 

33 

33 

35 

43 

55 

56 

54 

54 

40 

30 

34 

34 

32.9 

ASMBURN  1  S 

MAX 

43 

45 

55 

61 

67 

67 

62 

51 

56 

56 

39 

39 

43 

60 

62 

56 

59 

55 

51 

47 

55 

73 

76 

73 

74 

75 

70 

62 

60 

58 

6.' 

58.5 

MIN 

38 

34 

34 

37 

48 

48 

12 

40 

27 

31 

21 

27 

16 

28 

49 

34 

38 

38 

40 

36 

42 

49 

57 

59 

58 

55 

58 

48 

34 

34 

It 

39.7 

ATHENS 

MAX 

41 

43 

63 

62 

55 

62 

49 

43 

46 

40 

32 

36 

46 

43 

59 

52 

55 

46 

34 

40 

39 

52 

62 

59 

66 

72 

64 

57 

60 

67 

56 

51.6 

MIN 

32 

28 

27 

32 

34 

49 

33 

35 

29 

25 

19 

18 

16 

28 

37 

26 

27 

29 

32 

32 

33 

37 

49 

46 

58 

54 

56 

37 

30 

)0 

34 

33.9 

ATHENS  COL  OF  AGR I 

MAX 

43 

43 

61 

67 

60 

63 

53 

43 

46 

32 

32 

36 

47 

45 

56 

57 

56 

53 

38 

40 

40 

52 

64 

63 

68 

71 

69 

60 

59 

67 

65 

53.3 

M  I N 

31 

28 

25 

30 

34 

48 

32 

34 

27 

24 

17 

16 

14 

25 

31 

25 

24 

30 

30 

30 

31 

35 

50 

45 

56 

59 

55 

35 

28 

33 

33 

32.7 

ATHENS  WB  AIRPORT 

MAX 

41 

42 

61 

62 

55 

62 

44 

42 

45 

34 

31 

35 

46 

43 

57 

53 

56 

39 

33 

39 

38 

56 

63 

62 

67 

71 

60 

53 

59 

67 

54 

50.6 

M 1 N 

32 

26 

27 

35 

35 

36 

32 

29 

29 

19 

19 

17 

15 

26 

35 

26 

26 

30 

31 

32 

32 

38 

50 

47 

57 

55 

53 

35 

30 

36 

35 

33.1 

ATLANTA   WB  AIRPORT 

MAX 

39 

38 

60 

61 

60 

61 

40 

41 

41 

24 

30 

32 

43 

46 

55 

51 

52 

39 

34 

51 

39 

56 

60 

65 

66 

69 

6  0 

56 

59 

65 

55 

49.9 

MIN 

32 

27 

23 

33 

37 

34 

30 

29 

24 

9 

8 

13 

13 

26 

34 

27 

27 

29 

31 

34 

33 

37 

51 

58 

54 

55 

37 

29 

38 

31 

32.0 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

MAX 

43 

46 

64 

63 

66 

68 

50 

50 

52 

43 

29 

33 

48 

55 

63 

55 

58 

46 

38 

39 

47 

73 

69 

70 

73 

76 

72 

60 

61 

70 

6  6 

56.1 

M I N 

37 

30 

26 

33 

29 

40 

39 

36 

30 

29 

22 

18 

14 

25 

42 

26 

26 

26 

35 

35 

36 

45 

46 

58 

59 

54 

51 

32 

28 

40 

38 

35.1 

BA1NBPI0GE 

MAX 

52 

50 

65 

66 

75 

72 

58 

56 

60 

52 

37 

41 

51 

68 

65 

69 

62 

67 

58 

55 

56 

76 

61 

76 

79 

78 

79 

64 

60 

72 

69 

63.5 

M I N 

40 

33 

22 

12 

46 

47 

27 

35 

23 

29 

16 

21 

9 

23 

48 

30 

26 

31 

40 

39 

39 

39 

57 

59 

55 

57 

■  6 

42 

36 

3  0 

44 

36.5 

BLACKBEARD  ISLAND 

MAX 

59 

60 

47 

60 

62 

68 

65 

57 

59 

53 

46 

34 

35 

48 

53 

71 

60 

55 

55 

53 

44 

56 

71 

76 

78 

74 

74 

74 

60 

54 

69 

59.0 

M I  N 

29 

41 

29 

33 

36 

55 

39 

37 

30 

31 

32 

26 

21 

21 

45 

39 

38 

40 

41 

41 

39 

39 

49 

54 

54 

52 

52 

55 

34 

36 

43 

39.1 

8LAIRSVILLE   EXP  STA 

MAX 

41 

40 

31 

53 

53 

58 

58 

36 

35 

29 

20 

28 

32 

48 

47 

50 

47 

46 

41 

39 

52 

52 

61 

61 

57 

61 

70 

57 

43 

56 

39 

47.2 

MIN 

28 

21 

12 

13 

21 

40 

24 

25 

20 

7 

-  4 

2 

-  1 

0 

20 

16 

10 

11 

28 

29 

21 

25 

45 

27 

41 

46 

48 

38 

19 

19 

19 

21.6 

BLAKELY 

MAX 

48 

50 

63 

65 

73 

68 

54 

50 

58 

48 

37 

38 

50 

65 

64 

60 

58 

54 

52 

47 

49 

70 

78 

76 

78 

72 

66 

63 

62 

71 

67 

59.8 

M 1  N 

40 

34 

29 

36 

38 

42 

32 

32 

30 

26 

15 

19 

15 

23 

49 

32 

30 

37 

41 

40 

41 

47 

57 

62 

62 

60 

60 

44 

31 

39 

42 

38.4 

BROOKLET    1  W 

MAX 

53 

47 

61 

61 

73 

68 

58 

54 

56 

48 

39 

36 

50 

59 

64 

61 

60 

56 

50 

45 

51 

76 

71 

7S 

77 

81 

76 

70 

59 

69 

67 

60.4 

M I  N 

40 

36 

28 

36 

36 

56 

34 

35 

30 

37 

26 

26 

18 

30 

45 

34 

34 

34 

37 

36 

37 

45 

53 

62 

59 

53 

56 

42 

30 

39 

43 

38.9 

BRUNSWICK 

MAX 

58 

48 

61 

61 

70 

74 

62 

58 

56 

51 

43 

35 

49 

57 

72 

69 

63 

60 

53 

54 

60 

75 

76 

79 

76 

74 

77 

65 

59 

66 

68 

62.4 

MIN 

45 

39 

34 

38 

48 

61 

41 

43 

35 

40 

29 

26 

23 

36 

48 

41 

40 

45 

42 

44 

40 

47 

55 

54 

51 

55 

57 

53 

35 

43 

45 

43.1 

BRUNSWICK   FAA  AIRPORT 

MAX 

59 

48 

61 

60 

68 

67 

59 

59 

52 

49 

37 

35 

47 

53 

72 

58 

53 

55 

56 

50 

57 

66 

79 

79 

72 

70 

72 

61 

54 

69 

58 

59.3 

MIN 

44 

39 

33 

34 

50 

49 

40 

36 

32 

37 

27 

24 

21 

45 

48 

39 

38 

44 

42 

42 

39 

44 

55 

58 

54 

54 

56 

41 

34 

41 

38 

41.3 

BUENA  VISTA 

MAX 

47 

60 

65 

67 

66 

48 

46 

54 

51 

36 

35 

47 

57 

60 

58 

52 

45 

64 

69 

72 

72 

75 

70 

59 

69 

65 

58.0 

M  I  N 

30 

28 

36 

36 

46 

33 

35 

30 

23 

13 

20 

17 

28 

43 

30 

35 

36 

42 

56 

60 

61 

56 

44 

32 

38 

38 

36.5 

CAIRO   2  NNW 

MAX 

52 

50 

63 

.,  l 

71 

69 

57 

56 

58 

49 

35 

41 

50 

65 

64 

61 

60 

62 

60 

56 

60 

74 

80 

75 

78 

77 

72 

64 

61 

70 

68 

62.0 

M  I  N 

41 

35 

29 

34 

41 

47 

31 

40 

30 

30 

20 

26 

16 

34 

51 

34 

34 

40 

41 

42 

40 

43 

58 

57 

59 

58 

60 

45 

34 

36 

43 

39.6 

CALHOUN   EXP  STATION 

MAX 

41 

39 

59 

60 

55 

59 

43 

44 

40 

25 

20 

34 

45 

47 

53 

47 

49 

42 

38 

48 

47 

56 

61 

58 

63 

71 

68 

56 

56 

65 

58 

50.0 

MIN 

32 

28 

20 

26 

35 

35 

30 

30 

24 

10 

5 

9 

7 

20 

39 

26 

26 

25 

33 

33 

31 

41 

43 

37 

55 

53 

S3 

41 

28 

35 

29 

30.3 

CAMILLA 

MAX 

50 

49 

63 

65 

74 

70 

55 

52 

59 

53 

35 

40 

51 

65 

64 

60 

60 

60 

52 

46 

55 

77 

81 

75 

77 

78 

72 

65 

60 

71 

68 

61.4 

MIN 

42 

35 

27 

34 

42 

46 

30 

40 

27 

32 

21 

26 

14 

31 

52 

34 

34 

42 

41 

42 

41 

49 

58 

63 

59 

60 

56 

45 

32 

36 

41 

39.8 

CAMP  STEWART 

MAX 

53 

47 

60 

58 

68 

66 

56 

56 

55 

52 

41 

39 

47 

60 

66 

61 

53 

63 

50 

46 

54 

75 

72 

72 

75 

77 

77 

65 

59 

68 

66 

60.0 

MIN 

42 

37 

25 

32 

34 

56 

35 

34 

28 

37 

25 

25 

16 

34 

36 

35 

33 

48 

39 

38 

37 

47 

59 

61 

56 

55 

57 

43 

30 

39 

45 

39.3 

CARLTON  8RI0GE 

MAX 

44 

40 

46 

65 

64 

64 

46 

45 

43 

34 

33 

37 

49 

45 

60 

54 

56 

44 

35 

38 

41 

60 

60 

60 

68 

74 

61 

45 

62 

68 

51.8 

MIN 

30 

28 

22 

24 

27 

28 

35 

35 

23 

29 

20 

10 

10 

15 

31 

19 

19 

22 

25 

32 

33 

34 

40 

38 

46 

58 

40 

40 

23 

25 

28 

26.7 

CARROLLTON 

MAX 

42 

40 

60 

63 

58 

62 

41 

43 

41 

32 

31 

33 

44 

48 

55 

51 

52 

44 

36 

51 

45 

56 

60 

65 

67 

68 

66 

58 

59 

65 

60 

51.5 

MIN 

32 

27 

21 

27 

34 

34 

30 

30 

28 

12 

6 

7 

9 

20 

38 

26 

27 

24 

32 

34 

32 

40 

50 

51 

56 

51 

54 

42 

30 

32 

31 

31.2 

CARTERSVILLE 

MAX 

..' 

35 

M 

63 

56 

62 

45 

43 

40 

27 

19 

32 

47 

46 

54 

50 

46 

42 

36 

50 

45 

57 

57 

59 

66 

73 

66 

56 

58 

64 

62 

50.4 

MIN 

32 

28 

19 

26 

43 

45 

30 

29 

26 

9 

5 

6 

7 

31 

38 

27 

25 

27 

32 

32 

32 

39 

45 

37 

55 

56 

54 

41 

25 

I'l 

28 

30.9 

CEDAR  TOWN 

MAX 

41 

39 

61 

64 

57 

60 

40 

43 

38 

26 

21 

31 

47 

48 

53 

52 

50 

41 

37 

45 

47 

61 

62 

61 

68 

72 

66 

56 

59 

67 

59 

50.7 

MIN 

32 

26 

20 

27 

41 

34 

30 

33 

26 

9 

4 

5 

6 

22 

40 

24 

21 

23 

33 

35 

31 

41 

46 

46 

56 

59 

54 

42 

26 

34 

29 

30.8 

CLAYTON 

MAX 

41 

40 

58 

60 

58 

57 

5  i 

36 

34 

37 

32 

39 

46 

41 

52 

52 

52 

52 

35 

49 

50 

56 

65 

64 

63 

66 

65 

53 

57 

59 

57 

51.0 

MIN 

31 

24 

24 

28 

26 

45 

31 

29 

20 

9 

11 

13 

14 

37 

24 

17 

23 

29 

25 

30 

36 

49 

43 

54 

52 

31 

37 

28 

12 

25 

29.9 

COLQUITT 

MAX 

55 

52 

65 

67 

76 

71 

58 

55 

60 

35 

36 

40 

51 

66 

66 

65 

63 

58 

53 

53 

51 

77 

82 

78 

79 

78 

75 

65 

64 

70 

n 

63.0 

MIN 

28 

33 

25 

33 

37 

45 

30 

38 

27 

28 

16 

20 

15 

29 

48 

33 

31 

37 

39 

38 

60 

43 

56 

61 

59 

58 

58 

43 

30 

33 

42 

37.2 

COLUMBUS   WB  AIRPORT 

MAX 

43 

46 

61 

6$ 

67 

63 

4(, 

46 

53 

32 

38 

36 

49 

57 

57 

58 

44 

42 

43 

46 

58 

65 

72 

71 

72 

62 

60 

62 

6  5 

63 

55.0 

MIN 

37 

31 

25 

30 

39 

38 

34 

31 

27 

16 

13 

19 

18 

30 

41 

28 

29 

34 

36 

38 

38 

43 

53 

57 

54 

52 

53 

41 

30 

31 

38 

35.0 

COMMERCE   1  NE 

MAX 

38 

41 

60 

60 

53 

51 

44 

40 

40 

36 

36 

35 

42 

42 

56 

50 

54 

47 

32 

37 

41 

52 

65 

62 

62 

70 

69 

57 

64 

63 

49.9 

MIN 

29 

20 

16 

18 

22 

29 

31 

20 

23 

18 

10 

6 

21 

22 

14 

25 

29 

30 

34 

34 

49 

49 

59 

58 

54 

23 

27 

29 

28.5 

CORDELE  WATER  WORKS 

MAX 

64 

69 

69 

5  i 

51 

56 

53 

34 

40 

48 

61 

6  ! 

61 

58 

55 

44 

43 

47 

74 

74 

73 

72 

74 

7* 

62 

61 

70 

69 

59.7 

MIN 

30 

33 

37 

42 

31 

37 

25 

26 

17 

25 

15 

28 

46 

30 

28 

35 

36 

37 

37 

4$ 

54 

60 

57 

56 

it 

44 

31 

)8 

37 

37.0 

CORNELIA 

MAX 

39 

38 

62 

5  ' 

50 

58 

... 

36 

34 

35 

31 

37 

43 

44 

45 

48 

50 

37 

32 

33 

38 

51 

67 

56 

62 

68 

60 

59 

57 

62 

56 

46.2 

MIN 

29 

23 

24 

3<> 

32 

38 

27 

30 

26 

25 

15 

12 

12 

23 

36 

21 

20 

28 

26 

28 

29 

31 

45 

38 

52 

57 

54 

39 

28 

34 

28 

30.4 

COVINGTON 

MAX 

41 

42 

62 

63 

62 

62 

45 

43 

46 

39 

32 

35 

46 

46 

5« 

53 

56 

47 

34 

46 

39 

53 

62 

65 

68 

72 

6'. 

58 

60 

66 

S7 

52.4 

MIN 

33 

30 

24 

33 

37 

42 

33 

34 

27 

19 

12 

16 

16 

29 

37 

25 

28 

31 

32 

33 

34 

38 

52 

32 

57 

55 

58 

41 

29 

36 

33 

34.1 

CUTHBERT 

MAX 

50 

47 

63 

65 

70 

68 

51 

50 

56 

52 

38 

36 

so 

61 

61 

59 

58 

54 

45 

44 

47 

71 

72 

73 

75 

73 

70 

63 

61 

71 

68 

58.8 

MIN 

39 

32 

30 

39 

41 

43 

34 

37 

30 

25 

14 

19 

16 

31 

47 

32 

32 

40 

39 

38 

39 

45 

55 

6? 

62 

58 

60 

43 

34 

41 

40 

38.6 

S««  r«f*r*o£«  not**  follo»l»f  Station  InOoi. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  Of  Month 

Average  I 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

OAHLONEGA 

MAX 

39 

41 

H 

59 

57 

57 

56 

37 

37 

35 

29 

29 

36 

43 

4] 

52 

50 

51 

40 

33 

46 

43 

57 

65 

57 

60 

67 

57 

43 

57 

60 

47.  . 

MIN 

29 

25 

25 

31 

34 

38 

2  8 

30 

2  6 

19 

1  3 

1  6 

1 3 

1 5 

30 

2  5 

26 

2  8 

27 

30 

30 

32 

43 

38 

45 

51 

53 

41 

31 

33 

28 

30. 

DALLAS  5  SE 

MAX 

40 

38 

36 

61 

64 

62 

58 

39 

41 

35 

18 

25 

3i 

43 

47 

54 

49 

50 

39 

34 

52 

41 

60 

56 

63 

68 

70 

60 

46 

58 

65 

48. 

MIN 

31 

26 

21 

26 

32 

41 

29 

29 

26 

1 1 

4 

6 

9 

1  6 

29 

26 

2  6 

25 

31 

3 1 

32 

34 

40 

44 

49 

55 

53 

44 

29 

29 

28 

29. 

OALTON 

MAX 

45 

39 

33 

56 

57 

57 

59 

41 

42 

30 

12 

19 

33 

44 

49 

53 

49 

47 

43 

37 

49 

45 

59 

55 

56 

62 

69 

56 

47 

61 

64 

47.'  1 

MIN 

33 

28 

zz 

26 

37 

44 

31 

31 

29 

7 

5 

6 

10 

2  1 

34 

28 

28 

32 

5 

32 

37 

42 

37 

45 

57 

53 

40 

27 

30 

27 

30.. 

DOUGLAS  2  NNE 

MAX 

55 

43 

47 

60 

60 

69 

68 

54 

54 

56 

40 

34 

37 

48 

61 

63 

59 

55 

58 

48 

44 

54 

75 

76 

75 

75 

77 

70 

55 

56 

70 

58.1 

MIN 

35 

36 

29 

32 

35 

42 

34 

34 

29 

30 

28 

28 

1  8 

1  8 

33 

36 

5 

39 

38 

40 

46 

58 

59 

57 

57 

5  5 

38 

38 

39 

37.'. 

DUBLIN   3  S 

MAX 

52 

50 

63 

61 

68 

68 

53 

51 

55 

41 

36 

39 

48 

59 

65 

59 

60 

51 

42 

45 

50 

69 

71 

72 

74 

77 

65 

54 

61 

62 

57.< 

MIN 

28 

28 

28 

30 

31 

34 

35 

34 

26 

29 

25 

26 

1  5 

20 

30 

29 

29 

33 

38 

35 

34 

36 

44 

* 

55 

52 

52 

5  0 

35 

33 

40 

34.! 

EASTMAN    1  W 

MAX 

57 

43 

47 

62 

64 

68 

66 

52 

51 

57 

36 

31 

43 

60 

64 

59 

59 

50 

43 

43 

46 

72 

72 

69 

70 

77 

63 

49 

61 

68 

56.; 

MIN 

38 

34 

28 

32 

38 

44 

32 

39 

28 

34 

22 

26 

?! 

1  5 

21 

33 

* 

5 

58 

55 

48 

* 

35 

40 

36.! 

EXPER IMENT 

MAX 

53 

41 

40 

62 

65 

64 

56 

44 

44 

48 

26 

35 

36 

48 

53 

56 

55 

57 

40 

38 

41 

51 

62 

63 

65 

67 

73 

61 

47 

60 

67 

52.2 

MIN 

33 

28 

37 

36 

46 

31 

33 

29 

1  7 

1  0 

14 

15 

26 

39 

28 

30 

31 

33 

34 

33 

49 

53 

67 

57 

56 

41 

29 

39 

32 

33.  ? 

F I TZGERALD 

MAX 

52 

46 

60 

60 

67 

68 

54 

52 

53 

53 

36 

38 

46 

61 

61 

61 

56 

56 

52 

46 

52 

74 

77 

76 

73 

75 

74 

63 

58 

68 

67 

59.2 

MIN 

39 

31 

31 

36 

43 

53 

32 

41 

30 

31 

22 

27 

19 

30 

48 

35 

32 

37 

37 

38 

37 

44 

58 

5 

59 

58 

58 

46 

36 

42 

43 

39.7 

FLEMING   EXP  STATION 

MAX 

55 

48 

61 

62 

71 

69 

62 

58 

57 

55 

43 

40 

47 

58 

66 

62 

61 

56 

52 

49 

56 

77 

75 

77 

76 

80 

77 

68 

56 

69 

68 

61.6 

MIN 

46 

41 

24 

29 

32 

60 

35 

30 

25 

38 

28 

25 

1  3 

32 

46 

29 

31 

39 

39 

37 

50 

52 

57 

51 

54 

55 

48 

29 

35 

39 

38.  C 

FOLKSTON  9  SW 

62 

51 

00 

64 

76 

74 

63 

59 

60 

59 

53 

48 

47 

63 

70 

65 

64 

65 

59 

56 

63 

64 

67 

81 

80 

60 

84 

73 

61 

69 

68 

64.8 

MIN 

36 

36 

34 

26 

41 

56 

42 

37 

32 

38 

31 

21 

1 8 

34 

49 

43 

46 

5 

55 

55 

57 

50 

35 

39 

44 

40.5 

FORSYTH   1  S 

MAX 

49 

44 

64 

63 

66 

63 

48 

46 

52 

48 

35 

37 

46 

53 

61 

55 

56 

50 

37 

47 

45 

62 

65 

69 

66 

73 

70 

57 

62 

71 

67 

5  5.8 

MIN 

35 

30 

32 

30 

37 

44 

29 

33 

26 

26 

1  2 

1  8 

1  5 

27 

40 

5 

57 

55 

55 

42 

32 

33 

36 

34.6 

FORT  GAiNES 

MAX 

49 

48 

63 

65 

69 

69 

53 

50 

57 

48 

36 

37 

50 

62 

64 

58 

59 

57 

48 

42 

49 

70 

74 

75 

75 

72 

68 

64 

62 

70 

70 

59.1 

MIN 

39 

33 

28 

39 

42 

41 

33 

35 

28 

25 

1  4 

1  8 

14 

32 

49 

46 

55 

62 

62 

58 

6 

43 

31 

9 

39 

38.2 

FORT   VALLEY   3  E 

MAX 

42 

47 

64 

62 

68 

6i 

50 

49 

52 

39 

35 

37 

46 

56 

63 

56 

57 

44 

39 

42 

43 

69 

67 

71 

71 

75 

62 

60 

63 

71 

62 

MIN 

36 

32 

24 

32 

37 

3  8 

35 

31 

2  7 

1  7 

1  6 

22 

1  7 

28 

39 

36 

42 

54 

56 

56 

56 

9 

29 

35 

38 

35.2 

GAINESVI LLE 

MAX 

39 

39 

58 

57 

54 

59 

48 

39 

38 

34 

30 

37 

44 

40 

56 

50 

54 

46 

33 

37 

38 

50 

64 

56 

61 

69 

64 

57 

57 

63 

57 

49.3 

MIN 

32 

27 

28 

34 

35 

46 

30 

32 

30 

21 

15 

1  5 

1  4 

27 

35 

25 

27 

30 

30 

32 

36 

49 

42 

55 

56 

54 

3  9 

30 

36 

30 

33.0 

GLENNVI lle 

MAX 

53 

48 

62 

58 

71 

69 

56 

55 

56 

48 

40 

40 

49 

62 

65 

60 

60 

56 

48 

46 

55 

74 

73 

72 

75 

78 

72 

62 

60 

69 

63 

59.8 

MIN 

41 

36 

29 

36 

38 

56 

34 

34 

29 

37 

27 

26 

17 

32 

49 

35 

33 

38 

38 

37 

36 

44 

55 

60 

57 

55 

58 

42 

31 

39 

43 

39.4 

GREENVILLE  2  W 

MAX 

49 

42 

62 

64 

64 

63 

35 

33 

35 

47 

52 

56 

55 

55 

50 

36 

50 

50 

59 

67 

64 

68 

68 

67 

58 

61 

67 

60 

55.0 

MIN 

34 

28 

26 

36 

40 

50 

15 

8 

1  3 

1  4 

28 

41 

26 

28 

30 

32 

34 

33 

40 

56 

53 

58 

55 

57 

42 

28 

36 

34 

34.8 

GRIFF  IN 

MAX 

45 

42 

63 

66 

64 

69 

45 

47 

50 

39 

36 

36 

48 

50 

60 

57 

58 

45 

35 

49 

42 

60 

63 

64 

67 

74 

67 

57 

62 

69 

59 

54.5 

MIN 

33 

29 

28 

40 

40 

40 

31 

33 

30 

16 

1 1 

19 

1  6 

27 

39 

28 

29 

31 

32 

33 

33 

39 

55 

53 

56 

57 

57 

42 

30 

4  1 

34 

35.0 

HAWK  I NSV I LLE 

MAX 

59 

50 

66 

64 

69 

67 

53 

53 

58 

52 

36 

41 

49 

58 

65 

61 

60 

54 

43 

43 

46 

73 

71 

72 

71 

75 

72 

60 

64 

72 

70 

59.6 

MIN 

38 

33 

25 

30 

32 

52 

37 

38 

25 

29 

20 

26 

1  5 

26 

44 

30 

3 

34 

36 

37 

42 

5 1 

5 

54 

60 

54 

44 

31 

33 

33 

36.4 

HELEN  1  SE 

MAX 

39 

36 

56 

60 

51 

58 

51 

38 

34 

30 

31 

36 

46 

41 

55 

52 

50 

40 

34 

37 

43 

54 

64 

59 

61 

68 

65 

56 

57 

62 

54 

49.0 

MIN 

32 

26 

28 

27 

28 

41 

29 

31 

28 

16 

14 

1  5 

10 

24 

36 

22 

18 

24 

30 

3 1 

31 

39 

5 1 

34 

53 

53 

52 

3  9 

33 

29 

28 

30.7 

HOMERVlLLE    3  WSW 

MAX 

54 

49 

62 

61 

71 

70 

57 

56 

58 

50 

41 

41 

50 

64 

67 

64 

60 

64 

57 

54 

59 

78 

73 

74 

75 

77 

75 

67 

61 

70 

66 

62.1 

MIN 

43 

36 

24 

27 

36 

53 

'31 

33 

26 

35 

28 

25 

14 

27 

^8 

32 

29 

38 

42 

7 

43 

5 1 

5 

49 

49 

50 

47 

33 

30 

35 

37.0 

JASPER  1  NNW 

MAX 

40 

36 

56 

59 

55 

59 

39 

39 

35 

35 

21 

31 

43 

46 

52 

49 

49 

41 

35 

48 

43 

50 

58 

58 

62 

68 

63 

58 

58 

62 

54 

48.5 

MIN 

32 

25 

26 

38 

42 

39 

27 

28 

24 

8 

6 

10 

1  1 

31 

36 

26 

25 

1 

31 

1 

40 

45 

45 

55 

56 

53 

9 

28 

37 

26 

31.5 

JESUP  8  S 

MAX 

56 

47 

60 

60 

73 

69 

55 

55 

57 

55 

40 

40 

46 

63 

67 

63 

62 

56 

55 

50 

57 

77 

77 

73 

73 

79 

77 

68 

59 

69 

6  8 

61.5 

MIN 

42 

36 

24 

27 

33 

55 

3  5 

30 

25 

38 

28 

26 

14 

28 

48 

30 

30 

* 

39 

40 

46 

55 

52 

52 

49 

53 

48 

29 

30 

35 

37.0 

LA  FAYETTE 

MAX 

43 

42 

40 

62 

60 

58 

60 

48 

48 

28 

16 

18 

34 

38 

45 

55 

52 

50 

45 

38 

48 

50 

60 

56 

59 

63 

70 

66 

56 

62 

65 

49.6 

MIN 

30 

26 

18 

18 

28 

40 

30 

30 

28 

6 

8 

1  0 

1  0 

1  1 

30 

24 

26 

28 

29 

34 

36 

40 

41 

45 

55 

52 

40 

24 

27 

25 

28.5 

LA  GRANGE 

50 

44 

62 

60 

62 

63 

54 

46 

49 

41 

33 

34 

47 

53 

58 

55 

55 

52 

38 

50 

48 

58 

64 

63 

69 

68 

69 

59 

61 

68 

66 

54.8 

MIN 

35 

29 

26 

34 

4 

* 

32 

31 

29 

1 5 

9 

1 2 

1 1 

22 

42 

26 

25 

2 

33 

36 

42 

56 

54 

58 

55 

57 

4  1 

28 

36 

3  3 

33.8 

LOU  I SV I LLE 

56 

47 

61 

56 

66 

64 

57 

53 

52 

45 

44 

33 

47 

51 

62 

59 

56 

49 

40 

38 

51 

69 

69 

71 

77 

72 

73 

67 

60 

70 

65 

MIN 

38 

32 

27 

31 

34 

54 

38 

40 

28 

32 

2  1 

25 

1  8 

27 

41 

31 

29 

30 

33 

32 

4 1 

50 

55 

56 

54 

54 

39 

32 

35 

39 

36.5 

LUMBER  CITY 

MAX 

56 

45 

48 

61 

60 

66 

68 

53 

54 

55 

41 

33 

38 

48 

62 

63 

58 

56 

57 

41 

51 

73 

76 

73 

75 

76 

70 

56 

60 

70 

58.2 

MIN 

26 

36 

2  7 

28 

33 

35 

3  3 

32 

2  5 

25 

27 

29 

14 

1  4 

30 

30 

27 

35 

37 

37 

46 

56 

53 

46 

54 

5  5 

36 

35 

35 

34.2 

LUMPK I N 

49 

47 

63 

65 

68 

67 

50 

48 

57 

52 

37 

37 

52 

60 

62 

58 

61 

57 

43 

43 

48 

65 

71 

72 

75 

72 

62 

62 

70 

65 

5  7.9 

MIN 

37 

30 

30 

37 

42 

43 

32 

35 

28 

23 

1  2 

1 7 

1  5 

30 

46 

28 

28 

3 

37 

37 

44 

54 

54 

57 

58 

42 

30 

35 

37 

35.8 

MACON  WB  AIRPORT 

MAX 

43 

47 

65 

62 

67 

65 

51 

49 

52 

39 

36 

38 

48 

57 

63 

58 

58 

45 

40 

43 

43 

69 

67 

71 

72 

75 

61 

60 

62 

70 

62 

56.1 

MIN 

38 

31 

2  3 

34 

36 

40 

36 

34 

29 

18 

18 

24 

I  8 

30 

40 

30 

30 

33 

5 

37 

35 

43 

51 

56 

57 

56 

57 

41 

32 

36 

40 

36.3 

MARSHALL V 1 LLE 

MAX 

57 

47 

68 

63 

66 

66 

49 

51 

54 

53 

36 

37 

45 

57 

63 

59 

65 

62 

40 

54 

55 

69 

70 

71 

73 

80 

76 

61 

70 

66 

59.4 

MIN 

30 

32 

32 

27 

38 

49 

48 

33 

28 

25 

16 

23 

1  8 

30 

38 

30 

29 

34 

36 

36 

35 

58 

53 

59 

57 

58 

31 

37 

40 

36.4 

MC  INTYRE 

MAX 

55 

42 

46 

66 

64 

68 

66 

51 

50 

53 

37 

35 

37 

48 

56 

64 

58 

58 

45 

39 

40 

46 

72 

68 

72 

69 

74 

62 

51 

63 

70 

55.7 

MIN 

37 

33 

23 

24 

28 

3  1 

36 

36 

23 

27 

21 

24 

15 

16 

24 

2  7 

23 

25 

31 

35 

34 

35 

45 

56 

55 

50 

49 

5 1 

28 

3  1 

37 

32.6 

METTER 

MAX 

46 

49 

63 

61 

69 

70 

59 

54 

57 

54 

40 

40 

48 

58 

63 

61 

58 

56 

45 

44 

51 

74 

72 

71 

74 

78 

76 

62 

61 

70 

68 

59.7 

MIN 

39 

35 

28 

33 

37 

57 

38 

42 

29 

36 

25 

25 

1  8 

31 

45 

32 

36 

35 

37 

35 

36 

46 

54 

62 

55 

54 

54 

42 

33 

38 

44 

39.1 

MIDVILLE  EXP  ST A 

MAX 

47 

46 

60 

61 

68 

67 

56 

50 

56 

45 

35 

35 

48 

56 

62 

57 

57 

49 

40 

40 

46 

72 

69 

69 

70 

76 

70 

63 

69 

64 

62 

56.9 

MIN 

38 

33 

28 

30 

32 

56 

37 

37 

28 

34 

22 

26 

16 

28 

39 

30 

28 

30 

35 

34 

35 

44 

50 

58 

60 

54 

54 

3  3 

30 

40 

40 

36.7 

M I LLEDGEVI LLE 

MAX 

56 

42 

46 

64 

62 

66 

64 

50 

48 

51 

36 

34 

37 

46 

54 

63 

58 

57 

43 

38 

39 

44 

71 

67 

72 

70 

74 

61 

51 

62 

70 

54.8 

MIN 

24 

32 

25 

27 

28 

29 

35 

36 

25 

30 

20 

24 

17 

1  7 

25 

27 

25 

26 

26 

33 

34 

37 

44 

49 

54 

52 

52 

49 

26 

30 

32 

32.1 

MILLEN 

MAX 

54 

49 

64 

64 

71 

69 

59 

53 

57 

55 

40 

35 

51 

58 

64 

64 

60 

58 

49 

42 

50 

75 

75 

72 

71 

80 

79 

64 

62 

71 

70 

60.8 

MIN 

38 

32 

24 

26 

31 

57 

34 

40 

24 

35 

22 

25 

1  3 

26 

41 

28 

2  6 

30 

35 

34 

36 

44 

49 

59 

57 

51 

52 

40 

27 

34 

40 

35.9 

MONT  I  CELLO 

MAX 

55 

41 

44 

64 

64 

64 

64 

42 

46 

50 

32 

35 

32 

47 

51 

61 

56 

62 

42 

36 

40 

43 

61 

63 

67 

71 

72 

62 

51 

62 

69 

53.2 

MIN 

35 

31 

27 

28 

35 

36 

33 

34 

29 

24 

15 

20 

15 

15 

30 

30 

29 

30 

33 

34 

33 

34 

43 

59 

61 

60 

60 

43 

32 

33 

35 

34.1 

MORGAN 

52 

49 

62 

64 

72 

70 

55 

52 

58 

57 

36 

38 

50 

65 

63 

62 

59 

52 

50 

48 

50 

69 

76 

76 

77 

76 

72 

60 

64 

70 

69 

M  . 

24 

31 

24 

31 

35 

43 

36 

36 

25 

26 

15 

19 

13 

28 

46 

30 

30 

37 

38 

32 

39 

44 

48 

61 

59 

54 

57 

45 

28 

32 

36 

35.5 

MOULTRIE  2  ESE 

MAX 

52 

49 

62 

62 

70 

69 

53 

53 

57 

54 

31 

40 

50 

63 

64 

60 

60 

61 

51 

50 

58 

76 

79 

72 

77 

76 

71 

65 

59 

70 

66 

60.6 

MIN 

37 

32 

26 

31 

37 

40 

28 

35 

26 

27 

18 

24 

12 

26 

46 

31 

30 

36 

37 

38 

36 

43 

54 

58 

53 

58 

6  1 

46 

35 

39 

43 

36.6 

NAHUNTA 

MAX 

54 

49 

62 

62 

75 

71 

57 

58 

58 

47 

40 

41 

50 

62 

69 

64 

60 

60 

55 

53 

59 

79 

76 

77 

75 

79 

80 

67 

61 

69 

66 

62.4 

MIN 

43 

35 

24 

27 

36 

55 

30 

32 

25 

37 

26 

25 

14 

30 

47 

35 

30 

39 

39 

42 

37 

47 

53 

51 

52 

50 

53 

49 

29 

30 

36 

37.4 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
JANUARY  1962 


Station 

Day  Ol  Month 

• 

a 
S 

| 

2 

3 

4 

c 

g 

7 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

18 

19 

20 

21 

22 

.  

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

■ 

< 

NASHVILLE  5  SSE 

MAX 
MIN 

55 
42 

50 
36 

62 
26 

60 

67 

68 

56 

55 

55 

40 

25 

41 

28 

50 
1  6 

62 
27 

64 

64 

32 

60 
1 2 

62 

57 
39 

54 
41 

56 
39 

77 
44 

77 
52 

71 
60 

76 

52 

75 
54 

72 
52 

66 
48 

60 

32 

70 
32 

66 
16 

61.6 
37.9 

NEW  I NGTON    1  NW 

MAX 
MIN 

53 
40 

48 

36 

62 
25 

60 
28 

71 

69 

58 

54 

59 

49 

47 

35 

50 
1  3 

57 
27 

63 

59 
30 

59 
2  6 

53 

44 
36 

43 
35 

51 
36 

74 
45 

72 
53 

72 
62 

78 

56 

79 
52 

72 
5  3 

63 
40 

59 
28 

70 
38 

64 
4  2 

59.6 
36.6 

NEWNAN 

MAX 
MIN 

49 

35 

42 
28 

63 
25 

65 
35 

61 

63 
3  7 

43 

45 

47 

34 

33 

35 
12 

47 
1 2 

50 
30 

57 

55 
27 

56 

49 

36 

54 
36 

49 
34 

56 
41 

62 
54 

66 
52 

67 
57 

68 
56 

65 
55 

58 
44 

62 
29 

68 
36 

62 
33 

53.8 
34.2 

PLAINS   SW  GA   EXP  SIA 

MAX 
MIN 

50 
38 

46 

30 

62 
j  9 

63 

69 

66 

49 

47 

52 

49 

38 

1 5 

34 
22 

49 
1  5 

61 
26 

56 

56 
30 

56 
32 

50 

42 
36 

42 
37 

46 

37 

67 

44 

71 
54 

71 
60 

71 
61 

73 
58 

69 

60 
44 

60 
31 

69 
35 

65 
38 

56.9 
37.0 

QUITMAN 

MAX 
MIN 

54 
3B 

48 

35 

50 
24 

63 
28 

62 
36 

t2 

78 

57 

55 

57 

42 

36 

41 

51 
32 

67 

63 
33 

6! 

61 

66 
42 

58 

4  1 

58 
39 

61 
44 

76 

47 

74 
58 

72 
54 

72 
54 

76 
52 

74 
47 

55 
33 

61 
31 

71 
40 

61.2 
37.1 

ROME 

MAX 
MIN 

41 

32 

36 
27 

I  0 
20 

62 
28 

59 

62 
37 

42 

44 

42 

28 

25 

34 

47 

49 
25 

55 

52 

5 

46 

24 

40 
33 

48 
34 

45 

31 

6  1 

40 

62 
43 

62 
41 

68 
57 

74 
53 

68 

53 

57 
38 

59 
27 

66 
36 

62 
31 

51.9 
30.9 

ROME  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

40 
31 

36 
23 

58 

19 

60 
26 

54 
37 

58 
>  2 

40 

42 

33 

19 

21 

33 

44 

48 

52 

50 
2  Q 

47 

42 

37 
33 

45 
29 

43 

35 

58 
1 9 

60 
37 

58 
41 

64 
56 

71 
52 

6_ 
47 

51 
31 

58 
26 

6  5 
31 

54 
2ft 

48.4 
28.7 

SAPELO  ISLAND 

MAX 
MIN 

60 
46 

49 
39 

62 

32 

61 

35 

67 
45 

67 
j7 

62 

58 

53 

50 

43 

35 

47 

54 

71 
i,  ? 

65 
40 

55 
40 

55 

54 

51 
41 

56 
3  B 

7  0 
44 

77 
54 

79 

53 

73 
53 

66 
51 

73 

58 
41 

54 
34 

7  0 
40 

65 
44 

60.0 
41.0 

SAVANNAH  USDA   PLANT  GDN 

MAX 
MIN 

5B 
45 

55 
38 

48 

24 

64 

30 

60 

33 

70 
65 

67 
34 

56 

58 

58 

43 

30 

40 

49 

60 

70 
30 

64 
2  6 

56 

57 

48 

42 

76 
54 

74 

5  9 

77 
55 

76 

55 

«: 

57 

79 
51 

59 
26 

6  2 
3  6 

71 
39 

60.2 
38.0 

SAVANNAH   WB  AP 

MAX 
MIN 

55 
41 

47 
33 

62 
2  I 

60 

69 

68 

56 

57 

57 

47 

34 

46 

58 

68 

62 
32 

57 
34 

54 

47 

42 

58 

76 
49 

74 

57 

78 
3.2 

76 
58 

81 

56 

76 

59 

60 
35 

59 
30 

7  0 
39 

55 
38 

59.6 
38.3 

SAVANNAH  BEACH 

MAX 
MIN 

58 
42 

47 
38 

59 
31 

60 

59 

65 

60 

58 

55 

51 

43 

38 

45 

51 
28 

70 

66 
37 

51 

50 

50 
40 

48 
37 

53 
38 

62 
45 

75 

53 

73 
53 

77 
54 

67 
51 

71 

53 

61 

43 

52 
34 

70 
42 

67 
44 

56.5 
39.9 

SILOAM 

MAX 
MIN 

43 
33 

45 
30 

63 
26 

63 
35 

64 
37 

64 

48 

33 

45 

50 

43 

33 

36 

50 

49 

62 
41 

56 
27 

57 

3  0 

50 

35 
32 

37 
3 1 

41 
3  3 

6 

39 

63 
53 

66 
51 

73 
59 

73 
55 

6 '7 

57 

59 
37 

62 
29 

69 
36 

63 
35 

54.5 
35.1 

SURRENCY  2  WNW 

MAX 
MIN 

53 
38 

52 
33 

63 

2  g 

60 

70 

70 

59 

55 

57 

55 

40 

41 

49 
1  4 

61 
26 

(  4 

61 

1 

55 

50 

47 
37 

57 
35 

75 
4 

74 
50 

73 
52 

74 
56 

79 
51 

76 

5  2 

69 
46 

61 
31 

7  0 

32 

66 
40 

61.2 
35.6 

SWAINSBORO 

MAX 
MIN 

43 
37 

48 

33 

62 

72 

72 

67 

54 

52 

'< 

47 

36 

36 
23 

47 
1 5 

57 
30 

58 

30 

57 

49 

30 

42 
30 

40 
31 

48 

35 

73 
43 

70 
55 

69 

55 

70 
57 

77 
55 

71 
56 

60 
41 

61 
32 

69 

32 

63 
33 

57.5 
36.4 

TALBOTTON 

MAX 
MIN 

50 
35 

46 
30 

6  | 
27 

65 

66 

•  s 

46 

46 

53 

46 

38 

36 

49 

56 
2 1 

58 
26 

56 

55 

36 

42 

32 

42 

3  5 

60 
39 

64 
48 

63 

5  2 

69 

50 

74 
48 

71 

55 

60 
45 

62 
28 

68 
35 

66 
35 

56.0 
33.9 

TALLAPOOSA   2  NNW 

MAX 
MIN 

45 

41 

i  2 

64 

58 

64 

38 

43 

38 

32 

32 

33 
-  1 

46 
-  2 

51 
26 

55 

51 
22 

51 
19 

41 

38 
31 

51 
33 

50 
26 

59 
3  9 

61 
46 

61 
49 

69 

57 

70 
48 

62 
52 

59 
40 

60 
23 

6  7 

2  6 

55 
2  7 

51.6 
28.8 

THOMASTON  2  S 

MAX 
MIN 

49 

45 
31 

64 

67 

68 

59 

49 

47 

55 

33 

40 

52 
1  6 

58 

63 

58 
26 

61 
28 

54 

39 

48 

45 
32 

61 
42 

63 
58 

6  - 

55 

69 

58 

75 
56 

71 
52 

55 
39 

63 
32 

7  0 

31 

63 
31 

56.5 
34.7 

THOMASVILLE 

MAX 
MIN 

45 

50 

62 

62 

72 

71 

57 

57 
40 

59 

48 

32 

40 
25 

41 
27 

50 
1  5 

65 
28 

<  g 

62 
33 

61 

3  o 

63 

56 
43 

56 
45 

61 
40 

75 
47 

78 
57 

7  2 
57 

78 
59 

76 
58 

70 
57 

63 
49 

61 
34 

70 
36 

68 
41 

61.6 
39.1 

THOMASVILLE   WB  CITY 

MAX 
MIN 

52 
41 

50 
36 

63 
33 

62 

71 

69 

57 

53 

59 

46 

36 

40 

50 

64 

65 

62 
36 

59 
35 

63 

56 

55 

60 

75 

4  8 

77 
61 

73 
6C 

77 
60 

76 
58 

70 
56 

58 
43 

61 

37 

70 
42 

66 
45 

61.2 
40.7 

TIFTON   EXP  STATION 

MAX 
MIN 

54 

37 

43 
34 

69 

62 

62 

67 

66 

54 

52 

57 

38 

34 

40 

50 

62 

63 
34 

61 

33 

56 

56 

48 

44 

56 
3  9 

75 
46 

78 
59 

72 
59 

74 
57 

76 
56 

66 
50 

50 
33 

60 
36 

68 
41 

57.9 
37.1 

TOCCOA 

MAX 
MIN 

45 

43 

63 

62 

53 

59 

52 

40 

39 

35 
26 

32 

4  1 
1  6 

45 
1  7 

41 

2  3 

SB 

51 
25 

54 
2  6 

45 

34 

37 
3 1 

19 
31 

51 
36 

70 
51 

61 
45 

63 

55 

70 
57 

6  5 
54 

56 
38 

61 

29 

66 
36 

58 

30 

51.3 
33.1 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

51 

50 

49 

61 

62 

70 

67 

56 

55 

58 

41 

<5 

40 
1  8 

51 
1  7 

'  : 

65 
36 

62 
36 

61 

66 

56 

56 
41 

60 
41 

77 
48 

70 
60 

72 
57 

75 
58 

77 
56 

75 
55 

55 
37 

60 
35 

70 
39 

60.2 
38.0 

VALDOSTA  4  NW 

MAX 
MIN 

49 

50 
37 

(.2 

62 

72 

f  « 

57 

55 

5  8 

50 

38 

41 

51 

64 

65 

62 
32 

60 
29 

66 

58 

56 

61 

77 

71 

73 
59 

76 
55 

76 
54 

74 

53  , 

65 
48 

60 
33 

70 
3  3 

67 
38 

61.7 
38.6 

WARRENTON 

MAX 
MIN 

51 

46 

69 

66 

64 

65 

56 

49 

51 

47 

46 
20 

39 
21 

48 
1  6 

53 
26 

61 

57 
28 

59 
30 

55 

38 

40 

45 

7  0 
42 

68 

£5 

69 

5  5 

72 
56 

73 
54 

70 
54 

68 
40 

61 

30 

70 
35 

65 
36 

57.8 
36.0 

WASHINGTON 

MAX 
MIN 

45 

39 

44 

61 

61 
30 

59 

63 

45 
34 

42 

2  4 

46 

30 

35 
1 8 

29 
18 

33 
1  4 

46 
1  3 

54 

59 
25 

52 
2  5 

55 

46 

35 
3 1 

36 

41 

3  2 

60 
40 

(,4 

50 

66 
49 

69 
55 

ro 

49 

62 
41 

43 
31 

6  3 
3  0 

67 
31 

51.2 
30.7 

WAYCROSS 

MAX 
MIN 

59 

50 

5c 

64 

62 

74 
40 

69 

58 
36 

57 

56 
26 

41 
24 

4' 
2  4 

40 
1  7 

54 
1  6 

64 
36 

63 
33 

64 

31 

64 

60 

53 
43 

53 
3  h 

61 
38 

72 
46 

n, 
54 

72 
60 

75 
61 

79 

-0 

78 
48 

56 
32 

61 

3  6 

70 
39 

61.2 
35.9 

WAYNESBORO  2  NE 

MAX 
MIN 

47 
37 

48 

32 

64 
24 

62 
31 

68 

30 

62 
5' 

56 
38 

57 
39 

53 
29 

45 
34 

35 
21 

34 
24 

45 
15 

56 
22 

63 
42 

56 
29 

56 
27 

46 
29 

41 
34 

38 
34 

45 

3  5 

74 
44 

70 
51 

73 
58 

73 
58 

77 
55 

76 
55 

61 
39 

60 
29 

70 
39 

66 
34 

57.3 
36.2 

WEST  POINT 

MAX 
MIN 

43 
36 

46 

30 

63 
19 

62 
30 

64 

41 

6C 
3  8 

54 

32 

47 

32 

52 
26 

44 
19 

36 
10 

36 
13 

48 
1  1 

54 
21 

60 
40 

58 
25 

58 
24 

51 

30 

46 
34 

51 
37 

46 
38 

59 
44 

63 
55 

67 
52 

70 
58 

70 
52 

68 

56 

60 
45 

64 
26 

70 
35 

68 

35 

56.2 
33.6 

WINDER  1  SSE 

MAX 
MIN 

42 
30 

41 
24 

55 
23 

60 
31 

61 
30 

60 
42 

53 
30 

42 
31 

41 

2  1 

34 
18 

30 
11 

36 
1  1 

45 
11 

42 
26 

5  9 
35 

52 
22 

54 
22 

51 
25 

31 
29 

40 
29 

38 

31 

51 
35 

63 
46 

62 
40 

65 

55 

63 
55 

58 

55 

56 
37 

58 
26 

66 
30 

60 
29 

50.6 
30.5 

EVAPORATION  AND  WIND 

Day  of  month 


OUDOD 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Is! 

A I  LEY 

EVAP 

.05 

.06 

.19 

.08 

.04 

.05 

.20 

.06 

.06 

.03 

.09 

.03 

.02 

.09 

.07 

.02 

.12 

WIND 

ATHENS  COL  OP  AGRI 

EVAP 

.11 

.20 

.02 

.18 

.30 

.05 

.03 

.04 

.02 

.07 

.02 

.11 

.07 

.10 

.04 

.13 

.03 

.17 

.00 

.00 

.03 

.14 

.05 

.14 

.24 

B2.80 

WIND 

18 

114 

111 

19 

32 

77 

145 

86 

38 

77 

• 

156 

70 

80 

54 

18 

• 

93 

12 

39 

12 

35 

22 

54 

37 

111 

33 

58 

79 

1749 

EXPERIMENT 

EVAP 

.01 

.04 

.08 

.05 

.08 

.12 

.11 

.10 

.05 

.08 

.06 

.00 

.00 

.00 

.01 

.03 

.OK 

.08 

.04 

.13 

.10 

WIND 

70 

130 

100 

43 

57 

100 

220 

l  50 

70 

85 

110 

25 

75 

88 

107 

90 

30 

20 

100 

30 

40 

60 

100 

45 

125 

70 

Sii 

95 

55 

100 

80 

2550 

ROUE  WB  AIRPORT 

EVAP 

.00 

• 

.25 

.06 

.03 

.02 

.00 

.00 

.00 

.00 

.06 

.04 

.10 

.17 

WIND 

21 

75 

15 

23 

8 

60 

107 

87 

65 

• 

• 

88 

93 

71 

30 

20 

37 

• 

47 

63 

17 

16 

IS 

7 

63 

41 

30 

28 

74 

1199 

TIFTON  EXP  STATION 

EVAP 

.03 

.06 

.07 

.07 

.05 

.08 

.10 

.08 

.11 

.06 

.06 

.06 

.01 

.03 

.08 

08 

.06 

.01 

.02 

.00 

.04 

.10 

.05 

.05 

.08 

.11 

.03 

.08 

.17 

Bl  .96 

WIND 

92 

90 

53 

27 

47 

108 


102 

59 

53 

63 

93 

68 

40 

71 

67 

43 

33 

49 

66 

50 

47 

41 

39 

49 

74 

S3 

57 

111 

48 

27 

92 

1911 

B*«  roforaac*  t*oto>«  following  Station  todot. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


GEORGIA 
JANUARY  1962 


Station 
And 
Depth 

Day  of  month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave: 

ATHENS  HORT  FARM  STA  3 

2  INCHES 

UAX 
UIN 

40 
38 

40 
38 

44 
40 

46 
39 

47 
41 

52 
46 

53 
43 

46 
44 

45 
38 

43 
39 

40 

37 

40 

35 

40 
35 

37 
34 

45 
37 

46 
40 

46 
39 

46 
37 

46 
37 

42 
37 

41 

39 

45 
41 

54 
45 

54 
50 

58 
52 

62 
55 

62 
57 

58 

50 

52 
43 

53 
47 

53 
48 

47.6 
42.0 

4  INCHES 

UAX 
UIN 

40 
40 

40 
38 

44 

39 

45 
40 

45 
44 

50 
45 

50 
43 

44 
43 

43 
39 

42 

39 

39 
37 

37 
35 

35 
35 

36 
35 

38 

36 

44 
38 

45 
43 

44 

37 

44 

37 

40 
37 

40 
40 

45 
40 

52 
45 

52 
49 

56 
50 

59 
56 

59 
57 

58 
50 

50 
49 

51 
50 

51 
50 

45.7 
42.5 

8  INCHES 

UAX 
UIN 

43 
42 

46 
42 

44 

40 

45 
41 

46 
42 

53 
44 

53 
47 

49 
46 

48 
45 

47 
43 

43 
40 

41 
40 

41 
38 

39 
37 

45 
39 

45 
42 

46 
44 

46 
37 

45 
41 

43 
38 

43 
43 

47 
43 

53 
45 

53 
50 

56 
51 

59 
55 

60 
57 

58 
53 

54 
52 

52 
50 

52 
50 

48.2 
44.4 

TIFTON  EXP  STATION 

3  INCHES 

UAX 
UIN 

45 
39 

44 
41 

39 
38 

44 
40 

46 
40 

54 
41 

54 
38 

47 
39 

47 
41 

47 
41 

44 

38 

41 
38 

40 

35 

40 
34 

45 
38 

48 
41 

47 
40 

45 
40 

46 
41 

44 
42 

45 
43 

47 
42 

53 
45 

56 
50 

57 
54 

59 
54 

59 
55 

57 
54 

53 
46 

53 
46 

53 
46 

48.4 
42.6 

6  INCHES 

UAX 
UIN 

68 
66 

56 
56 

53 
53 

53 
52 

54 

53 

58 
53 

57 
55 

56 
54 

54 

53 

54 
53 

53 
52 

51 
51 

50 
49 

50 
49 

50 
48 

54 
52 

53 
52 

52 
52 

53 
52 

52 
51 

52 
52 

53 
52 

54 

53 

59 
56 

61 
60 

61 
60 

61 
60 

61 
60 

61 
58 

58 

57 

57 
56 

55.  5 
54.2 

Athens  Hort  Farm  Sta  3  -  Slope  of  Ground:     Less  than  5  percent  to  the  south  southeast.     Soil  Type:     Cecil  sandy   loam.     Ground  Cover:  Ground 
almost  bare,  some  thin  native  grass.     Instrumentation:     Palmer  dial-type  liquid  in  steel  thermometers. 

Tifton  Exp  Station  -  Slope  of  Ground:     Less  than  5  percent  to  the  northwest.     Soil  Type:     Tifton   loamy  sand.     Ground  Cover:     Perennial  grass 
sod.     Instrumentation:     3  Inch  Depth  -  Friez  Standard  Distance  and  Soil  Thermograph,  Model  1100,   6  Inch  Depth  -  Friez 
Air  and  Distance  Thermograph,  Model  1120. 


See  reference  notes  following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


GEORGIA 
JANUARY  1962 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


Day  of  month 


ALLATOONA  DAM  2 


ALPHARET  TA  1  WNW 


AMERICUS  4  ENE 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


2.0 
2 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


4.0 
4 


APPLING  1  NW 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


ATHENS  COL  OF  AGRI 
ATHENS  WB  AIRPORT 
ATLANTA  WB  AIRPORT 
AUGUSTA  WB  AIRPORT 
6LACKBEARD  ISLAND 
BLAIRSVILLE  EXP  STA 
BLAKELY 
BRUNSWICK 

BRUNSWICK  FAA  AIRPORT 

CAIRO  2  NNW 

CALHOUN  EXP  STATION 

CM  ?  STEWART 

CARLTON  BRIDGE 

CARROLLTON 

CARTERSVILLE 

CEDARTOWN 

CLAYTON 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

COMMERCE  I  NE 

CORNELIA 

COVINGTON 

DAHLONEGA 

DALLAS  5  SE 

DALTON 

FLEMING  EXP  STATION 
FORSYTH   1  S 
FORT  VALLEY  3  E 
GAINESVILLE 
GLENNVILLE 
GREENVILLE  2  W 
GRIFFIN 
HELEN  1  SE 
HOMERVILLE  3  WSW 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


4.5 

5 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 

SN  ON  GND 


1.0 
1 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 

SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNC wr 

SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


2.0 
1 


1.0 
1 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


2.0 
1.8 


1.0 
3.5 


2.0 
2 


2.0 
1 


2.0 
2 


.5 
.7 
2.0 


.1 
T 

T 


1.0 
1 


See  reference  notes  following  Station  ] 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


GEORGIA 
JANUARY  1962 


Day  of  month 

1      2      3      4      5      6      7      8     9     10     11     12     13    14    15     16     17    18     19    20    21    22    23    24    2S    26    27    28    29    30  31 


JASPER  1  NNW 
JESUP  8  S 
LA  FAYETTE 
LA  GRANGE 
LUMPKIN 

MACON  WB  AIRPORT 
NAHUNTA 

NASHVILLE  5  SSE 

NEWNAN 

ROME 

ROME  WB  AIRPORT 

SAPELO  ISLAND 

SAVANNAH  USDA  PLANT  GDN 

SAVANNAH  WB  AIRPORT 

SURRENCY  2  WNW 

SWAINSBORO 

TALBOTTON 

TALLAPOOSA  2  NNW 

THOMASVI LLE  WB  CITY 

TOCCOA 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 
WASHINGTON 
WAYNESBORO  2  Ng 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


4.5 

5 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


1.0 
1 

2.5 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


GEORGIA 
JANUARY  1962 


8" 

Chattanlpga  ¥B  AP.Taa 


|     l«n»la»too'     P|  Tunn*l  Rill  8"  Ff*t  ToD 

to  .'  o     l"tolto.u>  (  <, 

Rlalog  Fmtra    -d-uraC\.to  at* 

•WEST  c.iiiuo  s»p  I*"""  I  r~ 

SuJ?.iii./o  f£»'»P«}>n"--Cf 


GEORGIA 


e  win,  a.  c. 

on  1  H  I  Plckeoe  5  SE,  S.  C. 

f°"  -o- 

tiiihui  u,   L.  _ 

H~|-Cl«uon  College,  3.  C, 
0*kt»»y.    S.  C. 


0 

Keel  Gap 

i   o  / 

B«a.     Helen'l  SE  \ 
tToopoo^lap      |     O       J  TpccoaX 

^ -K-      \  Cleveland  /  \ 

Danioo.ga  '  »*  -O-  cirn.ll.  A 

c-uot  ..»nTi  >     Claratont  3  S¥  I  Carnesvllle 

{  0    o   iNQRJJi,         \        /    «  ■' 

|».l..k.  «"U„d  \,    -O-0.1...JU1.       V  W<..11    ,\   ^."ll.,  a.  c 

•  atCanton  ■  .         /      ^    X    >  — /Bo«ian    .a-*  X 


'jl  Oku 


73TH  UERIDIAH  TIO  ZONE 


Winder  1  SSE~ 


I  Anderson  FAA  AP,    S.  C. 


O         X-Calboun  Fall*, 


B  Airport  *-  Carlton  Bridge 


Line  Branch  ■ 
\  Eabry 


i     —  —  _  /  .__ 

iiTSo..  2  nr.      "      0       Y  \\        O       /\  \ 

|  Do.,l..,lll.  /„!,„„  i,„  * 


PV™  1 "   \ ~°~  ."t^^  NORTHEAST"  T 

|         \  Athens  Mort  Faro  Sta  3^-Atheos  Col  ofT^rl  * 


0  » 

High  Tower,  Ala 


'    „      V.  a' 


■o-L 

Sock  yilla.  Ala. 


>  -o-  y 

^  Coylngton  -> 
\_  /s  Godfrey  *  SE  f 

_»X>J       ~S6-      /  \  Hontlcll, 

WEST    f      7    1  J""o^ 

■      La  Graafe  Greenville  2  »    O  '  ■  S 

'  I     -O-  (  Concord    ,'  I     forw/th  1  s 

i-l=Cfc 


•West  Poln 
^   aa.tltoo  4  >  Thoaa.ton  2 


Woodbury 


■v 


.)  i  Itrtfi 

SI 


1      J.„i.     r       .      Black.Ul.  3  1,  S. 


l#  "°" IS* 


oat  Rock  i 

1  @ColUBt)UB 

'<:\    ,  v 

'     Buena  vista  I 
Amerlcus  Exp  Sta  Nrsy  ^^#| 
Luapkln     |        Xpreaton    •  ~0~  \ 


-< 


\ 


/  .    »c  lntyre  \ 


-o- 

B*»berg,   8,  C. 


Saodersville 


Louisville 


""3,s  s,uoTe 

'eroon  3  1WT  J  4">'1" 


Plains  3W  Ga  Exp  St, 

SOUTH|VESTV\ 

-O-    8"       O  X 


|  r~t  Fitzgerald  ' 

1  S  o- 


Abbeviile  1  ICfm,  Al 


,  Blakely 


Tlftoo  Exp  Sta 


Surreocy 


ODonalaonvllle  3  V 


/  S  Naahvllle  S  SSE 

i     o  :  o^J- 


Atkln 

Nahuota     Q  , 


\J 


~\\'  Tbo^Vui.  nciti"       "°-  ■>       w      /  v  I  ;Ti 

'    7-  ♦  J  (I      'I  -  »       ^  .  V  ^o.^; 

i  '  L         /  \ 

STATION    LEGEND  lctlt.il.  !  1,  FU.  — —  — « J_ _ J_ ___/  ■ 

f  I 


^Valdo.ta  4  »w"\ 

@  ( 


O    •     9    PrecipitoHori  only 
<1>  Precipitation,  storage 

O  ■♦■   -O  Precipitation  and  Temperature  L*K>ot  a  nrw  n 

"V"         -<^-   Precipitation,  Temperature  ana"  Evaporation 
9  Soil  Teaperature  only 

/>p#      gage       O    Non- recanting, 
•  Recording,       9    o\>M  »>p«> 

Double  circle  comtinotions  indicate  the  orollability  of 
mere  detailed  meteorological  data 


Lj" 


Blackbeard  I«la 
^  ^    Sap«lu    la  land 


Brunswick  FAA  AP 

^  


B^j  Folk* ton  3  SS»}_ 


-o- 

J«*P«r  3  81,  Fla. 


FarotDdlna  Beach,  tlm. 


® 


Jack«ODTlll«  n  AP,  Pla. 


oiao  St.  Hut  lurMTlM,  n» 


.    aw  a,    i.,   ii.  c. 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.     Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  In  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".     Caution  advised  in  using  these  maps  for  Interpolation,  particularly 
in  mountainous  areas. 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


GEORGIA 
JANUARY  1962 


U ,  '  1                              tii-mVui.  re  cit,'      ^  ^        (27      /               V  |               J_  1 

■r--*  1  m     1  *''">ta-  "-  #  ^  ,0^,0.^; 

"  r  <   I  V 

STATION  LEGEND  llo.tlc.llo j«  8.  ^  '  J  '  , 


O    •    O    Precipitation  only 
(D  Precipitation,  storage 

O         -O   Precipitation  and  Temperature  Laaont  6  m  pla 

-<J>-  Precipitation,  Temperature  ana"  Evaporation 

9  Soil  Tenperiture  only 

Type  of  gage:      O    Nan- recording, 
•  Recording,      O  O'P" 

Double  circle  combinations  Indicate  the  ovollobtllty  of 
more  detailed  meteorological  data 


o- 

M.dl.on,  PI.. 


-o- 

Juoer  3  ss,  Fl.. 


-o- 

Gl.o  St.  Mmrj  Vur.orl...  Fl. 


-o- 

Fernnodlna  B#*ch,  Fl*. 


@ 

Jackson* 1  lie  WB  AP,  fl*. 


USCOMM-WB-Aahevill 


C.  6/61 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.     Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data'.     Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly 
in  mountainous  areas. 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

b 

0. 

£ 

SPECIAL 

weviLLE  

0010 

W]  CO* 

32 

00 

85  18 

240 

8A 

C 

WILLIAM    M  'AMPBELL 

A0AIR5V I LLE 

00*1 

12 

3* 

21 

8*  56 

720 

c 

MRS.  C.   Ta   JARRE TT 

COOKE  CO.   FOP E  SIR Y  UN  I T 

MONTGOMERY 

ALAPAHA  E  XP  STATION 

BERRIEN 

ROY  E^MOLLAND  C0LLEGE 

91 40 

DOUGHERTY 

31 

35 

8*  10 

210 

TP 

8* 

H 

FRAN     S     or TO 

Olll 

>. 

.  0 

8*  ** 

973 

8a 

C  M 

ALMA  FAA  AIRPORT 

FED*  AVIATION  AGENCY 

ANER1CUS  A  ENE 

SUMTER 

BLANCHE    S.  RHYNE 

ANERICUS  E*P  STa  NRSY 

0258 

SUMTER 

52 

06 

•*  16 

490 

C 

U  OF  GA  EXP  STA  NRSY 

0296 

3* 

S3 

84  01 

1970 

COLUMB I A 

ROY  D*  TANKERSLEY 

AShBURN  1  S 

RADIO  STATION  WMES 

ATHENS 

CLARKE 

PROF.  E.    S.  SELL 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

0*32 

CLARKE 

10 

53 

53 

83  21 

683 

6P 

6P 

6P 

H 

COLLEGE  EXP.  STATION 

ATHENS   WB  AIRPORT 

0*35 

10 

33 

57 

83  19 

798 

-i,-. 

C  tu 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

ATHENS  HORT  FARM  STA  3 

10 

UNIVERSITY  OF  GEORGIA 

13 

31 

MRS*   CATHLAEEN  SMITH 

ATLANTA  BOLTON 

FULTON 

35 

HENRY  T.  BARNETT 

AT  ANTA  MB  AIRPORT 

0*5] 

FULTON 

33 

39 

84  23 

975 

HID 

-1  3 

C  MJ 

WEATHER 

14 

33 

22 

81  58 

1*3 

MID 

C  HJ 

30 

3* 

BEAVERDALC 

WHITFIELD 

12 

34 

MRS.  H.  E.  WARMACK 

9ELLVILLE 

0787 

EVANS 

11 

32 

Of 

SI  58 

1B5 

C 

HENRY  C  HEARN 

BLACKBOARD  ISLAND 

04*6 

MC  INTOSH 

31 

29 

81  13 

10 

7A 

U.S.  FISH  ♦  WLDLF.  SVC. 

6LAIRSV] LLE  CAP  STA 

UNION 

3* 

GEORGIA  MTn.   EXP.  STA. 

EARLY 

31 

DR.  J.  G.  STANDIFER 

BLUE  RIOGE 

3* 

P.  B.  CaRRUTh 

BLUE  RIOGE  RESVR  DAM 

1029 

FANNIN 

3* 

S3 

8*  IT 

1560 

5A 

TVA-UO 

BOWMAN 

1132 

EL6ERT 

14 

3* 

83  02 

780 

mrs.  Gwendolyn  brown 

BRASSTOWN  6ALO 

TOWNS 

3* 

BROOKLET  1  W 

BULLOCH 

32 

BRUNSWICK 

GLYNN 

31 

BENJAMIN  E.  JAMES 

BRUNSWICK   FAA  AP 

13*5 

GLYNN                 1  2 

31 

09 

81  23 

14 

MID 

C  H 

FED.  AVIATION  AGENCY 

BUENA  VISTA 

1372 

MARION 

6  32 

IS 

8*  31 

665 

SP 

GEORGIA  FORESTRY  COMM. 

BURTON  DAM 

RABUN 

c  M 

GUY  W.  RUCKER 

BUTLER 

TAYLOR 

Thomas  f.  ma thews 

BUTLER  CREEK 

RICHMONO 

14  33 

EDWIN  S.  EPSTEIN.  JR. 

CAIRO  2  NNW 

1*6) 

".4 

8*  13 

265 

6P 

6P 

H 

J.  0.  BELCHER 

CALHOUN  CXP  STATION 

29 

8*  38 

650 

6P 

H 

MITCHELL 

CAMP  STEWART 

LIBERTY 

11  31 

CANTON 

CHEROKEE 

8*  29 

c.  a.  teasley 

CAPLTON  BR 10GF 

1601 

ELBERT  14 

J* 

"- 

62  59 

*50 

BA 

SA 

H 

J.  0  MOORE 

CARNESVILLf 

FRANKLIN  14 

34 

22 

83  1* 

670 

C 

JOHN  W.  CARROLL 

CARROLLTON 

16*  A 

CARROLL 

17 

6P 

MURRAY 

12 

CARTERSV I LLE 

12 

34 

RADIO  STATION  WKRW 

CARTERSVILLE  J  Sw 

1670 

BARTOW 

09 

84  50 

685 

7A 

GRANVEL    P.  TATUN 

CAVE   SPGS  4  SSw 

1715 

POLK 

03 

85  21 

800 

c 

CEDARTOWN 

POLK 

3* 

RALPH  H.  AV£RS 

CHAT SWOP TH 

MURRAY 

3* 

CHICKAMAUGA  PARK 

WALKER 

54 

TVA-366 

CHOESTOE 

1927 

UNION 

46 

83  5* 

1900 

8A 

TVA-570 

1982 

RABUN 

52 

83  23 

1995 

5P 

M 

W1LBURN  0.  MANEV 

CLERMONT  s  sw 

HALL 

54 

WHITE 

3* 

COLQUITT 

MILLER 

31 

CITY  OF  COLQUITT 

COLUMBUS 

2161 

MUSCOGEE 

32 

26 

8*  59 

231 

ARTHUR   L.  SMITH 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

iiaa 

MUSCOGEE 

32 

31 

64  56 

365 

MID 

-IB 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

COMMERCE  1  NE 

JACKSON 

iO 

CONCORD 

PIKE 

33 

COOLIDGE 

Thomas 

51 

C.  W.  ELLINGTON.  JR. 

COOPER  GAP 

22*6 

LUMPKIN 

12 

38 

8*  03 

1900 

c 

M.  LUTHER  GADDIS 

CORDELE  WATER  WORKS 

2266 

CRISP 

59 

83  *7 

305 

... 

M 

HABERSHAM 

1* 

MRS.  BOBBIE  C.  FOSTER 

COVINGTON 

NEWTON 

n 

JACK  L.  Chapman 

CUMMING  1  N 

FORSYTH 

3* 

MILES  M.  WOLFE 

CURRyvILLE  2  w 

2*29 

FLOYO 

12 

3* 

27 

85  06 

650 

SA 

JOSEPH  B.  DAVIS 

RANOOLPh 

31 

46 

8*  *7 

461 

SP 

H 

OAHLONEGA 

LUMPKIN 

3* 

DALLAS  %  SE 

2*85 

PAULDING 

33 

LUTHER  M.  BYRD.  JR. 

DAL TON 

WHITFIELD 

12 

JOHN  S.  ANDREWS 

DANVILLE 

TWIGGS 

1  0 

32 

3* 

63  IS 

450 

3P 

EARL    T  SMITH 

2570 

TERRELL 

*6 

8*  27 

355 

OAWSONV I LLE 

2578 

DAWSON 

MRS.    ThElMA  F.  COX 

DIAL  POST  OFFICE 

FANNIN 

3* 

OOCTOPTOwn  1  WSW 

2716 

WAYNE 

31 

* 

R.  ct'lHOMPSON 

DOLES 

2726 

WORTH 

42 

83  S3 

256 

C 

MRS 

DONALSONVI LLE  3  W 

2756 

SEMINOLE 

31 

8*  35 

139 

COFFEE 

31 

DOUGLASVtLLE 

2791 

OOUGLAS 

33 

OOVFP 

2799 

SCREVEN 

32 

8A 

WARREN  W.  WYANT 

2839 

LAURENS 

32 

30 

62  54 

215 

8A 

OA 

H 

LAURENS 

52 

32 

62  3* 

190 

c 

DOOCE 

32 

3028  CALHOUN 

ELBERTON 

ELBERT 

3* 

katherine  a.  Thornton 

ELL 1 JAY 

GILMfR 

12 1  34 

42 

64  29 

1300 

8A 

MRS     LORA  DOVER 

PAULDING 

17|  33 

32 

8*  59 

1200 

MISS  JANET  ALLGOOD 

EXPERIMENT 

3271 

SPALDING 

6  33 

U.  OF  GA.   ■  ■  ■■  .  STATION 

12  34 

FARflO 

3312 

CLINCH 

16  30 

ST.  REGIS  PAPER  CO. 

FIELDS  CROSS  ROADS 

5565 

34 

07 

84  19 

1090 

c 

SAMUEL  R  HARMON 

F t  TIGERALO 

33B6 

BEN  H ILL 

31 

41 

83  15 

571 

5P 

M 

340* 

FANNIN 

3* 

51 

8*  30 

FLEMING  E*P  STATION 

3*09 

LIBERTY 

31 

53 

81  2* 

19 

4P 

C  H 

SOIL  CONSERVATION  SVC.  ' 

FOLKS TON  3  SSW 

3460 

CHARLTON 

SO 

*9 

62  02 

20 

c 

FRANK  H.  DAVIS 

FOLKSTON  9  SW 

3465 

CHARLTON 

82  06 

120 

SP 

5P 

OKEFENOKEE  refuge 

FORSYTH   I  S 

3306 

MONROE 

33 

01 

83  37 

630 

4P 

6P 

CITY  OF  FORSYTH 

FORT  GAINES 

3316 

CLAY 

31 

3* 

63  03 

3*0 

ip 

FOOT  VALLEY  3  E 

3344 

PEACH 

32 

>* 

83  51 

*90 

HID 

9A 

FRANKLIN 

3367 

HEARD 

35 

IT 

65  06 

666 

8A 

R.  L.  AUBREY 

OAINESVILLE 

3*21 

HALL 

3* 

19 

83  50 

12S* 

•A 

SAM   S.  HARBEN 

GIBSON 

5695 

GLASSCOCK 

11 

33 

1* 

62  36 

3*0 

7A 

SANFORD  N.  BR  ADD  Y 

6LENNVILLE 

3734 

TATTNALL 

31 

36 

175 

TP 

W.  C.  BARNARD 

GOAT  ROCK 

3782 

HARft I S 

32 

V, 

*30 

*P 

GA.  POWER  COMPANY 

GODFREY  »  NE 

37« 

MORGAN 

1  J 

33 

29 

83  27 

370 

TA 

MPS  CURTIS  TUMLIN 

GREENVILLE  2  W 

3913 

MERIWETHER 

33 

02 

6*  45 

820 

4P 

STATE  FORESTRY  SERVICE 

GRIFFIN 

19  16 

SPALDING 

33 

15 

8*  16 

980 

6P 

BA 

HORACE  0.  WESTBROOKS 

HAMILTON 

4026 

HARRIS 

32 

*5 

8*  32 

745 

6A 

CHARLIE  E.  HALL 

HAMILTON  A  W 

*033 

HARRIS 

32 

»5 

8*  56 

660 

c 

BLUE  SPRINGS  FARM 

HARALSON 

4070 

COWETA 

35 

1* 

84  3* 

8*0 

MRS.  RUTH  T.  0 ABLE 

STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  J 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

£ 
R 

£ 

SPECIAL 

41  70 

9 

32  17 

83  26 

249 

6P 

7A 

R.  A,  MC  L E NOON 

4204 

JEFF  DAVIS 

1 

31  93 

82  35 

235 

C 

WOOOROW  W.  BROWN 

4230 

3 

34  41 

1*65 

TA 

7A 

COMER  Li  VANDIVER 

3*  32 

84  07 

2090 

7A 

HI  AWASSEE 

TOWNS 

63  46 

1930 

7A 

TVA-1SI 

4429 

CLINCH 

16 

31  02 

82  46 

183 

6P 

*P 

H 

4623 

9 

33  19 

83  31 

*20 

c 

GA.    POwER  COMPANY 

3*  29 

1*63 

6P 

•A 

1*87 

c 

AUSTJON  REEVES 

JESUP 

WAYNE 

c 

CITY  OF  JESUP 

4*76 

1 

31  29 

81  33 

too 

SP 

SP 

M 

bruns.  pulp  »  paper  co. 

4688 

9 

3*  31 

84  17 

1390 

c 

MISS  MAMIE  L.  FAUSETT 

33  31 

64  21 

930 

CICERO  W.  SWINT 

7A 

CLAUDE  SCOTT 

KENSINGTON 

WALKER 

1  8 

63  22 

830 

TA 

TVA-T22 

KINGSTON 

*83* 

5 

3*  1* 

6*  56 

720 

8A 

4941 

3*  *2 

85  16 

797 

■A 

IA 

C  H 

INACT | VE  10/61 

6P 

•A 

PAUL   B.    SMI TH 

LEXINGTON 

OGLETHORPE 

•A 

SIDNEY  E.  STEVENS 

5192 

33  36 

83  16 

830 

c 

corps  of  Engineers 

5204 

1  4 

82  28 

500 

IA 

JAMES  W.  BLACKWELL 

3*  96 

83  39 

2200 

•A 

JEFFERSON 

6P 

NESBIT  BAKER 

LUMBER  CITY 

TELFAIR 

7A 

TA 

W.  ALEX  JERNIOAN 

339* 

5 

32  03 

84  46 

982 

9P 

3P 

C  H 

JOHN  C.  HOUSE 

5443 

9 

32  42 

83  39 

366 

MID 

MIC 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

5P 

^P 

TA 

EARL  L.  SAILERS 

MC  INTYRE 

WILKINSON 

SA 

•A 

DELMER  J.  DANIELS 

MET 

5811 

11 

32  24 

82  04 

120 

5P 

5P 

II 

5858 

1 1 

32  30 

82  1* 

186 

•A 

6P 

6P 

SE  GA.  BRANCH  Exp.  Sta. 

Ml  LLFDGE V 1 LLE 

TA 

TA 

•MILES 

JENKINS 

SP 

5P 

WALLACE  v.   EDEnF IElD 

M  HA 

5696 

SCREVEN 

14 

32  56 

81  30 

100 

7A 

S9TI 

LO 

33  *7 

83  43 

760 

7A 

TA 

TA 

MORGAN 

CALHOUN 

SP 

SP 

CALHOUN   PUB.    WKS.  CAMP 

604  1 

6 

31  36 

84  36 

273 

7A 

ARE 

16 

31  10 

83  45 

3*0 

6P 

6P 

H 

183 

7A 

6P 

NASHVILLE  5  SSE 

BERRIEN 

5P 

SP 

GA.    FORESTRY  COMM. 

6266 

T 

34  4* 

83  35 

3)00 

BA 

6323 

11 

32  36 

81  31 

161 

6P 

6P 

H 

3 

33  22 

990 

6P 

7a 

JAMES  0.    HARDIN.  JR. 

e. 

NOONTOGTLA  CREEK 

FANNIN 

SA 

TVA-112 

6*07 

3 

34  00 

64  12 

1025 

8A 

6838 

13 

11  23 

62  08 

106 

8A 

1  3 

31  18 

82  31 

205 

C 

COUNT*  AGENT 

5P 

SP 

PRESTON 

WEBSTER 

Si 

BILLY  A.  DICK 

7276 

16 

30  47 

83  34 

160 

U 

8A 

H 

HESTER  M.  LEWIS 

7430 

GORDON 

: : 

34  3* 

8*  57 

7A 

WILLIAM  w.  POLLOCK 

820 

BA 

7A 

ROME 

FLOYO 

6P 

SA 

WILLIAM  M.    TOWERS.    1  1  1 

7605 

34  10 

85  16 

700 

c 

7610 

12 

3*  21 

85  10 

637 

Mil 

MID 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHpR  BUREAU 

5P 

5P 

SAVANNAH  USDA  PLANT  GON 

CHATHAM 

8A 

■A 

PLANT    INTRODUCTION  STA. 

7947 

2 

32  08 

61  12 

48 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

79cO 

2 

32  00 

80  51 

10 

SP 

C-J 

7A 

MRS.    MABEL   C.  CRUMPTON 

HANCOCK 

1  1 

TA 

c 

MRS.   LOIS  B.  WARREN 

STANLEY  GAP 

GILMER 

'.a 

TVA-lll 

B351 

1 

32  26 

82  13 

299 

TA 

7 

34  41 

84  01 

8  A 

ea 

JAMES  R.  BURGESS 

1 

SP 

IP 

SWAINSBORO 

EMANUEL 

1 1 

32  33 

82  22 

325 

7P 

7P 

RADIO  STATION  WJAT 

1504 

FANNIN 

7 

34  58 

84  13 

1600 

8A 

c 

14 

32  *5 

81  39 

234 

c 

8535 

32  *0 

700 

6P 

8547 

17 

33  46 

89  18 

1000 

6P 

8A 

TAYLORSVILLE 

86  i 

BARTOW 

B4  39 

710 

7A 

THOMAS  F.  COUSINS 

8657 

. 

32  SB 

84  14 

800 

c 

ThOMASTON  2  S 

8661 

6 

32  32 

64  19 

665 

SP 

SP 

RADIO  STATION  WSFT 

THOMASVILLE 

= 

8 

)0  31 

83  59 

240 

6P 

:  1 

MRS. SARAH  P.  POflTEP 

TMOMASVILLE   WB  CITY 

■U.7  1 

THOMAS 

8 

30  50 

8)  59 

263 

MID 

7A 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

T I f TON  EXP  STATION 

8703 

TIFT 

31  26 

337 

8A 

8A 

6A 

0MJ 

GA.CSTL.PL A  I N  EXP.  STA. 

6732 

2180 

8740 

1  * 

3*  35 

83  19 

1045 

6P 

H 

VI RGLE  E •  CPA IG 

TPflr  MOUNTAIN 

si  ■  1 

3*  48 

•A 

c 

B854 

1* 

3*  52 

65  02 

880 

7A 

VALDOST A  WB  AIRPORT 

8969 

LOWNDES 

16 

63  17 

">i 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

8974 

LOWNDE  S 

16 

30  52 

83  20 

6P 

C  H 

GEORGE  B.  COOK 

HALE SKA 

CHEROKEE 

3*  19 

1100 

7A 

MRS.  MARY  P.  CL1NE 

WARRENTON 

91*1 

1  1 

33  2* 

500 

SP 

8A 

L.  MONROE  CASON 

WASHINGTON 

91 5T 

WILKES 

14 

6  30 

TA 

WILLIAM  T.  THORNTON 

WATK 1 NSVILLE  AOS 

9169 

OCONEE 

10 

33  52 

6  3  26 

750 

AGR.  RESEARCH  SVC. 

WAYCROSS 

9186 

WARE 

13 

31  13 

62  22 

140 

*A 

8  A 

IRA  F.  WALTON 

WAYNESBORO  2  NE 

9194 

BURKE 

81  59 

270 

6P 

6P 

RADIO  STATION  W8R0 

WEST  POINT 

9291 

TROUP 

3 

32  32 

85  11 

375 

6P 

SA 

J.    SMITH  LANIER 

WINDER  1  SSE 

9466 

BARROW 

10 

33  58 

83  43 

960 

SP 

C  H 

CECIL  H.  GRIDER 

WOODBURY 

9506 

MERIWETHER 

32  59 

84  35 

SA 

ALVIN  A.  SIMS 

WOODSTOCK 

9524 

CHEROKEE 

5 

34  06 

84  31 

992 

8A 

W.  G.  BOOTH 

YOUNG  HARRIS 

9109 

TOWNS 

T 

34  36 

63  31 

1920 

IA 

TVA-146 

7-HI WASSEE i     8-OCHLOCKONE6 i     9-OCMULGEE ,     10 -OCONEE ,     ll-OGEECMEE .     12-OOSTANAULA ,     13-SAT ILLAr 


-  IS  - 


REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Georgia  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Agricultural  Engineering  Building, 

University  of  Georgia,  Athens,  Georgia,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of 
this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this 

issue . 

Divisions,   as  used  in  "Climat ological  Data"  Table  and  on  the  maps,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours 
ending  at  time  of  observation. 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  Ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Extremes  Table";   "Daily  Precipitation"  Table;   "Daily  Temperature"  Table;   and  "Evaporation  and  Wind"  Table;   and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table ,  when  publ ished ,   are  for  the  24  hours  ending  at  t  ime  of  observation .     The  Stat  ion  Index  shows  observation 
t imes  in  local  standard  t ime .     Dur ing  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  those 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J     "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry . 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table; 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;   and  the  Station  Index. 

+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates . 

++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Prec  ipitation  Data . ) 

SS  This  entry  in  t  ime  of  observat  ion  column  in  Station  Index  means  observat  ion  made  near  sunset . 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,   E.S.T.  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA ,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 

D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,  exposure,  etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,   D.  C.   for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local 
Climatological  Data  for  the  respective  stations,   obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  ner  copy,  monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary).     Checks  and 
money  orders  should  be  made  pafable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,   D.  C. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


GEORGIA 


FEBRUARY  1962 
Volume  66        No.  2 


ASHEVILLE:  1962 


GEORGIA   -  FEBRUARY  1962 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


Highes.t  Temperature:     88°  on  the  27th  at  Bainbridge  and  on  the  22nd 

at  Hawkinsville 

Lowest  Temperature:     8°  on  the  7th  at  Blairsville  Exp  Station 


Greatest  Total  Precipitation:     11.48  inches  at  Flat  Top 
Least  Total  Precipitation:     0.98  inch  at  Brunswick 

Greatest  One-Day  Precipitation:     4.70  inches  on  the  21st  at  Gibson 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:     Trace  at  8  stations 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:  None 

PREPARATION  AND  PUBLICATION  OF  THIS  BULLETIN 

Much  of  the  data  presented  in  this  publication  comes  from 
observations  taken  by  volunteer  cooperative  observers.  These 
observations  are  mailed  after  the  close  of  the  month  to  a 
Weather  Records  Processing  Center,  where  they  are  checked  for 
accuracy  and  completeness  and  placed  on  punch  cards.  These 
cards  are  used  to  prepare  copy  for  the  various  tables.  Print- 
ing and  mailing  is  done  at  the  National  Weather  Records  Center 
at  Asheville,  North  Carolina. 

The  various  steps  all  take  time.     Records  for  any  state  can 
not  be  checked  by  machine  until  nearly  all  of  them  for  that 
state  have  been  received.     Printing  can  not  be  done  until  all 
tables  and  the  text  for  an  issue  are  completed  and  assembled. 

Constant  effort,  is  made  to  speed  up  publication  and  still  main- 
tain high  quality  of  the  data.     A  realistic  deadline  for  mail- 
ing the  printed  Climatologica 1  Data  has  been  set  as  the  15th  of 
the  second  following  month  (45  days  after  the  end  of  the  month 
for  which  data  are  published).     If  any  recipient's  copy  is  un- 
duly delayed,   the  Director,  National  Weather  Records  Center, 
Asheville,  North  Carolina  should  be  advised. 


-  18  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

GEORGIA 
FEBRUARY  1962 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 

Minimum 

e 

0 

< 

Departure 

From  Normal 

Higheit 

• 

a 

s 

i 

e 

0 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normol 

a 

« 

O 

• 

0 

Snow,  Sleet 

No.  of  Doyi 

Degree  Day* 

Max. 

Mln. 

Max.  Depth 

0 
a 

.  1 0  or  More  j 

.50  or  More  | 

I 
8 
8 

si 

5  ■ 

•  j 

»1 

nun  1  nH  C  J  1 

ALL A  TOON A  DAM  2 

61.4 

35.3 

48.4 

78 

28 

17 

7 

461 

9 

0 

1 1 

0 

3.20 

22 

.0 

0 

2 

1 

CALHOUN  EXP  STATION 

64.0 

36.4 

50.2 

77 

27 

22 

6 

407 

0 

0 

11 

0 

4.90 

.94 

21 

.0 

0 

11 

5 

0 

CARTERSV 1 LLE 

65.7 

36.8 

51.3 

81 

27 

21 

11 

381 

0 

0 

1 0 

0 

5.77 

1  .94 

22 

.0 

0 

9 

4 

2 

CEDARTOWN 

66.3 

38.1 

52.2 

82 

13 

18 

7 

355 

0 

0 

9 

0 

7.50 

3.80 

22 

.0 

0 

9 

4 

1 

DALLAS  5  SE 

61.5 

35  .6 

48.6 

80 

28 

16 

7 

456 

0 

0 

10 

0 

5.70 

2.59 

22 

.0 

0 

6 

4 

2 

DA  L  T  ON 

61.9 

37.0 

49.5 

75 

28 

1  7 

7 

429 

0 

0 

7 

0 

5.27 

1  •  39 

22 

.0 

0 

11 

3 

2 

LA  FAYETTE 

64.1 

35.3 

\ 

77 

28 

424 

* 

0 

12 

0 

4.68 

1  .40 

22 

.0 

0 

B 

4 

1 

67.5 

37.0 

5.5 

81 

27 

1  9 

353 

0 

0 

1 0 

0 

4.71 

.68 

2.55 

22 

.0 

0 

B 

2 

1 

ROME   WB  AIRPORT 

63.1 

36.0 

49  6 

5.2 

80 

27 

1  8 

429 

0 

0 

n 

4.11 

- 

1.19 

1.46 

21 

.0 

0 

<> 

3 

1 

DIVISION 

50.2 

4.4 

5.33 

.02 

.  0 

HUR  1  PI    i_crt  i  KMC 

ALPHARETTA    1  WNW 

6  0.0 

33.8 

46  9 

79 

28 

1 6 

7 

501 

0 

0 

1 2 

0 

7.03 

3.25 

22 

.0 

0 

8 

3 

3 

ATHENS 

63.0 

39.  3 

51.2 

3.7 

79 

27 

20 

7 

387 

0 

0 

0 

5.24 

.60 

2  .44 

22 

.0 

0 

7 

3 

1 

ATHENS  COL  OF  AGR I 

64.8 

37.6 

51.2 

80 

27 

17 

7 

386 

0 

0 

0 

4.47 

2.13 

22 

.0 

0 

6 

3 

1 

ATHENS  WB  AIRPORT 

61.5 

38.3 

49.9 

3.8 

79 

27 

19 

7 

416 

0 

0 

•• 

0 

5.38 

.68 

2.35 

22 

•  0 

0 

7 

3 

2 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

R 

61  .9 

38.3 

50.1 

3.6 

79 

27 

18 

7 

410 

0 

0 

5 

0 

5.09 

.58 

2.72 

22 

.0 

0 

7 

3 

1 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

59.6 

27.3 

43.5 

2.4 

74 

28 

8 

7 

597 

0 

1 

0 

5.49 

.00 

1.46 

22 

0 

9 

4 

2 

DAHLONEGA 

58.0 

35.0 

46.5 

2.2 

71 

28  + 

16 

7 

511 

0 

0 

'i 

0 

6.36 

.32 

2.68 

22 

.0 

0 

9 

5 

1 

GAINESVILLE 

62.3 

38.4 

50.4 

5.3 

77 

14 

18 

7 

407 

0 

0 

7 

0 

6.28 

1.21 

2.96 

22 

T 

0 

7 

4 

1 

HELEN   1  SE 

61  .1 

34.0 

47.6 

72 

14  + 

1  5 

481 

0 

0 

14 

0 

6.69 

1.15 

22 

.0 

0 

1 1 

5 

2 

JASPER   1  NNW 

60.  OM 

38. 1M 

49  •  1 M 

76 

27 

1  5 

442 

0 

0 

5 

0 

5.15 

2.07 

22 

T 

0 

8 

4 

2 

62.4 

36.1 

49  3 

78 

27 

j  7 

7 

435 

o 

0 

B 

0 

5  .44 

2.35 

22 

.0 

0 

8 

4 

1 

DIVISION 

48.  7 

3.4 

5.69 

.62 

T 

NORTHEAST 

CARLTON  BRIDGE 

6 1  •  4M 

31.  0M 

46. 2M 

13 

7 

517 

0 

0 

1  9 

a 

.40 

2.15 

2  2 

•  0 

6 

1 

CL A  Y  T  ON 

64.0 

33.5 

^X'  ? 

6.0 

74 

27 

1 6 

449 

0 

0 

1 5 

0 

6.90 

.43 

1.61 

24 

T 

0 

1  1 

6 

3 

CORNE  L I  A 

62.0 

36.4 

4.R 

74 

24  + 

1  5 

437 

0 

0 

9 

0 

5.33 

.23 

1.70 

22 

.0 

0 

7 

5 

2 

TOCCOA 

64.8 

37.9 

51.4 

4.8 

79 

14 

1  8 

377 

0 

0 

7 

0 

5.12 

•  4  3 

2.13 

22 

T 

0 

7 

3 

1 

WASH  I NGTON 

61.8 

34.7 

48.3 

_ 

.3 

80 

28 

1  7 

465 

0 

p 

10 

0 

4.53 

.24 

1.97 

22 

.0 

0 

7 

2 

2 

D I V I S I  ON 

48.8 

3.0 

5.35 

.20 

Wt  b  1  LtNIKAL 

BUENA  VISTA 

72. 5M 

46. 2M 

59  4M 

84 

28 

7 

181 

0 

0 

4 

o 

3.98 

2.26 

19 

.0 

0 

6 

2 

1 

CARROLL  TON 

66.1 

37.8 

52.0 

80 

27 

16 

7 

362 

□ 

0 

10 

0 

6.67 

3.08 

22 

.0 

0 

7 

3 

2 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

R 

70.  1 

43.6 

56.9 

7.2 

83 

13 

23 

7 

238 

0 

0 

6 

0 

4.74 

•  1 1 

1.84 

22 

.0 

0 

7 

4 

1 

EXPERIMENT 

65.5 

40.8 

79 

28 

327 

0 

0 

3 

0 

3.63 

2.42 

22 

.0 

0 

4 

2 

1 

GREENVILLE  2  W 

69.  4M 

41  .  4M 

55. 4M 

80 

27  + 

17 

7 

276 

0 

0 

6 

0 

4.68 

1.20 

24 

.0 

0 

7 

5 

2 

GRIFFIN 

67.6 

42.4 

55.0 

5.8 

80 

27 

18 

7 

275 

0 

0 

4 

0 

4.63 

.04 

1.73 

22 

•  0 

0 

6 

3 

2 

MAR SHALL V I LLE 

74. 6M 

45.  7M 

60. 2M 

94 

28 

21 

7 

141 

0 

0 

4 

0 

4.69 

2.57 

19 

•  0 

0 

5 

2 

1 

NEWNAN 

68.4 

42.2 

55.3 

7.4 

82 

27 

16 

7 

271 

0 

0 

4 

0 

5.13 

•  23 

1.83 

22 

.0 

0 

6 

3 

2 

TALBOTTON 

70.9 

42.3 

56.6 

80 

28  + 

20 

7 

242 

0 

0 

5 

0 

7.04 

3.60 

22 

•  0 

0 

6 

5 

1 

TALLAPOOSA  2  NNW 

66.  1 

34.8 

50.5 

4.9 

81 

13 

1 3 

402 

0 

0 

1  3 

0 

8.12 

3.28 

3.78 

22 

.0 

0 

h 

S 

2 

TMOMASTON  2  S 

71.5 

39.2 

55.4 

82 

14 

1  8 

271 

0 

.  0 

B 

0 

5.90 

1.98 

22 

.0 

0 

6 

6 

1 

WEST  POINT 

71.8 

41.8 

56.8 

7.5 

83 

13 

1 9 

238 

0 

0 

5 

0 

3.82 

1.05 

1.41 

22 

-.0 

0 

6 

2 

2 

D  I  V I  S I  ON 

55.6 

6.6 

5.25 

.56 

•  0 

CENTRAL 

AILEY 

M 

0 

0 

0 

•  0 

0 

COVINGTON 

64.6 

38.9 

51.8 

4.3 

80 

27 

18 

7 

365 

0 

0 

7 

0 

4.88 

.31 

3.03 

22 

.0 

0 

7 

2 

1 

DUBLIN  3  S 

70.4 

40.1 

55.3 

3.1 

82 

24  + 

24 

7 

283 

0 

0 

4 

0 

2.34 

1.80 

.  74 

1  9 

.0 

0 

4 

2 

0 

EASTMAN  1  W 

70.6 

43.8 

57.2 

4.3 

84 

28 

24 

230 

0 

0 

3 

0 

2.46 

- 

1.54 

1.56 

19 

.0 

0 

5 

1 

1 

FORSYTH  1  S 

68.9 

40.2 

54.6 

80 

28  + 

1 7 

291 

0 

0 

5 

0 

5.93 

2.45 

22 

.0 

0 

6 

5 

1 

FORT  VALLEY  3  E 

70.2 

42.8 

56.5 

6.3 

85 

28 

22 

7 

24B 

0 

0 

5 

0 

4.14 

- 

.43 

2.13 

19 

.0 

0 

3 

1 

HAWK  I NSV I LLE 

73.8 

44.2 

59.0 

6.8 

88 

22 

24 

7 

193 

0 

0 

5 

0 

2.48 

1.85 

1.15 

19 

.0 

0 

5 

2 

1 

MACON  WB  AIRPORT 

R 

70.  1 

44.0 

57.1 

6.0 

85 

28 

23 

7 

237 

0 

0 

4 

0 

3.32 

- 

.  94 

.71 

18 

•  0 

0 

6 

4 

0 

MC   I NTYRE 

68.9 

36.9 

52.9 

83 

28 

18 

7 

348 

0 

0 

10 

0 

2.47 

.91 

22 

.0 

0 

3 

.  3 

0 

MI LLEDGEV I LLE 

66.7 

36.2 

51.5 

2.7 

82 

28 

20 

7 

373 

0 

0 

8 

0 

6.33 

i  •  96 

4.63 

22 

.0 

0 

6 

2 

1 

MONT | CELLO 

65.7 

39.0 

52.4 

SI 

28 

20 

7 

349 

0 

0 

6 

0 

5.90 

1.75 

24 

.0 

0 

3 

3 

SANDERSV I LLE 

68.2 

44.2 

56.2 

83 

28 

20 

7 

261 

0 

0 

4 

0 

3.17 

.94 

22 

•  0 

0 

5 

4 

0 

S I  LOAM 

67.1 

53.9 

27 

1 9 

7 

0 

0 

0 

•  08 

1.74 

23 

•  0 

0 

6 

2 

2 

DIVI SION 

54.9 

4.7 

3.97 

.34 

•  0 

EAST  CENTRAL 

APPL I NG   1  NW 

64.3 

36.0 

50  2 

81 

28 

1  7 

7 

415 

0 

0 

9 

0 

4.69 

2.00 

22 

.0 

0 

6 

2 

: 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

R 

66.5 

41  .0 

53.8 

4.5 

86 

28 

20 

7 

323 

0 

o 

5 

0 

6.04 

2.52 

2.81 

22 

.0 

0 

6 

5 

1 

BROOKLET   1  W 

72.0 

45.7 

58.9 

5.4 

86 

27 

7 

190 

0 

0 

3 

0 

2.24 

1.25 

1  .06 

19 

.0 

0 

4 

1 

1 

LOUI SVILLE 

70.1 

43.1 

56.6 

5.2 

84 

28 

21 

7 

248 

0 

0 

3 

') 

2.71 

1.37 

.94 

19 

.0 

0 

4 

4 

0 

METTER 

74.  1M 

46. 4M 

60.  3M 

85 

28 

27 

7 

157 

a 

0 

2 

1 

2.45 

1.06 

19 

.0 

0 

5 

2 

1 

MILLEN 

73.3 

41  .9 

57.6 

5.2 

85 

28 

20 

7 

229 

0 

0 

5 

0 

2.75 

1.11 

1.53 

19 

.0 

0 

5 

2 

1 

NEW  I NGTON   1  NW 

71.6 

44.6 

58.1 

85 

23 

25 

11  + 

220 

0 

o 

•'. 

i 

2.48 

.84 

19 

.0 

0 

6 

1 

0 

SWA  1 NSBORO 

70.4 

43.1 

56.8 

95 

28 

24 

8  + 

249 

0 

0 

0 

2.18 

1.12 

19 

.0 

0 

4 

2 

1 

WARRENTON 

68.6 

40.3 

54.5 

5.1 

91 

28  + 

20 

7 

296 

0 

n 

5 

0 

4.53 

.15 

2.15 

22 

.0 

0 

7 

2 

2 

WAYNESBORO  2  NE 

71.0 

43.3 

57.2 

85 

28 

22 

7 

240 

o 

0 

3 

0 

3.38 

1.54 

22 

.0 

0 

3 

3 

1 

DIVISION 

56.4 

4.9 

3.35 

.52 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Temperature 


Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

a 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

s  £ 

t  z 

1 f 

Greatest  Day 

a 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Min. 

Total 

Mox.  Depth 
on  Ground 

0 

|    .10  or  More 

|    .50  or  More 

1.00  or  More 

s  | 

s! 

*! 

8  5 

Si 

sS 

SOUTHWEST 

ALBANY 

74.5 

48.3 

61  .4 

6. 

9 

85 

27+ 

26 

7 

144 

0 

0 

0 

4.31 

.09 

2.13 

1 9 

.0 

0 

9 

3 

1 

AMERICUS  4  ENE 

71.2 

45.8 

58.5 

6« 

3 

82 

28  + 

22 

7 

206 

0 

0 

3 

0 

4.49 

.07 

2.60 

19 

.0 

0 

4 

3 

1 

BAINBRIDGE 

76.6 

47,9 

62.3 

7, 

2 

88 

27 

27 

11  + 

134 

0 

0 

3 

0 

2.83 

_ 

1.21 

1  .06 

16 

•  0 

0 

6 

2 

1 

BLAKELY 

74.2 

48.5 

61  .4 

7, 

4 

85 

27 

26 

7 

150 

0 

0 

3 

0 

6.22 

1.42 

4.  57 

19 

•  0 

0 

6 

2 

1 

CA I RO   2  NNW 

75.9 

49.1 

62.  5 

85 

28 

27 

7 

115 

0 

0 

1 

0 

2.77 

1.11 

1  .07 

1 9 

.0 

0 

4 

2 

1 

CAM  I LLA 

75.  1 

49.0 

62.1 

86 

27 

26 

7 

129 

0 

0 

2 

0 

3.72 

1  .90 

1  9 

•  0 

0 

5 

2 

2 

COLQUITT 

77.3 

47.5 

62.4 

87 

28  + 

26 

7 

125 

0 

0 

3 

0 

4.56 

2.17 

19 

.0 

0 

6 

2 

2 

CUTHBERT 

74.8 

48.6 

61.7 

85 

28 

25 

7 

135 

0 

0 

1 

0 

5.47 

3.94 

1 9 

.0 

0 

4 

2 

1 

FORT  GAINES 

74.  8 

48.1 

61  .5 

8. 

1 

85 

28 

23 

7 

142 

0 

0 

2 

0 

4.78 

_ 

.09 

3.25 

19 

.0 

0 

6 

2 

1 

LUMPKIN 

73.1M 

47. 3M 

60. 2M 

84 

28 

20 

7 

1  66 

0 

0 

3 

0 

5  .44 

3.20 

19 

.0 

0 

6 

2 

2 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

72.1 

46.9 

59.  5 

82 

28  + 

22 

7 

1  76 

0 

0 

3 

0 

5.06 

3.54 

19 

•  0 

0 

5 

2 

1 

THOMASVI LLE 

75.4 

48.0 

61  .  7 

6. 

3 

85 

28  + 

26 

7 

1  37 

0 

0 

i  3' 

0 

3.53 

.49 

1.05 

19 

•  0 

0 

6 

3 

2 

THOMASVILLE  WB  CITY 

73.7 

51.1 

62.4 

7. 

1 

84 

27 

28 

120 

0 

O 

1 

0 

3.95 

_ 

.04 

1.33 

1 9 

.0 

0 

6 

3 

2 

D  I  V I  S I  ON 

61  .4 

7. 

2 

4.39 

.07 

•  0 

SOUTH  CENTRAL 

ALAPAHA   EXP  STATION 

73.3 

44.  1 

58.7 

5. 

0 

83 

28  + 

27 

7 

197 

0 

0 

3.23 

.65 

.81 

1  5 

.0 

0 

6 

4 

0 

ASHBURN   1  S 

72.9 

47.0 

60.0 

84 

14 

27 

7 

1  65 

0 

0 

1 

0 

4.87 

2.45 

19 

.0 

0 

7 

3 

1 

CORDELE  WATER  WORKS 

74.1 

47.7 

60.9 

83 

28  + 

26 

7 

148 

0 

0 

1 

0 

4.08 

2.64 

19 

.0 

0 

5 

2 

1 

DOUGLAS  2  NNE 

71  ,0 

44.9 

58.0 

84 

28 

28 

8+ 

214 

0 

0 

4 

0 

2.42 

.70 

16 

•  0 

0 

6 

2 

0  1 

riT7f.cDAi  n 
r I t L Ut NALU 

73.3 

46.6 

61  .0 

6  • 

6 

S3 

28 

27 

7 

146 

0 

0 

2 

0 

4.14 

.45 

2.51 

1 9 

.0 

0 

4 

3 

1 

rlUMtKV  1  LLC    -J  WbW 

75. 9M 

44.  7M 

60. 3M 

85 

23 

25 

7 

162 

6 

0 

4 

0 

2.15 

1.18 

19 

•  0 

0 

4 

2 

1  1 

LUMBER  CITY 

70.9 

40.8 

55.9 

82 

28+ 

23 

7 

265 

0 

0 

6 

0 

3.81 

.07 

2.00 

19 

.0 

0 

4 

3 

1  J 

MUUL 1 K I t    2  Cot 

75.9 

47.6 

61.8 

5 , 

9 

85 

27 

27 

7 

1  36 

0 

0 

2 

0 

2.63 

1.38 

1.36 

1 9 

.0 

0 

3 

2 

1  1 

NASHVILLE   5  SSE 

7 5  •  6M 

45  •  3M 

60  •  5M 

85 

1  4 

2  5 

7 

168 

0 

0 

4 

0 

2.R5 

1  .71 

19 

.0 

o 

3 

2 

1  1 

QUITMAN 

74.0 

44.6 

59.3 

3 , 

3 

84 

28 

28 

7 

187 

0 

0 

5 

0 

2.64 

1.45 

.  87 

16 

.0 

0 

7 

2 

o  j 

TIFTON  EXP  STATION 

71.2 

45.9 

58.6 

5. 

4 

82 

15 

28 

7 

194 

0 

0 

2 

0 

3.91 

.08 

2.03 

19 

.0 

0 

6 

2 

1 

VALOOSTA  WB  AIRPORT 

72 . 9 

46.5 

59.7 

85 

24 

28 

7 

1  84 

0 

0 

2 

0 

3.40 

2.04 

20 

.0 

0 

5 

2 

1 

VALDOSTA  4  NW 

75.3 

47.0 

61.2 

86 

23 

25 

152 

0 

0 

3 

0 

2  .94 

1.36 

.0 

0 

4 

3 

1 

DIVISION 

59.  7 

5. 

3 

3.31 

_ 

.52 

.0 

SOUTHEAST 

a  1  MA    F1A  AlPPDRT 
MLrlM    r  AM    ft  1  nrur  I 

72.7 

45.6 

59.2 

84 

28 

28 

7 

1  86 

0 

0 

4 

0 

2.02 

.70 

1 9 

.0 

0 

4 

2 

0 

BLACKBEARD  ISLAND 

69.2 

47.5 

58.4 

84 

28  + 

30 

7 

201 

0 

0 

1 

0 

1  .09 

.56 

20 

.0 

0 

4 

1 

0 

BRUNSWICK 

74.3 

50.1 

62.2. 

5. 

5 

85 

28 

31 

7 

115 

0 

0 

1 

0 

.98 

1.97 

.48 

19 

.0 

0 

0 

0  1 

BRUNSWICK  FAA  AIRPORT 

69.6 

48.4 

59.0 

85 

28 

31 

7 

191 

0 

0 

1 

0 

1.43 

.97 

19 

.0 

0 

2 

1 

0  I 

CAMP  STEWART 

71.9 

46.8 

59.4 

83 

28 

28 

7 

176 

0 

0 

3 

0 

2.00 

.90 

19 

.0 

0 

4 

1 

0 

Fl  PM 1  Nr.    FKD  STATIflN 

73.3 

44.4 

58.9 

84 

28 

25 

7 

197 

0 

0 

5 

0 

1  .94 

.51 

20 

.0 

0 

5 

1 

0 

FOLKSTON  9  SW 

78.8 

47.6 

63.2 

87 

28  + 

27 

7 

110 

0 

0 

3 

0 

1.82 

.92 

19 

.0 

0 

2 

2 

0 

GLENNV I LL  E 

72.2 

47.3 

59.8 

5. 

6 

84 

28 

27 

7 

174 

0 

0 

3 

0 

3.30 

.14 

1.93 

1 9 

.0 

0 

5 

1 

1  1 

JESUP  8  S 

74.1 

43.9 

59.0 

84 

28  + 

26 

7 

192 

0 

0 

5 

0 

1  .60 

.52 

16 

.0 

0 

5 

1 

0 

NAHUNTA 

74.5 

43.6 

59.2 

85 

28+ 

27 

7 

192 

0 

0 

5 

0 

2.20 

.88 

19 

.0 

0 

3 

3 

0 

SAPELO  ISLAND 

71  .4M 

48.  8M 

60.  1M 

86 

28 

29 

157 

0 

0 

1 

0 

1.35 

.65 

19 

.0 

0 

3 

1 

0  1 

SAVANNAH  USDA  PLANT  GDN 

70.8 

43.7 

57.3 

4. 

5 

85 

24 

22 

7 

238 

0 

0 

5 

0 

2.25 

.88 

.90 

20 

.0 

0 

4 

2 

0  1 

SAVANNAH  WB  AP  R 

69.8 

45.8 

57.8 

4. 

7 

86 

28 

27 

7 

223 

0 

0 

3 

0 

1.73 

1.95 

.89 

19 

.0 

0 

3 

2 

0 

SAVANNAH  BEACH 

68.  8M 

47. 8M 

58. 3M 

82 

14 

32 

7 

1  88 

0 

0 

1 

0 

1.34 

.70 

19 

.0 

0 

3 

1 

0  , 

SURRENCY  2  WNW 

75. 0M 

44.  7M 

59. 9M 

85 

18 

26 

7 

171 

0 

0 

4 

0 

2.89 

.99 

19 

.0 

0 

4 

3 

0  J 

WAYCROSS 

72.9 

42.9 

57.9 

1  . 

9 

85 

24 

26 

7 

215 

0 

0 

3 

0 

1.91 

1.53 

.90 

20 

.0 

0 

4 

1 

0  I 

DIVISION 

59.4 

4. 

8 

1.87 

1.26 

.0 

Precipitation 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind  speed 
m.  p.  h 

Relative    humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

c 

Station 

Prevailing 

Percent  ol 
time  irom 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
ol 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1:00  a 
EST 

7:00  a 
EST 

1:00  p 
EST 

7:00  p 
EST 

Trace 

.01-09 

10-49 

66-03 

66I-0OI 

200 
and  over 

Total 

Percent  ol 
possible 

sunsnine 

Average 
sky  cover 

ATHENS  WB  AIRPORT 

S 

17 

9 

2 

22++ 

S 

24+ 

75 

86 

63 

66 

3 

4 

4 

1 

1 

1 

14 

5.9 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

NW 

18 

10 

0 

23++ 

NW 

6 

78 

85 

60 

62 

3 

4 

4 

2 

0 

1 

14 

60 

5.3 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

NW 

7 

6 

8 

25++ 

NW 

28 

76 

87 

58 

66 

5 

3 

1 

4 

0 

1 

14 

6.1 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

9 

9 

30++ 

WSW 

9 

86 

54 

58 

2 

6 

3 

3 

1 

0 

15 

5.5 

MACON  WB  AIRPORT 

NNW 

12 

10 

1 

38 

E 

19 

76 

83 

51 

53 

5 

2 

2 

4 

0 

0 

13 

66 

5.8 

ROME  WB  AIRPORT 

78 

49 

2 

4 

6 

2 

1 

0 

15 

5.4 

SAVANNAH  WB  AIRPORT 

SW 

14 

9 

0 

26 

SW 

9 

88 

91 

64 

74 

5 

3 

1 

2 

0 

0 

11 

62 

6.4 

THOMASVILLE  WB  CITY 

3 

2 

3 

1 

2 

0 

12 

5.5 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 

GEORGIA 
FEBRUARY  1962 


Station 

1 

Day  of  Month 

1   |   2   1  3 

4 

5 

6 

1 

 r 

1 

9 

 1  1  

10  |  11  |  12 

13  1  14  15 

16 

1 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25  j 

26  | 

27 

28     29  30 

31 

A66EV I L I f 

2.15 

.47 

a  15 

•  97 

•  30 

ADAIRSVILLE 

4 

7! 

•  36 

.14 

.24 

•  23 

1.66 

.06 

i.oa 

.37 

.16 

A DEL  ?  S 

2 

BO 

T 

T 

•  10 

.73 

1.70 

•27 

AILEV 

ALAPAHA  EXP  STATION 

23 

.09 

.21 

.81 

.50 

.70 

.63 

•  08 

.21 

ALBANY 

T 

. 

.59 

.19 

ALLAYOONA  DAM  ? 

- 

- 

.44 

.34 

.10 

3.20 

.31 

•  70 

.22 
7 

T 

.02 

ALMA  FAA  AIRPORT 

2 

02 

T 

T 

.06 

.64 

.02 

.70 

.03 

T 

.27 

7 

ALPMARETTA   1  WNW 

* 

91 

.2. 

7 

.61 

.59 

.14 

3.26 

1.01 

1.01 

.21 

.03 

AMERICU5  4  ENE 

T 

T 

.03 

.83 

T 

I 

2.60 

.65 

•  3. 

7 

7 

ANT  M 

84 

.  ■  i 

30 

1.22 

T 

APPLING  1  NW 

A 

69 

.11 

.03 

T 

.24 

.08 

.03 

.13 

•  06 

•  03 

2.00 

1.47 

.47 

.04 

A$MBURN  1  s 

4 

17 

.90 

.42 

2.45 

.50 

•  10 

•  22 

.24 

.04 

ATHENS 

'  ' 

.01 

•  06 

.22 

.38 

.60 

.01 

.07 

2.44 

.99 

.2] 

.23 

i'-'V    rfiL  OF  A«B| 

.0. 

.05 

.13 

.26 

.58 

•  99 

2.13 

•  23 

ATHENS  WB  A  I RPOR ' 

98 

•  06 

•  04 

.22 

*2 

.33 

* 

.13 

.04 

T 

T 

ATKINSON  1  W 

1 

94 

.68 

.76 

ATLANTA  BOLTON 

6 

07 

•  15 

.33 

.53 

.35 

.1  1 

2.25 

1.61 

•  37 

.13 

ATLANTA  WB  AIRPORT  R 

•  03 

.10 

.07 

.29 

•  10 

.02 

•  78 

2.72 

.06 

.  58 

.32 

T 

T 

7 

AUGUSTA  WB  AIRPORT  R 

04 

•  02 

T 

. 

.40 

■  36 

.74 

.87 

2.61 

7 

.07 

7 

7 

I 

.55 

BAINBRlDGE 

2 

89 

.07 

•  02 

•  14 

.31 

.16 

BALL  GROUND 

5 

16 

.0. 

.07 

.29 

.47 

.02 

■  33 

2.52 

.19 

.71 

.45 

.02 

8CAVERDALE 

6 

»fi 

.24 

.  :  ! 

.14 

.38 

.06 

1  .45 

1.91 

1.51 

.66 

6LACKBEARD  island 

■J 

.03 

.10 

.20 

.04 

.56 

T 

.14 

BLAIRSVILLE  ExP  STA 

* 

49 

.23 

. 

.21 

.01 

.61 

. 

1.46 

.18 

.96 

1.32 

.25 

j. 

.04 

•  12 

03 

4  57 

.15 

BLUE  RIDGE  RESVR  DAM 

6 

2-3 

•  25 

.53 

.05 

.19 

.63 

2.05 

.  19 

.99 

1.35 

BOWMAN 

4 

90 

T 

.04 

.20 

.17 

.27 

T 

.52 

.03 

7 

2.10 

.63 

.34 

.20 

T 

T 

8RASSTOWN  BALD 

** 

.50 

. 

.02 

.13 

.58 

1.30 

.22 

1.38 

.60 

BROOKLET   1  W 

* 

** 

. 

.41 

•  25 

1.06 

. :  - 

.45 

BRUNSW  t  CK 

98 

•  03 

.04 

29 

48 

BRUNSWICK   FA A  AIRPORT 

1 

43 

•  02 

T 

•  06 

T 

.01 

.32 

.97 

.02 

.01 

BUENA  VISTA 

9 

98 

.01 

T 

.66 

2.26 

.28 

.31 

.02 

.14 

.10 

BUTLER 

.03 

.60 

1.67 

.02 

.06 

.19 

.  - 

BUTLER  CREEK 

.01 

7 

.01 

.34 

.05 

.02 

.54 

.68 

2.40 

.16 

.06 

T 

CAIRO  2  NNW 

77 

•  0* 

T 

.03 

01 

.30 

84 

1  07 

T 

CALMOUN  EXP  STATION 

4 

90 

.20 

.20 

.23 

.20 

.55 

.94 

.86 

.10 

.■• 

.70 

.50 

CAMILLA 

S 

72 

•  0* 

•  11 

7 

.14 

1.22 

T 

1.90 

.09 

T 

.22 

T 

CAMP  5*FWAO» 

.03 

.37 

.35 

T 

.  ' 

.90 

T 

CANTON 

* 

22 

•  30 

.01 

.22 

.49 

.04 

3.00 

.43 

.51 

.22 

CARLTON  BRIDGE 

«-* 

36 

05 

2J 

76 

2  15 

96 

23 

04 

CARNFSVILLE 

4 

97 

.03 

.36 

.71 

2.39 

.59 

.65 

.24 

CARROLLTON 

6 

67 

.02 

.02 

.21 

.29 

.25 

.30 

3.06 

.90 

CARTERS 

4 

77 

.48 

.12 

.74 

.12 

1.57 

.15 

.67 

.57 

.35 

CARTERSVILLE 

77 

.03 

•is 

.12 

.05 

.34 

•  0] 

.51 

1.23 

1.94 

.06 

.16 

.17 

CARTrRSVlLLE   5  SW 

20 

CEDARTOWN 

7 

'0 

.25 

.26 

.02 

!eo 

.72 

3.80 

.38 

.8! 

.22 

.05 

CMATSWORTH 

4 

49 

.15 

.23 

.13 

7 

.26 

.02 

1.60 

.52 

.24 

.66 

.42 

Cmickamau^a  park 

10 

31 

.42 

.30 

.55 

.15 

2.24 

3.30 

2.00 

.02 

.62 

CHOESTOE 

• 

00 

.16 

. 

•  14 

.73 

1.63 

.25 

1.45 

1.12 

.23 

CLAYTON 

03 

05 

* 

.21 

CLEVELAND 

6 

11 

.11 

.55 

.01 

.46 

.02 

'  175 

.14 

2.44 

.10 

.  ' 

.89 

•  02 

.05 

COLOUITT 

4 

96 

.29 

.25 

.15 

1.36 

2.17 

.34 

COLUMBUS 

3 

.52 

1.35 

.10 

1.49 

.06 

.05 

.03 

COLUMBUS  WB  AIRPORT  R 

* 

7* 

.02 

•  Ob 

T 

•  01 

.10 

.62 

.81 

.44 

•  69 

1.84 

•  01 

.  E 1 

.01 

T 

.10 

CONCOPD 

97 

48 

1  28 

86 

.37 

COROELF  WATER  WORKS 

4 

08 

.36 

■  11 

2.64 

.  - 

.15 

.  74 

CMNEL 1 A 

9 

33 

•  10 

•  06 

.08 

.56 

.  i 

.70 

.05 

1.70 

.33 

.!  - 

1.00 

.06 

.02 

COVINGTON 

* 

98 

.02 

•  17 

.01 

.32 

.01 

T 

.18 

.16 

3.03 

.68 

.02 

.01 

.04 

CUMMING  1  N 

98 

.11 

.63 

7 

.65 

T 

.10 

3.20 

.59 

.30 

7 

T 

CURR vv I LLE  2  W 

64 

T 

•  1( 

■  16 

21 

SO 

26 

36 

.12 

CUTMBERT 

9 

47 

T 

T 

.09 

.38 

3.94 

.  - 

.30 

.6* 

.02 

OAHLONEGA 

6 

96 

•  21 

.55 

.03 

.46 

-.76 

.11 

2.66 

.13 

.86 

.53 

•  04 

OALLAS  %  SF 

5 

70 

T 

.07 

.06 

.55 

.40 

•  15 

2.59 

1.25 

.54 

.01 

.06 

T 

OAL  TON 

* 

27 

.05 

•  13 

.12 

.15 

.01 

.18 

.30 

.28 

1.39 

.92 

.06 

1.09 

•  01 

.39 

DANVILLE 

94 

01 

70 

1  36 

36 

DAWSON 

4 

26 

.02 

•  04 

.42 

.40 

2.26 

■  44 

. 

.22 

.01 

.23 

.21 

OAWS^NVILLE 

5 

84 

.13 

.40 

.31 

.67 

3.04 

.20 

.57 

.43 

.07 

DIAL  POST  OFFICf 

6 

81 

.22 

.50 

.14 

1.07 

.19 

2.00 

.24 

.97 

1.21 

.27 

DOCTORTOWN  1  WSW 

1 

9A 

.03 

.23 

.50 

.82 

.04 

.30 

DONAL SONV I L LE   3  W 

02 

„ 

.04 

DOUGL A  S  2  NNE 

2 

42 

T 

T 

.33 

.70 

.07 

.60 

.20 

.06 

.30 

.06 

T 

DOUGLASVI LLE 

9 

96 

T 

7 

.21  .11 

.34 

.32 

•  17 

2.98 

1.33 

7 

DOVER 

9 

64 

.28 

1.62 

1.12 

.46 

.16 

DUBLIN  3  5 

2 

34 

•  44 

•  74 

.46 

.52 

. 

•  07 

EASTMAN  1  W 

46 

1  56 

ELBERTON 

4 

99 

.0< 

.25 

.10 

.27 

.55 

.10 

1.76 

1.42 

.30 

.12 

ELL  1  JAY 

6 

79 

.40 

.37 

.14 

T 

1.24 

.10 

.08 

2.06 

.29 

.90 

1.18 

.03 

EMgR* 

9 

96 

.13 

.40 

.64 

.10 

3.10 

.04 

1*40 

•  11 

.02 

EXPERIMENT 

9 

69 

.01 

.04 

.38 

T 

.17 

2.42 

.02 

7 

r  a  \  Dun  s  * 

49 

61 

1  73 

•  53 

.13 

FITZGERALD 

4 

14 

•  07 

.22 

.54 

.  • 

2.61 

T 

•  71 

7 

FLAT  TOP 

11 

48 

.17 

.43 

.76 

•  47 

.78 

.23 

3.60 

.96 

1.50 

1.78 

.76 

FLEMING  EXP  STATION 

1 

94 

.02 

.03 

.33 

.49 

.27 

.51 

.  ' 

.23 

.01 

FOLKSTON   3  SSW 

2 

32 

•  '  0 

.11 

,rt5 

.16 

1.90 

r  -n  ,  ■  •  9 

82 

07 

FOR5VTH  l  S 

9 

93 

•  OS 

7 

.95 

T 

.56 

.87 

2.45 

.08 

■  S3 

.05 

.32 

FORT  GAINES 

4 

TB 

.13 

.60 

3.25 

.19 

.10 

•  49{ 

FORT  VALLET  3  E 

* 

14 

T 

T 

.02 

.80 

2.13 

■  13 

.04 

.58 

.21 

.23 

FRANKLIN 

9 

.27 

•  03 

.60 

.20 

.20 

2.24 

1.45 

.53 

GA  I NF  *i  v  1  LLE 

6 

26 

03 

•01 

•  52 

.64 

•  40 

T 

GIBSON 

A 

02 

T 

T 

■0! 

T 

.30 

.10 

T 

.39 

4.7C 

.16 

.18 

T 

.15 

GLENNV1 LLE 

9 

30 

* 

T 

T 

7 

.16 

•  41 

.47 

1.93 

•  05 

T 

.27 

r 

T 

GOAT  ROCK 

6 

.02 

.02 

.73 

•  74 

■  ■ 

3.01 

.61 

.76 

.07 

GODFREY  4  NE 

4 

►  24 

.05 

.26 

.22 

1.41 

1.77 

.42 

.07 

GREENVILLE  2  W 

4 

68 

. 

1.20 

.56 

GRIFfjn 

.07 

.05 

T 

.48 

.06 

•  19 

■  35 

1.73 

1.06 

.39 

.01 

.01 

.04 

HAMILTON 

9 

63 

.33 

.60 

.60 

2.20 

.15 

.83 

.70 

MAWKTNSVILLE 

2 

T 

.75 

1.15 

.16 

.23 

.10 

.03 

.02 

HELEN  |  SC 

• 

►69 

.13 

.03 

•  43 

.43 

.92 

•  04 

1.15 

.11 

1.1* 

.58 

.44 

.47 

he**p T  own  gap 

.36 

.64 

1  26 

.50 

Mf AMASSEE 

4 

.61 

.131 

•  11 

.12 

.14 

.01 

.83 

•  1G 

1.46 

.34 

.33 

1.03 

HOMCRVILLE   3  WSW 

2 

.19 

.13 

.06 

.50 

1.16 

.01 

.22 

.03 

JASPER   1  NNW 

9 

.19 

.33 

•  11 

.15 

.60 

2.07 

.11 

1.23 

.26 

JfSUP  A  S 

1 

.60 

.03 

.04 

.11 

.52 

•  14 

.43 

.03 

■ 

.02 

JONESBORO 

4 

.80 

.54 

.16 

T 

.49 

.02 

•  33 

2.10 

.78 

•  3. 

T 

T 

JULIETTE 

4 

.17 

.10 

.72 

.10 

•  47 

2.02 

7 

.76 

KENSINGTON 

7 

.47 

.11 

T 

.31 

.29 

.76 

.01 

1.47 

1.79 

•  70 

1.47 

.49 

KINGSTON 

.13 

.39 

.72 

2.05 

.72 

.32 

LA  FAYETTE 

4 

.68 

.30 

.36 

.20 

.04 

1.40 

.70 

.73 

.65 

.30 

LEXINGTON 

4 

.96 

.10 

.17 

.24 

•  S3 

2.00 

1.60 

•  IT 

T 

T 

T 

.13 

LINCOLNTON 

9 

.76 

.04 

.10 

.13 

.15 

2.02 

1.07 

.11 

.12 

LITTLE  HIGHTOWER 

9 

.70 

•  10 

. 

.10 

.20 

.80 

1.60 

1.10 

1.30 

.30 

LOUISVILLE 

2 

.Tl 

.32 

.94 

.30 

.75 

.70 

LUMBER  CITY 

J 

.81 

.03 

.42 

2.00 

.35 

.03 

.06 
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DAILY  PRECIPITATION 

GEORGIA 

Continued    February  »«* 


—  Day  of  Month 

Station  <J    I  1  1  1  1  1  ]  1  1  1  1  1  1  1  1  


aiauon 

To 

1 

1  2 

3 

4  | 

5 

6 

7  | 

8 

9 

10  [  11  |  12 

13     14  15 

16  ( 

17  | 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28  |  29  |  30 

31 

LUMPKIN 

5.  44 

.05 

1.07 

3.20 

-17 

.32 

.03 

.45 

.05 

.10 

MACON  WB  AIRPORT  R 

3.32 

T 

T 

T 

.51 

•  71 

.63 

.44 

.30 

.05 

.07 

T 

T 

.61 

MAR  SMALL VI LLE 

4.69 

.88 

2.57 

.45 

.46 

•  27 

.04 

MAYSVILLE 

5.37 

T 

•  OA 

•  34 

.02 

.27 

.02 

.59 

.03 

T 

2.40 

.83 

.62 

.19 

.02 

T 

MC    I NTYRE 

2.47 

.64 

.83 

.91 

.04 

.05 

METTfP 

to* 

T 

T 

.37 

•  37 

1.06 

•  12 

.53 

MIOVtLLE 

2.06 

.03 

.31 

.57 

.  ? 

.74 

•  11 

MI LLEDGEVl LLE 

6.33 

.13 

•  04 

.56 

.06 

.46 

.07 

.02 

4.63 

.22 

.12 

.02 

MILLEN 

2.75 

.01 

.01 

.30 

•  12 

1.53 

.02 

.58 

.05 

.13 

M I LLhavEN  8  E 

2.33 

.30 

.05 

.93 

•  32 

.72 

•  01 

MONTEZUMA 

4.63 

.04 

T 

1.06 

2.39 

.09 

.02 

.32 

.38 

.33 

MONT ICELLO 

5.90 

.15 

•  09 

.45 

.05 

.35 

.35 

1.24 

1.51 

1.75 

MORGAN   5  NW 

4.55 

.05 

.07 

■  65 

3.02 

.12 

.24 

.40 

MOULTRIE  2  ESE 

2.63 

.02 

•  06 

•05 

.77 

1  .36 

•  01 

■  36 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

3.53 

.  49 

•03 

2.44 

.07 

.50 

NAHUNT A 

2.20 

.01 

.02 

.03 

.01 

.59 

.57 

.86 

.06 

.03 

NASHVILLE  5  SSE 

2.85 

•  02 

T 

•  06 

•  04 

.73 

1.71 

.29 

NEEL  GAP 

5.97 

■  09 

.21 

.24 

•  93 

.02 

1.46 

.26 

1.69 

.85 

.22 

NEW  I NGTON  1  NW 

2.48 

.15 

.25 

•  41 

.84 

.37 

.46 

NEWNAN 

5.13 

.03 

•06 

.45 

.19 

•  20 

1.63 

1.74 

.03 

.59 

.01 

N ICKA JACK  SAP 

6.0» 

T 

T 

•  34 

.13 

.30 

.03 

1.65 

1*13 

•  74 

1.26 

.51 

NOON TOOT L A  CREEK 

5.55 

.22 

•03 

.15 

1.04 

1.24 

.66 

1.05 

1.28 

.18 

NORCROSS  *  N 

5.26 

T 

•22 

.21 

.56 

.12 

2.01 

1.32 

.70 

.02 

.07 

PATTERSON 

1.31 

T 

•  01 

•  09 

.02 

■  43 

.17 

.02 

.39 

.22 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

5.06 

T 

.62 

3.54 

.20 

.28 

.36 

.04 

T 

PRESTON  3  SW 

4.24 

.02 

.94 

2.10 

.16 

.45 

.20 

.26 

.09 

OUITMAN 

2.64 

.11 

.19 

.87 

.13 

.62 

.35 

.37 

RES ACA 

3.S2 

.  l  9 

.21 

•  23 

.48 

.04 

1.57 

.12 

.28 

.55 

.15 

RINGGOLD 

9.50 

•  30 

.25 

.72 

.0  ) 

1.7* 

2.70 

.68 

2.25 

T 

.68 

RISING  FAWN 

•«.06 

•  01 

.07 

.27 

T 

.25 

T 

.54 

■  10 

1.77 

2.25 

.78 

1.30 

T 

.65 

ROME 

4.71 

•  20 

.20 

.51 

T 

.42 

.04 

2.55 

.14 

•  45 

.16 

.04 

ROME  W8  AIRPORT  R 

4.11 

■l  2 

.11 

.05 

.22 

.29 

.05 

1  .46 

.69 

.26 

.01 

.51 

T 

T 

.26 

SANOERSVILLE 

3.17 

.46 

■  56 

•  55 

.94 

■  55 

.09 

SAPELO  ISLAND 

1 .35 

.02 

■  03 

•  43 

•  65 

•  01 

.21 

SAVANNAH  USDA  PLANT  r,DN 

2.75 

•  01 

•  04 

.21 

•  04 

.13 

•  01 

.80 

•  90 

.02 

.09 

SAVANNAH  WB  AP  R 

1.73 

T 

T 

.09 

T 

.52 

.01 

.89 

.01 

.21 

T 

T 

SAVANNAH  BEACH 

1  .34 

.02 

.02 

.11 

•  01 

.01 

•  33 

.07 

.70 

•  02 

.04 

.01 

SILOAM 

4.24 

.14 

•  02 

.20 

•  07 

.18 

T 

•  05 

1.55 

1.74 

.23 

.06 

T 

SPARTA  2  NNW 

5.29 

.06 

.02 

•  43 

.05 

1  .00 

1  .46 

1  .68 

•  56 

.03 

STANLEY  GAP 

7.13 

.59 

•  10 

1.05 

.10 

1  .90 

.30 

1.36 

1.04 

.35 

STILL"ORE 

2.54 

T 

T 

.31 

.49 

.47 

.46 

•  35 

.46 

6.32 

.05 

.20 

.10 

•  27 

1.00 

.23 

1.67 

.24 

1.89 

.57 

.10 

SUMMERVILLE 

4.56 

T 

.11 

T 

•  21 

T 

.36 

T 

•  44 

.21 

2.03 

.43 

•  23 

•  21 

.19 

T 

.14 

SURRENCY  2  WNW 

7.59 

.72 

.68 

.99 

.03 

.47 

SWAtNSSORO 

2.1  P 

.37 

.03 

1.12 

.51 

.04 

.11 

SWEET  GUM 

6.B7 

.23 

•  51 

.28 

.01 

.46 

.02 

1  .91 

.49 

.98 

1.53 

.45 

TALBOTTON 

7.04 

.91 

■  92 

.55 

3.60 

.48 

.58 

TALLAPOOSA  2  NNW 

8.12 

.77 

.82 

.08 

3.78 

1.75 

•  35 

.37 

TAYLOR  SV I LLE 

5.42 

.68 

.67 

.04 

2.93 

.27 

•  74 

.09 

THOMASTON  2  S 

5.90 

.68 

.82 

•  90 

1.98 

.04 

•  69 

.74 

.05 

THQMA  SV I LLE 

3.53 

•  OS 

.34 

1*02 

1.05 

.58 

.20 

.23 

THOMASVILLE  WB  CITY 

3.95 

T 

•  03 

T 

•  04 

•  30 

1.17 

1.33 

.68 

T 

.22 

.18 

TIF  TON  EXP  STATION 

3.91 

.08 

•  21 

•65 

.03 

2.03 

.25 

.03 

•  27 

•  36 

TITUS 

5.06 

.13 

.16 

.10 

•  21 

.02 

.76 

.04 

1.65 

.28 

•  71 

.75 

•25 

TOCCOA 

5.12 

.07 

,32 

.05 

.48 

•  04 

.66 

•  04 

2.13 

.19 

.38 

.76 

T 

TRAY  MOUNTAIN 

7.71 

.09 

.57 

.04 

.16 

.02 

.95 

.04 

1.72 

.21 

2.51 

1.16 

•  22 

TUNNEL  HILL 

6.83 

•  18 

.17 

■  16 

.35 

■  08 

1.48 

2.03 

1.71 

.03 

.60 

VALnnSTA  WO  AIROORT 

3.40 

T 

.15 

•  04. 

.04 

.63 

.05 

•  01 

2  .04 

T 

T 

■  34 

.10 

T 

VALOOSTA  4  NW 

2.94 

.01 

•  OA 

•  10 

•72 

T 

1.36 

.60 

.03 

WALFSKA 

6.17 

•20 

.40 

.76 

•  10 

3.06 

.25 

.87 

.02 

•  22 

.01 

.08 

WARRENTON 

4.33 

.10 

.06 

.32 

.35 

.10 

2.15 

1.00 

.45 

WASHINGTON 

4.53, 

.04 

.03 

.11 

.06 

.12 

.18 

.01 

1.97 

1.64 

•  19 

.17 

.01 

waycro<;s 

1.91 

.01 

.06 

.01 

.03 

.45 

.27 

.90 

.18 

WAYNESBORO  2  NE 

3.38 

.02 

T 

T 

.06 

.82 

.91 

1.54 

.03 

WEST  POINT 

3.82 

.06 

T 

T 

.38 

.21 

•23 

1  .41 

1.15 

.05 

.31 

WINDER   1  SSE 

5.44 

.02 

.04 

.20 

.30 

.51 

.10 

2.35 

.88 

.61 

.23 

4.28 

.11 

.83 

.30 

.03 

1.73 

.02 

.96 

T 

.30 

WOODSTOCK 

5.32 

.09 

.21 

.39 

.29 

.06 

3.11 

.61 

.22 

T 

.24 

.10 

YOUNG  HARRIS 

5.01 

.29 

.25 

T 

.08 

T 

•  71 

.01 

1.49 

■  13 

•  54 

T 

1.07 

T 

.44 

&••  r«f«r*nc*  note,  following  station  lad**. 
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DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
FEBRUARY  1962 


Slalion 


Day  01  Month 


2 

3 

4 

5 

g 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

MAX 
MIN 

MAX 
w  !  N 

67 
33 

74 
34 

75 
37 

74 

77 
4  2 

72 
4 1 

55 
27 

56 
2  8 

71 
36 

78 

58 

57 

74 

81 

82 

74 

70 

70 

78 

68 

77 

8  2 

81 

83 

81 

77 

80 

MAX 

75 

77 
47 

78 

67 
45 

72 
48 

64 

36 

55 

72 

80 

52 

72 

59 

77 

84 

85 

74 

7  2 
5  6 

70 
40 

74 
49 

70 
-  n 

69 

76 
48 

82 
65 

82 

76 
58 

79 

80 

85 

MAX 

53 

66 

65 

71 

74 

66 

39 

46 

61 

66 

46 

56 

71 

63 

74 

6? 

54 
30 

62 

54 

65 

56 

50 

65 

70 

7  0 

50 

55 

MAX 

72 

77 

79 

69 

74 

57 
35 

37 

70 

75 
46 

60 

58 

73 

77 

83 

74 

71 

66 
40 

77 

68 

71 

78 

80 

82 

73 

6  7 

79 

82 

MAX 

52 

60 

64 

70 
35 

72 

21 

36 

45 

40 
31 

62 

52 

52 

69 

65 

73 

68 

54 

64 

54 

66 

59 

59 

62 

74 

63 

48 

53 

MAX 

71 

75 

75 

70 

70 

65 
33 

91 

62 

72 
51 

64 

56 

75 

76 

82 

77 

67 
52 

65 

3  7 

68 
49 

71 
6 5 

67 

69 

0  2 

78 

77 
55 

74 

71 

82 

MAX 

55 
33 

70 
36 

72 
33 

74 
38 

74 
43 

67 
32 

52 
1  7 

48 

20 

51 
31 

75 
32 

57 
24 

52 
28 

71 
3  6 

61 
36 

78 
35 

65 
37 

52 

57 
31 

5  7 

68 
38 

64 

35 

61 

77 

79 
59 

77 

54 

51 

MAX 

72 

75 
45 

76 

70 

70 

68 
4  1 

52 

2  7 

69 
34 

79 

50 

76 
41 

57 

72 
3$ 

BO 

84 
54 

79 
6  i 

74 

5  D 

70 
39 

68 

40 

ro 

51 

67 
43 

69 
49 

80 
60 

72 
51 

77 

77 

79 

MAX 

71 

66 

74 

74 

67 

58 
3  3 

47 

40 

28 

66 
38 

58 

50 

72 

61 
37 

77 
37 

66 
4 1 

55 
41 

50 
31 

50 
4 1 

68 
44 

64 
37 

55 
43 

68 
42 

74 
54 

72 
54 

65 
42 

49 

39 

79 

MAX 

70 
32 

70 
40 

73 

74 

67 
51 

59 
2  7 

46 

1 7 

38 

25 

66 

37 

67 
34 

55 
24 

71 
31 

70 
35 

78 
34 

75 
39 

58 

40 

52 
31 

51 

40 

67 
43 

67 
35 

59 
40 

60 
40 

74 

53 

73 
53 

65 
42 

49 

37 

80 
43 

MAX 

71 

67 

72 

73 

66 
47 

47 

a  6 

39 
27 

66 
38 

57 

50 

71 
33 

60 
36 

77 
36 

64 
41 

5  5 
40 

49 

33 

51 

4  1 

67 
44 

64 
36 

47 
42 

6  0 
42 

74 

55 

72 
48 

52 
3  8 

49 
38 

79 
46 

MAX 

69 

67 

72 

70 

67 

40 

44 

39 

74 

51 

51 

71 

67 

75 

69 

54 
40 

62 
32 

54 
42 

oa 

59 
35 

47 
40 

63 
45 

71 
55 

67 
46 

50 

59 
39 

79 
48 

MAX 

71 

75 

76 

76 

70 

57 

47 

49 

76 

56 

50 

71 

62 

80 

65 

52 
40 

61 

62 

68 

50 

66 

53 

7V 

80 

78 

50 

6  6 

57 

82 

MAX 

75 

77 

75 

71 

73 

73 

63 

75 

80 

73 

61 

75 

84 

83 

76 

73 
50 

71 
40 

79 
52 

76 
61 

73 
40 

78 

45 

86 
68 

82 

62 

75 
58 

8  0 
68 

85 

63 

88 

62 

MAX 

58 

66 

75 

78 

73 

69 

62 

52 

62 

75 

58 

59 

72 

62 

84 

65 

71 

66 

69 
5  9 

65 

68 

71 

6  2 

76 

76 

60 

80 
56 

62 
53 

77 
58 

MAX 

49 

62 

62 

68 

7i 

64 

32 

42 

51 

63 

46 

56 

67 

68 

66 

64 
2  7 

50 
19 

64 
20 

52 

64 
26 

55 
25 

56 
37 

67 
43 

69 
46 

65 

3  0 

53 
39 

69 
50 

MAX 

73 

74 

77 

71 

73 

63 

55 

71 

80 

71 

62 

76 

84 

83 

75 

66 
56 

68 

76 

70 
6  B 

68 

39 

77 

81 

81 

65 

77 
58 

76 
56 

81 
61 

85 

63 

MAX 

71 

76 

77 

76 

74 

67 

53 

69 

76 

73 

54 

72 

s» 

81 

77 

67 

69 

72 

71 

6  2' 

69 

58 

82 

55 

86 

60 

76 
60 

69 
52 

67 
52 

82 
57 

MAX 

73 

74 

78 

70 

70 

70 

59 

66 

77 

73 

64 

72 

71 

83 

80 

74 

72 

75 

72 
53 

69 

76 
50 

84 

60 

80 
65 

69 

83 
55 

82 

MAX 

67 
36 

72 

74 

70 

69 

62 

50 

60 

77 

64 

48 

73 

64 

84 

67 

73 

62 
43 

68 

57 

67 

60 

67 

70 
46 

8  2 

74 
60 

82 

63 

66 

6  J 

75 
56 

78 

61 

MAX 

71 

73 

74 

72 

70 

72 

52 

66 

78 

57 

71 

81 

78 

76 

70 

72 
33 

68 

67 

79 
6  9 

78 

78 
55 

75 
53 

70 
5 1 

81 

57 

MAX 
MIN 

7* 
39 

75 
45 

78 

45 

74 
49 

74 

70 

57 

73 

80 

76 

61 

76 

34 

83 

60 

73 

70 

79 

50 

75 

60 

70 

76 
49 

82 
65 

80 
61 

77 
57 

78 
5  6 

82 
59 

84 
62 

MAX 
MIN 

69 
30 

65 
35 

70 
31 

72 
31 

69 
35 

52 
22 

43 

43 

69 

55 

60 

72 

69 

71 

70 

65 

65 

60 

67 

58 

52 
34 

61 

74 

55 

70 
42 

70 
43 

62 
43 

77 

MAX 
MIN 

75 

37 

76 

78 

45 

69 

72 

68 

53 

74 

81 

72 

60 

75 

84 

84 

77 

71 

69 

76 

50 

73 
59 

68 
40 

78 
48 

84 

82 

62 

76 
58 

78 
58 

82 
59 

86 

63 

MAX 

70 
35 

75 

76 

73 

70 

73 

TO 

69 

73 

70 

52 

72 

70 

80 

79 

69 
48 

62 
39 

70 
48 

67 
56 

66 
45 

73 
43 

80 

6  2 

80 

61 

73 
62 

64 

53 

75 
54 

80 
58 

MAX 
M I  N 

55 
24 

72 
25 

71 

75 
29 

76 

66 

50 

46 

41 

63 

58 

50 

72 

59 

80 

65 
32 

58 

29 

50 
31 

50 
43 

70 
33 

65 
31 

49 
41 

63 
48 

76 
55 

75 
34 

49 
41 

55 
42 

MAX 
MIN 

70 

30 

6? 
33 

72 
31 

72 
32 

66 
47 

64 

22 

47 
16 

42 

26 

72 
37 

59 
39 

57 
24 

72 
30 

72 
36 

75 
38 

72 

sa 

65 

60 

67 

c  2 

61 
30 

55 
32 

64 

50 

73 
55 

69 

50 

64 

69 
42 

80 
54 

MAX 
MIN 

72 
27 

66 
32 

72 
31 

73 
33 

6* 

65 

29 

47 

33' 

45 

29 

68 

39 

56 
36 

56 
2  1 

71 
29 

68 

32 

67 

71 

68 

42 

66 
28 

62 
34 

66 
46 

63 
34 

54 

33 

66 
45 

74 

57 

70 
51 

64 

40 

60 
42 

61 

50 

MAX 
MIN 

73 
29 

66 

33 

72 
32 

74 

33 

69 
46 

56 

23 

44 
18 

43 

27 

70 
40 

55 
36 

57 

22 

73 

82 

75 

73 

67 
46 

66 
28 

61 
46 

66 

52 

59 
30 

53 
36 

68 

51 

74 

57 

70 
49 

63 
41 

71 
43 

81 

55 

MAX 
MIN 

64 
26 

64 

29 

67 
27 

72 
32 

70 

3  Z 

62 
24 

43 
16 

41 

24 

61 
34 

55 

35 

57 
1  8 

73 
25 

73 

72 

70 

■  B 
37 

61 

2  5 

60 
38 

66 
63 

63 
31 

58 

33 

68 
40 

64 
48 

71 
51 

70 
3  6 

64 

38 

74 
49 

MAX 
MIN 

76 
35 

76 
43 

79 
42 

75 
47 

75 
46 

72 
39 

56 
26 

75 
30 

81 
50 

77 
42 

62 
32 

77 
35 

65 
43 

85 

50 

BO 
53 

74 
6  6 

71 
40 

77 
49 

74 

5  3 

70 
42 

78 
47 

65 

65 

84 

61 

80 

57 

32 
55 

84 

60 

87 

62 

MAX 
MIN 

71 
33 

74 

37 

75 
36 

69 

39 

70 
50 

50 
31 

53 
23 

65 
30 

77 
50 

»7 
40 

59 
32 

73 
32 

83 
42 

80 

74 

64 

45 

66 

32 

65 

52 

71 
50 

67 
40 

65 

43 

78 
64 

76 
67 

75 
52 

68 
49 

75 
52 

82 

57 

MAX 
MIN 

'1 

36 

75 
47 

77 
41 

75 
42 

70 
49 

70 
36 

52 
26 

71 
34 

80 

53 

78 
43 

58 

33 

73 
39 

81 

82 

79 

72 

67 

73 
50 

70 
62 

71 

72 
46 

60 
69 

81 
64 

80 
58 

74 

56 

76 
53 

83 

62 

MAX 
MIN 

67 
32 

67 
38 

71 

35 

74 
38 

66 
42 

53 
23 

43 

15 

37 
29 

61 
35 

56 
32 

48 

20 

72 
29 

63 
38 

74 
34 

70 
36 

58 
!6 

59 
28 

48 
41 

68 

42 

62 
31 

54 
38 

6  2. 
40 

68 

52 

74 

52 

6  1 

39 

53 
38 

71 
47 

MAX 
MIN 

70 
31 

68 
41 

73 
34 

74 

36 

68 

52 

60 
26 

47 
1  i 

42 
21 

75 
38 

63 
36 

52 
26 

71 
31 

68 
40 

76 
36 

68 
41 

59 
42 

60 
30 

54 
41 

69 
46 

63 
35 

55 
38 

65 
44 

74 

56 

71 
54 

57 
62 

52 
40 

80 

47 

MAX 
MIN 

74 
38 

75 
47 

77 
47 

73 
46 

71 
53 

70 
35 

54 

25 

70 
33 

80 

54 

77 
41 

60 

33 

75 
39 

84 
48 

83 

53 

80 
51 

72 
56 

72 
38 

74 
51 

7 1 
58 

69 
36 

47 

8  1 

6  6 

80 

65 

56 

56 

59 

62 

MAX 
MIN 

51 
31 

66 
38 

63 
34 

68 
34 

69 
38 

63 
24 

36 
16 

41 
18 

39 
32 

61 
34 

49 
21 

48 

25 

69 
39 

57 
35 

71 
40 

60 
38 

53 
28 

58 

30 

96 
44 

65 
34 

60 
35 

47 
60 

62 
46 

68 

51 

66 

4? 

48 

39 

36 
42 

1AILEV 

tALAPAHA   EXP  STATION 
HLBANY 

IALLATOONA   0AM  2 
IALMA   F  A  A  AIRPORT 
ALPHARETTA  1  WNW 
IAMERICUS  4  FNE 
IAPPLING  1  NW 
ASHBURN   1  S 
ATHENS 

ATHENS  COL  OF  AGR I 
ATHENS  WB  AIRPORT 
ATLANTA  WB  AIRPORT 
AUGUSTA  WB  AIRPORT 
8A I NBR I0GE 
BLACK8EARD  ISLAND 
BLAIRSVILLE  EXP  STA 
BLAKELY 
BROOKLET    1  W 
BRUNSWICK 

BRUNSWICK   FAA  AIRPORT 

BUENA  VISTA 

CAIRO  2  NNW 

CALHOUN   EXP  STATION 

CAMILLA 

CAMP  STEWART 

CARLTON  BRIDGE 

CARROLLTON 

CARTERSVILLE 

CEOAOTOWN 

CLAYTON 

COLOUITT 

COLUMBUS   WB  AIRPORT 

COROELE  WATER  WORKS 

CORNELIA 

COvI NGTON 

CUTHBERT 

DAMLONEGA 


fta*  r*far*nc*  aotea  follovioi  Station  1do»k. 
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DAILY  TEMPERATURES 


GEORGI/ 
FEBRUARY  196! 


Day  Of  Month 


aianon 

1 

2 

3 

— - 

4 

— 

s 

6 

7      8  1  9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

-— ■ 

21 

22 

23 

24 

— — 

25 

26 

27 

28 

DALLAS  5  SE 

MAX 

53 

70 

72 

67 

36 

46 

46 

71 

54 

70 

68 

74 

70 

53 

63 

57 

57 

~50~ 

MIN 

29 

33 

36 

39 

41 

20 

16 

18 

32 

38 

23 

28 

37 

39 

39 

40 

29 

32 

45 

32 

34 

42 

49 

50 

41 

39 

41 

55 

DALTON 

MAX 

SO 

65 

64 

74 

73 

70 

37 

42 

49 

68 

47 

54 

73 

69 

69 

69 

56 

66 

59 

67 

54 

54 

63 

72 

74 

59 

60 

75 

MIN 

29 

34 

33 

37 

45 

20 

17 

19 

34 

36 

24 

32 

40 

40 

39 

41 

35 

39 

48 

31 

34 

44 

53 

49 

42 

43 

46 

52 

DOUGLAS  2  NNE 

MAX 

55 

72 

75 

76 

70 

72 

54 

55 

70 

74 

56 

56 

73 

78 

83 

74 

70 

68 

77 

68 

68 

77 

79 

83 

70 

69 

81 

84 

MIN 

37 

37 

44 

43 

47 

43 

28 

28 

38 

45  . 

32 

32 

40 

51 

46 

47 

39 

40 

53 

46 

45 

48 

63 

61 

53 

54 

55 

61 

DUBLIN  3  S 

MAX 

63 

71 

73 

78 

75 

70 

52 

53 

66 

78 

5  6 

56 

75 

75 

82 

79 

68 

68 

70 

67 

70 

70 

80 

82 

78 

64 

70 

81 

MIN 

33 

35 

36 

38 

42 

37 

24 

30 

34 

37 

28 

33 

35 

41 

40 

45 

32 

33 

50 

36 

38 

47 

61 

61 

48 

46 

48 

54 

EASTMAN    1  W 

MAX 

63 

71 

75 

72 

72 

69 

51 

53 

69 

78 

56 

57 

72 

79 

80 

79 

68 

68 

73 

69 

69 

68 

80 

81 

79 

66 

75 

84 

MIN 

36 

40 

46 

45 

51 

37 

24 

26 

35 

41 

29 

36 

39 

49 

47 

51 

35 

40 

54 

41 

41 

47 

60 

60 

51 

50 

50 

62 

EXPERIMENT 

MAX 

58 

69 

73 

71 

66 

41 

50 

46 

75 

72 

74 

78 

73 

54 

64 

62 

69 

62 

65 

73 

72 

70 

59 

73 

79 

MIN 

34 

42 

41 

44 

54 

24 

17 

36 

39 

37 

27 

38 

43 

40 

41 

45 

33 

42 

48 

36 

41 

44 

57 

53 

49 

40 

43 

54 

FITZGERALD 

MAX 

71 

74 

73 

71 

68 

51 

68 

78 

77 

54 

71 

77 

81 

73 

65 

75 

71 

69 

74 

8  1 

81 

60 

71 

77 

82 

83 

MIN 

39 

48 

49 

47 

49 

39 

27 

35 

50 

43 

32 

37 

50 

55 

49 

54 

40 

50 

59 

44 

48 

64 

63 

57 

54 

53 

63 

63 

FLEMING  EXP  STATION 

MAX 

70 

76 

77 

76 

73 

71 

56 

68 

75 

75 

56 

72 

72 

81 

81 

70 

7  i 

70 

69 

67 

75 

83 

81 

79 

75 

MIN 

32 

40 

39 

39 

48 

46 

25 

30 

43 

48 

26 

31 

40 

43 

42 

48 

34 

42 

62 

37 

36 

62 

59 

65 

55 

56 

58 

56 

FOLKSTON  9  SW 

MAX 

75 

76 

78 

78 

75 

75 

74 

72 

76 

70 

69 

76 

80 

83 

76 

78 

75 

84 

82 

72 

84 

64 

87 

82 

64 

86 

Bb 

87 

MIN 

3* 

52 

46 

44 

47 

46 

27 

35 

49 

47 

31 

30 

41 

49 

49 

45 

43 

43 

44 

45 

44 

64 

53 

65 

67 

68 

63 

62 

FORSYTH   1  S 

MAX 

74 

76 

74 

70 

67 

48 

50 

78 

73 

56 

73 

72 

80 

74 

67 

65 

62 

70 

66 

58 

75 

75 

74 

66 

55 

80 

80 

MIN 

30 

38 

38 

40 

52 

28 

17 

25 

33 

38 

28 

34 

44 

41 

41 

48 

33 

42 

52 

37 

36 

41 

56 

55 

48 

42 

49 

60 

FORT  GAINES 

MAX 

72 

75 

70 

73 

53 

70 

80 

75 

68 

78 

84 

63 

70 

66 

73 

70 

68 

75 

79 

81 

76 

76 

60 

64 

85 

MIN 

36 

46 

43 

49 

51 

35 

23 

36 

55 

41 

29 

39 

47 

53 

51 

56 

37 

48 

60 

37 

46 

66 

65 

57 

55 

60 

61 

66 

FORT  VALLEY  3  E 

MAX 

73 

77 

78 

72 

71 

5  ' 

51 

62 

79 

56 

54 

83 

76 

65 

67 

65 

74 

67 

61 

8  1 

76 

77 

61 

65 

81 

85 

MIN 

33 

40 

38 

42 

53 

28 

22 

28 

42 

37 

29 

36 

45 

50 

43 

44 

31 

45 

49 

40 

44 

60 

64 

52 

50 

49 

53 

51 

GAINESVILLE 

MAX 

70 

67 

72 

73 

65 

59 

45 

39 

60 

55 

50 

73 

63 

77 

56 

60 

50 

66 

64 

56 

56 

72 

71 

50 

76 

71 

MIN 

32 

39 

38 

41 

51 

25 

18 

29 

36 

37 

24 

-2 

37 

37 

41 

39 

30 

43 

44 

34 

40 

41 

52 

51 

40 

38 

47 

59 

GLENNV I LLE 

MAX 

71 

75 

77 

74 

7  3 

67 

54 

69 

75 

71 

54 

73 

82 

75 

70 

65 

73 

69 

68 

70 

6  1 

83 

77 

66 

72 

82 

84 

MIN 

37 

47 

48 

44 

50 

47 

27 

32 

49 

49 

29 

36 

43 

50 

47 

47 

38 

47 

61 

46 

44 

61 

61 

60 

52 

52 

59 

60 

GREENVILLE  2  w 

MAX 

70 

72 

74 

74 

68 

63 

49 

53 

75 

62 

72 

80 

79 

78 

68 

66 

64 

69 

65 

55 

74 

75 

71 

73 

80 

78 

MIN 

35 

43 

43 

47 

53 

27 

17 

31 

38 

38 

23 

28 

44 

44 

43 

50 

31 

44 

42 

34 

41 

51 

63 

50 

47 

54 

56 

GRIFFIN 

MAX 

72 

73 

75 

74 

68 

60 

50 

46 

76 

64 

56 

73 

74 

79 

75 

64 

67 

60 

71 

64 

54 

72 

73 

65 

59 

60 

76 

MIN 

40 

44 

45 

46 

55 

25 

18 

31 

39 

38 

28 

40 

43 

44 

44 

46 

34 

42 

49 

36 

43 

50 

57 

53 

48 

41 

50 

57 

HAWK INSVILLE 

MAX 

73 

78 

78 

72 

72 

67 

54 

69 

80 

75 

58 

75 

79 

63 

79 

73 

68 

70 

74 

70 

66 

66 

80 

80 

67 

72 

82 

8  5 

MIN 

33 

41 

38 

41 

48 

35 

24 

30 

45 

42 

30 

32 

42 

49 

42 

52 

32 

50 

58 

39 

42 

57 

62 

59 

50 

50 

54 

61 

HELEN   1  SE 

MAX 

66 

65 

72 

71 

66 

53 

42 

38 

63 

53 

49 

69 

61 

72 

62 

54 

60 

51 

67 

61 

50 

65 

66 

67 

70 

61 

71 

67 

MIN 

26 

31 

28 

31 

39 

21 

15 

25 

36 

35 

18 

24 

30 

30 

32 

39 

25 

38 

44 

33 

32 

41 

51 

53 

35 

39 

49 

52 

HOMER V I LLE    3  WSW 

MAX 

73 

74 

78 

73 

73 

65 

57 

71 

75 

70 

74 

80 

84 

78 

74 

72 

82 

79 

69 

77 

78 

85 

81 

79 

83 

83 

83 

MIN 

32 

42 

38 

40 

40 

41 

25 

30 

44 

42 

29 

42 

45 

40 

50 

39 

48 

56 

40 

43 

64 

60 

59 

55 

50 

57 

56 

JASPER   1  NNW 

MAX 

68 

62 

69 

65 

48 

43 

38 

62 

49 

52 

68 

62 

70 

65 

58 

62 

56 

65 

58 

50 

61 

66 

65 

55 

55 

76 

70 

MIN 

34 

36 

41 

48 

19 

1,5 

31 

37 

34 

24 

34 

42 

40 

38 

41 

38 

40 

46 

30 

35 

43 

54 

49 

41 

42 

50 

46 

JESUP  8  S 

MAX 

71 

75 

78 

76 

71 

70 

57 

72 

76 

75 

55 

73 

73 

84 

63 

72 

70 

75 

70 

69 

78 

83 

84 

73 

65 

81 

83 

84 

MIN 

32 

39 

37 

38 

43 

47 

26 

29 

■  46 

46 

27 

28 

39 

48 

40 

42 

38 

47 

60 

38 

37 

63 

60 

59 

53 

55 

55 

57 

LA  FAYETTE 

MAX 

56 

71 

70 

74 

75 

70 

40 

48 

43 

59 

58 

68 

75 

71 

56 

67 

68 

67 

58 

60 

66 

70 

76 

60 

67 

77 

MIN 

27 

30 

31 

34 

36 

20 

16 

17 

34 

36 

26 

27 

37 

38 

43 

45 

28 

29 

48 

29 

30 

42 

50 

49 

43 

44 

45 

54 

LOUISVILLE 

MAX 

72 

76 

78 

68 

70 

65 

49 

55 

76 

72 

60 

72 

70 

82 

76 

65 

63 

64 

66 

66 

62 

77 

82 

77 

70 

64 

82 

84 

MIN 

45 

42 

40 

41 

51 

38 

21 

28 

43 

42 

26 

34 

39 

46 

40 

44 

33 

40 

54 

40 

41 

54 

59 

61 

51 

44 

51 

58 

LUMBER  CITY 

MAX 

72 

76 

72 

55 

53 

68 

76 

73 

75 

76 

70 

67 

75 

70 

68 

74 

80 

82 

75 

66 

75 

82 

MIN 

35 

35 

39 

39 

40 

44 

23 

24 

32 

45 

26 

27 

32 

40 

41 

41 

36 

36 

50 

40 

40 

48 

58 

60 

50 

52 

53 

55 

LUMPKIN 

MAX 

?2 

75 

76 

55 

68 

80 

?2 

66 

67 

71 

72 

69 

72 

79 

78 

77 

71 

75 

81 

84 

MIN 

40 

44 

46 

53 

31 

20 

33 

55 

38 

31 

38 

46 

55 

51 

55 

36 

51 

43 

40 

47 

64 

65 

57 

56 

56 

60 

66 

MACON  WB  AIRPORT 

MAX 

?2 

78 

72 

51 

59 

79 

65 

67 

66 

72 

67 

57 

83 

79 

77 

63 

65 

82 

85 

MIN 

35 

44 

39 

42 

54 

31 

23 

30 

45 

40 

32 

37 

45 

47 

44 

47 

35 

50 

51 

41 

43 

57 

63 

53 

50 

48 

54 

53 

MARSHALLVILLE 

MAX 

76 

73 

64 

79 

73 

61 

66 

74 

70 

67 

80 

78 

60 

72 

77 

80 

84 

MIN 

36 

44 

41 

42 

54 

32 

21 

40 

40 

27 

47 

55 

45 

54 

34 

50 

47 

40 

44 

53 

63 

57 

68 

48 

54 

63 

MC    I NTYRE 

MAX 

60 

7  2 

69 

49 

51 

58 

79 

74 

60 

67 

65 

72 

67 

70 

81 

80 

78 

61 

67 

8  3 

MIN 

29 

32 

35 

32 

35 

33 

18 

21 

31 

39 

21 

25 

36 

39 

36 

39 

30 

31 

49 

35 

35 

46 

59 

59 

42 

46 

46 

54 

METTER 

MAX 

77 

77 

75 

73 

72 

53 

69 

77 

75 

7J 

72 

82 

80 

70 

66 

68 

72 

69 

68 

82 

83 

81 

76 

82 

85 

MIN 

38 

45 

44 

44 

45 

42 

27 

33 

44 

46 

37 

44 

49 

45 

48 

38 

45 

57 

42 

44 

57 

61 

58 

54 

51 

57 

58 

MI LLEDGEVI LLE 

MAX 

59 

72 

76 

68 

48 

49 

51 

78 

S3 

71 

56 

65 

62 

70 

67 

67 

78 

78 

75 

58 

56 

82 

MIN 

29 

32 

33 

35 

35 

33 

20 

21 

26 

37 

24 

27 

33 

39 

in 

40 

29 

33 

46 

39 

36 

44 

50 

55 

45 

43 

45 

47 

MILLEN 

MAX 

72 

78 

78 

78 

71 

55 

70 

75 

76 

57 

72 

83 

61 

70 

65 

67 

67 

68 

66 

82 

84 

82 

80 

62 

83 

85 

MIN 

31 

40 

35 

38 

46 

40 

20 

28 

40 

41 

23 

32 

39 

49 

37 

46 

34 

42 

56 

36 

39 

50 

62 

62 

47 

47 

53 

59 

MONT  I  CELLO 

MAX 

60 

72 

73 

76 

74 

70 

44 

50 

50 

71 

54 

64 

61 

62 

?6 

75 

75 

54 

81 

MIN 

37 

40 

44 

43 

48 

29 

20 

23 

32 

39 

28 

29 

37 

40 

44 

45 

34 

34 

44 

36 

35 

45 

48 

57 

47 

41 

42 

48 

MOULTRIE  2  ESE 

MAX 

73 

75 

78 

73 

72 

54 

73 

80 

76 

74 

78 

69 

80 

74 

69 

77 

82 

82 

78 

79 

82 

85 

84 

MIN 

36 

44 

46 

46 

42 

40 

27 

32 

46 

43 

33 

34 

50 

54 

53 

55 

41 

48 

59 

43 

47 

65 

59 

57 

56 

56 

60 

62 

NAHUNTA 

MAX 

72 

75 

79 

73 

72 

61 

57 

72 

76 

70 

?7 

84 

73 

68 

78 

69 

69 

79 

64 

85 

81 

71 

83 

84 

85 

MIN 

32 

39 

39 

40 

41 

45 

27 

29 

45 

42 

30 

29 

41 

43 

42 

43 

37 

47 

56 

42 

11 

60 

58 

62 

53 

54 

54 

55 

NASHVILLE   5  SSE 

MAX 

72 

74 

76 

68 

77 

69 

66 

71 

77 

77 

58 

74 

81 

85 

81 

73 

69 

BO 

68 

76 

78 

83 

80 

80 

81 

84 

84 

MIN 

32 

45 

39 

42 

41 

40 

25 

30 

44 

44 

30 

33 

44 

48 

43 

55 

37 

49 

39 

*7 

68 

62 

58 

55 

56 

56 

61 

NEW  I NGTON   1  NW 

MAX 

70 

77 

^6 

78 

74 

67 

52 

66 

76 

72 

53 

71 

64 

82 

71 

65 

67 

69 

70 

66 

56 

82 

85 

76 

75 

75 

83 

84 

MIN 

32 

43 

39 

39 

48 

46 

25 

28 

44 

45 

25 

33 

40 

48 

39 

47 

35 

41 

60 

41 

45 

55 

60 

61 

58 

50 

54 

67 

NEWNAN 

MAX 

50 

46 

75 

68 

63 

61 

7  6 

MIN 

40 

40 

41 

43 

53 

25 

16 

32 

40 

40 

29 

35 

45 

43 

42 

46 

45 

43 

51 

35 

40 

51 

56 

51 

49 

41 

52 

55 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

MAX 

72 

70 

73 

72 

66 

64 

53 

68 

80 

75 

56 

74 

82 

81 

76 

70 

65 

70 

71 

66 

71 

76 

78 

77 

75 

72 

80 

62 

MIN 

38 

45 

44 

44 

52 

33 

22 

30 

52 

40 

26 

39 

49 

54 

45 

54 

36 

51 

58 

39 

46 

65 

62 

57 

54 

54 

58 

65 

reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
FEBRUARY  1962 


Station 

Day  Ol  Month 

6 

A 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29  30 

31 

Aver 

QUITMAN 

MAX 

66 

74 

7* 

78 

73 

75 

55 

55 

72 

77 

60 

M 

72 

82 

S3 

73 

74 

75 

60 

73 

69 

76 

80 

83 

78 

81 

83 

84 

74.0 

MIN 

32 

36 

39 

43 

41 

40 

26 

29 

38 

43 

30 

32 

43 

46 

47 

55 

40 

46 

59 

40 

43 

56 

57 

61 

44.6 

ROME 

MAX 

72 

69 

72 

75 

71 

57 

45 

45 

68 

56 

58 

73 

75 

78 

74 

70 

67 

65 

67 

64 

58 

65 

F! 

7* 

67 

71 

81 

76 

MIN 

28 

32 

32 

34 

45 

22 

19 

29 

36 

37 

23 

29 

39 

41 

37 

44 

32 

28 

47 

33 

36 

* 

52 

47 

37.0 

ROME   WS  AIRPORT 

MAX 

71 

67 

72 

72 

69 

38 

4  4 

42 

68 

49 

56 

74 

72 

75 

72 

56 

65 

59 

66 

59 

50 

63 

74 

67 

52 

66 

60 

70 

MIN 

27 

33 

30 

32 

36 

22 

18 

28 

36 

37 

23 

27 

36 

38 

40 

38 

3  l 

42 

44 

34 

34 

*2 

40 

36.0 

SANDERSVILLE 

MAX 

71 

75 

75 

70 

67 

59 

49 

54 

77 

71 

52 

72 

66 

81 

66 

58 

62 

64 

65 

69 

60 

78 

79 

76 

65 

63 

60 

83 

MIN 

36 

44 

40 

42 

50 

34 

20 

29 

46 

38 

25 

36 

41 

50 

40 

49 

32 

45 

56 

41 

46 

55 

62 

65 

64 

44.2 

SAPELO  ISLAND 

MAX 

71 

74 

74 

69 

70 

64 

54 

60 

75 

71 

72 

66 

83 

73 

70 

69 

69 

64 

67 

70 

80 

7  3 

64 

76 

82 

86 

71.4 

MIN 

AO 

46 

47 

48 

49 

48 

29 

40 

48 

37 

7  6 

46 

46 

1 1 

49 

43 

1 3 

60 

54 

* 

58 

60 

48.6 

SAVANNAH  USOA   PLANT  GDN 

MAX 

57 

72 

79 

79 

73 

76 

61 

55 

69 

77 

59 

it 

73 

63 

64 

69 

72 

64 

73 

69 

69 

72 

64 

85 

73 

61 

77 

83 

MIN 

31 

42 

41 

39 

45 

51 

22 

28 

41 

47 

25 

29 

39 

41 

49 

33 

43 

61 

36 

38 

52 

54 

" 

62 

43.7 

SAVANNAH   WB  AP 

MAX 

70 

77 

78 

73 

74 

60 

51 

68 

75 

61 

51 

72 

57 

82 

66 

67 

60 

71 

69 

66 

69 

83 

K 

74 

60 

74 

91 

86 

MIN 

34 

47 

46 

45 

51 

36 

27 

32 

48 

41 

3  1 

34 

44 

44 

4  6 

45 

36 

47 

60 

54 

62 

45.8 

SAVANNAH  BEACH 

MAX 

63 

70 

72 

68 

69 

64 

57 

55 

71 

70 

82 

80 

66 

66 

64 

64 

62 

71 

70 

67 

7  3 

7  9 

79 

MIN 

38 

47 

48 

48 

51 

47 

32 

43 

34 

43 

45 

51 

50 

47 

55 

47 

58 

47.6 

SI  LOAM 

MAX 

73 

72 

75 

75 

69 

65 

49 

46 

76 

69 

54 

73 

64 

79 

73 

62 

54 

56 

70 

66 

60 

72 

76 

76 

66 

50 

91 

76 

MIN 

33 

44 

39 

45 

51 

29 

19 

28 

39 

35 

26 

35 

37 

38 

42 

42 

33 

40 

46 

35 

43 

56 

63 

40.7 

SURRENCY   2  WNW 

MAX 

72 

78 

76 

74 

71 

55 

70 

75 

75 

64 

73 

76 

82 

80 

74 

67 

85 

74 

69 

76 

82 

84 

ao 

75 

75 

79 

64 

75  0 

MIN 

39 

40 

39 

43 

45 

26 

29 

47 

45 

27 

31 

39 

49 

43 

42 

37 

46 

59 

36 

41 

65 

61 

59 

50 

1  j 

58 

44.7 

SWAINSBORO 

MAX 

71 

76 

76 

74 

70 

62 

51 

63 

75 

71 

53 

72 

69 

81 

72 

64 

64 

66 

68 

67 

61 

81 

82 

76 

66 

66 

84 

85 

70  4 

MIN 

34 

35 

35 

42 

42 

42 

24 

24 

42 

42 

27 

34 

41 

46 

41 

46 

35 

46 

57 

39 

45 

52 

62 

60 

57 

43.1 

TALBOTTON 

MAX 

70 

74 

75 

70 

70 

67 

52 

60 

76 

75 

60 

72 

60 

80 

80 

70 

67 

62 

62 

71 

66 

78 

76 

74 

73 

65 

90 

80 

70  9 

MIN 

33 

41 

42 

41 

54 

29 

20 

28 

41 

36 

26 

37 

45 

50 

44 

40 

30 

46 

39 

39 

39 

53 

64 

55 

48 

65 

42.3 

TALLAPOOSA    2  NNW 

MAX 

70 

69 

73 

72 

68 

55 

47 

46 

70 

54 

56 

72 

81 

79 

70 

68 

65 

64 

65 

60 

57 

62 

72 

71 

62 

68 

79 

77 

66  1 

MIN 

25 

29 

28 

42 

20 

1  3 

24 

39 

36 

1  9 

27 

32 

36 

33 

35 

29 

40 

49 

2  7 

30 

52 

49 

46 

34.8 

THOMASTON   2  S 

MAX 

71 

75 

77 

73 

71 

66 

53 

56 

77 

73 

59 

76 

79 

82 

76 

73 

68 

64 

72 

69 

64 

76 

77 

76 

71 

62 

81 

SO 

MIN 

30 

31 

31 

54 

30 

18 

21 

42 

40 

26 

37 

37 

40 

37 

50 

28 

41 

40 

37 

35 

5  i 

55 

57 

39.2 

THOMASVI LLE 

MAX 

73 

75 

78 

71 

73 

65 

60 

74 

79 

69 

64 

75 

84 

83 

76 

72 

70 

80 

71 

69 

75 

63 

62 

61 

78 

82 

85 

85 

75.4 

MIN 

35 

45 

43 

26 

31 

50 

43 

30 

35 

53 

52 

55 

41 

50 

59 

43 

46 

58 

64 

62 

48.0 

THOMASV I LLE  WB  CITY 

MAX 

72 

74 

78 

71 

73 

58 

58 

73 

78 

59 

60 

7* 

83 

82 

76 

71 

71 

79 

71 

68 

75 

82 

81 

69 

80 

61 

84 

83 

73  7 

M I  N 

52 

36 

28 

35 

53 

43 

37 

43 

53 

55 

i  -< 

55 

46 

52 

58 

4  7 

52 

66 

58 

60 

65 

51.1 

TIFTON   EXP  STATION 

MAX 

65 

71 

75 

76 

67 

71 

53 

54 

70 

79 

58 

57 

73 

81 

82 

74 

70 

67 

76 

70 

66 

74 

79 

80 

72 

74 

78 

61 

71.2 

MIN 

38 

42 

4  i 

47 

40 

28 

29 

37 

42 

34 

37 

40 

51 

48 

53 

4  1 

44 

54 

44 

46 

51 

61 

58 

56 

55 

62 

45.9 

TOCCOA 

MAX 

69 

69 

74 

75 

68 

6  S 

44 

39 

64 

64 

53 

75 

70 

79 

M 

59 

60 

90 

70 

66 

60 

63 

72 

75 

72 

51 

75 

71 

w  |  ^ 

30 

36 

34 

53 

28 

1  8 

29 

76 

34 

23 

28 

35 

35 

39 

30 

42 

44 

34 

3  9 

4  1 

53 

53 

39 

60 

37.9 

VALDOSTA   WB  AIRPORT 

MAX 

66 

73 

7  1 

77 

67 

74 

55 

57 

7  1 

78 

58 

59 

74 

82 

4  ! 

73 

74 

70 

82 

70 

69 

76 

77 

85 

71 

61 

81 

84 

72.9 

38 

45 

45 

28 

30 

3  7 

48 

35 

33 

36 

50 

52 

46 

46 

54 

46 

41 

50 

65 

6  1 

64 

46.5 

VALDOSTA    4  NW 

MAX 

73 

75 

77 

68 

74 

6  9 

57 

72 

77 

71 

59 

71 

83 

83 

74 

73 

71 

81 

75 

69 

77 

78 

86 

BO 

82 

82 

94 

83 

75.3 

43 

4  1 

25 

33 

45 

46 

30 

1  1 

44 

49 

45 

57 

40 

50 

61 

40 

4b 

66 

62 

6  0 

58 

57 

63 

47.0 

WARRENTON 

MAX 

71 

72 

76 

75 

69 

60 

52 

51 

75 

78 

54 

71 

69 

80 

73 

62 

59 

5  9 

67 

65 

6  3 

76 

78 

7  5 

72 

57 

61 

81 

68.6 

MIN 

32 

49 

31 

20 

29 

4  1 

36 

26 

36 

39 

47 

44 

37 

38 

47 

40 

44 

45 

47 

7  9 

49 

40 

62 

40.3 

WASH] NGTON 

MAX 

54 

69 

7  0 

72 

74 

66 

49 

48 

41 

72 

62 

51 

70 

58 

78 

63 

52 

4.9 

55 

68 

19 

48 

68 

74 

76 

52 

48 

80 

61  8 

MIN 

32 

31 

34 

3] 

1  7 

1  7 

29 

35 

22 

7  6 

31 

34 

7  9 

39 

32 

33 

37 

37 

3  6 

39 

46 

59 

43 

38 

47 

34.7 

WAYCROSS 

MAX 

59 

73 

7fl 

70 

68 

7  1 

58 

56 

72 

78 

60 

17 

74 

69 

.14 

76 

73 

7  1 

81 

71 

71 

80 

83 

65 

73 

7* 

93 

84 

72.9 

M I  N 

43 

42 

26 

29 

41 

Afl 

36 

30 

34 

42 

4  3 

45 

38 

39 

49 

40 

44 

45 

60 

64 

51 

54 

55 

54 

42.9 

WAYNESBORO  2  NE 

MAX 

71 

75 

76 

76 

72 

66 

51 

55 

75 

72 

51 

72 

69 

82 

79 

65 

63 

6  7 

67 

66 

63 

82 

83 

P  . 

69 

75 

93 

85 

71.0 

MIN 

35 

44 

37 

42 

52 

39 

22 

27 

4] 

40 

26 

35 

38 

50 

40 

45 

34 

42 

55 

49 

4u 

52 

60 

63 

49 

44 

5  2 

60 

43.3 

WEST  POINT 

MAX 

72 

75 

76 

73 

71 

69 

53 

60 

77 

72 

57 

7  1 

83 

82 

79 

72 

65 

64 

73 

70 

63 

76 

73 

74 

71 

72 

81 

81 

71.8 

MIN 

33 

38 

34 

35 

53 

29 

19 

27 

44 

41 

25 

33 

39 

47 

4  0 

41 

30 

4  7 

57 

35 

39 

51 

63 

13 

46 

50 

55 

66 

41.8 

WINDER  1  SSE 

MAX 

70 

68 

" 

71 

71 

62 

46 

42 

68 

55 

50 

72 

69 

76 

74 

62 

59 

50 

50 

54 

44 

56 

68 

7  2 

69 

46 

79 

74 

62.4 

MIN 

24 

36 

36 

38 

49 

23 

17 

26 

37 

35 

23 

23 

28 

33 

36 

40 

29 

40 

46 

39 

18 

40 

48 

50 

40 

37 

4  5 

58 

36.1 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  oi  month 


station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

EVAP 

.15 

.15 

.13 

.14 

.19 

.01 

.01 

.12 

.11 

.14 

.14 

.14 

.18 

.11 

.04 

.02 

.08 

.20 

.08 

.08 

.31 

.17 

.  00 

07 

.07 

B3.18 

WIND 

36 

52 

44 

28 

42 

80 

89 

35 

39 

79 

23 

52 

42 

50 

58 

67 

61 

42 

49 

85 

80 

70 

30 

4 

120 

59 

116 

0 

1532 

EXPERIMENT 

EVAP 

.21 

.18 

.23 

.06 

.02 

.36 

.09 

.14 

.11 

.12 

.15 

.20 

.14 

.17 

.04 

.10 

.02 

.22 

.15 

.03 

.08 

.17 

.10 

.01 

.12 

B3.34 

WIND 

113 

92 

80 

40 

45 

120 

70 

30 

120 

150 

60 

85 

65 

55 

65 

70 

SO 

80 

70 

100 

53 

87 

120 

1  20 

78 

102 

60 

130 

2310 

ROME  WB  AIRPORT 

EVAP 

.06 

.02 

.19 

.10 

.06 

.02 

.11 

.14 

.07 

.13 

.14 

.15 

.06 

.13 

.19 

.04 

.20 

.09 

* 

.10 

.13 

.13 

.04 

.07 

B2.65 

WIND 

IS 

30 

10 

20 

21 

81 

6S 

16 

46 

106 

59 

19 

33 

45 

27 

68 

24 

49 

81 

75 

38 

53 

21 

93 

20 

IMS 

86 

59 

1348 

TIFTON  EXP  STATION 

EVAP 

.11 

.13 

.08 

.14 

.02 

.06 

.09 

.13 

.13 

.09 

.11 

.13 

.17 

.13 

.11 

.11 

.19 

.19 

.15 

.05 

.16 

.21 

.06 

.05 

.IS 

B3.06 

WIND 

24 

50 

27 

21 

21 

63 

87 

35 

46 

111 

69 

35 

52 

41 

57 

58 

66 

43 

57 

>7 

115 

1  23 

142 

21 

79 

33 

64 

1657 

'  "    -  r  not**  following  Station  !•■ 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


GEORGIA 
FEBRUARY  1962 


Station 
And 
Depth 

Day  of  month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave: 

ATHENS  HORT  FARM  STA  3 

2  INCHES 

MAX 
MIN 

54 
47 

55 
51 

56 
50 

57 
48 

60 
55 

60 
45 

50 
38 

48 
40 

52 
42 

52 
44 

52 
40 

54 
42 

55 
46 

57 
46 

57 
48 

56 
49 

52 
44 

52 
47 

55 
48 

55 
45 

55 
47 

53 
47 

62 
52 

62 
50 

63 
50 

63 
47 

64 

50 

66 
59 

56.3 
47.1 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

52 
49 

52 
51 

54 

53 

60 
54 

60 
53 

57 
48 

48 

45 

46 
41 

50 
42 

51 
44 

50 
45 

52 
43 

52 
47 

55 
48 

55 
49 

54 
49 

51 
45 

50 
48 

53 
48 

53 
45 

52 
47 

51 
46 

60 
51 

60 
50 

61 

50 

61 
47 

61 
50 

63 
61 

54.4 
48.2 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

52 
50 

53 
50 

54 

53 

55 
54 

55 
54 

55 
52 

55 
48 

48 
45 

51 
45 

52 
48 

52 
49 

51 
47 

52 
48 

54 
50 

55 
51 

56 
53 

53 
50 

53 
51 

54 
49 

54 
52 

54 
51 

52 
48 

58 
50 

62 
55 

62 
55 

63 
54 

59 
51 

63 
56 

54.9 
50.7 

TIFTON  EXP  STATION 

3  INCHES 

MAX 
MIN 

52 
46 

54 
46 

55 
48 

56 
48 

55 
50 

56 
50 

52 
43 

49 
43 

52 
45 

56 
49 

53 
45 

51 
45 

54 
45 

58 
48 

60 
52 

60 
52 

59 
51 

58 
51 

60 
54 

60 
52 

57 
52 

58 
52 

63 
57 

64 
59 

64 

•  59 

63 
59 

64 

60 

65 
60 

57.4 
50.8 

6  INCHES 

MAX 
MIN 

60 
58 

56 
55 

57 
56 

58 
56 

57 
57 

60 
59 

58 
56 

55 
55 

56 
55 

58 
56 

57 
56 

57 
56 

57 
55 

60 
57 

61 

59 

61 

60 

61 
60 

61 

60 

61 
60 

62 
61 

61 
60 

63 
61 

63 
62 

63 
62 

63 
62 

65 
64 

65 
64 

59.9 
58.6 

Athens  Hort  Farm  Sta  3  -  Slope  of  Ground:     Less  than  5  percent  to  the  south  southeast.     Soil  Type:     Cecil  sandy  loam.     Ground  Cover:  Ground 
almost  bare,  some  thin  native  grass*     Instrumentation:     Palmer  dial-type  liquid  in  steel  thermometers. 

Tifton  Exp  Station  -  Slope  of  Ground:     Less  than  5  percent  to  the  northwest.     Soil  Type:     Tifton  loamy  sand.     Ground  Cover:     Perennial  grass 
sod.     Instrumentation:     3  Inch  Depth  -  Friez  Standard  Distance  and  Soil  Thermograph,  Model  1100,   6  Inch  Depth  -  Friez 
Air  and  Distance  Thermograph,  Model  1120. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 
CLAYTON 
GAINESVILLE 
JASPER  1  NNW 
T0CC0A 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 
T 

See  reference  notea  following  Station  Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


GEORGIA 
FEBRUARY  1962 


Co.eet.  Exp  St*.  N.  C. 

^pp.rhlll,  Tcnn.    yM>t  ,       Hlghl.nd.  2  S,  N,  C. 


Tryon,  H.  c. 

-o 


GEORGIA 


,       O  l'-*St"i ^"°U"t"».-l-™l.cr.-,.k  1  N,    S.  C 

O  Odi.i  p  o  o  c>?**to*  a— V.  "0" 


|      Xerfinaton'     y— Tonne 

'  \.      -O-  Cornelia 


Rom*.- 


rl 


fcunuaervl  1  le  /    O       I  /41  •  Jonn.*own   Da.soiiv  1 1  le  _         \  y  ^T" 

T  Curry. I  lie  2  w  Ol         Ja-per  1  S|ik/-^rar."TP.'         •  ^_ 

~j  P.  lraouVt  fgOFrl  hT     Cler.ont  ffl  SI 

d.lrsvlU.','      n       o      '  ]-)      _  * 

O  IClnj.tojl  "*        *    B» 11  Ground  \\ 
Cartersville  3  SW     .     ,  U»Canton,        QCuanlng  1  N  MaysTllla 

ROM  8  SW  0(W**""°°«  D»»  H  y/  Com-crmr  1  NE 

-'    |p  Cartr|— q     ^  *)*!«<  Ida  Cro«l  Roads.-*  f) 

—       -O-Alpharotta  1  NNW  \  

^  J       |      winder  1  SSE~* 


li  9  i»yioravllle|' 
l\        -O-  Cedartown  L 

t  V  \ 


/  \     *iK_A   1 

ll  1;    L  J  SE         /      '        n  I    Athcn,  Ho,t  F.rn  stVlvVth.n.  Col  of  Ai 

\\  >S«1_>  Atl.n.i  Bo'uonCSNTlRAtl         .  •  „.t/         »  1/ 

O'i       Carrolltoo  '   ^  J  V/  Co.mr.ton 

Hle»to..r,    U..  /-  <  V  O  .'  Acodlr.y  '  !fE  <  >■  | 


✓    p>^Norcro«s  4  M 


r. 

•  r.  U.i 


^^^-Clarks  Hill  Dam,  S. 


)Wv.ll«  1  HKW.    AlC  1 


O     •     9    Precipitation  only 

<t  Precipitation,  storage 

O  -4>   -O-   Precipitation  ond  Temperature 

■fy  -d^-  Precipitation,  Temperature  ond  Evaporation 

9  Soil  Temperature  only 

QlW  o'  W       O    Hon -recording, 

•  Recording,       9    fitoCA  />P#J 

Double  circle  combinations  indicate  tne  availability  of 
more  detailed  meteorak>g»cal  deto 


In  mountainous  areas. 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


GEORGIA 
FEBRUARY  1962 


elika.   Ala.         ^  ^ 

i@C0lu.bus 

W  .  -  O  Lm 


o 

Seale.  Al 


I  I    *  I    lonttium'l  NE  V  /  \ 

s     /  -  J  n     q  ■  \ 

•  .-o-  \   2 

|  Abbeville^/ 


Eastman  ]  W^-". 


\  I          f  /   Savannah  DSD  A  PI  Garden 

— — \  /  — ^  - 

&be?  City    V  JL^ 


 j  — ft—-  ^»JLj.,     W     v  T^jT^ 

1  — 4- — L- — ;^  j_     -\.o[  Hr- 

STATION    LEGEND  Mootlcello  2  S,   rii,  '  —  —  J  \  \ 


O     •     0    Precipi fat  ion  only 
©  Precipitation,  storoge 

O-         -O   Precipitation  and  Temperature 
■<J>-  +  Precipitation,  Temperature  and  Evaporation 

Q>  Soil  Temperature  only 

Type  of  gage:     O    Non- recording , 
•  Recording,       J    SoWi  ^p*s 
Double  circle  combinations  indicate  the  ovol/ab/lity  of 
more  detailed  meteorological  dota 


adls-on,   Fla.  J**per  3  SI,  Fl 


Laaont  6  WNW,  Fla. 


-O  63° 

Fernandlna  Beach.  Fla. 


@ 

Jacksonville  IB  AP,  ris. 


63° 


USCOHX-IB-Asbevllle,  ».  C.   — -  6/61 


Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.  Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".  Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particul 
in  mountainous  areas. 


be 
arly 
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STATION  INDEX 


U 

OBSERVATION 

i 

Ui 

u 

Z 

0 

TIME  AND 

a 

P 

TABLES 

STATION 

COUNTY 

t 

< 

a 

19 

OBSERVER 

LAI 

ON' 

1 

ei 

S  if 

Si 

ABBEVILLE 

0010 

K  1  l  CO* 

— bTTb 

2*0 

s* 

WILLIAM  N*  CAMPBELL 

HPS.  C,   T.  JARRETT 

SP 

COOKE  CO.  FORESTRY  UNIT 

32  11 

62  3* 

5P 

«,(■ 

SP 

H 

8REWTON-PARKER  COLLEGE 

AHA 

31  21 

B3  13 

290 

TA 

TA 

■  M 

ROY  E*  HOLLAND 

ALBANY 

01*0 

DOUGHERTY 

210 

TA 

FRANK  S.  OR TON 

BA 

CORPS  Of  ENGINEERS 

HID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

3*  09 

84  16 

TA 

EL  1  E .  GR I ME S 

* 

SUM 

32  06 

B4  10 

*7* 

TA 

H 

BLANCHE  S.  RHYNE 

AMERICUS  EXP  STA  NftSY 

0258 

SUMTER 

*90 

U.OF  GA. EXP. STA.  NTtSY. 

BA 

JJ 

ROY  D.  TAMKERSLEY 

31  *1 

■  3  39 

3P 

Bp 

[] 

RADIO  STATION  WMES 

33  98 

13  23 

6P 

BA 

H 

PROF.  E.  S.  SELL 

ATHENS  COL  Of  AGO  1 

0432 

CLARKE 

683 

*P 

6P 

COLLEGE  EXP.  STATION 

M  1  0 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

UNIVERSITY  OF  GEORGIA 

BRANTLEY 

31  13 

Bl  92 

TA 

MRS.  CATHLAEEN  SMITH 

LAN  A  BOL  OH 

FULTON 

33  *9 

8*  28 

TO* 

TA 

HENRY  T.  8ARNE IT 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

0*51 

FULTON 

973 

HID 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

AUGUSTA  KB  AIRPORT 

f*3 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

BA 1 NBR 1 DGE 

120 

TA 

C  H 

MISS  NARY  H.  MULLEN 

BALL  GROUND 

CHEROKEE 

3*  20 

8*  23 

1 100 

TA 

MRS.  ESTELLE  GROGAN 

BEAVFRDALF 

WMITFIFLD 

3*  99 

B4  91 

72* 

BA 

HAS.  H.  E.  WARMACK 

6ELLV1LLE 

OTBT 

EVANS 

1B3 

HENRY   C.  HEARN 

MC  INTOSH 

U.S.  FISH  *  WLDLF.  SVC. 

BA 

BA 

GEORGIA  MTN.  EKP.  STA. 

31  23 

8*  96 

7P 

DR.  J.  G*   STAND  I FER 

3*  92 

84  19 

1  60 

7P 

M 

P.  8.  CARRUTM 

BLUE  RIDGE  RfSVR  DAM 

1029 

TANNIN 

I960 

5A 

TVA-UO 

MRS.  GwENOOLYN  BROWN 

BA 

32  23 

81  41 

6P 

6P 

H 

W.  C.  CROMLFy 

31  08 

Bl  30 

** 

3P 

BP 

H 

BE  N JAM  I N  E .  JAME  S 

BRUNSWICK  FAA  AP 

13*9 

GLYNN 

14 

HID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

bp 

GEORGIA  FORESTRY  COMM. 

32  33 

84  1* 

7A 

THOMAS    F.  MATHEWS 

M  N 

33  22 

81  96 

BA 

EDWIN  S.   EPSTEIN.  JR. 

CAIRO  2  NNW 

1*63 

GRADY 

269 

6P 

6P 

J.  D.  BELCHER 

GORDON 

6P 

NW  GA,  EKP.  STATION 

9P 

7  A 

CHARLES  L.  KELLY 

31  92 

81  37 

7P 

7P 

POST  ENGINEERS 

3*  1* 

64  29 

7A 

c 

C.  B.  TEASLEY 

CARlTON  BRIDGE 

1601 

ELBERT 

490 

BA 

J.  0.  MOORE 

JOHN  W.  CARROLL 

6P 

BA 

CITY  OF  CAPROLLTON 

3*  36 

8*  42 

BA 

RALPH  M.  MESSFR 

3*  10 

84  48 

BP 

SP 

RADIO  STATION  WKRW 

CARTERSVILLE  3  SW 

16T0 

BARTON 

6B9 

TA 

GRANVEL  P.  TATUM 

*P 

BA 

3*  46 

84  47 

TA 

c 

MRS.  LOI S  J.  COLE 

WALKE 

3*  3* 

B3  17 

TA 

TVA-S66 

CmOESTOE 

1*27 

UNION 

1900 

TVA-570 

SP 

SP 

WILBURN  0.  MANET 

JIMMY   C.  OUlLLIAN 

3*  36 

83  46 

BA 

31  10 

94  64 

3P 

SP 

M 

CITY  Of  COLOUITT 

COLUMBUS 

2161 

MUSCOGEE 

231 

ARTHUR  L.  SMITH 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

SP 

9P 

JOE  NEISLER 

33  OS 

84  27 

31  01 

83  32 

c 

C.  W.  ELLINGTON.  JR. 

COOPER  GAP 

22*6 

LUMPKIN 

1900 

M.  LUTHER  GADOIS 

SP 

CITY  OF  COROELE 

,  p 

7A 

MRS.  80BBIE  C.  FOSTER 

33  36 

63  32 

6P 

BA 

JACK  L.  CHAPMAN 

3*  13 

84  08 

300 

BA 

HILES  H.  WOLFE 

CURRYVILLE  2  w 

2*29 

FLOYD 

690 

8A 

JOSEPH  B.  DAVIS 

9P 

BA 

JOE  W.  WOODWARD 

33  S3 

84  4b 

TA 

7A 

LUTHER  M.   BYRD.  JR. 

3*  *6 

84  ST 

9A 

H 

JOHN  S.  ANDREWS 

DANVILLE 

2332 

TWIGGS 

490 

5P 

EARL  T.  SMITH 

399 

HENRY  L.  RANDALL 

DAWSONV 1 LLE 

7A 

HRS.   THELMA  F.  COX 

3*  *6 

84  ]3 

BA 

1 

2716 

WAYNE 

31  39 

61  91 

80 

R.  C.  THOMPSON 

DOLES 

2728 

WORTH 

29* 

HRS.  SARA  L.  HILL 

DONALSONVJ LLE  3  V 

1  39 

DOUGLAS  2  NNE 

TA 

7A 

H 

DOUGLAS 

33  *9 

84  4S 

9A 

lEona  b.  Thompson 

SCREVFN 

32  39 

Bl  43 

SA 

WARRFN  W.  WYANT 

DUBLIN  3  S 

2639 

LAURENS 

219 

BA 

8» 

WIL1FORD  P.  NALLEY 

CITY  Of  DUBLIN 

84  11 

BA 

GA.  FORESTRY  COMM. 

CALHOUN 

31  3* 

c 

DAN  W.  HAMMACK 

ELBE  ON 

3060 

ELBERT 

3*  06 

82  S2 

6*0 

TA 

KATHFR 1 Nf    A.  THORNTON 

Ell i jay 

31  IS 

GILMER 

1300 

e» 

MRS.  L OR A  OOVER 

PAULDING 

HISS  JANET  ALLGOOD 

SPALDING 

LOA 

U.  OF  G*.  EXP.  STAT  I  ON 

3*  26 

84  42 

9* 

DYMPLE   D.  WARMACK 

3312 

CLINCH 

30  *l 

82  3* 

119 

c 

ST.  REG IS  PAPER  CO. 

FIELDS  CROSS  ROADS 

3363 

FULTON 

1090 

SAMUEL  R.  HARMON 

FITZGERALD 

33B6 

BEN  MILL 

371 

SP 

CITY  F IRC  DEPT. 

BA 

"LENING  EXP  STATION 

11  93 

81  24 

*P 

C  H 

SOI L  CONSER VAT  ION  SVC • 

FOLKSTON  3  SSw 

CHIBL  ON 

20 

10A 

c 

FRANK  H.  DAVIS 

FOLK  ST ON  9  SW 

3*69 

CHARLTON 

30  ** 

82  OB 

120 

BP 

SP 

OKEFENOKEE  REFUGE 

MONROE 

33  01 

13  97 

6  30 

6P 

CITY  OF  FORSYTH 

31  36 

89  03 

*P 

TA 

MRS.  MAYHE  R.  HAYES 

32  3* 

83  31 

9A 

OL 1 VER   I •  SNAPP 

33  IT 

BA 

R«   L.  AUBREY 

GAINESVILLE 

3*21 

3*  19 

83  90 

1294 

*p 

SAM   S.  HARBEN 

GIBSON 

3*93 

GLASSCOCK 

33  1* 

82  3b 

9*0 

TA 

SANFORD  N.  BRADDY 

GLENNV  ILL  C 

373* 

TATTNALL 

31  96 

81  39 

179 

TP 

TP 

w.    C.  BARNARD 

GOAT  ROCK 

3762 

HARRIS 

32  36 

83  03 

490 

BP 

GA.   POWER  COMPANY 

OOOFREY   A  NE 

3792 

MORGAN 

33  29 

S3  2T 

970 

TA 

MRS  CURTIS  TUMLIN 

GREENVILLE  2  W 

3913 

MERIWETHER 

33  02 

84  43 

•20 

4P 

4P 

STATE  FORESTRY  SERVICE 

MIFF  IN 

393* 

SPALDING 

33  19 

8*  16 

9B0 

*P 

BA 

HORACE  D.  wESTBROOKS 

HAMILTON 

*02B 

HA RR  I  S 

32  *9 

763 

•A 

CHARLIE  E.  HALL 

HAMILTON  *  W 

•  033 

HARRIS 

32  *3 

84  36 

BLUE   SPRINGS  FARM 

HARALSON 

*0?0 

COWETA 

33  1* 

8*  34 

B*0 

r 

HRS.  RUTh  T,  GABLE 

t      1 -A L TAMA MA,  2-ATLANTIC, 

3 -CHATTAHOOCHEE ,     4-COOSA , 

5 -ETOWAH 

6-FLINT,  7-MIWASSEEi 

14-SAvANNAMi     15-ST.  MARY 

16-SUWAnEEi 

17-TALLAPOOSA 

IB-TENNESSEE 

g 

OBSERVATION 

UJ 

U 

U 

Z 

O 

TIME  AND 

O 

P 

TABLES 

G 

COUNTY 

H 

< 

OBSERVER 

e 
s 

Q 

LAI 

LON 

u 

TEMP. 

pnxcn 

* 
C 

1! 

hawk  tNSVILLE 

♦1T0 

PULASKI 

32  IT 

•  3  21 

— 245 

ftp 

TA 

*  •    A ■    MC    LI  NOON 

HA2LEHURST 

*20* 

JEFF  DAVIS 

c 

HELEN  1  SE 

4230 

WHITE 

3*  *] 

7A 

TA 

COMER  La  VANDIVE" 

MEMPTOWN  GAP 

UNION 

34  S2 

84  OT 

HIAWASSEE 

4279 

TOWNS 

34  37 

63  46 

1950 

TVA-I3I 

MOMERV1 LLE   3  WSW 

4*29 

CLINCH 

l4 

31  02 

82  46 

IBS 

*P 

•P 

H 

UNION   BAG  CAMP  PAPER  CO 

JACK  SON  DAM 

**2S 

BUTTS 

c 

GA.   POWER  COMPANY 

JASPER   1  NNW 

- 1 1 1 

PICKENS 

)4  ?9 

6*  27 

1465 

*P 

6A 

HOWARD  L.  DlLBECK 

JASPER  1  SSE 

4691 

PICKENS 

3*  28 

8*  23 

1487 

c 

AUSTION  REEVES 

JESUP 

4671 

WAYNE 

SI  37 

100 

c 

CITY  OF  JESUP 

JESUP  8  S 

4676 

WAYNE 

31  29 

81  53 

100 

5P 

SP 

BRUNS.   PULP  •  PAPER  CO. 

DAWSON 

1  )90 

■ 

MISS  MAMIE  L.  FAUSETT 

JONESBORO 

4'oo 

CLAYTON 

IS  31 

8*  21 

BA 

CICERO  W.   Sw INT 

JULIETTE 

47  28 

MONROE 

33  07 

•  3  48 

373 

TA 

Claude  scott 

KENSINGTON 

4B02 

WALKER 

1" 

3*  *7 

83  22 

830 

TA 

TVA-722 

KINGSTON 

BARTOW 

3*  1* 

8*  36 

720 

BA 

SUSAN  MCO.   HAf?G!  S 

LA  FAYETTE 

4941 

WALKER 

7*7 

C  M 

LA  FAYETTE  1  SE 

4949 

WALKER 

3*  *1 

85  16 

630 

INACT | VE  1 0/6) 

LA  GRANGE 

4949 

TROUP 

33  02 

•5  02 

740 

6P 

C  H 

PAUL  B.   SHI TH 

LEXINGTON 

3163 

OGLETHORPE 

14 

33  32 

83  07 

729 

BA 

SIONEY  E.  STEVENS 

LINE  BRANCH 

3192 

POLK 

33  3b 

85  16 

BSO 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

lincolnton 

3204 

LINCOLN 

300 

JAMES  W.  BLACKWELL 

LITTLE  MIGHTOWER 

3242 

TOWNS 

3*  5* 

S3  39 

2200 

8* 

LOUISVILLE 

3314 

JEFFERSON 

1  1 

?>  00 

82  2* 

*P 

»P 

C  H 

NE SBI T  BAKER 

LUMBER  CITY 

3386 

TELFAIR 

31  55 

ISO 

TA 

w.  alex  jernigan 

LUMPKIN 

9394 | STEWART 

32  03 

6*  48 

582 

SP 

5P 

C  H 

JOHN  C.  MOUSE 

MACON  WB  AIRPORT 

9*43 

BIBB 

336 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

MARSMALLVILIF 

3330 

MACON 

32  27 

61  36 

186 

SP 

SP 

CITY  OF  MARSHALLVILLE 

5633 

JACKSON 

10 

34  15 

83  3* 

920 

TA 

EARL  La  SAILERS 

MC  INTYRE 

3696 

WILKINSON 

32  31 

63  13 

2*2 

M 

OELMER  J.  DANIELS 

METTER 

SBi  1 

CANDLER 

11 

32  2* 

82  0* 

120 

»p 

SP 

CITY  OF  METIER 

HI DV I LLE 

BURKE 

166 

MRS.  E.  B.  KING 

HIDVILLE  EXP  STA 

BURKE 

11 

32  33 

82  12 

260 

6P 

*P 

SE  GA.   BRANCH  EXP.  STA. 

HILL  EOGEV I LLE 

3874 

BALOWIN 

10 

33  09 

63  13 

320 

7A 

TA 

H.  LOUIS  HORNE 

HILLEN 

9B82 

JENKINS 

1  ] 

32  48 

81  56 

1.. 

SP 

*,(> 

M 

WALLACE  V.  EDENFIELD 

HI LLHAVEN  8  E 

9896; SCREVEN 

14 

32  36 

81  30 

100 

TA 

OLLIE  0.  CALVERT 

MONROE 

5971 

10 

INACTIVE  1/60 

MONTEZUMA 

MACON 

32  18 

84  01 

373 

7A 

GEORGE  FOWLER 

MONT ICELLO 

59S8 

JASPER 

9 

33  18 

83  41 

633 

TA 

7A 

POSTMASTER 

MORGAN 

6038 

CALHOUN 

6 

31  32 

B4  36 

SP 

9P 

H 

CALHOUN  PUB.  WKS.  CAMP 

MORGAN  S  NW 

CALHOUN 

6 

31  3* 

64  16 

273 

r* 

Clarence  w.  cheney 

MOULTRIE  2  CSE 

'087 

COLOUITT 

RADIO  STATION  WMTM 

MOUNT  VERNON   3  WNW 

612* 

WHEELER 

12  12 

87  IB 

TA 

L.  G.  REYNOLDS 

NAMUNTA 

6219 

BRANTlEy 

31  11 

81  38 

71 

6P 

6P 

RICHARD  M.  SCHMITT 

NASHVILLE  9  SSE 

6237 

BERRIEN 

31  08 

63  13 

SP 

SP 

GA.  FORESTRY  COMM. 

NCEL  GAP 

34  ** 

J 100 

BA 

TVA-135 

NE  W I NC  T  ON    1  NW 

6323 

SCREVEN 

11 

81  31 

161 

NEWNAN 

6339 

COWETA 

33  22 

84  49 

*P 

7A 

JAMES  0.  HARD  IN •  JR. 

N 1 CKA JACK  GAP 

CATOOSA 

IS 

34  49 

B5  OB 

6A 

C 

TVA-T61 

NOONTOOTLA  CREEK 

6399 

FANNIN 

3*  42 

64  14 

1975 

TVA-112 

NORCROSS  *  N 

GWINNET 

34  00 

84  12 

1023 

8A 

MRS.    M.   M.  DEMPSE* 

PATTERSON 

6838 

PIERCE 

105 

GA.   FORESTRY  COMM. 

PEARSON 

6879 

ATKINSON 

13 

31  IS 

82  31 

205 

C 

COUNTY  AGENT 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

TOBT 

SUMTER 

32  03 

84  22 

500 

BP 

SP 

BRANCH  EXP.  STATION 

PRESTON  3  SW 

7201 

WEBSTER 

32  02 

84  33 

419 

tj 

JOHN  L.  STEWART 

QUI  THAN 

7276 

BROOKS 

1* 

30  *7 

83  1* 

ISO 

BA 

BA 

HESTER  M.  LEWIS 

RESACA 

T*30 

GORDON 

12 

690 

WILLIAM  W.  POLLOCK 

RINGGOLD 

T4B9 

CATOOSA 

3*  35 

63  OT 

820 

BA 

TVA-721 

RISING  FAWN 

7499 

34  45 

85  32 

820 

TA 

ROME 

3*  15 

83  09 

an 

WILLIAM  M.    TOWERS.  Ill 

ROME  6  SW 

7605 

FLOYD 

3*  10 

S3  16 

TOO 

J.M.  MONTGOMERY.  JR. 

ROME  WB  AIRPORT 

12 

637 

10 

HID 

C  HJ 

u.s*  weather  Bureau 

SANDERSVILLE 

WASHINGTON 

11 

32  56 

82  49 

433 

6P 

6P 

RADIO   STATION  WSNT 

SAPELO  ISLAND 

'806 

MC  INTOSH 

11  24 

61  17 

SP 

9P 

M 

U.  GA.  MARINE  BIO.  LAB. 

SAVANNAH  USDA  PLANT  GDN 

7B42 

CHATHAM 

12  00 

SI  16 

22 

8A 

BA 

PLANT   INTRODUCTION  STA. 

SAVANNAH  WB  AP 

784  7 

CHATHAM 

12  OB 

81  12 

46 

HID 

NIC 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

SAVANNAH  BEACH 

TB60 

CHATHAM 

10 

CITY  OF  SAVANNAH  BEACH 

SILOAM 

S064 

GREENE 

10 

33  32 

83  06 

690 

*P 

TA 

MRS.   MABEL    Ca  CRUMPTON 

SPARTA  2  NNW 

8223 

HANCOCK 

11 

33  18 

82  59 

350 

7A 

C 

MRS.  LOI S  B.  WARREN 

STANLEY  GAP 

B269 

GILMER 

84  18 

2  300 

Bi 

TVA-111 

ST | LLMORE 

8351 

EMANUEL 

32  26 

82  13 

235 

TA 

MR  S • MAR  JOR I E  HUDSON 

SUCHES 

8414 

UNION 

TVA-HS 

SUMMERV1LLE 

6436 

CHATTOOGA 

34  29 

85  22 

7B0 

SA 

JAMES  R.  BURGESS 

SURRENCY  2  WNW 

8476 

APPL ING 

31  44 

62  U 

200 

SP 

SP 

UNION  BAG  CAMP  PAPER 

SWAINSBORO 

EMANUEL 

11 

32  35 

325 

TP 

TP 

RADIO  STATION  WJAT 

SWEET  GUM 

8304 

FANNIN 

34  58 

6*  13 

1800 

9* 

TVA-129 

SYLVANI A 

BS  ]  ■ 

SCREVEN 

254 

c 

SCREVEN  FORESTRY  UNIT 

TALBOT  TON 

8335 

TALBOT 

32  40 

B*  32 

6P 

6A 

Tallapoosa  2  nnw 

B54T 

HARALSON 

33  46 

83  18 

BA 

MRS.    MAUD  M.  HAGOOD 

TAYLORSVILLE 

8600 

BARTOW 

3*  03 

84  59 

710 

THOMAS  F.  COUSINS 

THE  ROCK 

8*57 

UPSON 

32  58 

84  I* 

BOO 

c 

CECIL  HARRIS 

TMOMA S T ON  2  S 

6661 

UPSON 

RADIO  STATION  WSFT 

THOMASV 1 LLE 

8666 

30  91 

81  59 

*P 

bS 

MRS. SARAH  P.  PORTER 

TMOMASVILLE  WB  CITY 

8*71 

30  50 

83  59 

"10 

7A 

U.S.  weather  Bureau 

TIFTON    EXP  STATION 

8703 

TIFT 

1* 

il  28 

83  31 

337 

OA 

BA 

BA 

CM 

GA.CSTL. PLAIN  EXP.  STA. 

TITUS 

6732 

TOWNS 

34  57 

83  38 

TvA-ST* 

8740 

STEPHENS 

3*  35 

83  19 

TA 

VlRGLE  E.  CRAIG 

860* 

TOWNS 

14  48 

83  42 

SA 

WHITFIELD 

1*  52 

85  02 

TA 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 

89*9 

LOWNDES 

16 

200 

TA 

TA 

C  H 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

VALDOST A   4  NW 

89T* 

LOWNDES 

1* 

30  52 

83  20 

2*3 

6P 

C  H 

GEORGE  B.  COOK 

WALESKA 

9077 

CHEROKEE 

1*  19 

'    6*  13 

1100 

TA 

MRS.   MARY  P.  CLINC 

WARRENTON 

91*1 

WARREN 

1  1 

33  2* 

82  40 

300 

-» 

Li  MONROE  CASON 

WASHINGTON 

WILKES 

]  4 

33  44 

630 

TA 

willi ah  t.  Thornton 

WATK INSVl LLE  ARS 

9169 

OCONEE 

10 

13  32 

T90 

AGR.  RESEARCH  SVC. 

WAYCROSS 

9186 

WARE 

13 

31  11 

140 

BA 

IRA  F.  WALTON 

WAYNESBORO  2  NE 

919* 

BURKE 

13  07 

270 

6P 

6P 

RA0IO  STATION  WflRO 

WEST  POINT 

9291 

TROUP 

373 

J.  SMITH  LANIER 

WINDER  1  SSE 

9466 

BARROW 

13  38 

83  43 

SP 

TA 

C  M 

CECIL  M.  GRIDER 

WOODBURY 

930* 

MERIWETHER 

32  39 

64  33 

BOO 

BA 

ALVIN  A.  SIMS 

WOODSTOCK 

932* 

CHEROKEE 

34  06 

6*  31 

492 

BA 

W.  G.  BOOTH 

YOUNG  HARRIS 

9B03 

TOWNS 

34  36 

83  31 

1920 

BA 



TVA-IA6 

a-OCHLOCKONtEi     9-OCMULGEEi     10-OCONEEi     ll-OGEECMEE,     12-OOSTANAULA,  13-SAT1LLA, 


-  29  - 


REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Georgia  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Agricultural  Engineering  Buildin 

University  of  Georgia,  Athens,  Georgia,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of 
this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this 
issue . 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours 
ending  at  time  of  observation. 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Extremes  Table";   "Daily  Precipitation"  Table;   "Daily  Temperature"  Table;   and  "Evaporation  and  Wind"  Table;   and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  those 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,   and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J     "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Daily  Soli  Temperature"  Table; 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;   and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*     Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent   to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M     One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,   E.S.T.   of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.   for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 

D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,   etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,   D.  C.   for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  Issues  of  Local 
Climatological  Data  for  the  respective  stations,   obtained  as  indicated  above,   price  15  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary).     Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,   D.  C. 
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GEORGIA  -  MARCH  1962 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:     87°  on  the  22nd  at  Cuthbert 
Lowest  Temperature:     10°  on  the  7th  at  Dahlonega 

Greatest  Total  Precipitation:     10.65  inches  at  Stillmore 
Least  Total  Precipitation:     2.34  inches  at  Lumber  City 

Greatest  One-Day  Precipitation:     4.85  inches  on  the  31st  at  Cairo  2  NNW 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:     8.0  inches  at  Clayton 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:     6  inches  on  the  10+  at  3 

stations 
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T 

o 

10 

6 

2 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

R 

57.5 

36.1 

47.8 

-  4.1 

75 

21 

25 

6+ 

525 

0 

0 

7 

0 

6.72 

1.35 

1.88 

1  1 

T 

T 

6  + 

7 

s 

3 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

54.5 

28.3 

41  .4 

-  5.1 

69 

30+ 

12 

18 

726 

0 

1 

22 

0 

5.24 

-  .52 

1.16 

26 

6 

9 

9 

4 

1 

COMMERCE  2  SSW 

62.2 

35.6 

48.9 

80 

21 

1  9 

1  8 

497 

0 

0 

11 

0 

5.71 

1.65 

31 

.  0 

0 

2 

DAHLONEGA 

55.0 

34.9 

45.0 

-  5.1 

70 

30  + 

10 

7 

614 

0 

0 

1  0 

0 

1.74 

21 

0 

2 

GAINESVILLE 

58.7 

37.8 

48.3 

-  2.7 

75 

29+ 

25 

(, 

510 

o 

n 

9 

o 

5.95 

•  24 

1  . 34 

12 

x 

T 

9 

g 

2 

HELEN  1  SE 

56.8 

35.0 

45.9 

72 

29+ 

22 

18 

584 

0 

0 

]  4 

0 

8.70 

2.25 

21 

7.0 

9 

6 

5 

JASPER   1  NNW 

56.5 

36.4 

46.  5 

72 

29 

22 

6 

568 

0 

0 

8 

0 

4.87 

1  .40 

11 

T 

0 

1 

WINDER   1  SSE 

59.7 

35.2 

47.  5 

78 

2  J 

22 

6 

536 

o 

o 

11 

o 

1.51 

.0 

7 

5 

2 

D I  V I  S I  ON 

47.0 

-  4.2 

5.87 

.30 

.7 

NORTHEAST 

CARLTON  BRIDGE 

60.5 

34.3 

47.4 

-  3.6 

82 

22 

1 9 

18 

541 

0 

0 

14 

0 

5.35 

.35 

1.62 

26  + 

.0 

0 

5 

4 

3 

CLAYTON 

57.6 

35.4 

46.5 

-  1.7 

71 

24 

23 

6 

567 

0 

0 

16 

0 

7.89 

.71 

1.79 

11 

8.0 

6 

9 

8 

5 

4 

CORNEL  I  A 

56.2 

36.5 

46.4 

-  3.6 

72 

21 

25 

18+ 

569 

0 

0 

1  0 

0 

5.76 

-  .15 

1.66 

21 

.0 

0 

7 

4 

2 

HARTWELL 

62.  1M 

40. 1M 

51. 1M 

-  1.4 

80 

21 

27 

6 

427 

0 

0 

5 

0 

6.58 

1.33 

1.35 

11 

T 

0 

7 

5 

3 

TOCCOA 

59.8 

38.4 

49.1 

-  3.2 

75 

27  + 

26 

4  85 

0 

0 

9 

0 

7.30 

1.01 

1.70 

21 

5.0 

WASHINGTON 

60.4 

37.1 

48.8 

-  5.4 

80 

26 

7+ 

499 

0 

0 

10 

0 

4.96 

-  .02 

1  .63 

1 2 

.0 

0 

6 

4 

2 

DI VI S ION 

48.2 

-  3.2 

6.31 

.55 

2.2 

WEST  CENTRAL 

BUENA  VISTA 

64  •  1  M 

40. 5M 

52. 3M 

81 

22 

390 

o 

D 

5 

o 

2.97 

.  o 

0 

2 

CARROLLTON 

60.9 

36.5 

48.7 

75 

21 

22 

7 

500 

0 

0 

9 

0 

4.22 

1.15 

11 

0 

t 

1 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

R 

63.2 

41  .4 

52.3 

-  3.0 

81 

21 

26 

6 

391 

0 

0 

4 

0 

8.50 

2.49 

2.67 

31 

T 

10 

5 

EXPERIMENT 

59.4 

39.8 

49.6 

78 

22 

24 

6 

471 

0 

0 

8 

0 

4.97 

.0 

0 

GREENVILLE   2  W 

62.3 

39.0 

50.7 

80 

2 1 

22 

6 

440 

o 

o 

9 

o 

7  .  70 

2.05 

3 1 

T 

o 

1  0 

3 

3 

GR  I  FF  I  N 

61.4 

40.5 

51.0 

2 1 

25 

0 

0 

5 

0 

5.24 

_     .  ^8 

1.42 

1  2 

LA  GRANGE 

67. OM 

38. 7M 

52. 9M 

81 

21 

25 

18 

366 

0 

0 

0 

2.25 

12 

T 

T 

6 

MAR  SHALLV I LL  E 

66. 7M 

42. 5M 

54. 6M 

83 

2  J 

25 

6 

323 

0 

0 

5 

0 

7.75 

.0 

0 

NEWNAN 

62.3 

39.5 

50.9 

-  2.7 

79 

21 

23 

6 

434 

0 

0 

7 

0 

5.32 

-  .49 

1.83 

12 

T 

0 

8 

5 

2 

TALBOTTON 

64.1 

39.3 

51.7 

82 

21 

24 

6 

409 

rf 

o 

> 

o 

8.89 

2.70 

11 

.0 

0 

9 

5 

5 

TALLAPOOSA  2  NNW 

60.3 

34.4 

47.4 

-  3.7 

75 

21 

23 

& 

542 

0 

0 

16 

0 

3.55 

-  2.08 

1  .09 

11 

3 

THOMASTON  2  S 

64.6 

38.6 

51.6 

82 

21 

25 

6 

411 

0 

0 

7 

0 

8.27 

1  .75 

31 

.0 

0 

10 

7 

3 

WEST  POINT 

64.8 

39.6 

52.2 

-  2.8 

81 

2  5 

6 

397 

0 

0 

6 

0 

5.59 

-  .60 

1  .40 

1 1 

.0 

0 

7 

S 

3 

D  I  V  I  S I  ON 

51.2 

-   3  4 

6.62 

.71 

T 

CENTRAL 

AILEY 

72.0M 

40  .  5M 

56  .  3M 

86 

21 

27 

8 

261 

0 

0 

6 

o 

2.10 

31 

•  0 

0 

COV1 NGTON 

59.9 

38.7 

49.3 

-  3.8 

79 

21 

25 

6 

481 

0 

0 

5 

0 

4.75 

-  .77 

1.36 

12 

.0 

0 

6 

4 

3 

DUBL IN   3  S 

66.5 

40.0 

53.3 

-  4.3 

84 

1 

26 

7 

362 

0 

0 

• 

0 

5.58 

.94 

1  .99 

3 

.0 

10 

3 

1 

EASTMAN   1  W 

65.0 

42.5 

53.8 

-  4.5 

83 

22  + 

28 

6 

350 

0 

0 

5 

3.34 

-  1.74 

1.28 

2 

.0 

0 

7 

1 

1 

FORSYTH   1  S 

63.4 

39.0 

51  .2 

81 

24 

6 

424 

o 

0 

8 

o 

9.04 

1  .92 

31 

.0 

o 

10 

7 

3 

FOR  T    v/li  i  Fv    1  F 
r  \jn  i      VHLLC.T     3  C 

41  .4 

52.5 

21 

25 

0 

0 

6 

0 

7.55 

2.19 

1.75 

1  2 

T 

o 

9 

5 

3 

HAWK  I NSV I LLE 

67.  1M 

42. OM 

54.  6M 

-  3.2 

81 

30  + 

26 

6 

323 

0 

0 

4 

0 

4.08 

-  .85 

.0 

0 

MACON  WB  AIRPORT 

R 

63.5 

42.9 

53.2 

-  3.7 

84 

21 

2  8 

6 

364 

9 

0 

5 

0 

9.69 

4.75 

2.52 

31 

T 

0 

11 

6 

4 

MC  INTYRE 

63.3 

38.1 

50.7 

84 

1 

23 

7 

441 

0 

• 

0 

7.30 

1.90 

11 

.0 

0 

9 

» 

2 

M I  LL  EDGEV I LLE 

62.7 

37.8 

50.3 

-  4.2 

84 

1 

26 

6 

450 

o 

o 

7 

6.51 

1.69 

2.16 

11 

.0 

0 

9 

5 

2 

MONT  I  CELLO 

62.0 

39.8 

50.9 

81 

22 

26 

6 

431 

0 

0 

6 

0 

7.09 

2.00 

12 

.0 

o 

8 

4 

3 

SANDERSV I LLE 

62.7 

41  .5 

52.  1 

84 

21 

21 

3  + 

404 

0 

0 

4 

0 

.0 

0 

SILOAM 

62.4 

40.0 

51.2 

-  2.6 

81 

2  5 

6 

426 

0 

0 

0 

4.99 

-  .41 

1  .49 

1  2 

.0 

0 

9 

3 

2 

D I V I S I  ON 

52.3 

-  3.5 

6.36 

1.23 

T 

EAST  CENTRAL 

APPLING  1  NW 

61.9 

37.9 

49.9 

82 

1 

25 

18 

467 

0 

0 

8 

0 

5.39 

1.20 

12 

.0 

0 

10 

S 

2 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

R 

62.9 

40.8 

51.9 

-  3.0 

83 

21 

28 

7 

408 

0 

0 

0 

5.31 

1.14 

1.53 

11 

T 

T 

3 

8 

6 

1 

BROOKLET   1  W 

67.2 

44.5 

55.9 

-  3.0 

83 

30  + 

29 

6 

287 

0 

0 

3 

0 

5.14 

1.33 

1. 00 

2 

.0 

0 

11 

6 

1 

LOUISVILLE 

63.6 

41.3 

52.5 

-  4.4 

83 

21 

27 

6 

389 

0 

0 

! 

0 

8.85 

4.31 

2.20 

11 

.0 

0 

10 

6 

S 

METTER 

68.0 

44.0 

56.0 

84 

21 

29 

6 

288 

0 

0 

4 

0 

6.36 

1.40 

2 

.0 

0 

10 

5 

3 

MI DV I LLE  EXP  STA 

63.8 

41.7 

52.8 

82 

21 

27 

6 

375 

0 

0 

4 

0 

8.54 

2.00 

11 

.0 

0 

11 

7 

3 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  33  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


Temperature 


Station 

»  E 
2  1 

<  1 

Average 
Minimum 

Average 

Deporlure 

From  Normal 

Highest 

a 

a 

s 

3 

o 

a 

S 
o 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

g 
a 

6 

a 

Sno 

H,  Sleet 

No.  of  Day 

Max. 

Min. 

Total 

•£  TS 

«  6 
1  o 

Date 

.10  or  More  | 

s 

I 
° 

! 

c 

.*  I 

S3 

n& 

°  J 

s« 

5  j 
o« 

MILLEN 

67.0 

41.2 

54.1 

1.8 

85 

1 

27 

6 

342 

0 

0 

7 

0 

7.85 

3.62 

1.82 

11 

T 

0 

1  1 

6 

2 

NEWINGTON   1  NW 

43.1 

54.6 

83 

29 

0 

0 

4 

0 

8.09 

i  *ii 

2 

.0 

0 

1  1 

5 

3 

SWA  I N SBORO 

65*7 
*. 

42.6 

54.2 

84 

27 

343 

0 

0 

6 

0 

6.64 

.0 

0 

1  1 

5 

1 

WARRENTON 

.  0 

41.5 

52.8 

_ 

2.2 

81 

28 

_ 

375 

0 

0 

6 

0 

5.84 

1.07 

1  6 
1.45 

.0 

0 

10 

5 

4 

WAYNESBORO  2  NE 

63.  4M 

4  2  .  5M 

5  3.  OM 

82 

21 

28 

6 

374 

0 

0 

5 

0 

7.00 

1  .68 

2 

.0 

0 

0  I V I  S I  ON 

53.4 

_ 

3.6 

6.82 

2.48 

T 

SOUTHWEST 

ALBANY 

69.0 

44.6 

56.8 

3.2 

84 

21 

23 

6 

271 

0 

0 

4 

0 

2.41 

2.80 

.76 

15 

.0 

0 

4 

2 

0 

AMERICUS  U  ENE 

64.9 

41.4 

53.2 

- 

4.2 

82 

21 

23 

6 

363 

0 

0 

5 

0 

4.69 

.69 

1.25 

2 

T 

0 

8 

3 

1 

8A I NBR I DGE 

44.7 

2*« 

84 

2  8 

0 

0 

6 

0 

3.67 

1.60 

•  0 

0. 

5 

3 

1 

68.0 

44.4 

56.2 

2.8 

84 

2  i 

2  6 

*  6+ 

2  8  2 

0 

0 

2 

0 

6  .44 

.66 

3.18 

3^ 

•  0 

0 

7 

3 

2 

CAIRO   2  NNW 

69.6 

45.5 

57.6 

84 

21 

25 

6 

256 

0 

0 

2 

0 

7.75 

2.47 

4.85 

31 

■  0 

0 

4 

3 

3 

CAMILLA 

69.5 

45.5 

57.5 

85 

21 

26 

6 

257 

0 

0 

0 

3.41 

1.35 

15 

.0 

0 

5 

3 

1 

CUTHBERT 

68.7 

44.2 

56.5 

87 

22 

25 

6 

279 

0 

0 

2 

0 

6.98 

2.55 

31 

.0 

0 

10 

4 

2 

FORT  GAINES 

68.7 

4  3.6 

56.2 

2.4 

8  5 

21 

25 

6 

286 

0 

0 

0 

4.37 

•  9  7 

.0 

LUMPKIN 

66.  1M 

4 3  .  8M 

55  •  OM 

84 

21 

24 

6 

314 

6.29 

2.70 

31 

•  0 

0 

9 

5 

1 

MORGAN 

69.2 

41.6 

5  5.4 

84 

2 1 

24 

308 

0 

0 

5 

0 

5.91 

1  .99 

.0 

0 

7 

4 

2 

PLAINS  SW  GA  EXP  5TA 

64  5 

42  .4 

53.5 

82 

359 

0 

0 

0 

8.17 

.0 

0 

9 

5 

1 

THOMASV I lle 

6  8.9 

44.9 

56.9 

- 

3.4 

84 

21 

2  5 

6 

265 

0 

4.07 

1.21 

1*43 

.0 

0 

7 

4 

1 

THOMASV I LLE  wb  CITY 

67.4 

47.3 

67.4 

3.0 

8  2 

30+ 

26 

6 

258 

0 

3 

0 

4.16 

1.10 

1.38 

2 

.0 

0 

7 

* 

*  1 

D I  V  I S I  ON 

56.  1 

_ 

3.3 

5.26 

.06 

T 

SOUTH  CENTRAL 

ALAPAHA   EXP  STATION 

67.6 

41.6 

54.6 

3.9 

83 

1 

26 

7 

329 

0 

0 

5 

0 

4.05 

.68 

1.67 

15 

.0 

6 

1 

ASHBURN    1  S 

66.3 

44.9 

55.6 

80 

30 

26 

6 

295 

0 

0 

3 

0 

4.57 

1.81 

31 

.0 

0 

6 

3 

2 

t-UMUtLb    WA  1 1.  H  WUK6S 

6  7.8 

44.6 

56.2 

84 

2 1 

0 

0 

3 

0 

4.99 

.  0 

0 

6 

3 

1 

DOUGLAS  2  NNE 

43.2 

54.9 

84 

28 

323 

0 

0 

5 

0 

3.31 

1*42 

15 

.  0 

0 

6 

3 

1 

FITZGERALD 

67.9 

45.5 

56.7 

2.9 

84 

21 

26 

6 

271 

0 

0 

3 

0 

4.19 

.44 

1.52 

31 

.0 

0 

6 

3 

1 

HOMERVILLE  3  WSW 

70.3 

43.0 

56.7 

83 

21 

26 

6 

278 

0 

0 

5 

0 

6.33 

1.91 

15 

.0 

0 

5 

3 

3 

LUMBER  CITY 

66.8 

41  .OM 

53. 9M 

85 

22 

337 

0 

0 

0 

2.34 

- 

2.22 

.83 

2 

.0 

0 

5 

2 

0 

MOULTRIE   2   E SE 

68.9 

44.5 

56.7 

4.1 

84 

21 

24 

6 

273 

0 

0 

0 

6.35 

1.40 

2.50 

31 

.0 

0 

7 

3 

3 

NASHVILLE   5  SSE 

69. 2M 

45  •  2M 

57.2M 

83 

21 

26 

6 

255 

0 

0 

•  0 

5.87 

2.00 

31 

.0 

0 

5 

4 

3 

(JU  I  1  M  A  N 

68,7 

42*2 

55.5 

5.4 

84 

31  + 

2 

6 

316 

0 

0 

5 

0 

4.43 

•  50 

1.83 

2 

,0 

0 

5 

2 

2 

TIFTON   EXP  STATION 

44.6 

56.4 

2.9 

82 

^+ 

0 

0 

4 

0 

2.90 

1.76 

1.03 

.0 

0 

6 

1 

1 

u  a  i  nrtCTA    iiia    a  i  oonoT 
VALUU3  1  *    WD    «l  KrUK  1 

69*2 

44.2 

56.2 

83 

31  + 

27 

297 

0 

0 

3 

0 

5.19 

.0 

0 

7 

4 

2 

VALDOSTA  4  NW 

69.7 

44  .  6 

57.2 

83 

30  + 

27 

6 

269 

0 

0 

5 

0 

6.75 

2.65 

31 

•  0 

0 

4 

3 

3 

D  I  V  I  S I  ON 

55.9 

3.5 

4.71 

.04 

.0 

SOUTHEAST 

ALMA   FAA  AIRPORT 

67.3 

44.  1 

55.7 

84 

21 

28 

6 

304 

0 

0 

3 

0 

8.31 

2.74 

31 

.0 

0 

10 

3 

3 

BLACKBEARD  ISLAND 

65.8 

45.5 

55.7 

85 

1 

30 

7  + 

294 

0 

0 

2 

0 

4.95 

1.45 

15 

.0 

0 

7 

4 

2 

BRUN  SW I CK 

48.5 

59.0 

- 

2.3 

83 

J 

f 

\  o  I 

0 

0 

1 

0 

5.32 

1.54 

1 5 

.0 

0 

6 

4 

2 

BRUNSWICK   FAA  AIRPORT 

6S*n 

47.  1 

56,  1 

84 

2 1 

30 

6 

2  82 

0 

0 

1 

0 

6.74 

2.39 

2 

.  0 

0 

7 

3 

3 

CAMP  STEWART 

66  4 

44.6 

55.5 

82 

2 1 

2  8 

6 

298 

0 

0 

4 

0 

5.06 

1.65 

2 

.0 

0 

7 

4 

2 

FLEMING  EXP  STATION 

68.0 

43.3 

55,7 

84 

21 

29 

6 

299 

0 

0 

5 

0 

5.66 

1  .  87 

2 

.0 

0 

7 

3 

2 

FOLKSTON  9  SW 

72.4 

44.8 

58.6 

83 

31 

28 

6 

212 

0 

0 

3 

o 

5.23 

2.50 

2 

.0 

0 

4 

4 

2 

GLENNVILLE 

67.4 

45.0 

56.2 

2.9 

83 

21 

28 

6 

280 

0 

0 

3 

0 

6.44 

1.43 

1.32 

15 

.0 

0 

S 

4 

2 

JESUP  8  S 

69.4 

42.6 

56.0 

83 

21 

28 

6 

286 

0 

0 

5 

0 

6.80 

2.07 

15 

.0 

0 

7 

5 

2 

NAHUNTA 

69.1 

43.0 

56.1 

83 

21 

27 

6 

286 

0 

0 

5 

0 

5.08 

1.81 

15 

.0 

0 

6 

3 

3 

SAPELO  ISLAND 

65. 9M 

47. 8M 

56. 9M 

83 

20 

29 

6 

255 

0 

0 

2 

0 

5.43 

1.98 

15 

.0 

0 

6 

3 

2 

SAVANNAH  USDA  PLANT  GDN 

66.8 

43.2 

55.0 

2.7 

85 

1 

27 

6 

318 

0 

0 

5 

0 

4.69 

.87 

1.32 

3 

.0 

0 

8 

3 

3 

SAVANNAH  WB  AP  R 

65.6 

44.4 

56.0 

3.3 

85 

21 

28 

6 

316 

0 

0 

3 

0 

5.90 

1.93 

2.40 

2 

.0 

0 

9 

4 

2 

SAVANNAH  BEACH 

64. 3M 

45. 9M 

55.  1M 

82 

21 

28 

6 

313 

0 

0 

1 

0 

6.03 

2.12 

2 

.0 

0 

8 

4 

2 

SURRENCY  2  WNW 

69.1 

43.5 

56.3 

84 

21 

27 

6 

283 

0 

0 

4 

0 

5.35 

1.53 

15 

.0 

0 

8 

4 

2 

WAYCROSS 

68.0 

42.5 

55.3 

5.4 

84 

22  + 

27 

6 

320 

0 

0 

5 

0 

4.32 

.25 

1  .72 

16 

.0 

0 

6 

2 

2  1 

DIVISION 

56.1 

3.4 

5.64 

1  .80 

.0 

Precipitation 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 

0ECMG1A 

MARCH  19*2 


"3 

Day  of  Month 

Station 

■jr 

 .- 

£ 

 P 

1 

 j- 

2 

3 

 P 

4 

5 

6 

 1  

7  8 

9 

 _ 

10 



n 

: 

12 

1 

13 

1 

14  15 

16  17 

18 

19  1  20  1 

21 

22 

23  |  24 

26  1 
1 

27 

28  1  29  1  30 

31 

*  B8E  V [  L  L  f 

3*91 

.50 

1  «42 

.50 

•  10 

.  1  0 

•  80 

.18 

ADA  1  RSVl LLE 

4,99 

.19 

.05 

1.08 

.03 

1.99 

,Z4 

■27 

l.l* 

.06 

ADEl  2  S 

3.A5 

1  .97 

.  35 

1  •  36 

T 

.25 

.07 

1.65 

AILEY 

.15 

.03 

.13 

•  29 

•  70 

.03 

.16 

2.10 

ALAPAHA  EXP  STATION 

4.05 

.56 

•  76 

.12 

1.67 

.10 

.79 

.09 

ALBANY 

2.41 

.06 

.96 

.48 

•  01 

T 

T 

.03 

•  09 

•  76 

.04 

03 

33 

ALL ATOONA  DAM  2 

3.52 

.10 

.03 

•  01 

•  37 

.07 

1.16 

.20 

.42 

.77 

•  02 

.99 

ALMA  FAA  AIRPORT 

8.31 

.10 

2.42 

.  1  5 

.08 

.02 

T 

.  1  i 

•oa 

.16 

.29 

.17 

2.74 

ALPHA RE  T  T  A   1  WNW 

4.29 

•  06 

•  04 

•  09 

.02 

.  02 

•  42 

.14 

.88 

•  71 

*"  01 

.36 

.75 

.09 

.50 

AMERICUS  *  ENE 

4.69 

.45 

1.25 

.  (.5 

T 

T 

T 

T 

•  73 

.48 

.49 

■  17 

.09 

.60 

MTIOCH 

4.42 

.38 

T 

.10 

■  03 

•  05 

•  30 

.15 

.31 

.41 

25 

97 

•  97 

APPLING  1  NW 

9.39 

•  63 

.15 

.05 

.10 

.13 

.89 

1  .20 

?? 

1  .15 

.05 

.11 

!l0 

ASHBURN  1  S 

4,97 

Dl  .16 

T 

•  08 

•  16 

•  09 

T 

■  42 

.12 

1.61 

•  then*; 

9  ,00 

■  04 

•  02 

■  19 

.30 

..67 

•79 

*02 

.<.. 

1.39 

.03 

.19 

ATHENS  COL  OF  AGR I 

5.87 

.08 

•  47 

•  06 

I  .40 

•  99 

.07 

•  43 

.91 

.67 

.97 

ATHENS  WB  AIRPORT 

6.63 

T 

.01 

T 

T 

.01 

.51 

.84 

1.97 

•  10 

T 

* 

T  .12 

■  40 

.87 

•  63 

.21 

1  03 

ATKINSON   1  W 

3.20 

• 

L«10 

.39 

1  .72 

ATLANTA  BOL TON 

5.69 

•  11 

•  19 

•  39 

.  1  5 

1.29 

1*11 

•4) 

1.05 

•  9« 

.75 

ATLANTA  WB  AIRPORT  R 

6.72 

T 

■  01 

■  01 

T 

T 

.20 

1.04 

1  .88 

I 

05  03 

T  T 

•  61 

.98 

.09 

.99 

1.27 

AUGUSTA  wfl   A | RPORT  R 

5*31 

.01 

.50 

■  09 

T 

T 

•  14 

.76 

1.53 

.  o  e> 

T  .20 

.05 

•70 

.54 

I 

T 

.76 

BAINBR IDGE 

3.67 

.92 

.55 

•  09 

•07 

BALL  GROUND 

4.87 

.08 

.01 

•  01 

.69 

.07 

1.59 

.47 

.02 

.99 

.77 

.17 

RFAVr»f>ALP 

4.11 

.03 

•  06 

•  06 

•  76 

.01 

•  79 

.  1  2 

.14 

.80 

.75 

•  01 

.62 

8L ACKBE ARD  ISLAND 

4.95 

.70 

.  1  3 

■  05 

.  2  0 

•  70 

.47 

.10 

.06 

BLA1RSVI LLE   EXP  STA 

.09 

.  Al 

•  06 

•  72 

•23 

.  70 

1.16 

•  2. 

.47 

BLAKEL  Y 

6.44 

•  37 

1.07 

•  03 

T 

.03 

.13 

.06 

09  89 

* 

T 

•  07 

3  16 

BLUE  RIDGE   RESVR  DAM 

6.20 

.60 

T 

.16 

.20 

.13 

.90 

.30 

.53 

•  49 

.20 

1.10 

.90 

.60 

!29 

BOWMAN 

9.01 

T 

.04 

T 

.03 

.10 

.34 

1.39 

•  75 

T 

.76 

T 

1.28 

T 

.30 

BRASS  TOWN  BALD 

4.96 

.12 

•  09 

.16 

.  l : 

•  13 

•  24 

•  08 

.80 

•  36 

.26 

•  60 

1.10 

•  61 

.12 

BROOKLET    1  W 

9.14 

•  23 

1  .00 

•  99 

•  30 

•  13 

■  50 

.70 

.96 

.11 

.19 

.63 

BRUNSWICK 

9.32 

1  .55 

•  IS 

.40 

.54 

•  02 

.90 

BRUNSWICK   FAA  AIRPORT 

6.74 

T 

2.39 

•09 

T 

T 

•  39 

T 

.13 

.44 

.06 

1.55 

BUENA  VISTA 

9*44 

.74 

•  87 

•  19 

.37 

.04 

2.97 

■  27 

.44 

.76 

2.29 

BUTLER 

6.31 

.31 

.88 

•  16 

.31 

1  .88 

1.33 

*35 

•  24 

• 

.69 

BUTLER  CREEK 

9.94 

.96 

.30 

•  26 

.19 

.05 

.  1  5 

1  .16 

1 .  )4 

•  21 

.36 

.23 

.55 

CAIRO  2  NNW 

7.79 

1.37 

•  03 

T 

T 

•  03 

•  02 

T 

.26 

.07 

4.85 

CALHOUN  EXP  STATION 

9.98 

.20 

.79 

.50 

.90 

•99 

.10 

.75 

.55 

.53 

1.15 

CAMILLA 

3.41 

.64 

.6? 

.03 

.03 

.47 

.27 

CAMP  STEWART 

5.06 

.23 

1  .69 

.  78 

.02 

•  02 

.20 

133 
* 

T 

T 

.  19  T 

.03 

.06 

•  99 

CANTON 

4.68 

.15 

.  :■<• 

.05 

.33 

.24 

1  .30 

.61 

•  57 

.90 

.03 

.26 

CARL  TON  BRIDGE 

9.39 

•  09 

.04 

•  07 

.28 

1.62 

1.08 

.57 

1.62 

.02 

CARNE  SV I LLE 

9.12 

•  09 

.27 

.24 

1.31 

.67 

•  72 

1.30 

.02 

.90 

CARROLL TON 

4.22 

.06 

•  OA 

•  06 

•  38 

•  08 

1.15 

•  69 

.38 

.67 

.95 

CARTERS 

4.83 

•  27 

•  68 

1  .05 

•  91 

.  et, 

.95 

.51 

CARTERSVILLE 

9.27 

.02 

.04 

T 

•  63 

.05 

1.18 

•  22 

.02 

.58 

.41 

.62 

.06 

1.42 

CAR TERSV I LLE   3  5W 

3.73 

.10 

•  02 

.01 

•  01 

.48 

.10 

1.29 

.24 

.42 

•  93 

•  13 

CEDARTOWN 

*. 10 

.07 

.03 

•  04 

.02 

.57 

•  06 

1.05 

.11 

.67 

1.07 

.09 

.38 

CHATS WORTH 

3.76 

• 

.22 

T 

.56 

.07 

.46 

.22 

.05 

.80 

1.07 

T 

.39 

CHI C.KAMAUGA  PARK 

4.29 

.02 

•  03 

.92 

.03 

.72 

•  08 

.07 

1.04 

.73 

.65 

CMOESTOE 

9.68 

.14 

•  17 

.12 

•  02 

•  60 

1.13 

•  41 

.18 

.97 

1.06 

.34 

.61 

CLAYTON 

7.89 

.02 

.02 

•  07 

.03 

j 

1.15 

1.79 

•  39 

1.37 

.27 

65 

.02 

1.77 

CLEVELAND 

7.34 

■  03 

■  04 

T 

.93 

.13 

1.43 

.01 

.02 

2.09 

1.23 

•  23 

.40 

COLUMBUS 

9.42 

.26 

.79 

•  32 

.12 

2.30 

•  32 

•30 

.75 

COLUMBUS  WB  AIRPORT  R 

8.50 

.54 

•  49 

.05 

T 

.01 

T 

.32 

1.10 

2.17 

T 

15     *  11 

.02 

.13 

•  7. 

T 

2.67 

COMMERCE  2  5SW 

5.71 

.03 

•  03 

.33 

.07 

1.20 

•  56 

.03 

.53 

.55 

•  93 

1.63 

CONCOPD 

8.19 

.48 

j 

•  30 

1  .20 

1.55 

.10 

16 

T 

•76 

.8* 

.40 

2.36 

CORDElE  WATER  WORKS 

4.99 

.49 

.88 

.30 

.12 

.05 

"  4 

.07 

2.34 

CORNEL  I  A 

9.76 

.01 

.02 

.05 

•  46 

1  .62 

•  29 

•  05 

"oi 

.02 

1.66 

.66 

.18 

.01 

.50 

COVINGTON 

4.79 

•  07 

•  01 

•  13 

.09 

1*02 

1*36 

•  09 

•  81 

1.05 

.12 

CUMMING  1  N 

9.77 

.08 

T 

.06 

.02 

.06 

•  55 

.22 

1.28 

L«1C 

.70 

.96 

.09 

.35 

CURRYV1LLE  2  W 

5.48 

•  24 

T 

.14 

T 

T 

.76 

•  42 

.50 

•  70 

T 

1*04 

1.00 

.60 

CUTHBE  R  T 

6.98 

.43 

1.07 

•  OA 

.10 

.03 

.32 

.29 

•  09 

.32 

.58 

2.55 

DAHLONEGA 

~ 

.09 

.03 

" 

" 

1.42 

•  65 

.05 

1.74 

•  79 

.91 

•  20 

DALLAS  5  5E 

3.63 

•  OA 

•  02 

.04 

T 

T 

.43 

.04 

•  95 

•  6< 

.47 

T 

.63 

T 

•  15 

DAL  TON 

4.36 

.04 

.09 

.03 

.74 

•  67 

•  11 

.06 

.84 

.69 

•  01 

•  62 

DANVILLE 

9.74 

.50 

1  .08 

.97 

.50 

.25 

1.20 

1*27 

29 

•  21 

.98 

.13 

2.36 

OAWSON 

2.83 

•  16 

.91 

•  23 

•  01 

.10 

.04 

.35 

* 

.18 

.32 

.10 

OAWSONVILLE 

6.00 

T 

.46 

•  31 

2.20 

.75 

.04 

1  .26 

.60 

.18 

DIAL  POST  OFFICE 

5.49 

•  17 

.05 

■  12 

•  05 

.58 

.01 

1  .08 

.58 

.14 

1.24 

.66 

•  77 

OOCTORTOWN   1  WSW 

6.07 

1.10 

1.72 

.74 

.03 

1.65 

.34 

.45 

•  04 

DONAL SONVI LLE    3  W 

7.97 

T 

1  .49 

•  01 

T 

•  01 

•  01 

T 

•  08 

|  *** 

T 

.01 

.01 

■  54 

.01 

4.96 

DOUGLAS   2  NNE 

3.31 

•  96 

.54 

T 

.06 

•  19 

1.42 

.06 

.40 

.10 

T 

DOUGLASVILLE 

4.59 

.08 

.49 

1.12 

.  t9 

•  50 

.66 

1*09 

DOVER 

7.66 

1  .85 

■  22 

• 

1.77 

.26 

.50 

.53 

DUBLIN    3  S 

5.58 

•  16 

.97 

1.99 

•  12 

•  28 

.20 

•  30 

.47 

•  20 

.89 

EASTMAN  1  W 

3.34 

•  05 

1.28 

•  A3 

•  08 

.11 

.25 

.49 

* 

.02 

.16 

ELBERTON 

6.62 

1.73 

1*26 

.75 

1.26 

1.62 

ELL  I  JAY 

4.51 

•  59 

.02 

.01 

.01 

T 

.90 

•01 

1.15 

•  67 

.01 

.05 

.56 

.  . 

.33 

EMBR* 

3.88 

T 

T 

.60 

•  19 

1.00 

•  34 

.36 

•  63 

•  34 

EXPERIMENT 

4.97 

.57 

•  12 

.01 

.02 

.18 

•  09 

* 

1*43 

.02 

•  71 

.01 

.99 

•  02 

FA  I rmount 

3.98 

.16 

T 

T 

.79 

1.50 

.15 

•  36 

T 

.47 

T 

7 

.59 

FITJGERALO 

4.19 

.20 

.09 

.04 

•  02 

.08 

.64 

.00 

.43 

.05 

T 

1.52 

i\LAT  TOP 

8.89 

"o7 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

3*13 

• 

2.04 

1.36 

.04 

1.45 

FLEMING  EXP  STATION 

5.66 

•  1 9 

1  87 

.82 

.30 

1  82 

.19 

■  07 

.09 

•  55 

FOLK STON   3  SSW 

4.82 

1.60 

.55 

■  7' 

1.10 

.70 

.10 

FOLKSTON  9  SW 

5.23 

2 

.93 

* 

.70 

FORSYTH  1  S 

9.04 

09 

* 

*54 
* 

T 

.39 

.75 

1.90 

1.43 

.00 

.7* 

.28 

1.92 

FORT  GAINES 

4.37 

1  .60 

■  33 

49 

•  12 

.44 

.62 

■  61 

FORT  VALLEY   3  £ 

7.55 

.49 

•  01 

T 

.02 

.13 

1  .56 

1*79 

.45 

.77 

.09 

•  01 

FRANKL IN 

9.62 

.05 

•  14 

•  03 

.03 

•  29 

1  .04 

1.69 

.18 

■  49 

1.10 

•  66 

GAINESVILLE 

5.99 

.02 

.02 

.02 

•  01 

7 

.37 

•  32 

1.25 

1.3* 

T 

•  02 

.09 

.93 

.99 

•  49 

GIBSON 

7.60 

.40 

.40 

.08 

.05 

.36 

1.57 

1.13 

30 

.17 

.50 

1  .64 

T 

1.20 

GLENNV ILLE 

5.44 

.36 

1.09 

.68 

T 

.02 

.01 

•  48 

.13 

■  12 

.02 

•  07 

.01 

•  99 

GOAT  ROCK 

8.00 

•  12 

•  76 

•27 

.02 

•  31 

.70 

1  .54 

•  36 

* 

.01 

.  D  i 

.67 

•  30 

GODFREY  A  NE 

4.56 

.26 

.09 

.15 

1.16 

1*06 

.59 

1.23 

GREENVILLE  2  W 

7.7C 

.71 

.05 

•  05 

T 

.41 

.30 

1  .00 

1.4* 

■  41 

.67 

.20 

2.05 

GRIFF  IN 

5.24 

•  1* 

•  46 

.11 

•  01 

.01 

T 

.10 

.11 

.75 

1.42 

.10 

•  7] 

1.11 

.03 

.16 

MAR  TWFLL 

6.58 

•  04 

.01 

T 

.01 

.40 

T 

1.35 

.96 

.04 

•  93 

.62 

1.28 

1.1* 

HAWK  1 NS V I LLE 

w.OB 

1.05 

•  65 

•  20 

•  00 

.70 

.40 

67 

T 

T 

•  13 

HELEN   1  SE 

8.70 

•02 

.04 

.02 

1.07 

1.40 

.61 

.12 

2.25 

•  27 

1.26 

.10 

1 . 

ME MP  TOWN  GAP 

5  03 

•07 

.02 

■  19 

■  46 

.37 

.43 

•  19 

1*29 

.93 

.16 

.52 

HIAWASSEE 

5.66 

■  30 

.01 

T 

•  07 

.10 

.53 

.20 

.60 

.39 

.47 

L.Ot 

.32 

.02 

.69 

.99 

.77 

MOMERV I LL E   3  WSW 

6.33 

1.90 

.02 

•  41 

1.75 

JASPER    1  NNW 

4.87 

.34 

• 

.75 

1  .40 

.20 

•  00 

.66 

JESUP  8  S 

6.80 

•  03 

1.78 

.68 

.63 

2.07 

.OA 

■  44 

.03 

.11 

.66 

JONESBORO 

6.27 

.09 

T 

.28 

T 

1.30 

1.10 

.15 

.69 

.93 

.35 

:  ..0 

•61 

.46 

•  10 

.20 

KENSINGTON 

3.97 

T 

.70 

I  77 

■  11 

.05 

•  74 

.77 

KINGSTON 

4.07 

.49 

1.50 

.  f  . 

.86 

.41 

LA  FAYETTE 

A. 76 

•26 

.91 

.05 

.82 

•  19 

.06 

L.04 

1.06 

.40 

LA  GRANGE 

T 

.16 

•  26 

.00 

2.2! 

.21 

.91 

.14 

LEXINGTON 

5.29 

•07 

T 

T 

.30 

1.15 

2.1! 

T 

.40 

1.16 

T 

T 

LINCOLNTON 

4.5C 

■  11 

.15 

•  10 

1.64 

.92 

•93 

.99 

.  • 

.19 

LITTLE  MIGHTOWER 

4.93 

.06 

1.90 

.5C 

,  .  I. 

LOUISVILLE 

1.00 

.35 

.25 

2.20 

1.73 

.10 

.70 

.26 

1.25 

1.00 

Sm  t6>l*T«aca  ootM  tollow.ng  SUiioo  Ir.d.i 
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DAILY  PRECIPITATION 

GEORGIA 


Station 

Total 

Day  of  Month 

1 

I 

2 

3 

1 

6 

1 

7 

1 

8  9 

10 

11 

in 
12 

13  | 

14  \ 

15 

16  j  17  |  18 

19     20  | 

l\ 

22 

1 

23  24 

1 

25 

1 

26 

27 

28 

1 

29  30 

1  1  

31 

LUMBER  CITY 

2 

34 

•  08 

.  93 

.03 

.06 

.21 

.04 

•  11 

.13 

LUMPKIN 

6 

21 

•  70 

•  79 

•  11 

•  01 

.64 

02 

*70 

.01 

•  33 

.01 

2.7  ' 

MACON  WB  AIRPORT  R 

9 

69 

■  62 

1.32 

•OS 

T 

T 

.25 

1.21  2.25 

.  1  \ 

•  07 

*  1  A 

•  19 

.76 

2.5 

MARSHALLVl LLE 

T 

75 

7.26 

,47 

.26 

2.13 

•  24 

.84 

1  .01 

MAYSVI LLE 

4 

98 

T 

•  08 

.06 

.02 

T 

.21 

•  37 

.09 

.62 

T 

•  74 

1.05 

.05 

MC    I N TYRE 

* 

30 

.82 

.95 

•  30 

.06 

.20 

L.90 

L.75 

■ 

•  45 

.68 

MET  TER 

6 

36 

•  40 

•  40 

1  .05 

■  32 

.14 

.75 

.10 

.16 

.09 

1.3J 

MIDVILLE 

T 

4] 

•  24 

•  93 

.61 

.35 

.84 

1.69 

•  29 

.  68 

.58 

MIOVILLE  EXP  STA 

8 

54 

•65 

.00 

.75 

•  25 

;.oo 

[•70 

*25 

■  44 

.50 

•  10 

MILLEDGEVI LLE 

6 

51 

•  37 

•  62 

■  10 

.09  2.16 

1.40 

.25 

•  10 

.71 

•  72 

MILLEN 

' 

8^ 

.40 

1.15 

•  70 

.03 

.29 

.03 

•  82 

.88 

.80 

.33 

.22 

MILLHAVEN  S  E 

6 

12 

•  53 

•  62 

•  80 

T 

.59 

•  89 

.03 

T 

.44 

.45 

MONTEZUMA 

4 

86 

1  .00 

•  30 

•  03 

T 

.12 

L.41 

.27 

46 

•  08 

.04 

.95 

MONT  I  CELLO 

7 

09 

•  30 

•  44 

.07 

.90 

2.00 

*  ^2 

•  74 

1.34 

MORGAN 

5 

91 

.43 

1.03 

■  08 

.05 

.80 

.80 

.06 

.48 

.19 

MORGAN  5  NW 

*oo 

I  .  88 

.04 

.16 

•  77 

•  14 

.50 

.11 

MOULTRIE  2  ESE 

•  11 

•  01 

.01 

1  .06 

1 

.01 

.38 

.16 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

3 

43 

.47 

,9ft 

1.27 

.05 

.14 

.23 

.11 

.03 

•  20 

T 

•  1 1 

NAHUNTA 

5 

08 

.02 

L.29 

.11 

T 

.10 

.02 

T 

NASHVILLE  5  SSE 

* 

87 

1.15 

.06 

.02 

.90 

.48 

.26 

T 

.'.00  , 

NEEL  GAP 

* 

•  32 

•  08 

.05 

.30 

.05 

.32 

•  50 

.14 

1*52 

1.39 

.08 

•  52 

NEWINGTON  1  NW 

ng 

.92 

.16 

.91 

90 

•  45 

.33 

.16 

.68  1 

NEWMAN 

5 

32 

T 

.03 

.09 

.03 

.14 

.14 

.00 

.83 

* 

.56 

•  03 

•  73 

.61 

NICKAJACK  GAP 

4 

00 

.05 

.05 

.06 

.96 

•  01 

.04 

.69 

•  80 

.50 

NOONTOOTLA  CREEK 

* 

60 

.28 

• 

.17 

.83 

.17 

.61 

.43 

1.11 

.75 

•  02 

.03 

NORCROSS  4  N 

* 

98 

.02 

.02 

T 

.04 

.29 

•  15 

L.31 

•27 

1.21 

•  05 

.62 

PATTERSON 

31 

.  26 

■  60 

T 

82 

* 

1  71 

.36 

.47 

.07 

PLAINS   SW  GA  EXP  STA 

8 

1  7 

.85 

.86 

•  19 

.03 

.03 

•  03 

.80 

■  29 

Ol 

* 

' c  n 

.25 

.07 

.45 

3.81 

QUITMAN 

4 

43 

1*83 

.36 

T 

•  04 

1*73 

.04 

.33 

.  10 

RESACA 

3 

37 

•  35 

T 

.08 

T 

T 

•  71 

.10 

.02 

.27 

•  02 

1  .35 

1  .02 

T 

.45 

RINGGOLD 

* 

1 1 

T 

.11 

T 

.94 

.05 

.77 

.06 

•  10 

.73 

.86 

T 

•  59 

RISING  FAWN 

00 

•  05 

•  04 

•  02 

.68 

.02 

.85 

.11 

.05 

•  70 

.63 

T 

.85 

ROME 

4 

28 

.07 

•  01 

T 

.05 

T 

T 

•  73 

.04 

.57 

•45 

•  15 

.34  ■ 

ROME  WB  AIRPORT  R 

6 

33 

T 

.03 

T 

T 

.09  .75 

1.62 

.87 

T  .28 

•  20 

1.17 

.01 

•  03 

SANOERSVILLE 

2.40 

•  65 

.42 

.00 

.23 

•  21 

■  86 

.60 

SAPELO  ISLAND 

" 

4  3 

.03 

1.79 

.,•40 

.16 

T 

.49 

•  03 

41 

SAVANNAH  USDA  PLANT  SON 

69 

•  24 

1*32 

•  02 

.33 

•  15 

*?n 

.13 

.05 

.  12 

.01 

•  12 

T 

SAVANNAH  WB  AP  R 

5 

90 

.47 

'  .40 

•  52 

T 

•  14 

T 

.01 

.23 

* 

*OB 

T 

T 

.05 

.05 

■  18 

T 

.66 

SAVANNAH  BEACH 

6 

03 

•  13 

!*12 

•  8T 

.01 

.02 

•  09 

•  64 

*  4  B 

.01 

•  36 

.12 

■  10 

.08 

SI  LOAM 

4 

90 

.12 

.  1  9 

•  12 

•  03 

T 

.04 

.20 

•  34 

.49 

•  05 

■  48 

.10 

■  83 

T 

SPARTA  2  NNW 

•  77 

.43 

.20 

.93 

.36 

22 

* 

.76 

.83 

1.48  1 

STANLEY  GAP 

5 

9  T 

•  12 

•  08 

•  09 

1  «03 

.22 

.96 

.53 

.17 

1.38 

.72 

.04 

.63 

STILLMORE 

1  0 

6C' 

.26 

■  43 

3.1  B 

•  12 

•  4.11 

17 

.12 

2  .06 

T 

SUCMES 

8 

06 

.04 

•  05 

1.58 

.72 

.46 

1.94 

.97 

1  .20 

SUMMERVILLE 

5 

2  <S 

.39 

T 

.08 

T 

.91 

.02 

.79 

•  25 

1.03 

T 

1.02 

.77 

SURRENC Y  2  WNW 

•  12 

.28 

.77 

.04 

■  27 

53 

*  AO 

.38 

.11 

.85 

SWAINSBORO 

64 

.28 

•  95 

.  94 

.15 

.10 

.15 

.17 

•  48 

.07 

.97 

.94 

1.44  1 

SWEET  GUM 

5 

40 

.03 

.13 

•  06 

•  69 

.39 

.37 

.22 

05 

* 

.72 

TALSOTTON 

e 

B9 

1*30 

.05 

•  10 

•  02 

.36 

.70 

.80 

1 .26 

1  .00 

TALLAPOOSA  2  NNW 

3 

55 

T 

T 

T 

.34 

T 

•  09 

•  30 

*ai 

*  60 

.41 

TAYLORSVILLE 

3 

59 

T 

.64 

.37 

•  26 

■  52 

.64 

.16 

THOMASTON  2  S 

•  82 

•  35 

.55  1.60 

.35 

.19 

.82 

.60 

1.75 

THOMASVILLE 

4 

07 

.4  3 

•  32 

T 

T 

•  60 

.17 

THOMASV I LLE  WB  CITY 

16 

.  38 

•  33 

T 

T 

T 

.71 

!s7 

.25 

T 

*21 

"?1 

T I  ETON  EXP  STATION 

2 

90 

.45 

.  30 

.07 

.01 

•  47 

•  03 

"  46 

" 

TITUS 

* 

98 

•  05 

* 

•  05 

.04 

•  92 

.03 

.70 

.69 

.35 

■  99 

.93 

.08 

.15  • 

TOCCOA 

30 

.01 

.01 

.59 

.  1  2 

.02 

1.70 

1.18 

.07 

.86  . 

TRAY  MOUNTAIN 

6 

90 

.10 

.04 

.03 

.65 

.13 

•  14 

•  48 

.13 

1.71 

.22 

.42  . 

tunnel  mill 

33 

.06 

•  09 

T 

• 

.78 

.80 

•  06 

.08 

.72 

.80 

.01 

.93  * 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 

3 

29 

T 

1.82 

.5? 

.09 

T 

.13 

T 

1*16 

.96 

T 

.37  .01 

.13 

VALDOSTA  A  NW 

6 

75 

1.75 

•  03 

•  03 

1.92 

T 

•  29 

.08 

2.65  ■ 

WALESKA 

4 

86 

•  10 

•  03 

•  02 

•  62 

.08 

.74 

•  35 

.90 

.82 

.20  . 

WARRENTON 

3 

84 

•  57 

•  20 

.10 

.12 

.16 

.45 

•  10 

1.02 

1.00 

.10  ■ 

WASHINGTON 

4 

96 

.03 

■  11 

.09 

.06 

.02 

.24 

.30 

.63 

•  03 

.60 

.05 

.79 

.01 

WAYCROS5 

4 

32 

I. 00 

.39 

.02 

.01 

.39 

L.72 

.31 

.44 

.04 

WAYNESBORO  2  NE 

7 

00 

.90 

t.68 

•  21 

.11 

•  05 

.25 

T 

T 

.60 

.63 

1.57  . 

WEST  POINT 

5 

59 

•  73 

T 

T 

.21 

.40 

•  10 

•  32 

.03 

.02 

1.03 

.73  • 

WINDER  1  SSE 

3 

60 

•  03 

.13 

.41 

•  51 

.94 

.53 

•  03 

1.40 

.62  • 

WOODBURY 

6 

81 

.30 

.63 

.34 

.03 

.87 

.15 

.23 

1.26 

WOODSTOCK 

t 

70 

T 

.49 

.11 

.80 

.85 

.52 

.62 

.31  . 

YOUNG  HARRIS 

4 

04 

.07 

T 

.01 

.06 

•  02 

T 

.40 

.03 

.57 

.37 

T 

.32 

■  78 

.88 

•  31 

T 

.20  . 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 

p.  h. 

Relative    humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1:00  a 
EST 

7:00  a 
EST 

1 :00  p 
EST 

7:00  p 
EST 

Trace 

1 

.01-09 

10-49 

66 -OS 

100-199 

200 
and  over 

Total 

ATHENS  WB  AIRPORT 

NE 

14 

10.3 

29++ 

WSW 

21+ 

74 

82 

51 

60 

5 

3 

4 

4 

2 

0 

18 

6.6 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

NW 

23 

10.8 

29++ 

w 

21 

76 

82 

55 

63 

7 

5 

2 

2 

3 

0 

19 

54 

6.4 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

WNW 

11 

8.4 

30++ 

NW 

6 

79 

83 

53 

61 

5 

4 

2 

5 

1 

0 

17 

6.8 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

11  .4 

40++ 

WSW 

21 

84 

51 

59 

4 

3 

5 

2 

1 

2 

17 

6.4 

MACON  WB  AIRPORT 

NW 

15 

11.7 

36 

NW 

6 

73 

83 

49 

54 

2 

2 

5 

2 

2 

2 

15 

59 

6.2 

ROME  WB  AIRPORT 

" 

76 

46 

- 

5 

4 

2 

2 

3 

0 

16 

6.5 

SAVANNAH  WB  AIRPORT 

WNW 

13 

10.5 

33 

SW 

21 

85 

88 

62 

72 

6 

3 

5 

2 

I 

1 

18 

63 

6.5 

THOMASVILLE  WB  CITY 

5 

0 

3 

3 

1 

0 

12 

5.6 

S*»  '<■!■■:       a  not**  following  Station  lnd«i 
-  36  - 


DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
MARCH  1962 


Station 

Day  01  Month 

31 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29  | 

30 

RILEY 

MAX 

eo 

bO 

59 

5H 

6  5 

68 

73 

74 

/ 1 

7u 

75 

74 

71 

tt 

83 

68 

70 

65 

74 

76 

78 

63 

o  1 

72.0 

MI  N 

33 

34 

35 

30 

28 

27 

53 

51 

56 

45 

38 

33 

31 

35 

48 

62 

46 

42 

36 

36 

38 

39 

39 

54 

ALAPAHA   EXP  STATION 

MAX 

93 

66 

44 

46 

58 

57 

47 

59 

65 

76 

77 

79 

76 

68 

63 

58 

62 

61 

66 

73 

71 

82 

65 

72 

73 

71 

68 

72 

77 

77 

81 

67.6 

MIN 

48 

44 

33 

34 

36 

27 

26 

30 

38 

44 

60 

58 

40 

33 

43 

45 

42 

30 

32 

35 

45 

51 

51 

47 

52 

42 

40 

42 

45 

54 

41.6 

ALBANY 

MAX 

77 

53 

41 

53 

57 

49 

60 

65 

79 

74 

80 

76 

69 

60 

62 

64 

63 

69 

76 

71 

84 

79 

74 

76 

69 

69 

75 

78 

76 

63 

75 

69.0 

MIN 

48 

36 

33 

38 

38 

23 

29 

32 

50 

54 

65 

57 

44 

42 

44 

42 

35 

30 

35 

46 

64 

47 

48 

47 

57 

51 

47 

41 

47 

53 

60 

44.  6 

ALLATOONA   DAM  2 

MAX 

62 

46 

43 

42 

46 

44 

38 

51 

46 

43 

57 

57 

65 

58 

50 

60 

58 

53 

60 

65 

62 

75 

58 

66 

71 

60 

60 

69 

70 

77 

71 

57.6 

MIN 

35 

35 

34 

34 

27 

23 

24 

31 

35 

36 

41 

39 

34 

32 

34 

33 

27 

29 

34 

37 

44 

41 

40 

39 

43 

48 

44 

33 

37 

46 

53 

ALMA  FAA  AIRPORT 

MAX 

70 

48 

41 

56 

56 

45 

60 

60 

73 

67 

78 

79 

68 

65 

55 

63 

61 

66 

75 

71 

84 

66 

74 

72 

70 

68 

74 

79 

78 

83 

;  , 

67.3 

MIN 

48 

34 

33 

40 

35 

26 

31 

35 

55 

55 

54 

44 

40 

44 

43 

38 

32 

33 

44 

63 

52 

48 

45 

49 

52 

40 

43 

47 

56 

61 

ALPHARETTA   1  WNW 

MAX 

66 

57 

39 

38 

45 

45 

37 

53 

46 

43 

57 

46 

64 

56 

51 

59 

56 

52 

60 

67 

63 

74 

59 

67 

71 

53 

56 

62 

71 

73 

72 

56.7 

MIN 

35 

36 

30 

32 

30 

24 

25 

31 

35 

36 

42 

37 

38 

33 

34 

30 

27 

25 

30 

36 

39 

39 

39 

39 

43 

45 

40 

32 

35 

40 

50 

AMERICUS   A  ENE 

MAX 

77 

50 

40 

48 

51 

45 

59 

57 

66 

63 

71 

71 

65 

53 

63 

61 

61 

65 

73 

69 

82 

76 

7 1 

72 

66 

64 

j2 

75 

75 

79 

72 

64.9 

MIN 

44 

33 

29 

35 

34 

23 

25 

35 

45 

50 

52 

51 

40 

40 

40 

38 

32 

30 

39 

44 

56 

40 

44 

46 

52 

48 

43 

40 

45 

52 

59 

APPLING    1  NW 

MAX 

82 

56 

37 

43 

50 

51 

45 

60 

53 

53 

59 

48 

bti 

64 

60 

58 

60 

58 

61 

72 

7U 

81 

65 

66 

72 

67 

62 

71 

73 

76 

|  ? 

61.9 

MIN 

52 

34 

29 

31 

37 

26 

27 

30 

32 

41 

43 

43 

41 

38 

38 

37 

30 

25 

33 

41 

44 

41 

44 

35 

39 

47 

36 

36 

41 

45 

59 

37.9 

ASHBURN    1  S 

MAX 

77 

50 

50 

55 

55 

50 

57 

63 

72 

69 

72 

74 

70 

64 

57 

60 

60 

62 

73 

70 

77 

73 

69 

69 

65 

65 

71 

75 

76 

60 

74 

66.3 

MIN 

50 

35 

32 

39 

42 

26 

29 

35 

45 

52 

52 

59 

45 

41 

43 

43 

37 

33 

36 

43 

59 

47 

55 

54 

54 

53 

64 

43 

47 

56 

62 

44.9 

ATHENS 

MAX 

62 

50 

38 

**5 

48 

40 

60 

49 

47 

54 

47 

67 

60 

55 

60 

58 

58 

61 

70 

66 

79 

67 

65 

72 

62 

52 

69 

71 

74 

73 

69 

59.6 

MIN 

42 

33 

31 

37 

34 

26 

32 

35 

37 

40 

44 

40 

36 

35 

41 

35 

31 

28 

35 

42 

53 

41 

49 

40 

41 

48 

36 

37 

41 

54 

59 

39.2 

ATHENS  COL  OF   AGR 1 

MAX 

60 

50 

40 

46 

46 

39 

60 

47 

48 

55 

54 

66 

54 

55 

59 

58 

58 

62 

67 

67 

78 

66 

67 

72 

70 

53 

68 

72 

75 

75 

74 

60.0 

MIN 

40 

31 

31 

35 

33 

24 

30 

?2 

36 

38 

46 

39 

35 

33 

39 

35 

30 

34 

33 

40 

52 

39 

47 

38 

42 

47 

37 

35 

41 

52 

56 

38.1 

ATHENS   WB  AIRPORT 

MAX 

57 

46 

38 

45 

68 

41 

60 

48 

42 

54 

47 

67 

58 

56 

60 

57 

57 

62 

69 

67 

78 

62 

65 

72 

56 

52 

69 

72 

74 

74 

66 

56.7 

MIN 

43 

31 

31 

36 

29 

26 

31 

34 

38 

40 

43 

40 

37 

36 

41 

34 

30 

29 

36 

44 

46 

41 

48 

41 

41 

45 

38 

41 

42 

53 

58 

36.9 

ATLANTA   WB  AIRPORT 

MAX 

56 

46 

38 

44 

46 

38 

52 

47 

50 

58 

47 

64 

58 

51 

59 

58 

52 

60 

69 

61 

75 

54 

66 

7U 

55 

58 

67 

70 

73 

72 

66 

57.5 

MIN 

37 

31 

30 

35 

25 

25 

31 

34 

39 

40 

43 

40 

36 

34 

39 

33 

30 

30 

36 

43 

45 

42 

42 

43 

45 

47 

42 

40 

43 

51 

51 

38.1 

AUGUSTA   WB  AIRPORT 

MAX 

63 

46 

45 

51 

52 

45 

59 

52 

55 

58 

51 

70 

65 

62 

59 

61 

58 

61 

73 

74 

83 

67 

66 

73 

69 

60 

73 

73 

77 

78 

71 

62.9 

MIN 

46 

30 

31 

37 

34 

29 

28 

33 

43 

47 

46 

47 

43 

42 

45 

40 

36 

31 

33 

45 

56 

44 

45 

39 

61 

41 

35 

3a 

45 

53 

61 

40.6 

BA1NBRIDGE 

MAX 

78 

56 

45 

60 

58 

50 

58 

70 

79 

80 

80 

78 

72 

63 

60 

65 

67 

68 

77 

70 

84 

77 

73 

78 

68 

68 

73 

79 

80 

82 

75 

70.0 

MIN 

52 

42 

35 

40 

42 

28 

32 

30 

47 

58 

65 

60 

46 

41 

44 

42 

31 

28 

32 

44 

62 

52 

49 

45 

55 

50 

45 

38 

45 

48 

59 

44.7 

BLACICBEARO  1SLAN0 

MAX 

85 

70 

47 

47 

58 

60 

47 

60 

53 

70 

62 

66 

69 

73 

67 

57 

67 

59 

61 

67 

74 

84 

69 

63 

69 

69 

69 

76 

70 

75 

75 

65.6 

MIN 

62 

45 

35 

36 

39 

30 

30 

35 

52 

52 

54 

50 

46 

46 

49 

38 

35 

36 

42 

52 

50 

52 

48 

50 

56 

43 

48 

52 

60 

45.5 

BLAIRSVILLE   EXP  STA 

MAX 

63 

46 

40 

45 

38 

32 

48 

42 

42 

58 

53 

60 

52 

50 

55 

51 

49 

56 

62 

63 

69 

58 

64 

69 

57 

52 

61 

67 

69 

67 

54.5 

MIN 

31 

32 

31 

34 

20 

18 

18 

21 

28 

29 

33 

32 

21 

23 

29 

21 

21 

12 

16 

28 

40 

35 

35 

26 

29 

35 

38 

23 

27 

36 

53 

26.3 

BLAKELY 

MAX 

75 

52 

41 

58 

52 

49 

57 

66 

77 

74 

80 

74 

67 

59 

62 

63 

61 

67 

74 

73 

84 

76 

73 

75 

70 

65 

74 

77 

79 

81 

72 

66.0 

MIN 

47 

37 

34 

3a 

38 

26 

30 

35 

48 

54 

65 

54 

45 

42 

43 

42 

35 

33 

38 

43 

59 

47 

47 

46 

53 

50 

44 

46 

46 

51 

59 

44.4 

BROOKLET   1  W 

MAX 

78 

50 

43 

52 

55 

50 

58 

58 

62 

70 

66 

75 

70 

62 

57 

62 

58 

64 

74 

74 

63 

80 

69 

76 

80 

67 

72 

80 

61 

83 

75 

67.2 

MIN 

49 

33 

32 

38 

40 

29 

32 

33 

43 

52 

50 

58 

45 

45 

46 

47 

40 

35 

35 

49 

60 

49 

52 

43 

45 

52 

41 

43 

46 

54 

60 

44.5 

BRUNSWICK 

MAX 

83 

56 

52 

58 

58 

57 

59 

56 

76 

75 

70 

78 

79 

74 

58 

68 

63 

68 

69 

75 

82 

80 

6b 

71 

70 

72 

74 

73 

75 

79 

75 

69.4 

MIN 

55 

41 

35 

41 

43 

30 

33 

41 

45 

57 

55 

55 

56 

48 

48 

52 

40 

43 

41 

48 

58 

58 

53 

49 

51 

57 

44 

50 

53 

60 

62 

48.5 

BRUNSWICK   FAA  AIRPORT 

MAX 

54 

59 

47 

59 

53 

77 

62 

66 

55 

66 

59 

60 

66 

72 

84 

70 

63 

67 

69 

72 

70 

68 

71 

75 

70 

65.0 

MIN 

S3 

39 

36 

41 

40 

30 

33 

37 

49 

54 

54 

55 

56 

SO 

47 

46 

42 

33 

37 

45 

59 

54 

53 

47 

57 

51 

43 

48 

50 

60 

62 

47.1 

BUENA  VISTA 

MAX 

47 

50 

5  7 

56 

6  0 

65 

65 

70 

67 

62 

62 

60 

59 

64 

73 

72 

81 

66 

71 

72 

64 

71 

75 

77 

79 

64.1 

MIN 

43 

35 

31 

36 

33 

22 

30 

34 

44 

49 

48 

50 

40 

39 

40 

37 

32 

32 

37 

46 

56 

40 

45 

48 

43 

47 

45 

49 

40.5 

CAIRO   2  NNW 

MAX 

83 

57 

42 

54 

56 

52 

57 

67 

74 

77 

78 

77 

74 

66 

60 

63 

62 

66 

75 

73 

84 

81 

71 

75 

72 

67 

72 

80 

79 

83 

78 

69.6 

53 

40 

33 

38 

41 

25 

29 

35 

46 

56 

63 

60 

45 

44 

43 

43 

36 

34 

35 

47 

62 

54 

49 

46 

57 

50 

46 

42 

46 

52 

59 

45.5 

CALHOUN   EXP  STATION 

MAX 

47 

45 

47 

49 

46 

39 

50 

50 

46 

58 

57 

63 

60 

53 

59 

58 

60 

60 

57 

60 

71 

70 

71 

72 

71 

62 

72 

70 

70 

75 

71 

59.4 

MIN 

36 

35 

35 

36 

30 

26 

28 

29 

37 

37 

38 

42 

37 

32 

41 

30 

35 

33 

32 

44 

52 

48 

48 

SU 

35 

33 

31 

31 

31 

47 

55 

37.2 

CAMILLA 

MAX 

79 

54 

43 

55 

57 

49 

58 

67 

79 

79 

79 

76 

72 

64 

64 

62 

61 

66 

76 

71 

85 

81 

72 

75 

72 

66 

74 

78 

80 

83 

77 

69.5 

52 

39 

34 

39 

41 

26 

30 

32 

49 

58 

65 

61 

43 

41 

41 

44 

36 

30 

35 

46 

63 

52 

49 

48 

56 

51 

46 

41 

49 

53 

59 

45.5 

CAMP  STEWART 

MAX 

79 

47 

39 

55 

55 

52 

57 

56 

70 

62 

72 

77 

74 

65 

58 

62 

58 

65 

72 

72 

82 

80 

67 

68 

72 

70 

72 

76 

75 

77 

72 

66.4 

♦  7 

33 

32 

38 

40 

28 

32 

34 

42 

52 

52 

55 

48 

44 

45 

48 

41 

32 

34 

51 

60 

52 

52 

43 

47 

56 

41 

42 

46 

54 

63 

44.6 

CARLTON  BRIDGE 

MAX 

80 

58 

42 

41 

48 

51 

45 

51 

<.  a 

44 

58 

46 

69 

52 

56 

58 

61 

59 

62 

71 

71 

82 

67 

66 

73 

61 

51 

72 

74 

77 

77 

60.  5 

42 

40 

31 

32 

35 

27 

23 

30 

35 

38 

42 

38 

31 

32 

36 

30 

25 

19 

27 

37 

43 

35 

42 

32 

33 

40 

30 

28 

33 

63 

53 

34.3 

CARROLLTON 

MAX 

51 

47 

53 

50 

63 

62 

50 

65 

61 

55 

59 

59 

55 

64 

73 

68 

75 

70 

69 

73 

70 

60 

69 

73 

74 

72 

70 

60.9 

37 

37 

31 

34 

27 

23 

22 

30 

39 

38 

46 

39 

34 

34 

40 

29 

29 

28 

31 

41 

49 

41 

37 

34 

46 

37 

33 

37 

48 

55 

36.5 

CARTERSVILLE 

MAX 

43 

43 

39 

52 

48 

46 

59 

57 

67 

62 

51 

59 

59 

59 

61 

64 

63 

76 

65 

68 

74 

72 

61 

68 

73 

77 

75 

72 

59.8 

36 

37 

35 

35 

25 

24 

32 

30 

37 

40 

41 

39 

30 

33 

41 

26 

29 

23 

32 

40 

52 

42 

38 

35 

46 

49 

38 

30 

40 

52 

58 

36.9 

CEDARTOWN 

MAX 

48 

42 

45 

52 

49 

40 

55 

51 

56 

59 

50 

66 

59 

51 

60 

59 

55 

63 

73 

63 

75 

57 

63 

75 

64 

62 

69 

73 

75 

73 

73 

59.9 

37 

37 

35 

36 

29 

25 

30 

28 

40 

41 

47 

38 

39 

33 

41 

26 

27 

24 

35 

41 

56 

42 

35 

49 

33 

48 

36 

31 

38 

49 

57 

37.5 

CLAYTON 

MAX 

37 

59 

53 

47 

56 

47 

6 1 

60 

55 

57 

52 

56 

62 

65 

63 

70 

68 

63 

71 

58 

50 

69 

68 

70 

67 

63 

5  7.6 

41 

34 

30 

31 

31 

23 

30 

29 

30 

29 

41 

35 

37 

30 

41 

32 

28 

26 

30 

44 

50 

47 

45 

37 

36 

44 

31 

29 

31 

41 

56 

35.4 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

MAX 

5? 

63 

68 

64 

54 

61 

61 

60 

66 

74 

69 

81 

61 

72 

76 

67 

59 

72 

75 

76 

79 

67 

63.2 

43 

35 

34 

38 

30 

26 

31 

34 

46 

48 

52 

48 

40 

40 

41 

38 

34 

31 

34 

45 

55 

42 

45 

44 

51 

49 

42 

36 

42 

50 

5a 

41.4 

COMMERCE  2  SSW 

MAX 

69 

52 

38 

48 

42 

60 

59 

47 

56 

51 

67 

65 

57 

61 

59 

59 

64 

67 

65 

80 

74 

67 

72 

71 

63 

71 

76 

74 

75 

72 

62.2 

MIN 

41 

35 

31 

36 

34 

26 

26 

30 

35 

39 

42 

35 

27 

33 

42 

27 

2  7 

19 

27 

39 

57 

37 

47 

34 

35 

48 

31 

29 

34 

47 

54 

35.6 

COR DELE  WATER  WORKS 

MAX 

38 

56 

50 

59 

59 

72 

65 

77 

75 

72 

65 

60 

62 

61 

64 

74 

73 

84 

82 

72 

74 

73 

65 

74 

77 

78 

61 

79 

6  7*8 

MIN 

47 

35 

33 

37 

41 

26 

27 

34 

47 

54 

59 

57 

45 

42 

43 

42 

36 

30 

36 

47 

61 

45 

49 

48 

56 

52 

46 

41 

48 

59 

60 

44.6 

CORNEL IA 

MAX 

50 

63 

55 

55 

55 

55 

57 

62 

60 

64 

72 

62 

62 

71 

65 

51 

16 

67 

69 

66 

64 

56.2 

MIN 

38 

34 

30 

36 

30 

25 

30 

33 

32 

31 

41 

38 

35 

32 

40 

29 

26 

26 

40 

40 

50 

38 

45 

38 

41 

42 

35 

34 

38 

50 

56 

36.5 

COVINGTON 

MAX 

59 

51 

37 

46 

47 

40 

58 

49 

48 

54 

46 

60 

61 

56 

60 

58 

56 

61 

73 

67 

79 

71 

65 

73 

65 

56 

69 

72 

73 

74 

72 

MIN 

39 

33 

31 

36 

33 

25 

31 

34 

40 

41 

39 

35 

36 

40 

33 

30 

26 

34 

42 

55 

41 

45 

44 

47 

40 

34 

43 

52 

58 

38.7 

CuTHBERT 

MAX 

81 

50 

39 

54 

54 

48 

57 

61 

71 

74 

80 

77 

71 

64 

63 

62 

61 

67 

76 

73 

85 

87 

74 

76 

73 

65 

73 

78 

79 

60 

77 

68.7 

MIN 

44 

37 

33 

37 

38 

25 

30 

35 

48 

54 

60 

54 

44 

42 

41 

40 

34 

35 

39 

47 

61 

46 

48 

55 

51 

44 

44 

46 

52 

61 

44.2 

DAHLONEGA 

MAX 

63 

50 

39 

41 

42 

45 

35 

53 

40 

39 

52 

45 

62 

55 

54 

59 

54 

53 

60 

59 

61 

70 

62 

66 

69 

55 

50 

67 

69 

70 

67 

55.0 

MIN 

37 

38 

32 

33 

30 

17 

10 

32 

32 

31 

35 

36 

36 

33 

34 

35 

29 

28 

31 

36 

43 

40 

41 

40 

41 

45 

41 

34 

38 

51 

34.9 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  01  Month 

Average 

- 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

l  " 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22  |  23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

DALLAS  5  SE 

MAX 

64 

49 

46 

44 

39 

52 

47 

46 

58 

48 

64 

57 

50 

52 

69 

63 

74 

53 

67 

72 

57 

59 

68 

71 

73 

73 

56 

MI  N 

35 

35 

27 

23 

25 

32 

35 

39 

42 

37 

35 

32 

34 

31 

26 

24 

33 

42 

49 

39 

37 

38 

44 

46 

40 

34 

42 

50 

54 

36 

.( 

DALTON 

MAX 

73 

55 

56 

60 

68 

73 

75 

72 

57 

.( 

MI  N 

36 

34 

36 

39 

29 

27 

29 

31 

37 

38 

44 

43 

42 

32 

39 

29 

28 

29 

35 

45 

32 

40 

42 

35 

39 

49 

37 

32 

41 

53 

57 

36 

*C 

DOUGLAS  2  HUE 

MAX 

55 

61 

60 

84 

65 

62 

66 

.5 

M1N 

55 

43 

32 

32 

39 

2  0 

30 

32 

42 

45 

56 

54 

47 

4  2 

44 

4U 

35 

34 

36 

46 

52 

51 

45 

46 

53 

42 

43 

46 

47 

56 

43 

.2 

UU8LIN  3  S 

MAX 

62 

63 

79 

70 

0  ij 

66 

.5 

MI  N 

48 

39 

28 

29 

37 

2  8 

26 

30 

36 

42 

48 

50 

42 

41 

41 

40 

36 

25 

33 

40 

46 

44 

45 

42 

44 

50 

39 

4J 

41 

50 

57 

40 

.0 

EASTMAN   1  M 

MAX 

62 

62 

61 

65 

83 

66 

65 

.0 

Ml  N 

49 

41 

31 

31 

39 

26 

30 

34 

38 

43 

52 

55 

44 

41 

43 

40 

36 

32 

35 

46 

49 

43 

47 

44 

48 

52 

42 

44 

46 

54 

60 

42 

*5 

EXPERIMENT 

MAX 

72 

48 

54 

31 

56 

60 

59 

56 

62 

„ 

76 

56 

59 

.4 

MIN 

38 

36 

^o 

32 

31 

24 

31 

34 

41 

40 

46 

42 

37 

35 

39 

32 

30 

27 

*7 

48 

36 

42 

41 

46 

52 

47 

41 

39 

49 

53 

59 

39 

.8 

FITZGERALD 

MAX 

55 

60 

60 

62 

74 

81 

72 

73 

67 

.9 

MIN 

50 

35 

31 

37 

43 

26 

30 

37 

45 

54 

58 

55 

47 

44 

44 

43 

36 

37 

37 

48 

64 

48 

49 

46 

53 

51 

45 

48 

50 

57 

61 

45 

"5 

:LENING  EXP  STATION 

MAX 

83 

52 

58 

58 

55 

57 

71 

70 

69 

78 

77 

68 

64 

63 

?2 

83 

67 

66 

.0 

MIN 

51 

35 

32 

38 

39 

29 

32 

34 

40 

54 

52 

58 

42 

38 

46 

48 

36 

30 

32 

45 

5  a 

53 

52 

39 

42 

58 

38 

37 

43 

47 

63 

43 

.3 

FOLKSTON  9  Sir 

MAX 

80 

60 

57 

60 

60 

55 

59 

65 

78 

81 

82 

78 

75 

68 

65 

65 

70 

78 

72 

72 

.4 

MIN 

55 

40 

39 

41 

38 

28 

31 

31 

39 

50 

51 

54 

49 

47 

44 

5U 

41 

35 

38 

45 

65 

58 

53 

48 

43 

46 

43 

44 

44 

49 

49 

44 

.8 

FORSYTH   1  S 

MAX 

61 

55 

38 

48 

53 

42 

57 

54 

55 

59 

51 

68 

64 

64 

64 

60 

76 

69 

63 

.4 

MIN 

40 

30 

30 

36 

31 

24 

30 

34 

41 

40 

48 

43 

34 

36 

35 

36 

31 

3  1 

31 

46 

32 

41 

43 

41 

45 

48 

*1 

42 

42 

50 

58 

39 

.0 

FORT  GAINES 

MAX 

56 

64 

62 

66 

74 

70 

85 

76 

73 

68 

7 

MIN 

44 

39 

33 

37 

39 

2  5 

30 

34 

46 

54 

66 

52 

45 

42 

42 

39 

32 

29 

35 

45 

59 

44 

45 

47 

56 

50 

42 

42 

46 

53 

58 

43 

>6 

FORT   VALLEY   3  E 

MAX 

58 

47 

39 

51 

54 

4  5 

61 

54 

57 

67 

62 

71 

66 

58 

65 

62 

63 

70 

66 

63 

5 

MIN 

45 

32 

32 

38 

27 

25 

30 

35 

44 

48 

50 

46 

40 

40 

42 

40 

33 

31 

34 

44 

54 

42 

46 

44 

50 

51 

44 

42 

45 

50 

58 

41 

>4 

GAINESVILLE 

MAX 

56 

56 

65 

67 

65 

64 

68 

56 

7 

MIN 

38 

32 

30 

34 

32 

25 

31 

33 

32 

35 

42 

39 

37 

33 

41 

32 

29 

28 

37 

42 

51 

39 

46 

42 

43 

46 

36 

37 

42 

50 

55 

37 

6 

GLENNVILLE 

MAX 

78 

51 

57 

50 

71 

71 

b3 

58 

63 

65 

79 

70 

67 

.4 

MIN 

51 

34 

32 

38 

39 

28 

31 

34 

44 

54 

52 

55 

47 

44 

45 

46 

40 

35 

37 

51 

62 

51 

52 

43 

46 

55 

41 

43 

48 

55 

62 

45 

0 

GREENVILLE  2  » 

MAX 

57 

53 

46 

4  1 

53 

60 

62 

53 

66 

64 

58 

59 

70 

68 

75 

62 

i 

MIN 

38 

35 

30 

33 

29 

22 

29 

30 

41 

40 

46 

40 

36 

35 

37 

32 

29 

30 

41 

50 

52 

40 

40 

43 

48 

45 

41 

43 

47 

49 

57 

39 

0 

GRIFFIN 

MAI 

58 

52 

34 

49 

48 

40 

57 

51 

56 

59 

50 

67 

63 

56 

63 

60 

58 

64 

73 

70 

70 

61 

.4 

MIN 

39 

33 

30 

34 

33 

23 

31 

34 

42 

40 

45 

42 

39 

36 

40 

34 

30 

30 

40 

50 

56 

42 

41 

46 

50 

48 

42 

42 

49 

54 

59 

40 

5 

HARTHELL 

MAX 

52 

39 

45 

52 

4e 

61 

58 

45 

57 

52 

68 

64 

60 

58 

74 

64 

72 

70 

53 

73 

73 

75 

75 

73 

62 

1 

MIN 

34 

30 

36 

35 

27 

31 

33 

35 

39 

42 

40 

39 

35 

43 

35 

31 

31 

41 

47 

54 

41 

49 

44 

46 

47 

40 

43 

45 

52 

57 

40 

.1 

HAWK.  INSV  I LLE 

MAX 

79 

53 

40 

52 

56 

46 

61 

60 

62 

68 

62 

73 

70 

62 

62 

73 

76 

67 

1 

MIN 

34 

34 

32 

34 

40 

26 

30 

34 

45 

50 

52 

52 

38 

41 

43 

40 

31 

34 

45 

52 

49 

44 

39 

50 

52 

42 

42 

45 

51 

6o 

42 

0 

HELEN   1  SE 

MAX 

55 

50 

42 

41 

44 

34 

56 

46 

4 1 

50 

63 

57 

55 

52 

72 

66 

65 

66 

51 

67 

6  7 

72 

67 

66 

56 

8 

MIN 

37 

35 

31 

34 

30 

23 

30 

29 

31 

30 

41 

36 

34 

30 

42 

27 

26 

22 

30 

45 

47 

40 

44 

35 

34 

46 

37 

28 

31 

44 

54 

35 

0 

HOMERV1LLE  3  US* 

MAX 

63 

62 

80 

73 

70 

3 

MIN 

57 

37 

33 

37 

37 

26 

29 

31 

39 

43 

55 

55 

49 

3V 

44 

45 

37 

29 

31 

38 

62 

54 

50 

42 

51 

52 

39 

39 

43 

50 

59 

43 

0 

JASPER    1  NN» 

MAX 

56 

58 

59 

68 

65 

56 

5 

MIN 

35 

34 

33 

35 

28 

22 

30 

31 

33 

36 

43 

40 

35 

30 

39 

30 

23 

31 

37 

42 

49 

38 

41 

33 

37 

46 

40 

35 

35 

52 

56 

36 

4 

JESUP  t  S 

MAX 

82 

78 

81 

71 

69 

72 

81 

69 

4 

MIN 

53 

35 

33 

38 

35 

26 

31 

30 

43 

53 

53 

53 

47 

36 

45 

48 

36 

2  9 

30 

40 

39 

54 

52 

42 

44 

54 

37 

36 

42 

49 

55 

42 

6 

LA  FAYETTE 

MAX 

60 

50 

46 

38 

50 

4  6 

50 

60 

59 

63 

55 

54 

60 

56 

54 

70 

54 

59 

1 

MIN 

35 

34 

37 

38 

23 

25 

25 

30 

31 

37 

38 

43 

40 

30 

31 

24 

24 

23 

24 

45 

45 

40 

39 

33 

34 

45 

34 

34 

35 

36 

56 

34 

5 

LA  GRANGE 

MAX 

56 

56 

61 

63 

54 

66 

62 

59 

62 

60 

62 

65 

71 

70 

67 

0 

MIN 

29 

26 

42 

41 

46 

38 

32 

27 

29 

25 

33 

47 

3  6 

41 

37 

34 

49 

47 

35 

29 

40 

51 

56 

38 

7 

LOUISVILLE 

MAX 

72 

48 

4  8 

60 

56 

56 

54 

52 

70 

65 

62 

61 

77 

65 

70 

68 

59 

73 

77 

60 

76 

63 

6 

MIN 

48 

32 

32 

29 

38 

27 

29 

32 

42 

40 

48 

46 

40 

43 

43 

40 

37 

30 

43 

43 

55 

45 

51 

41 

43 

46 

38 

42 

46 

52 

59 

41 

3 

LUMBER  CITY 

MAX 

45 

67 

61 

62 

66 

75 

72 

65 

67 

73 

74 

73 

67 

73 

79 

60 

82 

66 

6 

MIN 

53 

43 

32 

33 

37 

28 

32 

38 

45 

53 

55 

40 

30 

43 

45 

37 

30 

29 

33 

45 

51 

49 

42 

43 

51 

38 

36 

39 

44 

55 

41 

0 

LUMPKIN 

MAX 

76 

51 

61 

63 

68 

71 

64 

58 

62 

74 

66 

84 

80 

74 

75 

67 

65 

73 

77 

79 

70 

66. 

1 

MIN 

44 

37 

32 

37 

37 

24 

29 

34 

46 

52 

56 

32 

43 

39 

41 

34 

47 

60 

41 

44 

49 

55 

5U 

42 

44 

54 

59 

43. 

6 

MACON  WB  AIRPORT 

MAX 

51 

53 

4  3 

61 

55 

54 

64 

57 

71 

66 

56 

64 

63 

71 

65 

6  6 

63. 

5 

MIN 

46 

33 

32 

39 

30 

28 

31 

36 

45 

49 

50 

46 

43 

42 

43 

41 

35 

32 

35 

50 

56 

44 

46 

46 

51 

51 

44 

41 

50 

54 

59 

42. 

9 

MARSHALLVILLE 

MAX 

70 

61 

63 

82 

71 

66. 

7 

MIN 

46 

34 

30 

29 

25 

29 

35 

43 

50 

50 

47 

42 

40 

41 

41 

40 

36 

39 

44 

58 

41 

45 

45 

52 

51 

44 

40 

45 

51 

59 

42. 

5 

MC  1NTYRE 

MAX 

66 

79 

64 

75 

63 

62 

76 

77 

0  2 

63. 

3 

MIN 

47 

38 

32 

30 

35 

26 

23 

29 

36 

42 

46 

42 

37 

39 

41 

39 

34 

26 

29 

39 

47 

43 

46 

36 

39 

45 

36 

33 

40 

46 

59 

38. 

1 

METTER 

MAX 

82 

42 

53 

56 

52 

59 

62 

67 

75 

74 

65 

60 

83 

70 

68. 

0 

MIN 

49 

33 

32 

39 

40 

29 

32 

35 

44 

52 

50 

50 

44 

45 

45 

45 

39 

32 

39 

49 

61 

49 

48 

44 

46 

51 

40 

43 

46 

56 

54 

44. 

0 

M1DVILLE   EXP  STA 

MAX 

72 

47 

44 

52 

53 

46 

59 

56 

52 

60 

61 

70 

65 

60 

61 

74 

66 

62 

71 

72 

63. 

6 

MIN 

47 

31 

30 

38 

38 

27 

30 

34 

43 

51 

47 

49 

44 

43 

44 

38 

36 

35 

36 

49 

48 

46 

52 

42 

41 

44 

35 

41 

44 

54 

55 

41. 

7 

H1LLEDCCV1LLE 

MAX 

42 

53 

59 

5  4 

54 

60 

52 

71 

65 

58 

83 

63 

6  7 

73 

63 

60 

62. 

7 

MIN 

46 

38 

31 

33 

37 

26 

30 

32 

34 

43 

44 

44 

38 

39 

41 

39 

33 

26 

30 

32 

44 

44 

45 

38 

40 

42 

37 

35 

37 

43 

49 

37. 

8 

MILLEN 

MAX 

6 1 

72 

73 

67 

62 

82 

68 

65 

61 

67. 

0 

MIN 

47 

31 

29 

37 

36 

27 

30 

32 

42 

45 

47 

50 

40 

44 

43 

41 

36 

2V 

32 

46 

55 

45 

51 

39 

41 

52 

35 

37 

46 

53 

6u 

41. 

2 

HON! I  CELLO 

MAX 

56 

55 

50 

68 

69 

59 

60 

61 

67 

74 

68 

81 

62 

60 

74 

60 

61 

7 1 

75 

75 

78 

62. 

0 

MIN 

41 

37 

30 

30 

35 

26 

27 

35 

37 

41 

39 

42 

40 

36 

40 

36 

32 

32 

34 

49 

56 

42 

43 

44 

42 

45 

43 

42 

46 

54 

55 

39. 

MORGAN 

MAX 

82 

54 

41 

55 

54 

50 

59 

65 

76 

76 

79 

77 

73 

65 

61 

65 

62 

67 

74 

73 

84 

83 

72 

75 

70 

67 

7  2 

77 

76 

80 

60 

69. 

2 

MIN 

45 

36 

32 

36 

35 

24 

27 

31 

48 

50 

62 

55 

45 

40 

42 

34 

33 

30 

34 

40 

64 

45 

46 

40 

52 

48 

4  3 

39 

40 

46 

44 

41. 

5 

MOULTRIE   2  ESE 

MAX 

T5 

63 

44 

56 

57 

51 

56 

65 

76 

78 

80 

75 

70 

66 

59 

61 

59 

65 

75 

70 

84 

76 

70 

75 

71 

67 

71 

78 

80 

63 

77 

66. 

9 

MIN 

53 

37 

32 

35 

41 

24 

30 

34 

4  2 

59 

62 

60 

47 

43 

44 

43 

36 

33 

35 

43 

51 

52 

48 

45 

54 

50 

45 

42 

47 

53 

59 

44. 

5 

MMUNTA 

MAX 

73 

53 

41 

55 

58 

5  2 

59 

61 

76 

77 

82 

80 

70 

70 

60 

65 

61 

67 

74 

74 

03 

76 

71 

72 

72 

72 

72 

79 

79 

61 

73 

69. 

1 

MIN 

51 

36 

33 

37 

35 

2  7 

29 

30 

42 

56 

54 

53 

51 

40 

45 

48 

36 

3u 

30 

38 

3V 

55 

51 

42 

46 

53 

38 

36 

46 

50 

56 

43. 

0 

8«e  reference  Dotel  f ol loving  Station  Index. 

-  38  - 


Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
MARCH  1962 


Day  Ol  Month 


] 

2 

1  3 

4 

5 

6 

7 

g 

g 

1 0 

1 4 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

2] 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

2 
• 

< 

NASHVILLE   5  SSE 

MIN 

75 
55 

58 
40 

44 

35 

60 
40 

58 
41 

5b 
26 

59 
29 

64 

32 

75 
49 

77 
60 

80 

77 

65 

59 

62 

62 

65 

74 

70 

82 

79 
48 

72 

52 

75 
hi 

70 

54 

72 
56 

72 
63 

79 

40 

78 

50 

82 

53 

76 
60 

69.2 
46.2 

NEW  1 NGTON    1  Nm 

MAX 
MIN 

73 
AS 

50 
32 

44 

30 

54 
37 

55 
39 

50 

59 
33 

56 

33 

57 
43 

65 

63 

74 

68 

62 

58 

6< 

68 

63 

73 

82 

74 

68 

55 

74 
40 

77 
43 

67 
50 

72 
39 

77 
60 

78 
46 

61 
51 

76 

to 

66.0 
43.1 

NEwNAN 

MAA 
MIN 

56 
38 

49 

3* 

36 
30 

49 

33 

48 

30 

43 

23 

55 
29 

52 
34 

62 
43 

60 
40 

51 

66 

63 

56 

61 

60 

32 

58 

30 

6t 

73 

69 

75 

73 

70 

76 
42 

70 
51 

64 
47 

71 
40 

74 
38 

76 
47 

76 

53 

70 
59 

62.3 
39.5 

PLAINS   SN  GA   EXP  STA 

MAX 
MIN 

7* 
AS 

51 
35 

38 
32 

49 
36 

48 

34 

45 

23 

57 
28 

58 
35 

67 
45 

65 
52 

66 

73 

66 

60 

61 

60 
39 

58 

31 

62 

30 

73 

69 

82 

75 

72 

72 

64 

53 

63 
49 

71 
43 

72 
41 

75 
46 

79 
52 

74 
59 

64.5 
42.4 

QUI  THAN 

MAX 
MIN 

S3 
58 

64 
44 

47 
33 

44 
34 

56 
36 

58 
25 

48 

29 

60 
29 

66 
38 

73 

79 

80 

79 

69 

77 

57 

63 

61 

66 

75 

72 

84 

67 

72 
42 

75 
5o 

67 
49 

70 
42 

72 
38 

79 
40 

60 
49 

64 

59 

66.7 
42.2 

ROME 

MAX 
MIN 

A9 
37 

43 
37 

47 
36 

50 
39 

48 

29 

41 
2  5 

55 
3  i 

50 

50 

60 

50 

65 

50 

52 

61 
42 

59 

55 

63 

66 

62 

74 
50 

60 
41 

70 
36 

75 
33 

71 
42 

62 
40 

71 
37 

75 
31 

77 
38 

74 

50 

74 
56 

60.2 
37.0 

ROME    KB  AIRPORT 

«IJ 
MIN 

45 
36 

44 

37 

47 

37 

48 

37 

45 
27 

39 
26 

53 
33 

48 

26 

49 

i  6 

58 

37 

51 

65 

57 

51 

61 

58 

2  6 

55 

62 

65 

60 

72 

55 
4 1 

68 

38 

73 
35 

56 
41 

63 
48 

70 
35 

73 
31 

75 
37 

74 
49 

71 
47 

58.4 
36.6 

SANOERSV 1 LLE 

MAX 
MIN 

74 
49 

47 
21 

41 

21 

47 

33 

52 
40 

44 

28 

58 
30 

56 
34 

53 
41 

53 
47 

53 
49 

70 

65 

59 

59 

6o 

58 

62 

74 

70 

84 

73 
45 

63 

71 
41 

69 

65 

58 
51 

72 
40 

73 
43 

76 
45 

76 
54 

73 
58 

62.7 
41.5 

SAPELO  ISLAND 

MAX 
MIN 

73 
52 

53 
40 

43 

35 

56 

40 

58 
42 

55 
29 

58 

32 

55 
40 

74 
45 

70 
53 

70 
53 

70 

65 

56 

66 

61 

51 

59 
38 

65 

39 

75 

63 

79 

74 

65 

68 

72 

7o 
61 

67 
46 

73 
52 

74 
59 

70 
59 

65.9 
47.8 

SAVANNAH  USDA   PLANT  GON 

MAX 
MIN 

85 
61 

66 
38 

39 
32 

43 
36 

60 
40 

58 

27 

48 

29 

60 

56 

69 

64 

68 

79 

71 

67 
46 

52 

65 

61 

65 

73 

76 

84 

72 

7u 
36 

71 
41 

74 

57 

74 
39 

73 
3  7 

73 
43 

77 
48 

78 

59 

66.8 
43.2 

SAVANNAH   aa  AP 

MAX 
MIN 

71 
A6 

46 

32 

44 

31 

58 

37 

57 
38 

47 
28 

60 
33 

54 

35 

65 

64 

78 

69 

63 

53 

64 
45 

60 
39 

64 
33 

73 
36 

75 

85 

70 

66 

68 

72 

71 
48 

72 

69 
43 

77 
49 

77 
54 

75 
62 

65.6 
44.4 

SAVANNAH  BEACH 

MAX 
MIN 

77 
50 

51 
37 

43 
34 

58 
39 

58 

43 

5S 
28 

59 
35 

58 
37 

61 

57 

58 

66 

69 

67 

55 

65 
49 

66 
37 

S  ! 

64 

39 

68 

82 

81 

69 

66 

72 
56 

68 
42 

64 

69 
54 

70 
59 

64.3 
45.9 

S I  LOAM 

MAX 
MIN 

70 
46 

50 
32 

39 
30 

49 
36 

50 
35 

43 
26 

60 
26 

57 
35 

51 
40 

55 
41 

50 
40 

69 

64 

60 

64 

60 

34 

59 

30 

62 
29 

75 

69 

81 

73 

65 

72 

64 

54 

72 

73 
42 

75 
47 

75 
54 

73 
59 

62.4 
40.0 

SURRENC  Y   2  WNW 

MAX 
MIN 

82 
53 

54 

35 

40 
32 

56 
38 

56 
37 

53 
27 

59 

30 

60 
34 

76 

73 

77 

78 

77 

66 

60 

63 

62 
38 

66 
31 

74 

33 

72 

84 

82 

71 

73 

72 

6V 
54 

73 
39 

78 

77 
44 

81 

63 

79 
61 

69.1 
43.5 

SWAINSBORO 

MAX 
MIN 

76 
45 

52 
31 

43 

30 

52 
38 

55 
37 

58 
28 

60 
27 

56 

29 

57 
43 

64 

61 

73 

66 

60 

58 

61 
4  1 

58 
36 

62 

30 

74 

70 

B4 

78 

67 

72 

71 
46 

65 
51 

71 
44 

77 
42 

76 
48 

79 
53 

80 
60 

65.7 
42.6 

TALBOT  TON 

MAX 
MIN 

79 
4  1 

55 
36 

37 
31 

49 
31 

51 
34 

42 

57 

57 

54 

63 

55 

68 

65 

61 

63 
4  0 

60 
36 

60 

30 

65 
28 

72 
35 

73 

82 

75 

71 

73 

61 

61 

71 
42 

74 
3  8 

77 
44 

79 
41 

76 

48 

64.1 

3n.3 

TALLAPOOSA   2  NNW 

MAX 
MIN 

50 
34 

43 
39 

44 

32 

54 
32 

52 
24 

38 

23 

52 

50 

65 

65 

53 

65 

63 

53 
30 

60 

60 
32 

54 
24 

55 
25 

71 
30 

67 

75 
40 

67 

68 

72 

66 

57 

68 

72 

72 

70 
33 

69 
56 

60.3 
34.4 

THOHASTON   2  S 

MAX 
MIN 

70 
41 

56 
36 

39 
32 

53 
37 

52 
35 

44 

59 
3 1 

55 

55 

63 

57 

62 

64 

60 

64 

61 
36 

60 
32 

65 
29 

73 

71 

82 

76 

74 

76 

71 

63 
36 

72 
42 

75 

78 
38 

77 
46 

75 
57 

64.6 
38.6 

THOMASVILLE 

MAX 
MIN 

74 

55 

59 
43 

44 
34 

55 

58 

48 

57 

66 

75 

78 

83 

73 

69 
46 

65 
41 

6C 
43 

63 
43 

67 

66 

75 

75 

84 

75 

73 

76 

66 

56 

65 
51 

73 
43 

79 
40 

80 
48 

83 
48 

72 
59 

68.9 
44.9 

THOMASVILLE   WS  CITY 

MAX 
MIN 

68 
54 

54 
36 

43 
34 

55 
40 

57 

32 

48 

26 

56 

31 

67 

74 

79 

F7 

77 

6  , 

64 

59 

62 
45 

61 
39 

66 

j  ! 

74 

69 

82 

65 

72 

76 

67 

65 
52 

72 
48 

79 
48 

eo 
52 

82 
58 

70 
62 

67.4 
47.3 

TIF  TON  EXP  STATION 

MAX 

M  i  N 

82 
52 

56 
43 

45 

32 

41 
34 

59 

55 
26 

48 

56 

6  ) 

75 

73 

77 

73 

66 

61 

61 
45 

62 
■  , 

6.. 
1  , 

64 

36 

73 

71 

82 

64 

72 
48 

73 

66 

65 

71 

76 
49 

77 
57 

82 

6h 

66.2 
44.6 

TOCCOA 

MAX 
MIN 

64 
48 

50 
35 

40 
31 

44 

35 

47 

32 

-1 

2  6 

61 

32 

56 

32 

4  2 

52 

48 

65 

60 

57 

58 

58 
34 

59 
29 

64 

2  o 

66 

39 

65 
47 

15 
,  i 

68 

65 

12 

68 

52 

76 

70 

74 

70 

65 

59.8 
3  6.6 

VALDOSTA   WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

82 
63 

64 
47 

47 
35 

42 
36 

59 

41 

56 
27 

48 

2  7 

57 
29 

66 

78 

79 

81 

80 

70 

67 

55 
45 

63 
39 

60' 
35 

65 
34 

75 
35 

n 

83 

68 

72 

75 

67 

72 

78 

60 

83 

68.2 

44.2 

VALOOSTA   A  NW 

MAX 
MIN 

77 
58 

60 
39 

42 
34 

59 
38 

58 

37 

52 
2  7 

57 
30 

67 

75 

79 

81 

79 

74 

67 

59 

62 
46 

60 
34 

65 
29 

75 
31 

72 

83 

79 

72 

75 

72 

69 

72 

79 

80 

83 

76 

61 

69.7 
44.6 

HARRENTON 

MAX 
MIN 

70 
50 

52 
35 

45 
31 

50 
30 

51 
38 

.4 

2  6 

60 

59 

52 

59 

58 

69 

65 

62 

61 

60 
39 

62 
31 

65 
31 

74 
35 

70 
49 

61 
51 

79 
43 

66 

51 

71 
42 

69 

62 

71 

71 

75 

77 

7* 

64.0 

WASHINGTON 

MAX 
MIN 

80 
5  i 

56 
37 

40 
30 

45 

30 

47 
36 

50 

43 

59 

49 

49 

58 

47 

67 

61 

60 

59 
36 

59 
31 

55 
2  '> 

61 

30 

71 
39 

6V 
, 

79 

65 

64 

68 

65 

t>2 

70 

72 

75 

76 

60.4 
3  7.1 

WAYCROSS 

MAX 
MIN 

84 

60 

63 
43 

45 
31 

47 

33 

56 

37 

57 
27 

46 

28 

59 
30 

60 
35 

76 
41 

67 
51 

80 
59 

81 

50 

79 
45 

67 

44 

56 
43 

63 
37 

6  L 

30 

66 

33 

76 
36 

74 

-.1 

84 

53 

70 
50 

72 
42 

74 

50 

71 
53 

70 
39 

70 
40 

70 
44 

76 
51 

o  3 
6* 

66.0 
42.5 

WAYNESBORO  2  NE 

MAX 
MIN 

73 
47 

48 
31 

45 
34 

52 
36 

54 

30 

49 
28 

59 
30 

58 
32 

54 

43 

58 
48 

54 
46 

70 
48 

69 
44 

56 
41 

60 
69 

57 
40 

59 
35 

62 
34 

72 
35 

72 
47 

82 

55 

75 
45 

66 

52 

62 
49 

73 

36 

73 
46 

75 
52 

79 
56 

7. 
61 

63.4 
42.5 

WEST  POINT 

MAX 
MIN 

68 
41 

54 
42 

43 

33 

51 
36 

51 
34 

45 

25 

57 
31 

56 

30 

55 

45 

62 
42 

57 
49 

68 
41 

66 

37 

61 
39 

61 
40 

63 
32 

61 
28 

66 

i 

76 

33 

73 
46 

81 
60 

78 
40 

72 
40 

74 
38 

70 
46 

66 

50 

73 
39 

74 
34 

74 
41 

76 
52 

7» 
56 

64.8 
39.6 

WINDER   1  SSE 

MAX 
MIN 

70 
37 

49 

33 

36 
29 

46 
34 

41 

29 

38 

22 

52 
28 

49 
28 

46 
31 

49 

33 

52 
39 

66 
36 

62 
35 

55 
32 

62 
36 

60 
28 

56 
26 

62 

2i 

69 
31 

63 
38 

re 

50 

71 
38 

6  5 
44 

74 

37 

66 

39 

54 
46 

69 

36 

71 
33 

73 
35 

73 
50 

72 
56 

59.7 
35.2 

5*«  rt>f«r*ac*  ooxmm  rollovlm  Stttloa  Indoi. 
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EVAPORATION  AND  WIND 


GEORGIA 
MARCH  1962 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

or 
Avg 

A I  LEY 

EVAP 

.09 

.17 

.04 

.07 

.  20 

.14 

.21 

.21 

.27 

- 

- 

- 

- 

.16 

.30 

.17 

- 

WIND 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

EVAP 

.15 

.10 

.11 

.08 

.05 

.14 

.16 

.14 

.10 

.26 

.22 

.19 

.29 

.35 

.14 

.07 

.27 

.11 

.15 

.15 

.04 

.20 

.26 

.24 

.16 

.09 

B5.03 

WIND 

82 

106 

80 

51 

76 

206 

111 

57 

65 

71 

53 

88 

94 

71 

34 

75 

97 

35 

43 

22 

127 

96 

46 

22 

31 

80 

43 

36 

44 

34 

75 

2151 

EXPERIMENT 

EVAP 

.20 

.03 

.04 

.06 

.03 

.  23 

.16 

.10 

.04 

.24 

.32 

.16 

.14 

.12 

.18 

.24 

.17 

.34 

.39 

.07 

.14 

.20 

.01 

.30 

.27 

.06 

B4.53 

WIND 

120 

120 

120 

75 

45 

200 

110 

120 

110 

170 

100 

120 

135 

70 

75 

78 

62 

50 

73 

182 

165 

50 

37 

43 

100 

98 

72 

48 

2748 

ROME  WB  AIRPORT 

EVAP 

.07 

.09 

.  11 

.09 

.02 

.09 

.04 

.00 

.03 

.25 

.17 

.08 

.17 

.11 

.08 

.04 

.28 

.07 

.16 

.12 

.05 

.28 

.16 

.  14 

.10 

.12 

B3.48 

WIND 

61 

75 

92 

84 

30 

123 

124 

44 

104 

41 

50 

88 

106 

88 

18 

42 

91 

37 

12 

20 

50 

118 

38 

19 

13 

56 

58 

18 

38 

10 

48 

1796 

TIFTON  EXP  STATION 

EVAP 

.17 

.03 

.00 

.02 

.06 

.10 

.16 

.06 

.07 

.17 

.30 

.24 

.09 

.09 

.19 

.  27 

.15 

.22 

.12 

.31 

.11 

.16 

.22 

.03 

.13 

.18 

.20 

.18 

.20 

4.23 

WIND 

90 

81 

94 

63 

46 

163 

159 

50 

84 

82 

68 

126 

73 

74 

74 

51 

84 

60 

22 

60 

130 

142 

34 

40 

73 

84 

82 

26 

30 

64 

73 

2382 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 
And 
Depth 


ATHENS  HORT  FARM  STA  3 


TIFTON  EXP  STATION 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


61  56 
56  47 


63  59 
59  52 


66  64 
60  60 


66  65 
65  64 


47  48  48 
42    42  42 


47  45  47 
43     44  45 


53  49.  50 
48    4h  .)« 


49  52 
47  47 


47  52  52 
38     38  43 


58  58  56 
56     56  55 


Day  of  month 


10     11     12     13    14     15     16     17     18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30  31 


56 
47  46 


63 
62 


55  57 
42  44 


47     48  50 


59  61  61 
58     58  60 


58  62 
52  55 


63 
62 


Athens  Hort  Farm  Sta  3  -  Slope  of  Ground:     Less  than  5  percent  to  the  south  southeast.     Soil  Type:     Cecil  sandy  loam.     Ground  Cover: 

Ground  almost  bare,   some  thin  native  grass.     Instrumentation:     Palmer  dial-type  liquid  in  steel  thermometers. 

Tifton  Exp  Station  -  Slope  of  Ground:     Less  than  5  percent  to  the  northwest.     Soil  Type:     Tifton  loamy  sand.     Ground  Cover:  Perennial 
grass  sod.     Instrumentation:     3  Inch  Depth  -  Friez  Standard  Distance  and  Soil  Thermograph,  Model  1100,   6  Inch 
Depth  -  Friez  Air  and  Distance  Thermograph,  Model  1120. 


Reference  Notes  Following  station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


GEORGIA 
MARCH  1962 


Day  of  mouth 

1      2      3      4      S      6      7      8      9     10     11     12     13     14    IS     16    17    18     19    20    21    22    23    24    2S    26    27  |  28  I  29  I  30  31 


AMERICUS  *  ENE 
ATHENS  WB  AIRPORT 
ATLANTA  WB  AIRPORT 
AUGUSTA  WB  AIRPORT 
BLAIRSVILLE  EXP  STA 
CARROLLTON 
CARTERSVILLE 
CEDARTOWN 
CLAYTON 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 
DAHLONEGA 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


DALLAS  5  SE 
DALTON 

FORT  VALLEY  3  E 

GAINESVILLE 

GREENVILLE  2  W 

GRIFFIN 

HARTWELL 

HELEN  1  SE 

JASPER  1  NNW 

LA  GRANGE 

MACON  WB  AIRPORT 

MILLEN 

NEWNAN 

ROME 

ROME  WB  AIRPORT 
TALLAPOOSA  2  NNW 
TOCCOA 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


See  reference  notes  following  Station  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION 


GEORGIA 
MARCH  1962 


Chattanooga  VB  AJ-'.Vre 


ifcfajaauga  Tark  ^Tngjo- - 

\    I    ?    °  A  ^ 

\     ;»ick.j.c»  o.pjo| 


Andrews  2  B ,  H.  C. 


Copperhill,  Tenn 


Coweeta  Exp  Sta,  N.  C. 


—   Bl.lr..Ul.  V  311 
Ant  loch  dP^f  ™     "^-lttle  Blgbto.er  #Joc, 


Tryoo,  N .  C. 

-o- 


GEORGIA 


I  Blue  Ridge  \~  ' 

|     Lensingtoo'     P    Tunnel  HlV      M  Tlkt  Top  ^Hemptown  Gap  T         -  - 

•  lV,  >.„    -fk-L.'f.yTtte     ^P»t«orth     Stanley  Gap  kU  ""J 
Lafayette  1  SE  II    ;  Hoontootla  Creek] 

lW0f^H-»e.UTO  c^e„  ^  -^J»^-rO 

IWEST  ciUiia,..!     --"--u  V  H^T".,.i.!d      <  -o  A 

I       °  ,'j      |0-      Jasper  T  NN*  -Q-      , >•    „\  D.hloneg.  '  r»  -O- Cornel  1.         A  @ 

{-""'•-'(J      "  o*  •      J°h°.<°™  D..SO.»lfle  -         W    ^-    7**"»VA„H^ 

I             Curryyllle  2  w                          Jasper  2  w  1         f»  •  Y  1  J  > 

V..  *i  .„«v        irr."--'»lriSr»t_  L,^£-rJ,     Cl.r-ont  3  S»  ,    Carnesvlll.  ? 


-O-Clayton  1  N  pici 
»ln  ^Ung  Creek  1  H    s.  c. 

8"  o  -o-l 

HalhalU,   S.  C. 


Oalrvay,   3,  C. 


—  "[NORTH. 


— 1\         1  / 

°ta    Ball  Ground           ^    -O- Gainesville       V  ^H.rf.U    \  A.tr.«ll.,  S.  C. 

f»  rintn»                        **                  /  ~"  " — ' Bowman    „           ^  *. 

WCanton,        0cux»ing  1  H       Miysville  A/  .  QV'  \ 

♦Fields  Cross  "Roads-*                             f  \            0        V^Calhoun  Falls, 


5  SE,    S.  C. 


Col  lege,  S.  C. 


FAA  AP,    S.  C. 


STATUTE  MILES 


7STH  MERIDIAN  TIME  ZONE 


tock  "O-Alph 

tT- 

p^Norcr 


lnder  1  33E>  Athens  WB  Airport      Carlton  Bridge 


NOTE:     Major  differences  in 
totals  at  neighboring 
stations  in  southern 
portion  due  to  heavy 
rains  on  the  last  day 
of  the  month  after  ob- 
servation time  for  sta- 
tions taking  morning 
observat  ions . 


4 "  A"*"  >T-^^N0RTlrlE/i8r'T%V 

Athens  Hort  Farm  sta  3^- Athens  Col  of^rl  \ 


-o- 

o  »  c""om 

»er,  Ala. 


/  -J      „    -*  Co.lngtoo  ' 

V  °  .  V  _  A  Godfrey  4  NE 

/  Joneshoro  \         O     -  N 

^         .perl.entyl'-ckeon^^      §E.NTRl\[J  \>         V""1^^  V. 


9  E,    S.  C. 


,>  ClarkB   Hill    Ham,    S.  C. 


USCOMM-WB-Ashevtlle,  N.  C. 


Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.     Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".     Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly 
in  mountainous  areas. 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


GEORGIA 
MARCH  1962 


O  tfa  I  _»  M     Copperhlll,  Ter 

'•PjOi  9""/""«. 


Cleveland  3  NNB.  Tenn 

-o- 


Chattinoogft  VB  AJ>,  Tenn 


GEORGIA 


[lloklju.  OpjO, 
\     Kensington'     p    Tunnel  Hll 


%,  '  I  Tho««.»lll.  WB  CltT.  J  ©         /  V_  |"        "        J-  | 

■+  J  M      J  f^-J 

1         1  J  ,"r-L        /  I 

•  TOW   LEGEND  io.tlc.llo*  s,  FU.   J  ^  , 

\  ) 


O     •     <J    Precipitation  only 
©  Precipitation,  storage 

<>-•--<>   Precipitation  and  Temperature  L*»ont 
-<J>-  +  -<^-   Precipitation,  Temperature  and  Evaporation 
0  Soil  Tespertture  only 

Type  of  goge       O    Hon  -  recording , 
•  Recording,      9   Both  types 
Double  circle  combinations  indicate  the  oroi/ab/Hty  of 
more  detailed  meteorok>g*coi  dota 


-o- 

Juptr  3  SI,  Fit. 


r«rn»n.!  I  0  a    Botch,     t  a 


@ 

Jacksonville  TO  AP,  rift. 


Olen  8t     Barv  Kur.erlee,  Fie. 


UXOIOj-VB-Aaneellle,   ■ .  C.  •/«! 


Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.     Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".     Caution  advised  in  using  these  maps  for  in terpolst ion ,  particularly 
in  mountainous  areas. 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  ; 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

SPECIAL 

ABBEVILLE 

J? 

no 

8  A 

C 

WILLIAM  M*  CAMPBELL 

AD*I»SVILLE 

0041 

BARTOW 

12 

21 

84  56 

720 

BA 

c 

MRS.  C.   T.  JARRETT 

AOEL  2  S 

0093 

COOKE 

If. 

31 

07 

83  25 

240 

9P 

COOKE  CO.  FORESTRY  UNIT 

AILEY 

MONTGOMERY 

32 

11 

82  34 

9P 

3P 

M 

BREWTON-PARKER  COLLEGE 

A LAP AHA   EXP  STATION 

BERRIEN 

31 

83  13 

7A 

ROY  E.  HOLLAND 

0140 

DOUGHERTY 

6 

31 

39 

64  10 

210 

ALL ATOONA  DAM  2 

0181 

5 

B4  44 

975 

8A 

BA 

C  M 

CORPS  OF  ENG1 NEERS 

ALMA    FA A  AIRPORT 

0211 

BACON 

13 

32 

82  31 

200 

m  1  n 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

alPharetta  1  WNW 

FULTON 

34 

ELI   E.  GRIMES 

AMERICUS  *  ENE 

SUMTER 

6P 

BLANCHE   S.  RHYNE 

AMERICUS  EKP  STA  NRSY 

0258 

32 

84  16 

490 

c 

ANTIOCH 

0296 

UNION 

7 

35 

84  01 

1970 

7A 

TVA-T50 

APPLING    1  NW 

031 1 

COLUMBIA 

360 

ROY  D.  TANKERSLEY 

ASHBURN    1  S 

TURNER 

L6 

31 

83  39 

429 

5P 

5P 

u 

RADIO  STATION  WMES 

ATHENS 

CLARKE 

PROF.  E.  S.  SELL 

ATHENS  COL  OF  AGR 1 

0432 

10 

33 

55 

83  21 

669 

6P 

6P 

6P 

COLLEGE  EKP.   STAT  ION 

ATHENS  MS  AIRPORT 

0433 

CLARKE 

10 

33 

57 

63  19 

798 

HID 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

ATHENS  HORT  FARM  STA  3 

-  *  j  n 

CLARKE 

10 

33 

55 

83  22 

754 

G 

UNIVERSITY  OF  GEORGIA 

ATKINSON    1  W 

0AM 

BRANTLEY 

13 

13 

81  52 

7A 

MRS.  CATHLAEEN  SMITH 

ATLANTA  BOLTON 

0444 

FULTON 

33 

84  28 

785 

7A 

HENRY  T.  BARNETT 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

0451 

33 

39 

84  25 

975 

MID 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

0495 

9 ICMMOND 

1* 

33 

22 

81  58 

143 

MID 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

BAINBR IDGE 

0581 

DECATUR 

30 

120 

7P 

C  M 

MISS   MARY   Hi  MULLEN 

BALL  GROUND 

)603 

CHEROKEE 

5 

i  a 

84  23 

1100 

7A 

MRS.  ESTELLE  GROGAN 

BEAVEROALE 

"i? 

WHITFIELD 

12 

55 

84  51 

724 

8A 

MRS •    M.    E.  WARMACK 

11 

32 

09 

81  SB 

185 

C 

9LACKBEARO  ISLAND 

HC  INTOSH 

2 

31 

29 

81  13 

7A 

7A 

M 

U.S.   FISH  ♦  WLDLF.  SVC. 

BLAIRSV1LLE  EKP  STA 

.  9  £  9 

UNION 

8A 

GEORGIA  MTN.  EKP.  STA. 

BLAKELY 

09T9 

EARLY 

6 

31 

23 

8*  36 

300 

TB 

J] 

DR.  J.  G.   STANDI F£R 

BLUE  RIDGE 

FANNIN 

52 

84  19 

7P 

P.  B.  CARRUTH 

BLUE  R 1 DGE  RESVR  DAM 

1029 

7 

53 

B4  17 

1360 

5A 

BOWMAN 

1132 

ELBERT 

1* 

34 

12 

83  02 

780 

6A 

MRS.   GWENDOLYN  BROWN 

BRASSTOWN  BALD 

TOWNS 

BROOKLET   1  W 

BULLOCH 

1  ] 

32 

Bl  41 

"52 

6P 

6P 

H 

W.  C.  CROMLEY 

BRUNSWICK 

t34C 

2 

31 

OB 

81  30 

3P 

5P 

BEN JAM  1 N    E.  JAMES 

BRUNSWICK    FA A  AP 

1345 

2 

31 

09 

Bl  23 

MID 

MID 

C  H 

FED.  AVIATION  AGENCY 

BUENA  VISTA 

1372 

HARION 

32 

18 

665 

5P 

5P 

C  H 

GEORGIA  FORESTRY  COMM. 

BURTON  DAM 

1413 

RABUN 

14 

1  770 

C 

GUY  W.  PUCKER 

BUTLER 

1A25 

TAYLOR 

6 

32 

33 

84  14 

625 

7A 

THOMAS    F.  MATHEWS 

SUTLER  CREEK 

1433 

RICHMOND 

14 

33 

22 

81  56 

118 

6A 

EDWIN  S.   EPSTEIN.  JP. 

CAIRO  2  NNW 

1463 

6 

30 

84  13 

265 

6P 

J.  D.  BELCHER 

CALHOUN  EXP  STATION 

30RDON 

12 

29 

84  58 

650 

6P 

M 

NW  GA.  EXP.  STAT  ION 

CAMILLA 

MITCHELL 

14 

'r 

CHARLES  L.  KELLY 

CAMP  STEWART 

1544 

LIBERTY 

jj 

31 

52 

81  37 

92 

7F 

POST  ENGINEERS 

CANTON 

1589 

CHEROKEE 

5 

14 

890 

c 

C.   B.  TEASLEY 

CARLTON  bridge 

1601 

14 

04 

82  59 

4S0 

BA 

8A 

J.   D.  MOORE 

CARNESVILLE 

1619 

FRANKLIN 

14 

34 

22 

83  14 

700 

BA 

C 

Ml SS  JIMMIE  R.  AGNEW 

CARROLLTON 

CARROLL 

17 

11 

6P 

C  M 

CITY  OF  CARROLLTON 

CARTERS 

165T 

MURRAY 

36 

84  42 

695 

8A 

RALPH  M.  MESSER 

CARTERSVILLE 

1665 

BARTOW 

10 

84  48 

752 

SP 

5P 

RADIO  STATION  WKRW 

1670 

5 

09 

84  SO 

7A 

granvEl  P.  TaTUM 

:ave  spgs  *  ssw 

1715 

90LK°W 

4 

34 

03 

85  21 

800 

C 

WILLIAM  W.  8ARNET 

CEOARTOWN 

POLK 

01 

785 

*P 

6A 

RALPH  H.  AYEP.S 

CHATSWOPTh 

1856 

12 

34 

84  47 

c 

MRS.  LOIS  J.  COLE 

chickamauga  park 

WALKER 

T  V A  — 566 

1927 

4  I 

83  54 

BA 

CLAYTON 

»ABUN 

14 

34 

92 

83  23 

1995 

9P 

5P 

H 

WILBURN  0.  MANEV 

CLERMONT   3  SW 

1998 

HALL 

3 

83  48 

1 100 

C 

JIMMY  C.  OUILLIAN 

CLEVELAND 

WHITE 

34 

36 

BA 

MARY  L.  SUTTON 

COLQUITT 

2153 

MILLER 

31 

84  44 

155 

CITY  OF  COLOUITT 

COLUMBUS 

MUSCOGEE 

7A 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

2166 

MUSCOGEE 

3 

32 

31 

84  56 

365 

MID 

MIO 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

COMMERCE  2  SSW 

2180 

JACKSON 

10 

** 

11 

83  29 

762 

5P 

5P 

H 

JOE  NEISLER 

CONCORD 

PIKE 

COOL  I DGE 

THOMAS 

C.   W.  ELLINGTON.  JR. 

COOPER  GAP 

12 

c 

CORDELE  WATER  WORKS 

2266 

CRI  SP 

31 

58 

83  47 

305 

5P 

9P 

CITY  OF  CORDELE 

CORNELIA 

2283 

HABERSHAM 

14 

31 

83  32 

6P 

I* 

MRS.  BOBBIE  C.  FOSTER 

COVINGTON 

NEWTON 

33 

'"o 

[1 

JACK    L.  CHAPMAN 

CUMMING  1  N 

FORSYTH 

MILES  M.  WOLFE 

CURRYV1LLE  2  W 

85  06 

JOSEPH  B •  OAV 1 S 

CUTHBE  0  T 

2450 

RANDOLPH 

3 

31 

46 

84  47 

461 

5P 

9P 

H 

FIRE  DEPARTMENT 

DAMLONE&A 

LUMPKIN 

32 

83  59 

1519 

BA 

JOE  W.  WOODWARD 

DALLAS  5  SE 

2495 

PAULDING 

33 

7A 

DAL TON 

WHITFIELD 

2532 

10 

32 

83  IS 

450 

DAWSON*" £ 

2370 

TERRELL 

31 

46 

B4  27 

395 

7A 

HENRY   L.  RANDALL 

DAWSONVILLE 

2578 

DAWSON 

5 

" 

84  07 

1370 

C 

MRS.   THELMA  F.  COX 

OIAL  POST  OFFICE 

46 

8A 

OOCTORTOWN  1  WSW 

WATNF 

fl.  C.  THOMPSON 

2728 

31 

42 

83  S3 

256 

OONALSONVILLE   J  W 

2736 

SEMJNOLE 

6 

31 

02 

84  55 

139 

6P 

CARL  jfpATTERSON 

DOUGLAS  2  NNE 

2783 

COFFEE 

13 

31 

82  51 

240 

7A 

M 

WARREN  GRANTHAM 

DOUGLASVILLE 

DOUGLAS 

\\ 

BA 

LEONA  B.  THOMPSON 

DOVER 

SCREVEN 

WARPEN  W.  WYANT 

WILIFORD  P.  NALLEY 

DUBLIN  2 

264* 

LAURENS 

LQ 

32 

32 

82  5* 

190 

c 

CITY  OF  DUBLIN 

EASTw*N    1  w 

DODGE 

* 

32 

1  2 

83  12 

400 

6A 

BA 

M 

GA.  FORESTRY  COMM. 

EDISON 

CALHOUN 

DAN  W.  HAMMACK 

ELBERTON 

ELBERT 

KATHER1NE    A.  THORNTON 

MRS.  LORA  DOVER 

EMBRY 

3147 

PAULDING 

17 

33 

52 

84  59 

1200 

6A 

MISS  JANET  ALL GOOD 

E  X  P  E  R I UF  NT 

3271 

SPALDING 

33 

84  17 

925 

10A 

10A 

GH 

U.   OF  GA.  EKP.  STATION 

FA ( R MOUNT 

GORDON 

26 

FARGO 

CLINCH 

ST.  REGIS  PAPER  CO. 

FIELDS  CROSS  ROADS 

3363 

3 

84  19 

SAMUEL    R •  HARMON 

FIT2GERAL0 

3386 

BEN  HILL 

43 

83  15 

371 

5P 

5P 

M 

FLAT  TOP 

3404 

Fannin 

34 

31 

84  30 

FLEMING   EKP  STATION 

3409 

2 

31 

53 

81  24 

19 

SOIL  CONSERVATION  SVC. 

FOLK  STON  3  SSW 

?■•'  " 

CHARLTON 

13 

48 

82  02 

20 

1  .-■  .1 

r 

FOLKSTON  9  SW 

3465 

CHARLTON 

13 

30 

82  08 

120 

5P 

OKEFENOKEE  REFUGE 

FORSYTH  1  S 

MONROE 

9 

33 

01 

83  57 

630 

6P 

6P 

FOOT  GAINES 

■  ■  i  e 

31 

85  03 

340 

5P 

FORT  VALLEY  3  E 

PEACH 

9 

32 

83  51 

490 

MID 

FRANKLIN 

3567 

HEARD 

33 

85  06 

669 

BA 

GA I NFSVTLLE 

3*21 

3 

83  50 

1254 

8A 

SAM  S.  HARBEN 

Gl BSON 

3695 

GLASSCOCK 

11 

33 

82  36 

340 

S A NFOR 0  N.   BR ADO Y 

GLENNVI LLE 

3794 

TATTNALL 

1 

81  55 

175 

W.    C.  BARNARD 

GOAT  ROCK 

3782 

HARRIS 

3 

32 

85  05 

490 

GA.    POWER  COMPANY 

GODFREY  4  NE 

MORGAN 

10 

33 

83  27 

570 

MRS  CURT  1 S  TUMLIN 

GREENVILLE  2  W 

191! 

MERIWETHER 

33 

02 

84  43 

820 

4P 

STATE  FORESTRY  SERVICE 

GRIFFIN 

SPALDING 

9 

33 

15 

8A  16 

980 

6P 

BA 

HORACE  0.  WESTBROOKS 

HAMILTON 

6028 

HARR 1 S 

3 

32 

43 

84  52 

763 

8A 

CHARLIE  E.  HALL 

HAMILTON  A  W 

4033 

HARRIS 

32 

45 

84  56 

c 

Blue  springs  farm 

HARALSON 

4070 

COWETA 

64  34 

840 

c 

MRS.  RUTH  T.  GABLE 

STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  I  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

Si 
< 

SPECIAL 

HAZLEHURSt"" 

41  70 

JEFFSDAV1S 

32  17 

7A 

P.  A.  MC  LENDON 

4204 

1 

31  93 

82  35 

235 

C 

WOOOROW  W.  BROWN 

HELEN  1  SE 

WHITE 

3 

34  41 

1465 

7A 

_ 

H 

COMER  L.  VAND1VER 

HEMPTOWN  GAP 

4243 

UNION 

84  07 

TVA-131 

HIAWASSEE 

TOWNS 

TVA-151 

HOMERVILLE  3  WSW 

4429 

u 

3)  02 

82  48 

6P 

6P 

UNION  BAG  CAMP  PAPER  CO 

JACKSON  DAM 

4623 

BUTTS 

33  19 

83  51 

420 

c 

GA.  POWER  COMPANY 

JASPER   1  NNW 

PICKENS 

* 

34  29 

84  27 

1465 

6P 

BA 

H 

HOWARD  L.  DILBECK 

JASPER   1  SSE 

6631 

PICKENS 

AUSTION  REEVES 

JESUP 

4671 

WAYNE 

CITY  OF  JESUP 

JOHN TOWN  ^ 

4676 

5P 

BRUNS.   PULP  +  PAPER  CO. 

4688 

DAWSON 

5 

34  31 

84  17 

1350 

c 

MISS  MAMIE  L.  FAUSETT 

JONESBORO 

CLAYTON 

6 

84  21 

CICERO  W.  SWINT 

JULIETTE 

4728 

MONROE 

33  07 

375 

CLAUDE  SCOTT 

KENSINGTON 

4802 

WALKER 

85  22 

TVA-T22 

KINGSTON 

4854 

BARTOW 

9 

34  14 

84  36 

720 

6A 

SUSAN  MCO.  HARGIS 

LA  FAYETTE 

694  1 

WALKER 

34  42 

85  16 

797 

HA 

8A 

C  H 

J.  L.  MOSS 

LA  GRANGE 

4949 

TROUP 

33  03 

85  01 

715 

5P 

C  H 

BYRON  H.  HURST 

LEXINGTON 

OGLETHORPE 

14 

SIDNEY  E.  STEVENS 

LIME  BRANCH 

POLK 

CORPS  OF  ENGINEERS 

5204 

14 

33  47 

62  28 

500 

BA 

JAMES  C.  BLACKWELL 

LITTLE  HI GHTOWER 

9242 

TOWNS 

7 

34  56 

B3  38 

2230 

TVA-153 

LOUISVILLE 

JEFFERSON 

Ip 

NESBIT  BAKER 

LUMBER  CITY 

TELFAIR 

l\ 

31  95 

82  41 

150 

TA 

C  M 

W.   ALEX  JERN1GAN 

LUMPKIN 

5394 

STEWART 

3 

32  03 

84  48 

582 

5P 

5P 

C  H 

JOHN  C.  HOUSE 

544  } 

9 

32  42 

83  39 

396 

MIC 

MIL 

C  HJ 

u.s.  weather  Bureau 

MARSHALLVILLE 

MACON 

6 

32  27 

83  56 

186 

5P 

5P 

CITY  OF  MARSHALLVILLE 

MAYSVILLE 

JACKSON 

920 

EAftL  L.  SAILERS 

MC  INTYRE 

9696 

WILKINSON 

1  0 

32  51 

S3  13 

262 

8A 

BA 

H 

DELMER   J.  DANIELS 

METTCR 

5811 

CANDLER 

1  1 

32  24 

82  04 

120 

5P 

CITY  OF  METTER 

585  8 

i ; 

32  50 

82  14 

8A 

MRS.   E ■  B.  KING 

MIDVILLE  EXP  STA 

5863 

BURKE 

1 1 

32  53 

82  12 

280 

6P 

H 

SE  GA.   BRANCH  EXP.  STA. 

M  I  LLEDGEVI LLE 

BALDWIN 

320 

7A 

M,  LOUIS  HORNE 

MILLEN 

5ba: 

JENKINS 

11 

32  4B 

61  96 

191 

9P 

WALLACE  V.  EDENFIELD 

MI LLHAVEN  8  E 

589< 

SCREVEN 

14 

32  56 

81  30 

100 

OLLIE  D.  CALVERT 

MONROE 

5971 

10 

33  47 

83  43 

760 

1 NACT I VE  3/60 

MONTEZUMA 

3979 

MACON 

6 

32  18 

84  01 

375 

7A 

GEORGE  FOWLER 

MONT  I  CELLO 

JASPER 

83  41 

655 

7A 

* 

POSTMASTER 

MORGAN 

6038 

CALHOUN 

31  32 

263 

9P 

5P 

CALHOUN  PUB.  WKS.  CAMP 

MORGAN  5  NW 

6043 

CALHOUN 

31  36 

B4  36 

273 

7A 

CLARENCE  W.  CHENEY 

6087 

16 

31  10 

83  45 

340 

6P 

6P 

RAD  1 0  ST AT | ON  WMTM 

MOUNT  VERNON   3  WNW 

6126 

WHEELER 

1  0 

32  12 

82  38 

139 

L.   G.  REYNOLDS 

6219 

BRANTLEY 

13 

31  11 

81  58 

71 

6P 

RICHARD  H.  SCHM1TT 

NASHVILLE  5  SSE 

6237 

BERRIEN 

16 

31  08 

83  13 

238 

5P 

GA.  FORESTRY  COMM. 

NEEL  GAP 

6266 

UNION 

34  44 

83  55 

3300 

TVA-135 

NEWNAN10"  ' 

6323 

11 

32  36 

81  31 

161 

6P 

6P 

6335 

COWETA 

3 

33  22 

84  49 

H 

JAMES   0.    HAROIN.  JR. 

CATOOSA 

18 

85  08 

1280 

8A 

C 

NOONTOOTLA  CREEK 

6399 

FANNIN 

7 

34  42 

TVA-112 

NORCROSS  4  N 

6407 

GWINNET 

34  00 

8*  12 

1025 

8A 

MRS.  M.   H.  DEMPSEY 

PATT  RSON 

6838 

13 

31  23 

82  08 

105 

SA 

PEARSON 

6879 

ATKINSON 

13 

31  18 

82  51 

205 

C 

COUNTY  AGENT 

PLAINS  SW  GA  EKP  STA 

SUMTER 

32  03 

84  22 

500 

9P 

5P 

BRANCH  EKP.  STATION 

PRESTON  3  SW 

7201 

WEBSTER 

J 

JOHN  L.  STEWART 

QUITMAN 

7276 

BROOKS 

30  4  7 

83  34 

190 

HESTER  M,  LEWIS 

7430 

1  7 

34  34 

84  57 

7A 

WILLIAM  w.  POLLOCK 

RINGGOLD 

7489 

CATOOSA 

18 

34  55 

85  07 

820 

8A 

TVA-721 

DAOE 

1  8 

34  45 

85  32 

820 

7A 

TVA-669 

ROME 

FLOYD 

6P 

WILLIAM  M.  TOWERS.    I  1  1 

ROME  6  SW 

FLOYO 

J.M,  MONTGOMERY.  JR. 

7610 

1  1 

34  21 

89  10 

637 

Ml  ■ 

KlO 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

SANDERSVI LLE 

WASHINGTON 

11 

32  58 

82  49 

radio  station  wsnt 

SAPELO  ISLAND 

MC  INTOSH 

2 

31  24 

81  17 

10 

9P 

U.   GA.  MARINE  BIO.  LAB. 

SAVANNAH  USDA   PLANT  GON 

7842 

CHATHAM 

32  00 

81  16 

BA 

[J 

PLANT    INTRODUCTION  STA. 

7847 

CHATHAM 

2 

32  08 

M  1  D 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

7860 

2 

32  00 

80  51 

10 

5P 

5P 

CITY  OF   SAVANNAH  BEACH 

SILOAM 

8064 

GREENE 

1  0 

33  32 

83  06 

690 

6P 

7A 

H 

MRS.  MABEL  C.  CRUMPTON 

SPARTA  2  NNW 

8223 

HANCOCK 

11 

33  18 

82  59 

550 

c 

MRS.  LOIS  8.  WARREN 

STANLEY  GAP 

8269 

GILMER 

TVA-111 

STILLMORE 

B3S] 

EMANUEL 

MRS.MAPJORIE  HUDSON 

7 

34  41 

84  01 

BA 

SUMMERVI LLE 

8436 

CHATTOOGA 

34  29 

85  22 

780 

8A 

JAMES  R.  BURGESS 

SURRENCY  2  WNW 

8476 

APPLING 

1 

31  44 

82  14 

200 

5P 

UNION  BAG   CAMP  PAPER 

5WA I NSBOPO 

EMANUEL 

RADIO  STATION  WJAT 

SWEET  GUM 

8504 

FANNIN 

34  58 

B4  13 

1800 

C 

TVA-129 

8517 

14 

32  45 

81  39 

254 

c 

SCREVEN  forestry  unit 

TALBOT  TON 

8335 

TALBOT 

32  40 

84  32 

6P 

TALLAPOOSA  2  NNW 

17 

33  46 

95  IB 

1000 

6P 

BA 

M 

MPS.    MAUD   M.  HAGOOD 

T AYLORSVI LLE 

BARTOW 

THOMAS  F.  COUSINS 

THE  ROCK 

B63  I 

c 

CECIL  HARRIS 

8661 

32  52 

84  19 

5P 

5P 

RADIO  STATION  WSFT 

THOMASVILLE 

8666 

THOMAS 

8 

30  51 

83  59 

240 

6P 

8A 

H 

MRS. SARAH  P.  PORTER 

THOMASVILLE  WB  CITY 

8671 

THOMAS 

8 

3<  50 

83  59 

283 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

TJFTON  EKP  STATION 

B703 

TIFT 

16 

31  28 

337 

GH 

CA.r5TL. PLAIN  EXP.  STA. 

TITUS 

8732 

TOWN  5 

7 

34  57 

83  38 

2180 

TOCl JA 

8740 

14 

34  35 

83  19 

1019 

6P 

7A 

H 

TRAY  MOUNTAIN 

TOWNS 

6A 

TVA-154 

TUNNEL  HILL 

WHITFIELD 

7A 

TVA-39Z 

VALDOST A  wB  AIRPORT 

LOWNDES 

7A 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

VALDOST A    4  NW 

LOWNDES 

6P 

6P 

GEORGE  B.  COOK 

9077 

CHEROKEE 

9 

64  33 

1100 

MRrInTON 

9141 

11 

33  24 

B2  40 

500 

9P 

H 

L.   MONROE  CASON 

SItSnsviile  ars 

9157 

14 

33  44 

82  44 

630 

7A 

WILLIAM  T.  THORNTON 

9169 

OCONEE 

10 

33  52 

83  26 

750 

c 

AGR.  RESEARCH  SVC. 

waycross 

9186 

WARE 

13 

31  13 

82  22 

1*0 

8A 

BA 

IRA  F.  WALTON 

WAYNESBORO  2  NE 

9194 

BURKE 

14 

33  07 

81  59 

270 

6P 

6P 

RADIO  STATION  WBRO 

WEST  POINT 

9291 

TROUP 

3 

32  52 

85    1  1 

575 

6P 

BA 

J.    SMITH  LANIER 

WINDFR   1  SSE 

9466 

BARROW 

10 

33  58 

83  43 

960 

3P 

C  H 

CECIL  H.  GRIDER 

WOODBURY 

9506 

MERIWETHER 

32  59 

B4  35 

BOO 

8A 

ALVIN  A.  SIMS 

WOODSTOCK 

9524 

CHEROKEE 

9 

34  06 

84  31 

992 

W.  G.  BOOTH 

YOUNG  HARRIS 

9805 

OWNS 

34  56 

•  3  51 

1920 

8A 

TVA-146 

NEW  STATIONS 

AVALON  1  w 

0526 

STEPHENS 

34  31 

83  13 

890 

SOIL  CONSERVATION  SVC. 

EASTANOLLEE  2  SW 

2943 

STEPHENS 

34  31 

83  16 

880 

C 

SOIL  CONSERVATION  SVC. 

HARTWELL 

4133 

34  21 

82  55 

690 

•p 

9P 

RALPH  0.  SCOTT 

8745 

STEPHENS 

34  35 

83  21 

970 

c 

SOIL  CONSERVATION  SVC. 

TOCCOA  7  S 

H7<,<\ 

STEPHENS 

34  31 

83  20 

820 

c 

SOIL  CONSERVATION  SVC. 

PUBLICATION  ENDED 

COMBINED  STATIONS 

LA  FAYETTE  1  SE 

4949 

WALKER 

34  41 

85  16 

830 

COMBINED  WITH  STA  4941 

IIWASSEEi     B-OCHLOCKONEE;     9-OCMULGEEi     10-OCONEE,     1 1-OGEECHEE i  12-OOSTANAULA 


REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Georgia  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Agricultural  Engineering  Building, 
University  of  Georgia,  Athens,  Georgia,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of 
this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this 
Issue . 

Divisions,   as  used  in  "CI imat (-logical  Data"  Table  ana  on  the  maps,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement   in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours 
ending  at  time  of  observation. 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result   in  apparent   inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,   and  in   the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Extremes  Table";   "Daily  Precipitation'  Table;   "Daily  Temperature"  Table;   and  "Evaporation  and  Wind"  Table;   and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,   when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowf al 1  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observat  ion  t  ime  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stat  ions .     For  those 
stat ions  snow  on  ground  values  are  at  7: 00  a.m.,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and /or  snow  on  ground  in  that  month. 
J     "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  In  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  ent ry . 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table; 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table ;   and  the  Stat  ion  Index . 

+     And  also  on  an  ear 1 ier  date  or  dates . 

++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building . 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  miss ing ;   if  average  value  is  entered ,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  t  ime  of  observat  ion  column  in  Station  Index  means  observat  ion  made  near  sunset . 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Inc ludes  t otal  for  previous  month . 

X  Observation  time  is  1;00  a.m.,   E.S.T.   of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  t Ime  of  observat  ion  column   in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,  exposure,  etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C.   for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local 
Climatological  Data  for  the  respective  stations,   obtained  as  Indicated  above,   price  15  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  Includes   the  Annual  Summary).     Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,   D.  C. 


USCOMM-WB-Asheville,   N.   C.   5/3/62    850 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


GEORGIA 


APRIL  1962 
Volume  66      No.  4 


ASHEVILLE :  1962 


GEORGIA  -  APRIL  1962 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:     94°   on  the  30th  at  Alma  FAA  Airport 

Lowest  Temperature:     20°  on  the  3rd  at  Blairsville  Exp  Station  and  on 

the  2nd  at  Blue  Ridge 

Greatest  Total  Precipitation:     9.14  inches  at  Preston  3  SW 
Least  Total  Precipitation:     1.85  inches  at  Ailey 

Greatest  One-Day  Precipitation:     6.36  inches  on  the  1st  at  Bainbridge 
Greatest  Reported  Total  Snowfall:     Trace  at  7  stations 
Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:  None 
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See  Reference  Notes  Following 
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51.0 

63.7 

91 

30 

36 

16 

114 

1 

0 

0 

0 

3.18 

1.13 

1 

.0 

0 

6 

3 

2 

Cnoftc i  c    uATrp    uCiDK  C. 

V.  UWUt  Lt     HA  I  f 

76. 3M 

50. 8M 

63.6M 

92 

30 

36 

17+ 

119 

1 

0 

0 

0 

4.61 

1.93 

12 

.0 

0 

6 

4 

2 

75.9 

49.5 

88 

1  2 

36 

1  7 

127 

0 

0 

0 

0 

5.49 

4.05 

1 

.0 

0 

7 

1 

1 

FITZGERALD 

77.6 

52.2 

64.9 

-  2.1 

93 

30 

35 

16 

101 

2 

0 

o 

o 

2.86 

-  1.22 

1  .48 

1 

.0 

0 

3 

2 

1 

HOMERVILLE  3  WSW 

79.1 

49.0 

64.1 

92 

30 

32 

17 

103 

1 

0 

1 

0 

4.43 

2.25 

, 

.0 

0 

4 

3 

2 

LUMBER  CITY 

76.4 

46.4 

61  .4 

88 

30+ 

34 

16 

162 

0 

0 

0 

0 

5.08 

1.15 

3.12 

1 

.0 

0 

7 

2 

1 

MOULTRIE  2  ESE 

77.6 

50.1 

63.9 

-  3.9 

92 

30 

37 

4 

108 

1 

0 

0 

0 

2.10 

-  2.44 

1.19 

1 

.0 

0 

3 

1 

1 

NASHVILLE   5  SSE 

76.8 

51  .3 

64.1 

92 

30 

34 

17 

110 

1 

0 

0 

0 

4.38 

2.18 

.0 

0 

6 

2 

2 

nut  TUItJ 
UU 1  1  MAN 

76.8 

47,7 

62  .  3 

-  5.3 

90 

30 

30 

17 

138 

1 

0 

2 

0 

6.80 

2.71 

4.70 

1 

.0 

0 

4 

2 

2 

TIFTfHU    PHD  C.TATIfi.N 
i  I  r  i  \jn    cap*    o  i  h  i  i  un 

74.6 

51.1 

62.9 

-  3.1 

88 

29 

36 

17+ 

126 

0 

0 

0 

0 

4.58 

.32 

3.30 

j 

.0 

0 

5 

2 

1 

76.8 

50.9 

63.9 

90 

29 

36 

17 

109 

1 

0 

0 

0 

6.52 

4.90 

1 

.0 

0 

5 

2 

1 

VALDOSTA  4  NW 

77.9 

50.4 

64.2 

92 

30 

32 

17 

103 

1 

0 

1 

0 

5.10 

2.36 

1 

.0 

0 

6 

3 

2 

63.3 

-  3.4 

4.60 

•  51 

•  0 

SOUTHEAST 

ALMA  FAA  AIRPORT 

77.6 

50,3 

64.0 

94 

30 

33 

16 

117 

2 

0 

0 

0 

2.12 

.  64 

1 

.0 

0 

5 

2 

0 

BLACKBEARD  ISLAND 

75.6 

53.3 

64.5 

88 

24 

38 

17+ 

90 

0 

0 

0 

0 

3.35 

2.30 

1 

.0 

0 

5 

1 

1 

77.7 

56.0 

66.9 

-  1.4 

89 

30 

41 

16 

56 

0 

0 

0 

0 

3.11 

-  .11 

2.23 

1 

.0 

0 

3 

2 

1 

BRUNSWICK,   FAA  AIRPORT 

75.1 

55.0 

65.1 

8  5 

23+ 

37 

3 

83 

0 

0 

0 

0 

2.01 

1.51 

1 

CAMP  sTTUiPT 

75.7 

51.4 

63.6 

92 

30 

34 

16 

113 

1 

o 

0 

0 

3.41 

1.85 

1 

.0 

0 

3 

3 

1 

FLEMING  EXP  STATION 

76.6 

47.7 

62.2 

90 

30 

29 

16 

136 

1 

0 

3 

0 

3.35 

1.57 

1 

.0 

0 

5 

3 

1 

FOLKSTON  9  SW 

80.6 

51.6 

66.1 

91 

30+ 

35 

16 

73 

0 

0 

6.40 

6.01 

1 

.0 

0 

3 

i 

1 

GLENNVI LLE 

76.5 

51.7 

64.  1 

-  2.5 

90 

30 

36 

16 

104 

1 

0 

0 

0 

4.09 

.39 

1.86 

1 

.0 

0 

6 

3 

1 

JESUP  8  S 

77.9 

47.4 

62.7 

91 

30 

30 

17+ 

134 

2 

0 

3.75 

2.40 

1 

.0 

0 

4 

2 

NAHUNTA 

78.6 

48.4 

63.5 

92 

30 

31 

17 

117 

2 

0 

2 

0 

4.93 

3.17 

1 

.0 

0 

5 

2 

1 

SAPELO  ISLAND 

74. 6M 

56. 1M 

65. 4M 

86 

23 

58 

0 

0 

0 

0 

2.80 

2.05 

1 

.0 

0 

4 

1 

1  1 

SAVANNAH  USDA  PLANT  GDN 

75.5 

47.6 

61.6 

-  3.0 

88 

30+ 

27 

16 

152 

0 

0 

3 

0 

2.90 

-  .19 

1.42 

1 

.0 

0 

5 

1 

1  1 

SAVANNAH  WB  AP  R 

75.4 

51  .1 

63.3 

-  2.4 

91 

30 

32 

16 

122 

1 

0 

1 

0 

3.02 

-  .68 

.95 

28 

.0 

0 

7 

2 

0 

SAVANNAH  BEACH 

74. 3M 

52.  7M 

63. 5M 

86 

23 

41 

18  + 

82 

0 

0 

0 

0 

.0 

0 

SURRENCY  2  WNW 

78. 1M 

49.1 

63. 6M 

89 

30 

31 

16 

129 

0 

0 

1 

0 

4.17 

2.47 

1 

.0 

0 

6 

3 

1 

WAYCROSS 

77.4 

48.5 

63.0 

-  4.5 

89 

12 

34 

17+ 

127 

0 

0 

0 

0 

5.56 

2.12 

3.75 

1 

.0 

0 

5 

2 

1 

DIVISION 

63.9 

-  2.7 

3.66 

.47 

.0 

Precipitation 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  ol  Month 


10     11  12 


13     14  15 


16     17  18 


19     20  21 


2S     26      27      28      29  X 


ABBE  VI LLt 

AO*  I  R 

ADEL  2  S 
ULEV 

ALAPAHA  ExP  STATION 
ALBANY 

ILL A TOON A  DAM  2 
ALMA  FAA  AIRPORT 
ALPHAR  ETTA  1  WNW 
IHERICU5  *  ENE 

APPLING  1  NW 
ASMBURN  1  S 
ATHENS 

ATHENS  COL  OF  AGRJ 
ATHENS  WB  AIRPORT 

ATKINSON  1  W 
ATLANTA  BOLTON 
ATLANTA  ye  AIRPORT 
AUGUSTA  WB  AIRPORT 
BAINBR IOGC 

BALL  GROUND 
BEAVER DALE 
BLACABEARO   I SLAND 
BLAIRSV1LLE  EXP  STA 
SLA KELT 

ILUE  RIDGE 
lOHMAN 

iROOKL  £  T    1  - 
IRUNSWKK 

IRUNSWK*    FAA  AIRPORT 

tUENA  VISTA 
HITLER 

IUTLER  creek 
lAIRO  2  NNH 
1ALHOUN  EXP  STATION 

CAMILLA 
CAMP  STEWART 
CANTON 


iarrol  l  t  on 

:arters 

:artersville 

IARTERSv 1 LtE   3  SW 
iEDARTOwN 

HATS WORTH 

LAYTON 
CLEVELAND 
COLUMBUS 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

COMMERCE   2  SSH 
CONCORD 

CORDELE  WATER  WORKS 
CORNEL  I A 
COVINGTON 

CUMM1NG  1  N 
CURRVVILLE  2  W 
CUTHBER  T 
DAMLONEGA 
DALLAS  S  SE 

DAL  TON 
DANVILLE 
DAWSON 
DAWSONV | LLE 
DOCTORTOWN  I  WSW 

DONALSONVl LLE    3  W 
DOUGLAS  2  NNE 
DOUGLASv (LLE 
DOVER 

DUBLIN  3  S 

eastman  1  w 
Elbe  r  ton 

ELLIJAY 
EMBRv 

EXPER I  MEN  T 

FAIRMOUNT 
FITZGERALD 
FLEMING  EXP  STATION 
FOLK ST ON  3  SSW 
FOLKSTON  9  SW 

FORSYTH  1  S 
FORT  GAINES 
FORT  VALLEY  3  E 
FRANKL I N 
GAINESVILLE 

GIBSON 
GLENN v I LLC 
GOAT  ROCK 
GODFREY  *  HE 
GREENVILLE  2  W 

GRIFFIN 
HART WELL 
HAHKlNSVl LLE 
HELEN  1  SE 
HOMERVILLE   3  WSW 


NNW 


JASPER 
JESUP  8  S 
JONESBORO 
JULIETTE 
KINGSTON 

LA  FAYETTE 
LA  GRANGE 
LEXINGTON 
LINCOLN TON 
LOUISVILLE 

LUMBER  CITY 
LUMPK 1 N 

macon  mb  airport 
maR  shall  v  1  lle 
MAVSVILLE 

NC  INTYNE 

METTfR 

NIOVILLE 

Ml LLEDGE V | LLE 

MILLEN 


>.*0  ..2S 


6  2.52 


1*41  1.83 


3.9*  1.30 


6.50 

.44 

•  45 

.55 

.16 

6.76 

1.32 

.06 

.52 

.17 

7.20 

1.89 

•  66 

.47 

0.06 

.54 

•  71 

.15 

4.92 

.50 

•  39 

.42 

.83 

6.7* 

1.39 

.68 

.74 

.05 

5.63 

.89 

.68 

•  98 

T 

4.86 

.22 

.52 

.12 

.02 

6.23 

.70 

.25 

.93 

.80 

8.77 

4.39 

.04 

.98 

.68 

6.72 

1  .61 

.75 

.71 

9.05 

3.08 

.03 

.95 

.05 

4.03 

.86 

T 

.03 

.31 

.28 

5.49 

4.05  T 

.16 

.35 

.37 

5.76 

.45 

1.10 

4.10  1.61 

■  04 

.03 

•  15 

7.U  2.48 

.06 

.13 

.36 

6.86 

2.15 

•  06 

.86 

.84 

5.01 

1.62 

.32 

.50 

1.02 

7.01 

1  .40 

.99 

.54 

.01 

4.99 

.70 

.73 

.48 

T 

4.63 

.41 

.25 

1.10 

.19 

5.  ai 

.29 

.30 

.29 

2.B6 

1.48 

•  03 

.42 

.09 

3.35 

1.57 

.31 

.64 

5.74 

4.80  .07 

.25 

6.40 

6.01 

.21 

4.01 

•  41 

.11 

. !  0 

.10 

.35 

8.18 

3.14 

1.79 

1 .00 

7.26 

2.46 

.89 

1.64 

6.24 

1.91 

.35 

•  47 

6.87 

1.98 

.42 

.52 

.09 

6.49 

1.75 

•  It 

1.04 

.90 

4.09 

1.86 

.10 

T 

.77 

.03 

5.75 

.49 

.22 

.66 

.1* 

.12 

6.09 

1.91 

.13 

1.02 

.32 

4.77 

.17 

•  43 

•  52 

.05 

6.57 

2.27 

•  24 

.66 

.15 

7.80 

.60 

.05 

.40 

.95 

2.38 

7.49 

3.66 

T 

1.00 

.57 

7.05 

.91 

.29 

.06 

6.63 

2.25 

.07 

1.27 

7.40 

1.45 

.52 

.90 

3.75 

2.40 

.04 

. : . 

.66 

.02 

4.03 

.21 

.18 

5.50 

2.47 

.23 

.42 

.31 

.92 

6.76 

.62 

.76 

.26 

6.61 

1.70 

.34 

.47 

.01 

6.06 

1.35 

.20 

1.00 

.35 

5.13 

1.67 

.59 

.58 

5.69 

1.00 

.46 

•  30 

5.08 

3.12 

.16 

.26 

6.17 

.01 

1.26 

.03 

.56 

4.90 

.06 

.22 

•  93 

1.17 

.37 

8.55 

1.40 

.06 

1.57 

2.01 

6.29 

1.69 

•  32 

.58 

.15 

1.27 

1.62 

2.61 

.40 

.05 

.19 

.08 

7.03 

1.50 

.70 

.33 

7.21 

1.98 

•  1* 

1.00 

.85 

4.50 

.54 

.15 

•  03 

.32 

.30 

2.12  1.37 


1.03  2.26 


1.63  1.14 


2.22  2.10 
2.02 
1.63  1.37 

1.84 
.06  2.32 
1.93 


1.80  1.41 


.89  .21 
.06  .69 
.67  1 


.10     .03     .35  T 


.15  .33 
.02  .22 
1.43  .23 


.98 

.28 

.43  1.09 


Sm  t.l«t«nc«  M4M  following  Suuon  !ixl«i 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Total  | 

Day  of  Month 

1   |   2   |  3 

4    |    5  6 

7 

 L 

8     1  9 

 1 

\0  \  11 

12 

13  14 

1  

15 



16  17 

18 

19     20  21 

22     23  24 

25 

26 

1 

27 

28 

 L 

29 

1 

30 

31 

HI  LLHAVEN  8  E 

4.66 

93 

.05 

1.05 

.20 

l 

12 

•  61 

.34 

.36 

MONTEZUMA 

6.03 

2 

81 

.05 

1.28 

I  .  79 

70 

■  07 

•  07 

MONT  I  CELLO 

•  32 

l 

16 

.60 

.14 

3.96 

50 

.15 

*  84 

*22 

.0 

l 

07 

*  10 

1.07 

MORGAN  5  NW 

6.79 

2 

96 

1.06 

.40 

02 

1.25 

MOULTRIE  2  ESE 

2*10 

1 

19 

•  03 

.09 

45 

.01 

•  05 

MOUNT   VERNON  3  WNW 

4.98 

2 

22 

.08 

•  25 

•  34 

•  61 

An 
•  80 

■  15 

.53 

NAHUNT A 

4.93 

3 

17 

.04 

•  02 

.02 

.62 

.16 

.44 

NASHV I LLE   5  SSE 

4.36 

2 

18 

.20 

1  *28 

•  22 

09 

•  10 

■  31 

NEWlNGTON  1  NW 

3.16 

72 

.05 

.05 

.12 

.19 

.20 

64 

.16 

•  38 

•  65 

NEWNAN 

7.48 

1 

66 

•  23 

• 

02 
"fl9 

* 

* 

1.36 

•  42 

•  63 

T 

NOR CROSS  *  N 

7.46 

1 

87 

•  40 

7  ~ 

.79 

1*46 

•ia 

PATTERSON 

75 

•  10 

29 

•  09 

•  60 

PLAINS  5W  GA  EXP  STA 

4.45 

26 

.94 

46 

80 

i 

37 

.02 

.60 

PRESTON  3  SW 

9.14 

2 

83 

.10 

1.07 

1.1b 

l 

(45 

.06 

1.02 

•  20 

1.25 

QUITMAN 

6.80 

70 

1  '\n 

.42 

* 

•  04 

RESACA 

8.16 

1 

35 

.61 

*zz 

*  _ 

3 

.12 

.09 

29 
*  1  n 

T 

.15 

T 

•  09 

■06 

T 

•  28 

ROHE 

6.  59 

67 

•  60 

3 

.24 

.03 

.41 

.89 

.17 

ROME  US  AIRPORT  R 

5.32 

.50 

.33 

1 

.00 

* 

T 

.03 

.06 

T 

•  37 

SANOERSV 1 LLE 

7.02 

1 

99 

•  12 

1.21 

1 

.12 

.85 

.05 

1  .68 

SAPELO  ISLANO 

2.80 

2 

05 

•  02 

.01 

* 

Ov 

* 

.03 

■  33 

SAVANNAH  USDA  PLANT  GON 

2.90 

1 

42 

T 

.48 

•  02 

.05 

.33 

.46 

•01 

SAVANNAH  W8  AP  R 

3.02 

■  03 

•  23 

•  36 

13 

- 

.73 

•  95 

•  01 

SAVANNAH  8EACH 

.03 

24 

02 

36 

.75 

.07 

SI  LOAM 

5.89 

1 

70 

.15 

.86 

.47 

I 

00 

.82 

T 

T 

•  72 

•  OS 

.12 

SPARTA  2  NNW 

5.85 

49 

•  47 

**' 

*  tt 

* 

05 

73 

* 

.57 

.37 

STILLMORE 

5.40 

2 

00  T 

■  12 

*  55 

•  25 

1 

00 

T 

•  32 

1.40 

SUMMERVl LLE 

7,35 

67 

.64 

2 

46 

T 

.02 

•  24 

.31 

SURRENCY  2  WNW 

4.17 

2 

47 

.01 

•  05 

60 

05 

10 

*  12 

•  12 

.65 

SWA  I NS80R0 

5.33 

64 

.01 

.96 

.32 

.07 

1 

7  V 

!l9 

■  U3 

.  10 

1.20 

T AL  BOT  TON 

"II 

*  B 

.31 

.78 

TALLAPOOSA  2  NNW 

7.78 

71 

.50 

*  * 

*  _ 

1*16 

T 

•  41 

TAYLORSVI LLE 

5.  79 

97 

•  38 

2 

93 

T 

•  27 

■  37 

•  45 

THOMASTON  2  S 

4.98 

25 

.16 

.80 

2 

.13 

.U9 

.97 

■20 

.28 

THOMASV1LLE 

7.15 

5 

60 

•  03 

.31 

■  56 

.47 

•  18 

thomasv i lle  we  city 

7.12 

5 

74 

.08 

r 

T 

•  17 

T I FTON  EXP  STATION 

•  01 

*10 

*44 

*58 

•  15 

TOCCOA 

6.38 

1 

77 

.39 

.94 

.21 

1.22 

1 

18 

.28 

.10 

T 

T 

.29 

T 

VALDOSTA  W8  AIRPORT 

6.52 

4 

90  .01 

T 

.86 

.23 

.23 

T 

VALDOST A  4  NW 

5.10 

2 

36 

.07 

1.56 

55 

.14 

.25 

.17 

WALE  SKA 

5.80 

60 

•  55 

.84 

■  10 

2 

.47 

.12 

.39 

.07 

.06 

.52 

.08 

WARRENTON 

6.87 

1 

75 

.82 

1.27 

1 

.52 

.57 

• 

.59 

■  35 

WASHINGTON 

5.22 

1 

67 

.18 

.63 

.49 

.82 

.73 

T 

.24 

.01 

.45 

WAYCROSS 

5.56 

3 

75 

•  10 

.93 

.03 

.39 

.36 

WEST  POINT 

7.77 

1 

78 

.34 

.56 

T 

3 

.47 

.05 

.17 

1.38 

WINDER   1  SSE 

6.16 

1 

47 

•  18 

.94 

.18 

2 

.10 

.17 

.63 

•  03 

WOODBURY 

7.42 

2 

28 

.33 

.73 

.05 

3 

.10 

.09 

.10 

.03 

.71 

WOODSTOCK. 

6.06 

62 

.17 

1.28 

2 

.66 

.12 

.33 

.10 

.58 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind 

m. 

speed 

p.h. 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1:00  a 
EST 

7:00  a 
EST 

1:00  p 
EST 

7:00  p 
EST 

Trace 

01-09 

.10-49 

66 -OS 

100-199 

2  00 
and  over 

Total 

ATHENS  WB  AIRPORT 

WNW 

15 

9.0 

27++ 

S 

25 

76 

81 

50 

57 

2 

2 

5 

2 

2 

0 

13 

4.8 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

WNW 

14 

8.4 

24++ 

W 

13 

74 

80 

53 

53 

3 

3 

2 

3 

1 

1 

13 

62 

4.6 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

SE 

10 

7.5 

39++ 

NW 

11 

81 

84 

50 

57 

3 

2 

3 

2 

2 

0 

12 

4.9 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

9.6 

35++ 

NNW 

28 

84 

43 

51 

5 

3 

1 

0 

4 

0 

13 

4.2 

MACON  WB  AIRPORT 

NW 

11 

10.9 

33 

S 

11 

73 

81 

43 

49 

2 

3 

3 

3 

1 

0 

12 

64 

4.5 

ROME  WB  AIRPORT 

79 

44 

3 

3 

4 

1 

1 

1 

13 

5.4 

SAVANNAH  WB  AIRPORT 

w 

10 

10.6 

29 

W 

12 

82 

85 

48 

59 

2 

2 

5 

2 

0 

0 

11 

78 

4.5 

THOMASVILLE  WB  CITY 

2 

1 

0 

0 

1 

8 

3.8 

S>*  reference  nolaa  following  Slalion  lade*. 
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DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
APRIL  1962 


Station 

Day  01  Month 

• 

1 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

8 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

AILEY 

MAX 

75 

74 

73 

75 

75 

79 

77 

79 

78 

86 

84 

83 

75 

68 

70 

72 

70 

73 

80 

80 

72 

82 

86 

85 

86 

82 

61 

84 

88 

92 

784 

6 

MIN 

60 

54 

58 

60 

3 

39 

33 

3  5 

40 

44 

42 

40 

42 

49 

5^ 

54 

58 

57 

62 

60 

61 

48 

6 

ALAPAHA   EXP  STATION 

MAX 

69 

68 

61 

65 

66 

68 

80 

69 

73 

79 

83 

85 

75 

69 

70 

68 

62 

70 

73 

80 

■2 

75 

80 

84 

86 

84 

80 

82 

85 

MIN 

56 

56 

58 

60 

" 

40 

40 

37 

33 

39 

42 

53 

44 

39 

44 

16 

44 

52 

57 

56 

57 

56 

47, 

4 

ALBANY 

69 

63 

65 

70 

68 

80 

71 

78 

00 

85 

88 

80 

69 

71 

73 

65 

71 

77 

83 

85 

77 

84 

86 

•7 

86 

85 

84 

90 

87 

MIN 

36 

51 

5 

60 

56 

57 

64 

60 

39 

33 

36 

35 

4 

50 

47 

47 

44 

49 

36 

58 

60 

64 

61 

60 

61 

51. 

2 

ALLAIUUNA    UAM  i 

68 

60 

56 

58 

65 

55 

60 

67 

75 

75 

82 

68 

66 

57 

67 

55 

58 

59 

70 

78 

64 

70 

85 

80 

74 

74 

76 

77 

73 

79 

6  6 

MIN 

38 

° 

31 

40 

*5 

* 

47 

*5 

50 

56 

40 

35 

47 

31 

35 

36 

40 

46 

38 

38 

55 

'>.: 

54 

58 

52 

5  8 

57 

59 

44 

9 

li  ui    cil  AIDOnOT 

AL"*     r  HA     M  1  UKUI.  l 

71 

62 

67 

67 

67 

80 

70 

81 

81 

87 

91 

78 

70 

69 

72 

62 

70 

75 

81 

81 

74 

82 

87 

85 

84 

81 

83 

87 

89 

77. 

6 

MIN 

40 

60 

5 

60 

48 

42 

47 

35 

42 

* 

50 

42 

39 

49 

54 

58 

59 

58 

6 1 

60 

59 

50. 

3 

ALPHARETTA    1  WNW 

69 

57 

53 

59 

64 

52 

56 

68 

73 

70 

82 

67 

67 

55 

62 

54 

56 

56 

69 

75 

61 

71 

SO 

79 

75 

76 

76 

79 

76 

MIN 

39 

29 

32 

35 

40 

50 

48 

0 

44 

46 

55 

42 

30 

34 

29 

34 

34 

41 

39 

36 

34 

40 

55 

55 

57 

55 

57 

57 

56 

42 

7 

t  Pl<     A  cue 

MAX 

65 

60 

62 

65 

63 

TS 

70 

73 

75 

84 

85 

78 

66 

69 

69 

64 

65 

74 

80 

82 

72 

80 

84 

82 

84 

80 

78 

86 

81 

90 

74 

7 

MIN 

** 

33 

3* 

38 

*7 

53 

59 

52 

*4 

54 

61 

52 

48 

35 

♦9 

31 

38 

40 

51 

46 

43 

43 

52 

53 

56 

57 

58 

60 

56 

60 

48 

6 

APPI  1  W.    1  Ny 
*rcLino  1 

MA 

68 

65 

59 

61 

65 

62 

72 

70 

75 

78 

83 

82 

70 

63 

67 

67 

60 

64 

73 

79 

69 

72 

81 

81 

75 

80 

78 

82 

83 

72. 

2 

MIN 

30 

" 

49 

33 

28 

32 

3 

45 

42 

32 

39 

54 

60 

57 

54 

49 

6  3 

5  7 

60 

45. 

2 

iCHflllDM     1  *i 

HinDUKn  1 

MAX 

67 

65 

61 

66 

67 

/V 

69 

75 

78 

83 

85 

82 

71 

67 

74 

70 

66 

73 

80 

80 

76 

80 

82 

83 

85 

83 

81 

60 

86 

MIN 

46 

36 

37 

40 

51 

50 

*5 

46 

52 

53 

56 

60 

59 

60 

61 

61 

51 

0 

ATHENS 

MAX 

62 

55 

be 

64 

57 

63 

70 

73 

75 

82 

72 

68 

62 

65 

62 

61 

61 

71 

78 

69 

71 

61 

83 

75 

SO 

77 

78 

80 

78 

70 

MIN 

31 

35 

4 

43 

40 

35 

37 

52 

5 

55 

58 

56 

57 

58 

46 

7 

ATHENS  COL  OF   AGR I 

MAX 

64 

59 

59 

64 

56 

64 

70 

73 

76 

80 

64 

68 

58 

64 

64 

59 

61 

70 

77 

77 

72 

81 

84 

75 

SO 

79 

79 

81 

78 

MIN 

30 

34 

43 

38 

34 

35 

51 

63 

59 

57 

56 

57 

59 

58 

16 

1 

ATHENS  W8  AIRPORT 

MAX 

61 

55 

59 

64 

52 

63 

70 

73 

75 

81 

69 

68 

58 

64 

61 

61 

61 

71 

78 

65 

71 

81 

83 

75 

81 

78 

78 

81 

78 

MIN 

35 

39 

46 

41 

36 

37 

52 

58 

56 

58 

54 

57 

58 

45 

7 

ATLANTA   WB  AIRPORT 

MAX 

60 

57 

58 

63 

53 

62 

68 

72 

73 

81 

70 

68 

58 

64 

58 

56 

57 

71 

77 

65 

69 

78 

80 

73 

76 

75 

75 

76 

79 

MIN 

41 

31 

34 

35 

46 

48 

56 

49 

54 

50 

59 

50 

33 

39 

37 

36 

47 

42 

38 

41 

55 

58 

56 

58 

56 

5  8 

56 

61 

46 

7 

AUGUSTA   WB  AIRPORT 

MAX 

67 

58 

62 

64 

60 

73 

71 

76 

79 

84 

85 

72 

65 

67 

69 

60 

65 

73 

80 

69 

74 

82 

86 

76 

80 

77 

81 

82 

84 

MIN 

48 

38 

6 

34 

42 

52 

60 

56 

53 

59 

59 

45 

37 

* 

32 

33 

4 

42 

39 

34 

36 

50 

6  1 

59 

58 

54 

62 

60 

47 

7 

3AINBRI0GE 

69 

64 

65 

70 

70 

75 

70 

79 

82 

81 

88 

78 

70 

72 

73 

72 

72 

76 

82 

86 

85 

85 

86 

87 

87 

78 

87 

90 

89 

MIN 

37 

34 

38 

50 

59 

63 

58 

** 

55 

65 

62 

0 

39 

4 

38 

32 

42 

50 

52 

55 

44 

47 

5 

57 

58 

58 

58 

58 

50 

6 

BLACK8EARD    I SLAND 

70 

73 

65 

65 

67 

64 

71 

75 

84 

85 

76 

80 

84 

73 

71 

81 

64 

69 

77 

84 

84 

68 

74 

06 

78 

79 

75 

80 

81 

MIN 

61 

52 

" 

58 

62 

61 

4 

56 

62 

63 

46 

47 

50 

55 

64 

56 

62 

64 

53. 

3 

BLAIRSVILLE   EXP  STA 

MAX 

65 

52 

48 

56 

61 

55 

56 

65 

69 

66 

72 

63 

62 

50 

57 

49 

52 

55 

64 

71 

62 

74 

79 

77 

76 

72 

73 

76 

72 

77 

MIN 

20 

28 

38 

51 

53 

37 

4 

MAX 

68 

61 

64 

68 

68 

78 

71 

76 

78 

81 

86 

77 

68 

72 

73 

64 

71 

76 

82 

84 

77 

81 

84 

85 

84 

S3 

84 

69 

86 

89 

76 

MIN 

60 

64 

60 

55 

49 

9 

qi  i  ic    D  I  r,r  c 

65 

51 

58 

63 

55 

55 

65 

69 

65 

74 

75 

63 

61 

62 

54 

54 

55 

66 

65 

55 

64 

78 

76 

77 

72 

72 

76 

72 

76 

86 

66 

MIN 

20 

35 

32 

39 

56 

39 

0 

BROOKLET   1  w 

68 

73 

65 

71 

66 

80 

73 

60 

80 

89 

91 

77 

77 

67 

73 

63 

70 

73 

81 

80 

74 

83 

86 

6  5 

89 

76 

86 

88 

88 

89 

78. 

MIN 

54 

43 

39 

40 

47 

53 

63 

58 

56 

56 

61 

58 

54 

40 

63 

51 

3 

BRUNSWICK 

72 

65 

65 

67 

68 

74 

76 

83 

84 

83 

84 

86 

77 

70 

79 

70 

7U 

74 

81 

83 

82 

75 

86 

83 

81 

76 

81 

81 

86 

89 

77 

7 

MIN 

60 

48 

43 

47 

56 

60 

64 

61 

59 

61 

65 

59 

48 

50 

66 

56 

0 

BRUNSWICK    FAA  AIRPORT 

72 

65 

62 

64 

68 

71 

78 

85 

84 

78 

79 

85 

74 

70 

80 

58 

68 

75 

82 

84 

66 

73 

85 

78 

78 

72 

77 

in 

82 

8  3 

75 

MIN 

55 

43 

37 

53 

61 

63 

61 

58 

56 

65 

64 

42 

51 

67 

55 

0 

BUENA  VISTA 

66 

61 

65 

63 

73 

69 

74 

76 

83 

85 

81 

65 

68 

68 

62 

65 

72 

79 

77 

74 

81 

82 

83 

S3 

80 

78 

0, 

80 

88 

74 

MIN 

35 

36 

35 

46 

51 

5  8 

52 

52 

63 

57 

46 

35 

1 

42 

41 

52 

49 

43 

46 

54 

59 

56 

53 

60 

49 

1 

CAIRO   2  NNW 

69 

63 

63 

69 

70 

79 

69 

78 

82 

84 

86 

82 

71 

70 

74 

70 

70 

75 

81 

84 

60 

81 

84 

84 

85 

81 

84 

6  5 

85 

90 

77 

MIN 

51 

41 

38 

42 

50 

5 

63 

60 

7 

63 

61 

42 

58 

•>i 

0 

CALHOUN   EXP  STATION 

62 

61 

59 

65 

64 

60 

70 

72 

71 

82 

78 

66 

61 

65 

65 

57 

57 

68 

75 

73 

75 

81 

79 

78 

77 

80 

81 

79 

80 

71 

Q 

MIN 

33 

2  9 

30 

30 

37 

*5 

50 

45 

43 

55 

31 

40 

4 

34 

34 

36 

40 

34 

40 

49 

48 

48 

50 

50 

57 

57 

42 

6 

CAMILLA 

68 

67 

68 

70 

70 

80 

71 

78 

80 

85 

88 

81 

71 

71 

73 

70 

71 

75 

82 

85 

80 

83 

87 

83 

87 

83 

86 

89 

88 

92 

70 

7 

MIN 

51 

38 

37 

35 

52 

' 

63 

58 

* 

57 

64 

62 

39 

7 

34 

42 

50 

51 

54 

48 

48 

84 

56 

60 

63 

60 

51 

6 

CAMP  STEWART 

69 

65 

64 

65 

62 

73 

72 

80 

81 

so 

88 

82 

70 

67 

73 

66 

70 

73 

80 

78 

72 

80 

81 

84 

82 

72 

80 

83 

66 

92 

?  5 

7 

MIN 

57 

45 

37 

3 

49 

5 

4 

58 

*7 

* 

62 

60 

* 

40 

34 

38 

47 

8 

47 

40 

53 

61 

62 

51 

4 

CARLTON  BRIDGE 

MAX 

67 

64 

59 

60 

65 

57 

65 

72 

76 

78 

83 

68 

71 

61 

67 

65 

64 

64 

73 

80 

70 

74 

83 

6  = 

78 

82 

81 

83 

83 

82 

;  2 

0 

MIN 

44 

28 

26 

25 

33 

45 

50 

55 

43 

40 

53 

53 

43 

30 

4 

2 

25 

32 

28 

53 

40 

6 

CA  RROLL T  ON 

60 

60 

60 

65 

62 

62 

67 

75 

74 

83 

80 

66 

63 

68 

67 

59 

59 

71 

78 

72 

74 

83 

83 

75 

75 

74 

76 

74 

81 

89 

71 

2 

MIN 

38 

30 

29 

31 

45 

46 

56 

45 

54 

47 

56 

57 

4 

32 

50 

30 

32 

38 

36 

55 

59 

44* 

3 

CART  ERSV I LLE 

MAX 

58 

55 

60 

67 

64 

58 

66 

75 

73 

83 

78 

67 

64 

66 

64 

57 

56 

72 

77 

75 

74 

82 

79 

78 

75 

78 

78 

74 

83 

90 

7  0 

9 

MIN 

40 

27 

27 

32 

46 

46 

55 

44 

56 

56 

56 

56 

42 

29 

47 

26 

31 

31 

36 

36 

32 

35 

54 

* 

53 

59 

59 

44 

4 

CEDAR  TOWN 

61 

56 

59 

66 

60 

62 

64 

75 

72 

83 

79 

68 

61 

67 

63 

61 

59 

71 

76 

71 

76 

84 

80 

77 

73 

76 

78 

74 

83 

70. 

0 

MIN 

37 

2  9 

27 

29 

43 

54 

46 

5 

44 

57 

56 

41 

30 

28 

59 

64 

44 

4 

LAYTON 

62 

54 

56 

61 

61 

53 

67 

72 

70 

70 

69 

62 

63 

58 

59 

57 

60 

67 

72 

70 

70 

80 

79 

75 

74 

76 

77 

76 

78 

68 

9 

MIN 

40 

32 

25 

24 

32 

42 

42 

44 

41 

51 

51 

39 

26 

40 

26 

28 

29 

32 

2 

29 

52 

36. 

7 

COLUMBUS   WB  AIRPORT 

MAX 

64 

59 

63 

67 

58 

72 

69 

75 

78 

84 

84 

68 

66 

71 

67 

62 

62 

74 

80 

77 

76 

81 

82 

81 

83 

82 

61 

81 

81 

73 

MIN 

44 

37 

32 

38 

50 

55 

58 

50 

57 

54 

60 

56 

46 

36 

4 

33 

37 

37 

47 

40 

45 

39 

5 

61 

59 

57 

56 

56 

46. 

3 

COMMERCE   2  SSW 

MAX 

67 

60 

56 

58 

64 

55 

70 

74 

75 

80 

62 

69 

59 

66 

60 

61 

61 

71 

76 

67 

72 

82 

81 

77 

79 

80 

74 

80 

79 

5 

MIN 

44 

28 

25 

26 

32 

63 

48 

42 

41 

46 

52 

42 

3* 

33 

28 

55 

41. 

6 

COROELE  WATER  WORKS 

MAX 

67 

62 

62 

67 

66 

80 

70 

75 

77 

84 

86 

83 

68 

69 

72 

64 

69 

75 

81 

80 

73 

81 

85 

84 

86 

S3 

88 

85 

92 

76. 

3 

MIN 

50 

37 

37 

38 

50 

56 

61 

56 

57 

36 

40 

53 

46 

42 

5 1 

66 

59 

59 

6  1 

61 

60 

50. 

8 

CORNEL  I A 

MAX 

58 

52 

a 

58 

52 

52 

69 

71 

74 

71 

68 

66 

63 

62 

60 

57 

56 

69 

73 

66 

71 

■  1 

80 

73 

78 

78 

75 

76 

76 

68 

67. 

5 

MIN 

40 

29 

27 

31 

40 

44 

53 

50 

48 

45 

50 

54 

40 

31 

44 

29 

29 

34 

39 

44 

34 

35 

51 

5» 

52 

55 

53 

58 

55 

58 

43. 

5 

COV  J  NGTON 

MAX 

62 

56 

59 

64 

55 

66 

70 

73 

75 

81 

75 

68 

63 

64 

61 

60 

60 

71 

77 

67 

71 

81 

81 

7* 

81 

78 

78 

60 

79 

87 

70. 

6 

MIN 

62 

35 

32 

36 

45 

48 

57 

52 

52 

48 

59 

58 

45 

33 

44 

30 

33 

37 

42 

40 

39 

38 

54 

59 

54 

57 

58 

59 

56 

60 

46. 

7 

CUTHBERT 

MAX 

67 

65 

66 

68 

66 

ao 

71 

77 

79 

85 

87 

82 

67 

71 

71 

67 

68 

76 

78 

83 

79 

83 

85 

86 

86 

63 

86 

66 

86 

92 

77. 

7 

MIN 

45 

38 

36 

39 

50 

55 

60 

54 

55 

53 

64 

61 

30 

39 

54 

35 

41 

42 

54 

52 

49 

47 

55 

53 

57 

58 

61 

62 

59 

62 

51. 

4 

9*«  r« f •  r« or •  notaa  fol.ovluf  St»tloo  lodai. 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26  |  27 

28 

29 

30 

31 

DAHLONEGA 

MAX 

64 

55 

53 

55 

60 

52 

70 

61 

65 

62 

63 

69 

79 

77 

74 

75 

75 

76 

74 

75 

65 

4 

MIN 

40 

31 

31 

33 

38 

42 

46 

46 

47 

46 

48 

54 

40 

32 

38 

31 

33 

33 

39 

48 

34 

37 

46 

52 

53 

55 

55 

56 

56 

57 

43 

2 

DALLAS  5  SE 

MAX 

56 

57 

70 

80 

75 

78 

60 

67 

7 

MIN 

38 

29 

27 

36 

40 

45 

50 

45 

52 

45 

56 

55 

41 

39 

30 

31 

35 

43 

40 

36 

39 

46 

54 

55 

57 

56 

57 

56 

58 

44 

5 

DALTON 

MAX 

58 

59 

70 

80 

65 

56 

51 

58 

5? 

80 

72 

80 

78 

68 

0 

MIN 

37 

29 

30 

30 

44 

47 

51 

45 

52 

47 

58 

56 

41 

31 

45 

32 

34 

35 

39 

40 

29 

40 

49 

50 

50 

55 

56 

58 

59 

57 

44 

2 

DOUGLAS   2  NNE 

MAX 

68 

68 

67 

78 

70 

78 

85 

88 

75 

69 

78 

70 

60 

69 

7J 

60 

85 

81 

86 

75 

9 

MIN 

56 

43 

39 

38 

40 

52 

57 

60 

52 

46 

56 

60 

54 

41 

44 

37 

36 

40 

48 

52 

41 

40 

46 

54 

58 

60 

58 

60 

59 

58 

49 

5 

DUBLIN   3  S 

MAX 

70 

68 

65 

65 

69 

70 

76 

75 

85 

87 

77 

69 

70 

87 

62 

85 

89 

76 

3 

MIN 

48 

40 

36 

39 

40 

43 

54 

55 

49 

54 

58 

59 

52 

39 

42 

32 

34 

39 

45 

47 

40 

44 

49 

55 

59 

60 

56 

60 

61 

65 

48 

S 

EASTMAN    1  W 

MAX 

67 

66 

61 

64 

68 

65 

79 

75 

75 

6  5 

86 

76 

66 

67 

85 

81 

84 

74 

e 

MIN 

50 

40 

36 

38 

46 

52 

54 

54 

55 

54 

59 

58 

52 

40 

45 

34 

39 

41 

50 

51 

41 

40 

52 

58 

56 

59 

58 

59 

58 

61 

49 

7 

EXPERIMENT 

MAX 

65 

68 

73 

75 

58 

65 

59 

58 

65 

78 

72 

80 

80 

76 

81 

70 

2 

MIN 

41 

34 

35 

39 

46 

48 

57 

50 

55 

53 

64 

57 

45 

33 

52 

31 

34 

36 

48 

42 

36 

47 

56 

58 

56 

57 

56 

61 

57 

62 

48 

3 

FITZGERALD 

MAX 

67 

66 

66 

79 

74 

76 

84 

87 

84 

74 

6  7 

69 

7J 

65 

85 

82 

93 

77 

6 

MIN 

52 

41 

39 

39 

47 

56 

62 

57 

57 

58 

62 

60 

54 

41 

53 

35 

40 

43 

55 

53 

44 

43 

55 

59 

59 

61 

60 

60 

60 

60 

52 

2 

FLEMING   EXP  STATION 

MAX 

69 

65 

72 

72 

79 

80 

70 

70 

72 

79 

63 

77 

78 

85 

85 

83 

79 

81 

80 

85 

90 

76 

.6 

MIN 

60 

39 

32 

36 

47 

53 

64 

58 

55 

52 

59 

59 

55 

36 

41 

29 

32 

41 

41 

43 

34 

34 

50 

50 

54 

57 

50 

55 

58 

58 

47 

.7 

FOLICSTON  9  SW 

MAX 

62 

85 

90 

89 

69 

72 

75 

82 

85 

81 

86 

85 

85 

88 

84 

86 

83 

91 

iu 

6 

MIN 

45 

44 

39 

41 

50 

50 

50 

50 

57 

55 

64 

63 

57 

44 

49 

35 

37 

54 

49 

56 

52 

44 

43 

55 

55 

62 

64 

61 

62 

60 

51 

6 

FORSYTH   I  S 

MAX 

65 

66 

60 

63 

72 

80 

73 

73 

83 

80 

82 

76 

78 

82 

90 

73 

•  1 

MIN 

42 

35 

34 

35 

45 

50 

58 

52 

53 

50 

60 

58 

40 

31 

52 

30 

37 

41 

42 

40 

37 

37 

51 

58 

56 

58 

58 

58 

56 

60 

47 

.1 

FORT  GAINES 

MAX 

62 

70 

75 

60 

84 

82 

85 

85 

83 

80 

84 

87 

89 

77 

•  1 

MIN 

42 

34 

33 

33 

50 

56 

60 

53 

54 

50 

62 

60 

50 

37 

52 

33 

35 

40 

52 

51 

50 

42 

53 

55 

54 

57 

59 

58 

56 

59 

49 

•  3 

FORT  VALLEY   3  E 

MAX 

78 

64 

68 

77 

83 

76 

82 

78 

87 

91 

7S 

.3 

MIN 

46 

36 

36 

38 

48 

52 

58 

54 

55 

51 

60 

56 

46 

37 

40 

33 

39 

37 

46 

42 

38 

38 

53 

56 

60 

59 

58 

59 

56 

61 

48 

.3 

GAINESVILLE 

MAX 

58 

58 

58 

60 

7 1 

77 

69 

72 

76 

76 

78 

78 

74 

89 

69 

.7 

MIN 

40 

32 

31 

33 

42 

44 

53 

48 

51 

48 

55 

56 

43 

34 

65 

30 

35 

37 

43 

41 

35 

39 

52 

56 

55 

55 

57 

57 

56 

60 

45 

.4 

GLENNV I LL  E 

MAX 

70 

72 

80 

73 

78 

63 

90 

76 

.5 

MIN 

56 

44 

39 

39 

46 

55 

64 

60 

57 

56 

64 

61 

55 

41 

50 

36 

40 

46 

48 

52 

42 

40 

52 

57 

58 

52 

56 

60 

60 

62 

51 

.7 

GREENVILLE  2  W 

MAX 

60 

65 

83 

80 

70 

65 

68 

67 

59 

7J 

79 

73 

88 

78 

88 

72 

.9 

MIN 

33 

33 

37 

46 

48 

56 

48 

55 

50 

60 

54 

42 

33 

50 

29 

38 

41 

41 

45 

41 

47 

52 

57 

57 

54 

55 

58 

57 

61 

47 

.5 

GRIFFIN 

MAX 

70 

79 

78 

89 

72 

.0 

MIN 

41 

35 

34 

39 

46 

49 

57 

51 

56 

53 

60 

57 

44 

34 

48 

32 

38 

41 

51 

46 

40 

39 

56 

59 

57 

58 

58 

60 

57 

63 

48 

6 

HAR  T WELL 

MAX 

80 

62 

75 

72 

80 

79 

81 

89 

72 

.8 

MIN 

44 

35 

35 

35 

44 

47 

56 

56 

53 

49 

55 

56 

45 

32 

47 

32 

35 

46 

48 

45 

39 

45 

57 

57 

56 

58 

56 

59 

58 

63 

46 

.1 

HAWK  I NSV 1 LLE 

MAX 

65 

67 

65 

76 

65 

68 

76 

83 

79 

?2 

82 

82 

82 

87 

92 

76 

.6 

MIN 

49 

35 

36 

36 

49 

52 

60 

55 

54 

54 

60 

61 

51 

38 

SI 

33 

38 

39 

47 

45 

37 

39 

49 

56 

59 

60 

59 

59 

59 

59 

49 

.3 

HELEN    1  SE 

MAX 

58 

59 

68 

74 

66 

71 

82 

79 

?5 

74 

75 

75 

89 

67 

8 

MIN 

40 

30 

25 

25 

32 

43 

52 

46 

42 

40 

50 

52 

40 

27 

44 

27 

28 

29 

32 

38 

25 

29 

43 

46 

46 

52 

53 

51 

54 

55 

39 

9 

HOMER  V  I  LLE    3  WSW 

MAX 

69 

68 

69 

70 

69 

81 

78 

80 

81 

89 

83 

69 

76 

73 

87 

81 

84 

92 

79 

.1 

MIN 

49 

49 

36 

36 

48 

56 

62 

56 

53 

54 

59 

61 

52 

39 

45 

36 

32 

42 

44 

47 

42 

37 

42 

54 

54 

58 

58 

57 

57 

54 

49 

.0 

JASPER   1  NNW 

MAX 

63 

51 

56 

62 

54 

56 

70 

66 

75 

70 

63 

58 

61 

58 

55 

56 

69 

73 

62 

70 

69 

73 

73 

88 

66 

4 

MIN 

37 

29 

29 

36 

44 

45 

54 

50 

52 

45 

55 

55 

38 

28 

42 

27 

35 

37 

43 

42 

43 

44 

55 

47 

55 

55 

57 

55 

56 

61 

45 

0 

JESUP   8  S 

MAX 

70 

69 

65 

65 

64 

78 

74 

81 

82 

83 

90 

80 

74 

69 

75 

70 

70 

73 

80 

82 

78 

85 

65 

80 

84 

8  7 

89 

91 

77 

.9 

MIN 

54 

40 

34 

36 

45 

52 

62 

61 

52 

51 

59 

59 

58 

35 

38 

30 

30 

40 

40 

44 

35 

33 

45 

47 

55 

60 

54 

56 

58 

58 

47 

4 

LA  FAYETTE 

MAX 

74 

62 

56 

59 

67 

60 

72 

70 

80 

56 

68 

56 

60 

55 

73 

76 

65 

75 

82 

79 

73 

80 

78 

68 

.9 

MIN 

39 

27 

25 

25 

40 

42 

55 

44 

54 

49 

50 

58 

40 

26 

31 

28 

29 

36 

36 

40 

30 

32 

41 

45 

48 

54 

51 

53 

56 

58 

41 

4 

LA  GRANGE 

MAX 

65 

61 

61 

67 

64 

67 

77 

76 

84 

70 

68 

69 

60 

61 

73 

80 

80 

75 

83 

81 

81 

80 

81 

82 

89 

74 

.0 

MIN 

39 

30 

28 

30 

47 

45 

44 

42 

52 

45 

64 

57 

45 

29 

52 

28 

30 

31 

40 

34 

33 

32 

50 

50 

58 

So 

56 

56 

56 

59 

43 

.9 

LOUISVILLE 

MAX 

68 

65 

65 

60 

67 

74 

79 

70 

83 

76 

78 

82 

90 

73 

S 

MIN 

48 

37 

36 

37 

44 

49 

60 

55 

54 

54 

60 

58 

50 

38 

49 

30 

48 

39 

47 

43 

38 

40 

47 

58 

59 

58 

54 

50 

60 

67 

48 

.9 

LUMBER  CITY 

MAX 

70 

69 

62 

70 

74 

79 

87 

82 

87 

88 

76 

4 

MIN 

59 

39 

35 

35 

35 

47 

55 

57 

55 

43 

53 

58 

54 

39 

38 

34 

35 

37 

42 

45 

35 

35 

39 

46 

53 

59 

55 

57 

59 

58 

46 

4 

LUMPK IN 

MAX 

7 1 

71 

79 

82 

90 

75 

8 

MIN 

44 

35 

34 

40 

50 

57 

58 

53 

56 

55 

63 

60 

49 

36 

54 

33 

39 

42 

54 

49 

48 

49 

54 

56 

56 

54 

60 

60 

58 

62 

50 

7 

MACON  WB  AIRPORT 

MAX 

82 

81 

93 

75 

3 

MIN 

48 

38 

36 

39 

50 

52 

59 

57 

57 

56 

62 

58 

45 

38 

41 

34 

38 

40 

46 

44 

40 

40 

57 

60 

61 

60 

59 

61 

59 

63 

49 

9 

MARSHALLVILLE 

MAX 

81 

76 

91 

76 

0 

MIN 

48 

36 

31 

37 

47 

52 

64 

61 

62 

53 

63 

58 

49 

36 

41 

32 

34 

37 

48 

43 

41 

48 

55 

60 

60 

57 

59 

59 

64 

49 

5 

MC  INTYRE 

MAX 

81 

85 

79 

83 

74 

1 

MIN 

47 

30 

29 

29 

41 

41 

48 

55 

51 

47 

57 

58 

54 

35 

45 

29 

32 

33 

37 

35 

29 

32 

46 

50 

59 

59 

54 

57 

57 

56 

44 

4 

METTER 

MAX 

82 

64 

91 

77 

9 

MIN 

46 

40 

38 

39 

48 

51 

62 

58 

55 

55 

60 

59 

50 

40 

44 

36 

42 

47 

48 

50 

46 

52 

50 

58 

60 

61 

59 

59 

60 

63 

51 

2 

MI LLEDGE V 1 LLE 

MAX 

62 

67 

83 

82 

78 

80 

72 

9 

MIN 

46 

34 

32 

33 

35 

46 

49 

54 

53 

52 

55 

59 

50 

36 

38 

32 

34 

36 

39 

37 

33 

37 

39 

48 

57 

58 

57 

59 

58 

58 

45 

1 

MILLEN 

MAX 

81 

83 

90 

77. 

3 

MIN 

51 

38 

33 

33 

45 

50 

57 

55 

52 

53 

60 

57 

52 

36 

45 

32 

32 

38 

40 

38 

36 

35 

42 

56 

59 

59 

54 

58 

59 

60 

47 

2 

MONT  I  CELLO 

MAX 

66 

70 

81 

60 

80 

72. 

0 

MIN 

43 

35 

33 

34 

45 

49 

52 

54 

55 

51 

53 

56 

47 

34 

36 

31 

34 

40 

48 

41 

36 

35 

53 

60 

59 

59 

58 

59 

57 

56 

46 

9 

MORGAN 

MAX 

67 

66 

64 

68 

68 

76 

76 

75 

79 

81 

87 

84 

67 

72 

67 

63 

66 

82 

86 

83 

83 

85 

80 

83 

87 

61 

87 

76. 

S 

MIN 

40 

35 

35 

37 

49 

55 

55 

51 

54 

51 

61 

59 

45 

40 

50 

34 

35 

41 

41 

46 

50 

54 

55 

58 

53 

55 

57 

46 

0 

MOULTRIE   2  ESE 

MAX 

68 

62 

63 

68 

69 

80 

71 

79 

80 

85 

86 

78 

79 

67 

72 

65 

69 

73 

81 

63 

75 

81 

85 

67 

67 

83 

84 

89 

88 

92 

77. 

6 

MIN 

52 

42 

39 

37 

49 

52 

57 

57 

55 

57 

59 

56 

51 

41 

45 

38 

38 

41 

51 

54 

47 

41 

51 

53 

54 

57 

57 

56 

58 

56 

SO. 

1 

NAHUNTA 

MAX 

76 

70 

66 

67 

68 

80 

75 

82 

82 

86 

90 

84 

72 

69 

77 

67 

71 

74 

80 

82 

72 

80 

85 

86 

86 

82 

81 

87 

89 

92 

78. 

6 

MIN 

58 

42 

35 

37 

48 

55 

62 

55 

52 

52 

61 

59 

53 

37 

42 

32 

31 

44 

44 

49 

39 

35 

43 

48 

54 

60 

54 

57 

56 

57 

48. 

4 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
APRIL  1962 


Station 

Day  OI  Monlh 

8, 
• 
< 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  31 

NASHVILLE   5  SSE 

Mil 

78 

69 

6  5 

70 

66 

80 

75 

76 

80 

84 

86 

75 

70 

63 

67 

66 

65 

66 

77 

79 

80 

81 

85 

85 

65 

82 

62 

03 

87 

92 

MIN 

55 

41 

39 

40 

49 

58 

62 

61 

57 

59 

62 

62 

55 

41 

47 

35 

34 

42 

46 

50 

48 

41 

45 

55 

60 

61 

61 

61 

58 

51.3 

NEW  I NGTON    1  NH 

MAX 

65 

68 

66 

69 

61 

77 

73 

78 

78 

88 

89 

77 

75 

67 

71 

63 

69 

73 

81 

77 

75 

81 

86 

•  4 

86 

78 

87 

78 

•7 

91 

76*6 

MIN 

53 

42 

36 

35 

44 

53 

62 

57 

54 

55 

61 

56 

53 

37 

45 

32 

33 

39 

40 

39 

36 

36 

46 

54 

57 

58 

53 

56 

58 

62 

46.1 

NEWNAN 

MAX 

65 

59 

61 

66 

62 

65 

72 

75 

76 

85 

79 

FO 

65 

68 

67 

61 

59 

73 

80 

75 

74 

82 

82 

78 

79 

77 

78 

79 

82 

89 

72.8 

MIN 

40 

32 

33 

38 

47 

49 

56 

48 

54 

54 

59 

57 

43 

33 

53 

28 

37 

38 

45 

42 

42 

44 

54 

59 

56 

59 

58 

58 

-6 

63 

47.9 

PLAINS   SW   GA  EXP  STA 

MAX 

63 

61 

61 

67 

64 

73 

70 

74 

76 

63 

81 

80 

65 

68 

71 

67 

66 

73 

79 

78 

73 

80 

84 

84 

82 

80 

83 

85 

81 

9  J 

74.8 

MIN 

AS 

35 

34 

35 

47 

54 

59 

55 

56 

53 

62 

58 

40 

35 

55 

32 

36 

39 

51 

47 

42 

43 

55 

54 

56 

58 

59 

58 

S3 

61 

48.9 

QUI TMAN 

MAX 

71 

68 

61 

65 

70 

73 

80 

71 

79 

80 

83 

86 

80 

71 

70 

72 

62 

70 

73 

81 

83 

71 

82 

85 

66 

89 

84 

64 

SI 

90 

76.6 

MIN 

5* 

38 

34 

35 

42 

54 

59 

57 

53 

56 

59 

59 

50 

38 

42 

32 

30 

15 

47 

49 

46 

38 

42 

49 

53 

54 

56 

57 

57 

56 

47.7 

ROME 

MAX 

62 

57 

60 

68 

58 

61 

66 

75 

74 

84 

76 

67 

61 

67 

58 

60 

59 

72 

77 

72 

74 

82 

78 

76 

72 

78 

78 

72 

80 

87 

70.4 

MIN 

40 

33 

28 

29 

41 

46 

53 

46 

54 

45 

57 

56 

43 

30 

40 

31 

35 

34 

38 

36 

30 

37 

48 

51 

56 

56 

54 

57 

57 

59 

44.0 

ROME  WB  AIRPORT 

MAX 

58 

55 

59 

66 

53 

61 

65 

73 

73 

83 

70 

67 

58 

67 

S3 

59 

59 

72 

76 

64 

74 

82 

79 

78 

74 

80 

79 

71 

80 

68 

69.2 

MIN 

40 

28 

29 

28 

39 

48 

54 

43 

52 

45 

58 

47 

37 

31 

38 

33 

34 

32 

38 

35 

28 

35 

49 

51 

57 

56 

53 

57 

58 

57 

43.0 

SANOERSV 1 LLE 

MAX 

66 

58 

60 

63 

63 

74 

69 

75 

76 

83 

82 

69 

65 

67 

67 

60 

64 

74 

80 

71 

71 

81 

85 

78 

82 

76 

79 

82 

81 

90 

73.0 

MIN 

48 

36 

35 

36 

46 

52 

60 

56 

55 

56 

60 

60 

51 

38 

54 

33 

42 

39 

45 

44 

43 

42 

55 

62 

61 

60 

58 

59 

59 

63 

50.3 

SAPELO  ISLAND 

MAX 

71 

67 

62 

62 

65 

70 

76 

83 

83 

74 

79 

85 

73 

6. 

67 

73. 

81 

81 

72 

72 

86 

76 

77 

74 

77 

78 

82 

63 

74.6 

MIN 

59 

47 

40 

53 

56 

60 

62 

60 

56 

58 

64 

63 

58 

42 

52 

51 

53 

56 

45 

53 

56 

59 

63 

59 

62 

62 

65 

56.1 

SAVANNAH  USDA  PLANT  GDN 

MAX 

74 

73 

63 

65 

66 

63 

75 

74 

81 

81 

82 

88 

77 

70 

68 

75 

61 

72 

74 

82 

SO 

71 

79 

87 

79 

83 

71 

81 

83 

88 

75.5 

MIN 

59 

39 

30 

33 

45 

55 

62 

59 

55 

51 

58 

59 

55 

35 

43 

27 

32 

36 

42 

43 

38 

34 

52 

SO 

52 

56 

51 

55 

60 

60 

47.6 

SAVANNAH  UB  AP 

MAX 

71 

61 

63 

64 

65 

72 

74 

80 

81 

78 

87 

78 

70 

67 

73 

62 

70 

74 

81 

78 

72 

79 

67 

78 

83 

71 

80 

84 

87 

91 

75.4 

MIN 

55 

41 

36 

38 

51 

57 

63 

59 

58 

55 

64 

61 

48 

40 

47 

32 

36 

45 

49 

47 

45 

40 

53 

55 

58 

59 

55 

60 

6^ 

65 

51.1 

SAVANNAH  SEACH 

MAX 

60 

61 

61 

72 

75 

80 

72 

75 

76 

71 

69 

76 

66 

65 

72 

76 

79 

76 

86 

80 

78 

72 

76 

82 

84 

82 

74.3 

MIN 

42 

51 

55 

■57 

60 

60 

5  ] 

57 

64 

63 

58 

44 

51 

41 

41 

41 

43 

43 

44 

56 

56 

56 

57 

55 

56 

57 

59 

52.7 

SI  LOAM 

MAX 

64 

58 

60 

64 

60 

68 

69 

75 

78 

83 

SO 

70 

65 

66 

65 

61 

65 

73 

79 

71 

73 

83 

84 

79 

83 

78 

SO 

80 

80 

89 

72.8 

MIN 

47 

33 

34 

36 

40 

48 

59 

55 

53 

52 

60 

59 

47 

34 

49 

27 

36 

39 

45 

49 

42 

47 

52 

59 

56 

58 

57 

59 

37 

57 

48.2 

SURRENCY   2  WNW 

MAX 

70 

65 

66 

68 

67 

79 

86 

88 

88 

76 

68 

73 

70 

70 

73 

81 

81 

78 

80 

86 

84 

65 

82 

81 

86 

66 

69 

78.1 

MIN 

55 

43 

36 

38 

47 

54 

62 

59 

56 

52 

61 

59 

53 

38 

48 

31 

33 

42 

42 

47 

36 

36 

47 

51 

57 

60 

57 

58 

58 

58 

49.1 

SWAINSBORO 

MAX 

67 

61 

63 

68 

66 

79 

70 

72 

76 

86 

82 

77 

83 

67 

71 

61 

71 

72 

79 

73 

72 

79 

8i 

83 

76 

83 

81 

86 

89 

75.0 

MIN 

51 

33 

35 

35 

47 

51 

59 

56 

55 

56 

62 

59 

52 

38 

38 

32 

39 

39 

45 

42 

42 

39 

47 

56 

61 

61 

60 

59 

62 

48.7 

TALBOTTON 

MAX 

64 

61 

62 

65 

63 

70 

69 

74 

78 

82 

84 

74 

67 

69 

67 

62 

62 

73 

80 

78 

80 

81 

83 

SO 

82 

eu 

77 

82 

79 

88 

73.9 

MIN 

42 

33 

33 

33 

45 

52 

57 

50 

55 

48 

62 

62 

47 

33 

50 

33 

36 

34 

50 

42 

J6 

48 

56 

59 

61 

58 

66 

60 

55 

62 

48.3 

TALLAPOOSA   2  NNW 

MAX 

64 

56 

58 

65 

65 

60 

65 

74 

72 

82 

79 

66 

60 

66 

63 

58 

58 

7U 

75 

70 

73 

81 

79 

77 

75 

76 

77 

71 

80 

87 

70.0 

MIN 

36 

25 

22 

26 

45 

45 

52 

40 

55 

45 

58 

55 

40 

26 

45 

25 

27 

27 

32 

30 

32 

31 

44 

54 

49 

53 

50 

56 

55 

69 

41.6 

THOMASTON  2  S 

MAX 

70 

60 

64 

69 

64 

70 

74 

75 

78 

85 

82 

67 

64 

68 

67 

64 

61 

75 

61 

78 

75 

82 

83 

8U 

84 

79 

79 

81 

81 

89 

74.3 

MIN 

41 

32 

35 

32 

45 

50 

51 

48 

48 

46 

60 

58 

46 

33 

54 

32 

36 

(4 

41 

35 

33 

33 

54 

55 

57 

56 

54 

56 

52 

53 

45.3 

TMOMASVILLE 

MAX 

69 

64 

65 

70 

70 

79 

70 

80 

3. 

85 

85 

75 

69 

71 

74 

63 

71 

75 

81 

85 

78 

83 

85 

85 

83 

81 

S3 

88 

86 

92 

77.5 

MIN 

52 

40 

35 

36 

50 

56 

61 

60 

55 

58 

63 

b2 

52 

40 

51 

35 

34 

42 

50 

50 

52 

45 

47 

52 

55 

59 

59 

58 

58 

56 

50.8 

THOMASV I LLE   UB  CITY 

MAX 

69 

61 

65 

69 

72 

79 

68 

79 

81 

87 

84 

76 

69 

70 

72 

62 

70 

74 

80 

84 

76 

83 

85 

86 

85 

81 

85 

88 

86 

92 

77.3 

MIN 

53 

44 

40 

45 

51 

56 

62 

61 

5  7 

58 

66 

63 

54 

44 

49 

38 

40 

46 

54 

57 

54 

50 

54 

57 

59 

61 

62 

60 

60 

62 

54.0 

TIFTON   EXP  STATION 

MAX 

68 

66 

60 

62 

67 

67 

80 

68 

75 

77 

82 

85 

75 

67 

6  7 

71 

61 

68 

72 

79 

81 

73 

79 

64 

85 

84 

82 

81 

88 

85 

74.6 

MIN 

51 

38 

-0 

41 

51 

5  6 

60 

57 

56 

58 

59 

60 

53 

38 

47 

36 

36 

42 

50 

51 

48 

44 

48 

53 

57 

61 

60 

61 

61 

59 

51.1 

TOCCOA 

MAX 

64 

57 

58 

62 

58 

5  3 

71 

75 

75 

74 

70 

69 

65 

64 

61 

62 

61 

7- 

77 

72 

u 

84 

83 

7  7 

80 

80 

78 

78 

80 

90 

70.7 

MIN 

41 

32 

29 

32 

39 

44 

53 

53 

50 

49 

51 

56 

43 

33 

44 

29 

32 

41 

46 

45 

35 

42 

57 

55 

53 

56 

57 

54 

57 

61 

45.6 

VALDOSTA   WB  AIRPORT 

MAX 

70 

69 

61 

65 

70 

6  9 

80 

67 

30 

81 

85 

87 

80 

70 

5  9 

76 

62 

70 

73 

61 

83 

76 

85 

83 

86 

86 

81 

83 

90 

87 

76.8 

MIN 

56 

44 

40 

40 

44 

S3 

59 

59 

55 

55 

60 

64 

54 

43 

4  6 

39 

36 

39 

46 

54 

52 

42 

46 

50 

56 

57 

59 

60 

61 

58 

50.9 

VALDOSTA   4  NW 

MAX 

69 

67 

64 

69 

68 

ao 

68 

81 

8u 

84 

87 

80 

73 

68 

75 

70 

70 

73 

81 

83 

a 

80 

83 

66 

85 

81 

S3 

89 

87 

92 

77.9 

MIN 

55 

41 

36 

39 

49 

56 

63 

60 

53 

58 

60 

63 

53 

40 

45 

38 

32 

42 

46 

50 

51 

40 

44 

46 

55 

59 

58 

61 

60 

56 

50.4 

WARRENTON 

MAX 

65 

64 

60 

68 

67 

71 

70 

74 

7v 

82 

80 

69 

65 

67 

65 

60 

65 

7- 

79 

78 

71 

80 

80 

6^ 

80 

79 

80 

81 

80 

87 

73.2 

MIN 

46 

34 

34 

35 

45 

46 

59 

59 

54 

54 

62 

54 

49 

34 

54 

28 

36 

34 

41 

46 

36 

37 

47 

57 

57 

57 

54 

59 

57 

60 

47.5 

WASHINGTON 

MAX 

65 

63 

56 

60 

64 

56 

69 

68 

75 

77 

82 

78 

70 

61 

66 

64 

60 

63 

72 

78 

66 

71 

81 

83 

75 

60 

78 

80 

78 

81 

70.7 

MIN 

45 

34 

30 

29 

32 

45 

49 

55 

54 

48 

51 

58 

48 

35 

42 

29 

34 

37 

42 

44 

3„ 

42 

47 

55 

53 

57 

51 

54 

57 

60 

44.9 

WAYCROSS 

MAX 

73 

69 

62 

65 

67 

70 

80 

80 

80 

81 

86 

89 

79 

70 

6  9 

76 

63 

72 

74 

80 

82 

75 

81 

85 

87 

87 

80 

84 

87 

86 

77.4 

MIN 

56 

44 

36 

37 

45 

55 

59 

55 

54 

53 

54 

61 

52 

40 

42 

34 

34 

35 

47 

45 

4i 

36 

41 

51 

57 

60 

56 

59 

5  7 

56 

46.  5 

WEST  POINT 

MAX 

65 

60 

62 

66 

66 

66 

70 

75 

79 

84 

82 

69 

70 

71 

70 

62 

62 

75 

82 

79 

73 

78 

80 

78 

78 

79 

79 

78 

78 

84 

73.4 

MIN 

41 

32 

30 

31 

47 

53 

58 

48 

52 

47 

61 

55 

45 

34 

52 

30 

34 

34 

45 

38 

48 

36 

51 

56 

59 

55 

S3 

53 

57 

57 

46.4 

WINDER  1  SSE 

MAX 

67 

55 

59 

64 

60 

6? 

71 

74 

75 

79 

64 

63 

59 

57 

60 

61 

62 

70 

78 

75 

70 

81 

81 

75 

79 

77 

80 

78 

79 

67 

70.2 

MIN 

45 

28 

27 

30 

41 

4  5 

53 

42 

48 

44 

50 

54 

43 

28 

36 

26 

31 

36 

40 

35 

32 

33 

46 

5  6 

51 

56 

53 

55 

54 

54 

42.5 

Swtsi  r«f4tr«BCS)  BOts>8>  follovlM  Station  Indai. 

-  55  - 


EVAPORATION  AND  WIND 


GEORGIA 
APRIL  1962 


Day  oi  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

23 

28 

29 

30 

31 

3  S  ? 

AILEY 

EVAP 
WIND 

.  25 

.31 

1 

ALLATOONA  DAM  2 

EVAP 
WIND 

.19 

.  20 

.  16 

.  24 

.  23 

.09 

.  19 

.  14 

.34 

.10 

.  13 

.  18 

.  18 

.  19 

.16 

.14 

.06 

.  26 

.04 

.19 

.  12 

.  10 

B4.19 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

EVAP 
WIND 

.32 
117 

.28 
85 

.15 

53 

.24 
27 

.18 
28 

* 

70 

; 

32 

.28 
39 

.27 
72 

.39 

25 

.15 

37 

60 

123 

.39 
106 

.32 
103 

.20 
59 

.24 
49 

.22 
86 

.30 
82 

.23 
53 

.15 

32 

.22 
34 

.35 
100 

.09 
16 

.09 
8 

.27 
32 

.25 
27 

.07 
30 

.22 
29 

.16 
26 

B6.46 
1640 

EXPERIMENT 

EVAP 
WIND 

.15 
202 

.29 
125 

.18 
50 

.22 
50 

.18 

65 

.00 
90 

.12 

65 

.12 
45 

.21 
80 

.31 
70 

.28 
110 

.28 
90 

.22 
140 

.25 
1  18 

.18 
47 

.34 
185 

.27 
65 

.12 
49 

.20 
56 

.30 
145 

.34 
100 

.27 
48 

.38 
27 

.22 
45 

.10 

32 

.20 
70 

.19 
73 

.14 

55 

.18 
105 

.18 
60 

6.42 
2462 

ROME  WB  AIRPORT 

EVAP 
WIND 

.14 
88 

84 

34 

.15 
18 

.21 
44 

.00 
48 

.00 
36 

.05 
19 

.22 
31 

.29 
47 

.23 
28 

19 

.10 
82 

100 

.18 
46 

.23 
60 

.26 
70 

.07 
24 

.05 
40 

.33 
75 

29 

.16 
15 

.14 
20 

.13 
34 

.15 
8 

.08 
13 

.04 
10 

.31 
38 

.08 
37 

.06 
10 

B4.39 
1207 

TIFTON  EXP  STATION 

EVAP 
WIND 

96 

.24 
72 

.17 

45 

.18 
40 

.21 
81 

.04 
80 

.04 
76 

.20 
45 

.25 
71 

.15 
46 

.20 
30 

.23 
112 

.11 

58 

.27 
69 

.21 
72 

.20 
101 

.17 
35 

.18 
28 

.20 
26 

.25 
43 

.37 
75 

.28 
53 

.23 
27 

.31 
46 

.18 

25 

.23 
40 

.23 
48 

.15 
44 

.32 
80 

.22 
41 

B6.23 
1705 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 
And 
Depth 

Day  of  month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

ATHENS  HORT  FARM  STA  3 

2  INCHES 

MAX 
MIN 

62 
55 

60 
48 

60 
48 

62 
50 

62 
53 

57 
52 

63 
57 

66 
59 

66 
59 

69 
58 

68 
62 

64 
60 

64 
55 

60 
50 

59 
55 

59 
50 

59 
51 

61 
52 

64 
45 

65 
55 

68 
52 

69 

55 

70 
61 

70 
64 

72 
64 

72 
65 

70 
65 

70 
65 

70 
65 

73 
67 

65.1 
56.6 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

59 
55 

59 
50 

58 
57 

60 
58 

60 
53 

55 
52 

60 

55 

64 
59 

64 
64 

66 
64 

66 
61 

62 
60 

62 
57 

59 
51 

58 
56 

57 
56 

57 
56 

58 
56 

62 
55 

62 
56 

63 
59 

66 
63 

68 
60 

68 
63 

68 
63 

68 
64 

68 
65 

68 
67 

68 
66 

71 

66 

62.8 
58.9 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

61 

59 

61 

56 

58 

56 

59 
56 

59 
57 

57 
54 

61 
57 

64 
61 

65 
64 

66 
64 

67 
65 

65 
61 

65 
62 

62 
57 

61 

56 

61 
56 

59 
57 

60 
57 

61 
57 

62 
59 

61 
58 

62 
59 

65 
62 

66 
63 

66 
64 

67 
65 

69 
65 

71 
69 

71 
68 

76 
68 

63.6 
60.4 

TIFTON  EXP  STATION 

3  INCHES 

MAX 
MIN 

62 
60 

65 
55 

63 
54 

62 
54 

62 
54 

60 
57 

65 
58 

68 
60 

69 
61 

71 

63 

71 
64 

70 
63 

69 
58 

67 
58 

65 
54 

64 

55 

65 
55 

67 
57 

68 
59 

69 
60 

68 
67 

71 
58 

70 
58 

72 
62 

73 
64 

76 
66 

75 
67 

67 

76 
68 

67.9 
59.6 

6  INCHES 

MAX 
MIN 

65 
64 

65 
64 

65 
63 

64 
63 

64 

63 

63 
63 

65 
63 

63 
60 

66 
65 

67 
66 

68 
67 

69 
68 

65 
43 

66 
63 

66 
64 

68 
65 

68 
66 

68 
66 

69 
60 

69 
67 

68 

65 

69 
68 

68 
66 

66 
65 

68 
67 

66.5 
53.8 

Athens  Hort  Farm  Sta  3  -  Slope  of  Ground:     Less  than  5  percent  to  the  south  southwest.     Soil  Type:     Cecil  sandy  loam.     Ground  Cover:  Ground 
almost  bare,   some  thin  native  grass.     Instrumentation:     Palmer  dial-type  liquid  in  steel  thermometers. 

Tifton  Exp  Station  -  Slope  of  Ground:     Less  than  5  percent  to  the  northwest.     Soil  Type:     Tifton  loamy  sand.     Ground  Cover:     Perennial  grass 

sod.  Instrumentation:  3  Inch  Depth  -  Friez  Standard  Distance  and  Soil  Thermograph,  Model  1100,  6  Inch  Depth  -  Friez  Air 
and  Distance  Thermograph,   Model  1120. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


GEORGIA 
APRIL  1962 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BLUE  RIDGE 
CARTERSVILLE 
CLAYTON 
DALLAS  S  SE 
GAINESVILLE 
ROME  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

See  reference  note*  following  Station  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION 


GEORGIA 
APRIL  1962 


GEORGIA 


iWEST  Calhoun  Exp  Station  I 
\  Curryvllle  2_W 


Rome  WB  AP 


S*V,Jaspe: 
«  O 


75TH  MERIDIAN  TIME  ZONE 


FAA  AP,   S.  C. 


Carter.  Jllle^^  fields  CrosS'RoadsU.  J  n|         O  \caT 


Cave  Spga  4  SSW  |fl 

W   •  TaylorsvTlL 

~  ■Cedar town  I 

~t  V 


noun  Falls,  S.  C. 


-O  Alph 


»lnder  1  SSE>  Athens  «B  Airport      Carlton  Bridge  \ 


t— j-)  _<j!|  J      I        v  Athens  Hort   Far„  sta  Athens  Col  ofTprl  <  ^ 

I  \ET.bry  I        Atlanta  Bo'lton  |Vii-it)/|         .    ,      k        •       v**       <*  /  ^  Johnston  2 

l-O-  |Vr-J  V°  CENTAL  lie  Alts  (L.,logton  ^  „ru«c>V  | 

'i—  J5Jf»     OoLas^Zanta^  /  V   ^  /  \^  j>V  K>         \        JV  I 


o 

High  Tower 


o 

Frankll 


Rock  Hills,  Al 


> — 

( 

-o- 


S°bo, 


^  Expert* 


\  *y  cy 

I  HaralsTT„ 

IWEST  C 


Central) 


•       La  Grange   Greenville  2  I.  Q 

-{■4-        I      -O-  (  Concord  .' 

— 


•  West  Point 

<>--■• 


Woodbury 


-  he  Rock  i— ■* 
1    Hamilton  4  »      |  inomaston  4  5  « 

i    |  *  „?«ii  JCENTRAL>"\/ 

IGoat  Rock  "i         -O-        /  ^S*-\ 

O                 K>4—  >  iTalbotton/  \ 

pellka,  Ala.        >J      ■  — 1  ^1 

\  fO^Colurobus  WB  Airport  ^ 

&     / 1      ;  Bu,/7 

S  i 
> — ^  


-O 

Seale.  Ala 


Dan,  S.  C. 


;„/  »o„,ice,io       -    sP.r,T2„™V  o/' 


-O- 

Bamberg,    S.  C  4' 


Abbeville  1  NNW  , 


nah  OSDA  PI  Garden       I  V*. 

\o  hr  " 

\  Si 


Woodruff  Dan, 


O    +     9    Precipitation  only 
<t>  Precipitation,  storage 

O-  -•-  -O-  Precipitation  and  Te-noeroture 
-<J>-  +  -<^-   Precipitotion,  Temperature  ana  Evaporation 
Soil  Teaperature  only 
of  ffoj?       0    Non- recording, 
•  Recording,      O   fls/A  t>p*s 
Double  circle  combinations  indicate  the  availability  of 
more  detailed  meteorological  da'o 


Jacksonville  WB  AP,  Fla. 


Glen  St.  Hary  ITuraerles,  Fla. 


USCOHM-WB-Aflhevll le,  H,  C.    6/61 


Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.     Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".     Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly 
in  mountainous  areas. 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


GEORGIA 


Cleveland  3  KM,  Tenn 

I  -o 


Chattanooga  «'■■  AP,  Ten 


Ha  lea  Bw_Du,  Te  on  . 


GEORGIA 


V      I    ?     o  A  6 

\       [nckLj.c.  C.pjol  b«t-.i. 

\     biilutoil     P    Tunnel  Hill 

to.  i°     ''i^-fo-  £ 

f    Lal«yette  1  SE  .       I  »ooi 

JN§KTH-  J,To  "-c^lr5  -&P.T  ATT  o  s 

IWEST   C.lUuo  E.p  st.tlon     I  \T      '  -h-  Ul««Ua< 

L_JL„. /A  to   ««p"?«"-q-  Ai!.o-S.«"i«'H '— -  r 


ST4TUTC  MILES 


O  Oakwajr,   S.  C. 


tost 


V 


v 


75TH  MERIDIAN  TIME  ZONE 


'V 


-Lb.. 


All. toon.  Din  F| 


V 


Commerce  1  NE 


Calhoun  falls, 


[Line  Branch 


1 


— i ox  vs.    °    /\  j      (         *  ° 

S.  # 


He  Cormlck  9  E,   S.  C. 
O  I 
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^VEAST  / 

V  Louisville 


o- 

Bamberg,  S.  C. 


-o-  \ 

Sandersville 


\  Midvii le  Exp  Sta  - 

/       /  -°- ' 


Dublin  2  j 
Dublin  3  S 


Rldgeland  2  SE,  S.  C. 


oT-  «        I  /N 

lains  SW  Ga  Exp  Sta   \  ~   1  L»  jT  \ 
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O     •     «    Precipitation  Onty 

<5  Precipitation,  storage  ^ 

O         -O-   Precipitation  and  Temperature  Laaont  a  m  fi» 

-<J>-         -<^-  Precipitation,  Temperature  and  Evaporation 
9  Soil  Temperature  only 

Type  of  gage       Q    Non- recording , 
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Double  circle  combinations  indicate  the  availability  of 
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-o 

■•dleon,  Pla 


-o- 

Juper  3  SI,  Whk. 


Ol.o  St     lin  Hureerlee,  Fl«. 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.     Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".     Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly 
in  mountainous  areas. 
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STATION  INDEX 


NO.  1 

U 

U 

noN 

INDEX 

15 

< 

LAI 

LON- 

ABBEVILLE 

WILCOX 

2*0 

AOAIRSVILLE 

BARTOW 

12 

720 

'DEL  2  S 

31  07 

83  25 

2*0 

0090 

32  11 

82  34 

ALAPAHA  EIP  STATION 

0131 

9ERR 1  EN 

31-  21 

290 

ALBANY 

DOUGHERTY 

6 

210 

ALLATOONA  DAM  2 

0161 

8ART0W 

9 

975 

ALMA   FAA  AIRPORT 

92]  . 

31  32 

82  31 

ALPHARETTA    1  WNW 

S219 

3*  03 

8*  IB 

1100 

1 1  *■  1 

32  06 

AMERICUS  EXP  STA  NRSY 

SUMTER 

6 

430 

APPLING  1  NW 

0311 

COLUMBIA 

10 

360 

ASH6URN  1  S 

TURNER 

31  41 

83  39 

04>30 

33  56 

83  23 

700 

ATHENS  COL  Of  AGRI 

0*32 

33  55 

83  21 

685 

ATHENS  WB  AIRPORT 

CLARKE 

1  D 

83  19 

798 

ATHENS  HORT  FARM  STA  3 

CLARKE 

33  55 

83  22 

75* 

ATKINSON  1  W 

0441 

BRANTLEY 

ATLANTA  BOLTON 

OA** 

33  *9 

84  28 

765 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

0451 

84  25 

975 

AUGUSTA  MS  AIRPORT 

R I CHMONO 

1* 

AVALON   1  W 

0526 

STEPHENS 

1* 

34  31 

83  13 

690 

BA INBR IOGE 

DECATUR 

BALL  GROUND 

06C  ] 

CHEROKEE 

3*  20 

84  23 

1100 

BEAVERDALE 

074>ft 

WHl TF 1  ELD 

3*  35 

BELLVILLE 

EVANS 

11 

165 

BLACKBEARD  ISLANO 

09*6 

MC  INTOSH 

2 

31  29 

Bl  13 

10 

BLAIR5V1LLE  EXP  STA 

0969 

3*  51 

83  56 

D979 

31  23 

8*  56 

300 

BLUE  RIDGE 

84  19 

1760 

BOWMAN 

ELBERT 

1* 

760 

BROOKLET  1  W 

BULLOCH 

11 

190 

BRUNSWICK 

13*0 

31  08 

61  30 

BRUNSWICK  FAA  AP 

13*3 

31  09 

81  23 

jt 

MAPI  ON 

BURTON  DAM 

RABUN 

1* 

1770 

SUTLER 

TAYLOR 

6 

625 

SUTLER  CREEK 

1*33 

R  1  CHMOND 

33  22 

81  56 

1*63 

30  54 

84  13 

265 

CAlmOUN  EXP  STATION 

GORDON 

630 

CAMILLA 

MITCHELL 

6 

175 

CAMP  STEWART 

LIBERTY 

11 

92 

1  SB* 

3*  1* 

8*  29 

CARLTON  bridge 

34  04 

82  59 

450 

CARNESVILLE 

1619 

3*  22 

700 

CARROLLTON 

CARROLL 

17 

CARTERS 

MURRAY 

12 

695 

C ARTERSV ILLE 

3*  10 

84  48 

CARTERSVILLE   3  SW 

1670 

34  09 

84  50 

685 

CAVE  5PGS  4  SSW 

1716 

3*  03 

85  21 

800 

CEDARTOWN 

POLK 

785 

CMATSWORTh 

MURRAY 

12 

765 

CHICK AM AUGA  PARK 

I  9  )6 

3*  55 

83  17 

1962 

34  52 

83  23 

1995 

CLERMONT   3  SW 

1998 

3*  27 

1100 

CLEVELAND 

WHITE 

3 

1570 

COLQUITT 

2153 

MILLER 

* 

31  10 

135 

COLUMBUS 

2161 

MUSCOGEE 

32  28 

84  59 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

2166 

MUSCOGEE 

32  31 

6*  56 

385 

COMMERCE  2  SSW 

2180 

34    1  1 

762 

CONCORD 

PIKE 

6 

COOLIDGE 

THOMAS 

e 

250 

COOPER  GAP 

Z2*« 

34  38 

B4  03 

CORDELE  WATER  WORKS 

22bt. 

31  56 

83  47 

305 

CORNEL  I  A 

2283 

HABERSHAM 

3*  31 

83  32 

1*70 

COVINGTON 

NEWTON 

9 

770 

CUMMING   1  N 

FORSYTH 

3 

1300 

CURRTVILLE  2  W 

2*29 

34  27 

85  06 

CUTMBERT 

2*50 

RANDOLPH 

31  46 

84  67 

461 

OAHLONEGA 

2675 

LUMPK I N 

34  32 

83  59 

1519 

DALLAS  5  SE 

PAULDING 

5 

1095 

DALTON 

WHITFIELD 

12 

720 

OANVI LLE 

2532 

32  36 

83  15 

2570 

31  46 

84  27 

355 

DAWSONV ILLE 

2578 

3*  23 

84  07 

1370 

DOCTORTOWN  1  WSW 

WAYNE 

1 

80 

DOLES 

Z  7  21 

WORTH 

31  42 

83  53 

236 

DONALSONVJ LLE   3  W 

SEMINOLE 

DOUGLAS  2  NNE 

2783 

31  31 

82  51 

2*0 

DOUGLA  SV1LLE 

2791 

DOUGLAS 

33  *5 

84  45 

1219 

DOVER 

SCREVEN 

32  35 

61  43 

103 

DUBLIN  3  S 

2839 

LAURENS 

10 

32  30 

82  54 

215 

DUBLIN  2 

LAURENS 

190 

EASTANOLLEE  2  SW 

29*3 

STEPHENS 

1 1 

34  31 

63  16 

EASTMAN   I  W 

I9t  - 

32  12 

63  12 

600 

EDISON 

302  B 

CALHOUN 

6 

31  3* 

84  64 

293 

ELBERTON 

3060 

ELBERT 

1* 

3*  06 

82  32 

660 

FLLI JAY 

GILMER 

12 

31*7 

PAULDING 

17 

33  52 

84  59 

1200 

EXPER IMENT 

3271 

SPALDI NG 

33  16 

6*  17 

925 

F  A  I R MOUNT 

3295 

GORDON 

12 

34  26 

6*  *2 

735 

FARGO 

1312 

16 

30  41 

62  34 

115 

FIELDS  CROSS  ROADS 

3 

1050 

F I T2GERALD 

3386 

BEN  MILL 

31  *3 

63  15 

371 

FLEMING  EXP  STATION 

3*09 

2 

31  53 

61  2* 

19 

FOLK  ST ON  3  SSW 

3*60 

CHARLTON 

15 

30  48 

82  02 

20 

FOLK  STON  9  SW 

3*65 

CHARLTON 

15 

30  ** 

62  08 

120 

FORSYTH  1  S 

3506 

MONROE 

33  01 

63  57 

630 

FORT  GAINES 

3*0 

FORT  VALLEY  3  E 

33** 

32  3* 

83  51 

FRANKLIN 

3567 

HEARD 

3 

85  06 

665 

GAINESVILLE 

3621 

HALL 

63  50 

125* 

GLASSCOCK 

1 1 

33  1* 

82  36 

5*0 

GLENNVI LLE 

3754 

31  36 

81  55 

3782 

32  36 

83  03 

*50 

GODFREY  *  NE 

1792 

MORGAN 

10 

33  29 

63  27 

570 

GREENVILLE  2  W 

3913 

MERIWETHER 

33  02 

84  45 

820 

GRIFFIN 

3936 

9 

33  15 

8*  16 

HAMILTON 

*026 

HARRIS 

3 

32  *5 

8*  52 

765 

HAMILTON   A  W 

*033 

HARRIS 

3 

32  45 

6*  56 

660 

HARALSON 

*070 

COWETA 

33  1* 

a*  3* 

6*0 

HARTWELL 

4  1  ?  i 

1* 

3*  21 

82  55 

690 

HAWK  INSVILLF. 

6]  7C 

PULASKI 

32  17 

83  28 

2*3 

HAZLCHURST 

62  ^ 

JEFF  OAVIS 

1 

31  53 

82  35 

233 

HELEN  1  SE 

•: 

WHITE 

) 

3*  *1 

8  3  44 

1*83 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


WILLIAM  M •  CAMPBELL 
MRS.  C.  T.  JARRE TT 
COOKE  CO.  FORESTRY  UNIT 
BREWTON-PARKER  COLLEGE 
ROY  E.  HOLLAND 

FRANK  S.  ORTON 
CORPS  OF  ENGINEERS 
FED.  AVIATION  AGENCY 
EL  1   E.  GRIMES 
BLANCHE  S.  RHYNE 


ROY  0.  TANKERSLEY 
RADIO  STATION  WMES 
PROF •   E.    S.  SELL 
COLLEGE  EXP.  STATION 

u.s.  weather  bureau 

UNIVERSI TY  OF  GEORGIA 
MRS.  CATHLAEEN  SMITH 
HENRY  T.  BARNETT 
U.S.  WEATHER  BUREAU 

U.S.  WEATHER  BUREAU 
SOIL  CONSERVATION  SVC. 
MISS  MARY  H.  MULLEN 
MRS.   ESTELLE  GROGAN 
MRS.  H.   E.  WARMACK 

HENRY  C.  HEARN 
U.S.  FISH  +  WLDLF.  SVC, 
GEORGIA  MTN.   EXP.  STA, 
DR.  J*  G.  STAND  I FER 
P.   B.  CARRUTh 


BROWN 
W.  C.  CROMLEY 
BENJAMIN  E.  JAMES 
FED*  AVIATION  AGENCY 
GEORGIA  FORESTRY  COMM. 

GUY  W.  RUCKER 
THOMAS  F.  MATHEWS 
EDWIN  S.   EPSTEIN.  JR. 
J.  D.  BELCHER 
NW  GA.  EXP.  STATION 

CHARLES  L.  KELLY 
POST  ENGINEERS 
C.   6.  TEASLEY 
D.  MOORE 
SS  JIMMIE  R.  AGNEW 

TY  OF  CARROLLTON 

MESSER 
DIO  STATION  WKRW 
GRANVEL  P.  TATUM 
AH  W.  BARNET 

I  H.  AYERS 
MRS.  LOIS  J.  COLE 
TVA-566 

LBURN  0.  MANEY 


RT  L.  SUTTON 
TY  OF  COLQUITT 
ARTHUR    L.  SMITH 

WEATHER  BUREAU 
JOE  NE1SLER 

R.  SMITH 

W.  ELLINGTON*  JR. 

LUTHER  GADOIS 
TY  OF  CORDELE 
S.  BOBBIE  C.  FOSTEi 

CK  I 


JOE  w.  WOODWARD 

LUTMER  M.  8YRD. 
JOHN  S.  ANDREWS 
EARL  T.  SMITH 
HENRY   L.  RANDALL 
MRS.   THE  LM A 


R.  C.  THOMPSON 
MRS.  SARA  L.  HILL 
CARL  J.  PATTERSON 
WARREN  GRANTHAM 
LEONA  B.  THOMPSON 

WARREN   W.  WYANT 
WILIFORD  P.  NALLEY 
CITY  OF  DUBLIN 
SOIL  CONSERVATION  SVC. 
GA.   FORESTRY  COMM. 

DAN  W.  HAMMACK 
KATHERINE  A.  THORNTON 
MRS.  LORA  DOVER 
MISS  JANET  ALLGOOD 
U.  OF  GA.  EXP.   STAT  ION 

DYMPLE  D.  WARMACK 
ST.   REG I S  PAPER  CO. 
SAMUEL  R.  HARMON 
CITY   F|RE  DEPT. 
SOIL  CONSERVATION  SVC . 

FRANK   H.  DAVIS 
OKEFENOKEE  REFUGE 
CITY  OF  FORSYTH 
MRS.    MAYME   R.  HAYES 
OLIVER   I.  SNAPP 

R.  L.  AUBREY 
SAM  S.  HARBEN 
S ANFORO  N.  8RADDY 


GA.  POWE 

mrs  curtis  tumlin 
state  forestry  service 
horace  0.  westbrooks 
charlie  e.  hall 
Blue  springs  farm 

mrs.  ruth  t.  gable 
ralph  0.  scott 
r.  a.  mc  lendon 
w0odr0w  w.  brown 
comer  l.  vandiver 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  t  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

PRECIP. 

si 

SPECIAL  , 

HOME Rv I LLE  3  WSW 

CLINCH 

6P 

UNION  BAG  CAMP  PAPER  CO 

JACK  SON  DAM 

BUTTS 

*20 

GA.  POWER  COMPANY 

*6*8 

3*  29 

e*  27 

1*63 

6P 

8A 

'■  H 

HOWARD  L.  DILBECK 

*651 

3*  26 

84  25 

1487 

C 

AUST ION  REEVES 

100 

c 

CITY  OF  JESUP 

JESUP  8  S 

WAYNE 

BRUNS.   PULP  +  PAPER  CO. 

JOHNTOWN 

DAWSON 

c 

MISS  MAMIE  L.  FAUSETT 

6700 

33  31 

6*  21 

930 

6A 

CICERO  W.  SWINT 

*728 

33  07 

373 

7A 

CLAUDE  SCOTT 

KENS  I NGTON 

63  22 

850 

7A 

KINGSTON 

BARTOW 

SUSAN  MCD.  HARGI S 

LA  FAYETTE 

WALKER 

8A 

J.   L.  MOSS 

*9*9 

33  03 

63  01 

715 

5P 

7; 

C  H 

5165 

16 

33  52 

63  07 

729 

8A 

c 

SIDNEY  E.  STEVENS 

33  56 

850 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

L  INCOLNTON 

LINCOLN 

JAMES  C.  BLACKWELL 

LOUISVILLE 

JEFFERSON 

337 

6P 

6P 

C  M 

NESB1T  BAKER 

5366 

lj 

31  5! 

82  41 

150 

7A 

7A 

W.  ALE*  JERN1GAN 

5394 

32  03 

5S2 

5P 

5P 

C  M 

JOHN  Ci  HOUSE 

83  )9 

336 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

MARSHALLVILLE 

MACON 

SP 

CITY  OF  MARSHALLVILLE 

MAYSV I LLE 

JACKSON 

EARL  L.  SAILERS 

9691 

W  I  LK I NSON 

1  0 

32  31 

83  13 

262 

8A 

aJ 

M 

3811 

1 1 

32  2* 

82  0* 

120 

bp 

M 

CITY  OF  ME  T  TER 

5658 

11 

32  50 

62  1* 

186 

MRS.  E.   B.  KING 

MIDVILLE  EXP  STA 

BURKE 

SE  GA.  BRANCH  EXP.  STA. 

M 1 LLEDGEV 1 LLE 

BALDWIN 

7A 

H.   LOUIS  HORNE 

5862 

\[ 

a  6i 

61  56 

191 

5P 

It 

WALLACE  V.  EDENFIELD 

3696 

16 

32  56 

SI  30 

100 

7A 

OLLIE  D.  CALVERT 

1  NAC  T  1  vE  3/60 

MONTE2UMA 

MACON 

GEORGE  FOWLER 

MONT ICELLO 

JASPER 

7A 

POSTMASTER 

6038 

I 

31  32 

8*  36 

263 

3P 

5P 

CALHOUN   PUB.    WKS.  CAMP 

60*3 

t 

31  36 

64  38 

273 

7A 

MOUNT  VERNON   3  WNW 

WHEELER 

L.  G.  REYNOLDS 

NAHUNTA 

BRANTLEY 

6P 

RICHARD   H.  SCHMITT 

6237 

i  e 

31  08 

83  13 

238 

5P 

5P 

[J 

6323 

1 1 

32  3b 

81  31 

161 

6P 

H 

NORCROSS  4  N 

GWINNET 

MRS.  M a   H.  DEMPSEY 

PATTERSON 

PIERCE 

A 

GA.  FORESTRY  COMM. 

6679 

j  I 

31  IB 

82  51 

205 

C 

7067 

i 

32  03 

84  22 

500 

SP 

H 

QUITMAN 

BROOKS 

HESTER  M.  LEWIS 

RESACA 

GORDON 

WILLIAM  W.  POLLOCK 

7*69 

I  8 

3*  35 

83  07 

820 

BA 

7600 

3*  15 

596 

H 

3*  10 

85  16 

700 

C 

ROME  WB  AIRPORT 

FLOYD 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

SANDERSV 1 LLE 

WASHINGTON 

6P 

RADIO  STATION  WSNT 

7608 

31  24 

81  17 

'lO 

5P 

U.    GA.    MARINE    BIO.  LAB. 

78*2 

2 

32  00 

22 

8A 

H 

2 

61  12 

48 

C  HJ 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

SAVANNAH  BEACH 

CHATHAM 

CITY  OF  SAVANNAH  BEACH 

SI  LOAM 

GREENE 

6P 

MRS.  MABEL  C.  CRUMPTON 

11 

33  |6 

82  59 

550 

7A 

C 

MRS.   LOIS  8.  WARREN 

6351 

1 

32  26 

82  13 

255 

65  22 

780 

8A 

JAMES  R.  BURGESS 

SURRENCY  2  WNW 

APPLING 

UNION  BAG  CAMP  PAPER 

SWAINS60RO 

EMANUEL 

7P 

RADIO  STATION  WJAT 

850* 

l\ 

34  58 

84  13 

1800 

6A 

c 

B517 

1* 

32  *5 

81  39 

254 

TALLAPOOSA  2  NNW 

HARALSON 

MRS.  MAUD  M.  HAGOOD 

T AYLORSV I LLE 

BARTOW 

I 

THOMAS  F.  COUSINS 

6657 

32  58 

8*  1* 

BOO 

C 

CECIL  HARRI S 

8661 

e 

32  52 

8*  19 

665 

SP 

H 

THOMASV ILLE  Wfl  C  1  TY 

8671 

THOMAS 

6 

30  50 

63  39 

283 

7A 

HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

TIFTON  EXP  STATION 

6703 

TIFT 

16 

31  28 

83  31 

337 

6A 

8A 

8A 

GH 

GA.CSTL. PLAIN  EXP.  STA. 

67*0 

1* 

34  35 

83  19 

1019 

6P 

67*5 

1* 

34  35 

83  21 

970 

C 

1* 

3*  31 

620 

TRAY  MOUNTAIN 

TOWNS 

TVA-15* 

VALDOST  A  WB  AIRPORT 

LOWNOES 

7A 

UiS.  WEATHER  BUREAU 

897* 

16 

30  52 

8  3  2t 

265 

6P 

6P 

C  H 

9077 

3 

3*  19 

84  13 

1100 

7A 

WARRENTON 

91*1 

WARREN 

11 

33  24 

82  40 

500 

6A 

L.  MONROE  CASON 

WASHINGTON 

WILKES 

WILLIAM  T.  THORNTON 

WATK INSV ILLE  ARS 

9169 

OCONEE 

1  0 

33  52 

83  26 

750 

C 

AGR*  RESEARCH  SVC. 

WAYCROSS 

8A 

6A 

9194 

1* 

3J  07 

81  59 

270 

6P 

6P 

H 

9291 

9 

32  52 

65  11 

575 

BA 

win.:r  1  SSE 

BARROW 

10 

33  58 

63  *3 

5P 

7A 

CECIL  H.  GRIDER 

WOODBURY 

9506 

MERIWETHER 

6 

32  59 

86  35 

6A 

ALV1N  A.  SIMS 

WOODSTOCK 

CHEROKEE 

992 

W.  G.  BOOTH 

AHTIOCH 

0296 

UNION 

34  55 

6*  01 

1970 

7A 

EFFECTIVE  */62 

BLUE  RIDGE  RESVR  DAM 

1029 

FANNIN 

7 

3*  53 

84  17 

1560 

5A 

EFFECTIVE  */62 

BRASSTOWN  BALD 

1170 

7 

3*  52 

4780 

6A 

EFFECTIVE  4/62 

CMOESTOE 

1927 

3*  48 

83  3* 

1900 

M 

EFFECTIVE  4/62 

DIAL  POST  OFFICE 

2677 

F ANN  I N 

7 

34  46 

6*  13 

1900 

BA 

FLAT  TOP 

FANNIN 

7 

34  51 

34  30 

6A 

EFFECTIVE  4/62 

HEMP  TOWN  GAP 

*2*3 

UNION 

7 

34  52 

2090 

1 A 

EFFECTIVE  4/62 

*279 

34  57 

1950 

7A 

92*2 

7 

34  56 

2230 

7A 

NEEL  GAP 

6266 

UNION 

3*  ** 

83  55 

3  300 

8  A 

EFFECT  IVE  4/62 

N  I  CK  A JACK  GAP 

CATOOSA 

IB 

85  08 

1280 

EFFECTIVE  */62 

NOONTOOTLA  CREEK 

6399 

FANNIN 

34  62 

1975 

BA 

EFFECTIVE  4/62 

RISING  FAWN 

7*99 

DADE 

16 

3*  45 

7A 

EFFECTIVE  4/62 

STANLEY  GAP 

GILMER 

12 

84  18 

2300 

EFFECTIVE  4/62 

SUCHES 

6*1* 

UNION 

7 

3*  41 

BA 

EFFECTIVE  4/62 

TITUS 

6732 

TOWNS 

3*  57 

63  38 

2180 

6A 

EFFECTIVE  */62 

TUNNEL  HILL 

B634 

WHITFIELD 

18 

34  52 

63  02 

860 

7A 

EFFECTIVE  4/62 

YOUNG  HARRIS 

9805 

TOWNS  997  77i 

7T 

3*  56 

63  91 

89' 

8A 

EFFECTIVE  4/62 

-HlWA'-'-.EE  ,      8-OCHL        -NEE  ,      g-OCMULGEE  ,      10-OCONEE  ,      11-OGEECHEE  i      12-OOSTANAulA,  13-SATILLA, 


-  60  - 


REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Georgia  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  CI lmatologist  at  Agricultural  Engineering  Buildii 
University  of  Georgia ,  Athens ,  Georgia t   or  to  any  Weather  Bureau  Of f ice  near  you . 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of 
this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this 
issue . 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement   in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  6S°K. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  ""Evaporation 
and  Wind"'  Table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours 
ending  at  time  of  observat  ion . 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies   in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  Include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Extremes  Table";   "Daily  Precipitation"  Table;   -'Daily  Temperature"  Table;   and  "Evaporation  and  Wind"  Table;   and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,   when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  those 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading    "Observation  Time  and  Tables',   indicate  the  following: 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J     "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the    "Supplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table; 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;   and  the  Station  Index. 

+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates . 

++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed .     This  station  is  not  equipped  with  automat ic  wind  instruments . 

*  Amount  included  in  foil owing  measurement,   time  distribution  unknown . 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod -covered  ground ;   however,   the  reference  Indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  part ly  est imated ,   us ing  a  rat io  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowf al 1 . 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Da ily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record .     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Inc ludes  total  for  prev lous  month . 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,   E.S.T.   of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,   etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,   D.  C.   for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local 
Climatological  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary).     Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,   D.  C. 
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GEORGIA  -  MAY  1962 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:     104°  on  the  27th  at  Camilla 

Lowest  Temperature:     34°  on  the  3rd  at  Blairsville  Exp  Sta 

Greatest  Total  Precipitation:     6.85  inches  at  Camp  Stewart 

Least  Total  Precipitation:     0.00  inch  at  Americus  4  ENE 

Greatest  One-Day  Precipitation:     3.60  inches  on  the  23rd 

at  Camp  Stewart 

SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


Georgia  experienced  one  of  its  longest  and 
most  severe  spring  dry  spells  of  record  dur- 
ing 1962.     From  around  the  middle  of  April 
until  near  the  end  of  May,   large  areas  of 
the  State  received  little  or  no  effective 
rainfall.     The  only  major  exceptions  were 
the  northwest  and  southeast  sections  where 
significant  rainfall  occurred  about  April  28. 

Due  to  some  rather  heavy  rains,  mainly  at  the 
beginning  of  the  month  and  again  from  the 
11th  to  the  13th,  April  rainfall  averaged 
above  normal  in  all  divisions  of  the  State. 
By  May  1,   however,  most  areas  had  become 
quite  dry  and  the  situation  grew  progres- 
sively worse  until  the  last  two  or  three 
days  of  the  month,  when  showery  conditions 
returned  to  the  State.     Although  rather 
general,  the  showers  did  not  hit  all  areas, 
and  some  sections  in  central  and  south 
Georgia  entered  June  without  substantial 
relief  from  the  drought  condition. 

May  rainfall  averaged  more  than  30  percent 
of  normal  in  only  three  of  the  State's 
nine  Climatological  Divisions.     For  most 
areas,   it  was  the  driest  May  since  1941  or 
earlier.     The  Southwest  Division  had  less 
than  one-fifth  of  its  normal  May  rainfall, 
setting  a  new  record  low  average  for  the 
month.     A  few  stations  had  no  measurable 
rain  during  the  entire  month,   and  many 
places  recorded  their  smallest  May  totals 
of  record.     Cordele  went  46  days,  from 
April  14  through  May  29,  without  even  a 
trace  of  rain. 

Temperatures  were  also  unusual  during  May, 
but  on  the  high  rather  than  the  low  side. 
Averages  were  well  above  normal  throughout 


the  State,   and,   in  some  areas,  higher  than 
for  any  previous  May  of  record.  Macon's 
average  was  more  than  a  degree  higher  than 
the  previous  high  average  for  May.  That 
station  had  24  days  with  maximum  tempera- 
ture of  90  degrees  or  higher,  compared  wit! 
a  previous  record  of  18,   which  was  set  in 
1953.     Atlanta  experienced  its  warmest  May 
since  1899  and,   in  Thomasville,   it  was  the 
warmest  and  driest  May  since  records  were 
begun  in  1878.     At  Albany  the  temperature 
reached  100  degrees  or  higher  on  eight 
days,  and  equalled  or  exceeded  95  on  19 
days,  15  of  which  were  consecutive.  The 
temperature  failed  to  reach  90  degrees  on 
only  four  days  during  the  month. 


The  dry,  hot  weather  made 
most  of  Georgia's  spring- 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


GEORGIA 
MAY  1962 


Station 

Temperature 

Precipitotion 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normol 

Highest 

Date 

lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

1 

Departure 
from  Normol 

I., 
a 
S 
« 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Mln. 

— 

o 

5.1 
o  o 
x  O 

s  % 

.10  or  More  J 

1 
o 

1 .00  or  More 

L  1 

S ; 

1 1 

a  j 

,  1 
°" 

NORTHWEST 

LLATOONA  DAM  2 

87  •  5 

60.2 

73.9 

9  5 

26 

44 

12 

0 

0 

0 

1.63 

1.27 

30 

.0 

0 

1 

ALHOUN  EXP  STATION 

90.9 

'4.6 

72.8 

97 

19 

40 

4  + 

2 

2.10 

1.90 

30 

.0 

0 

2 

1 

1 

ARTERSVILLE 

99.7 

58.1 

73.9 

98 

26 

40 

3 

5 

1 8 

n 

2.74 

1.53 

30 

.0 

0 

5 

1 

1 

EOARTOWN 

99*1 

1.9 

7 

o 

o 

1  .66 

.53 

30 

.  0 

0 

5 

1 

0 

IALLAS  5  SE 

• 

'8*7 
- 

7  3.5 

96 

70 

3.18 

2.75 

30 

.  0 

0 

3 

1 

■ 

(ALTON 

99.0 

59.0 

74.0 

96 

29  + 

42 

3 

8 

16 

0 

0 

0 

1.73 

1.22 

30 

. 

. 

- 

A  FAYETTE 

88.9 

61.9 

75.4 

95 

29  + 

40 

3 

12 

n 

1.82 

1.66 

.0 

0 

2 

1 

1 

ONE 

86.8 

58.2 

72.5 

2.3 

93 

28 

42 

3 

7 

!  o 

n 

Q 

1.28 

2.29 

•  69 

30 

.0 

0 

3 

1 

0 

OME  WB  AIRPORT 

R 

89.1 

57.6 

73.4 

4.7 

96 

28  + 

40 

3 

1  3 

Q 

o 

n 

1  .76 

2.04 

.67 

29 

•  0 

2 

** 

DIVISION 

73,7 

4.2 

1.99 

- 

1.71 

.  0 

NORTH  CENTRAL 

LLPHAPETTA   1  WNW 

87.7 

58.4 

73.1 

95 

20+ 

43 

3 

12 

12 

0 

0 

0 

.47 

.26 

5 

•  0 

o 

2 

o 

0 

iTHENS 

87.4 

61.9 

74.7 

4.3 

95 

19 

45 

3 

3 

12 

0 

0 

0 

.44 

3.11 

.40 

29 

1 

0 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

90.0 

60.1 

75.1 

o  g 

45 

3 

17 

0 

0 

0 

.0 

0 

1 

ITHENS  WB  AIRPORT 

88.9 

61.9 

75.4 

5.3 

97 

1 9 

46 

3 

2 

15 

0 

0 

0 

1.57 

2.04 

,  90 

28 

.0 

0 

3 

1 

o 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

R 

86.3 

61.9 

74.1 

4.5 

9  3 

1  9 

48 

3 

10 

0 

0 

0 

.38 

2.78 

.20 

9 

.0 

0 

2 

0 

0 

LA  I RSV 1 LLE  EXP  STA 

84.5 

51.5 

68.0 

4.3 

91 

17 

34 

3 

36 

o 

0 

o 

.84 

- 

3.17 

.33 

31 

.0 

0 

3 

0 

0 

1LUE  RIDGE 

85.2 

52.5 

68.9 

92 

19+ 

36 

3 

26 

5 

o 

o 

o 

2.79 

1.20 

30 

.0 

0 

5 

2 

1 

"OMMERCE  2  SSW 

89.0 

*6.3M 

72. 7M 

96 

20+ 

38 

3 

12 

15 

0 

o 

o 

.05 

.05 

4 

j? 

0 

0 

)AHLONEGA 

85. 6M 

'7.7 

71.  7M 

4.5 

94 

20 

40 

3 

11 

o 

o 

o 

1  .60 

2.41 

.86 

25 

*n 
* 

4 

0 

iAINESVILLE 

88.5 

60.9 

74.7 

6.5 

95 

19 

46 

3 

2 

14 

0 

0 

0 

•  90 

_ 

2.82 

.75 

^7 

•  0 

2 

r 

0 

HELEN  1  SE 

87.3 

53.9 

70.6 

96 

19 

36 

3 

1  5 

1 3 

0 

0 

0 

1.97 

.59 

28 

.0 

0 

6 

l 

o 

IASPER   1  NNW 

85.9 

72,9 

9  3 

42 

11 

0 

0 

0 

.0 

0 

3 

1 

1 

UNDER  1  SSE 

90.  l 

57,0 

74,0 

97 

22 

42 

3 

4 

19 

0 

0 

0 

.05 

.05 

31 

.0 

0 

o 

0 

o 

DIVISION 

72.8 

4.3 

1  .02 

- 

2.64 

.0 

NORTHEAST 

LAYTON 

85.4 

54.5 

70.0 

5.5 

92 

19 

36 

3 

1  8 

4 

0 

0 

2.01 

_ 

2.54 

.84 

31 

•  0 

0 

7 

1 

0 

ORNEL  I  A 

86.5 

57.7 

72.1 

5.1 

96 

1 9 

40 

3 

1 1 

10 

0 

0 

0 

.73 

3.19 

.27 

23 

.0 

o 

4 

o 

o 

ARTWELL 

91  .8 

63.7 

77.8 

7.4 

99 

20+ 

49 

3 

0 

21 

o 

o 

o 

,18 

- 

2.98 

.08 

11  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

OCCOA 

88.7 

61.8 

75.3 

6.0 

97 

19 

48 

3 

0 

1 c 

o 

o 

1.09 

2.81 

.  70 

20 

.0 

0 

2 

1 

0 

ASHINGTON 

89.  1 

6  • 

74.8 

3.6 

°6 

2  8 

44 

3 

6 

16 

o 

o 

n 

.85 

2.41 

.73 

17 

•  0 

o 

I 

I 

o 

DIVISION 

74.0 

5.4 

,97 

- 

2.74 

.0 

WEST  CENTRAL 

UENA  VISTA 

90. 6M 

62.  6M 

76.  6M 

97 

28 

50 

3 

0 

0 

0 

0 

.32 

.27 

31 

.0 

o 

1 

o 

0 

ARROLLTON 

89.0 

58.0 

73.6 

96 

28 

41 

3 

5 

18 

0 

0 

0 

2.25 

1.48 

30 

.0 

o 

3 

2 

1 

OLUMBUS  WB  AIRPORT 

R 

4.5 

£ 

20 

0 

0 

0 

.22 

3.28 

.12 

31 

.0 

0 

2 

0 

o 

XPERIMENT 

89*1 

61*8 

75.6 

96 

46 

3 

17 

0 

0 

0 

1.20 

1.16 

31 

.0 

0 

1 

1 

1 

RF  FNV 1 1  1  F    ?  W 

1  LLC     C  W 

on*  5 
0.2 

61  . 

76.0 

9+ 
19 

p 

20 

0 

0 

0 

1.27 

.90 

31 

.0 

0 

2 

1 

o 

jRIFFIN 

90.0 

63.8 

76.9 

5.6 

97 

28 

49 

3 

1 

1  9 

o 

o 

o 

.89 

- 

2.22 

.83 

31 

.0 

0 

1 

1 

0 

IA  GRANGE 

°0.7 

57.5 

74.1 

°8 

28 

41 

3 

6 

2  n 

o 

o 

.96 

.44 

22 

.0 

0 

4 

0 

0 

-ARSHALLVI  LLE 

6 1  .  7M 

45 

^ 

2 

26 

o 

o 

.12 

.12 

22 

o 

IEWNAN 

* 

61.1 

75  *9^ 
* 

* 

97 

7A  + 

46 

o 

.46 

2.95 

.24 

31 

.0 

o 

3 

o 

o 

ALBOTTON 

1.0 

61  .4 

76.2 

99 

28 

45 

0 

0 

0 

.73 

.38 

22 

.  0 

o 

3 

o 

o 

•ALIA  POO  SA    2  NNW 

98.2 

54.0 

71.1 

3.6 

96 

30 

35 

3 

20 

16 

0 

0 

o 

•  79 

- 

2.82 

•  70 

30 

.0 

0 

1 

1 

0 

MOMASTON  2  S 

92.4 

57.8 

75.1 

98 

20+ 

45 

4+ 

1 

24 

o 

o 

o 

.10 

19 

.0 

0 

1 

0 

0 

EST  POINT 

90.5 

60.  1 

76.3 

3.9 

97 

19 

49 

0 

1 9 

n 

o 

o 

.38 

3.26 

.15 

30 

.0 

o 

2 

o 

o 

|  DIVISION 

76.4 

4.2 

•  75 

- 

2.67 

.0 

1  CENTRAL 

ILEY 

92. 5M 

65. 4M 

79. OM 

99 

27 

0 

21 

0 

0 

0 

1  .44 

.77 

28 

.0 

0 

2 

2 

0 

}VI NGTON 

88.7 

60.6 

74.7 

4.0 

97 

19 

45 

3 

4 

14 

0 

0 

0 

.98 

2.34 

.48 

31 

•  0 

0 

2 

o 

0 

JBLIN   3  S 

9  2.7 

62.7 

24 

0 

0 

0 

3,08 

.35 

29 

.0 

0 

2 

0 

o 

ASTMAN   1  W 

5,  ? 

77*7 

3.1 

98 

70  + 

c,  I 

3+ 

24 

0 

0 

0 

.27 

3,13 

•  25 

31 

.0 

0 

1 

0 

o 

pRSYTH  1  S 

ot  *  t 
1.2 

61  .8 

76*  5 
• 

97 

79  + 

4  8 

3 

24 

0 

0 

0 

.50 

.40 

17 

.0 

0 

2 

0 

0 

fjpRT  VALLEY  3  E 

«3.2 

62.4 

77.8 

6.0 

100 

28  + 

50 

4  + 

0 

24 

o 

o 

0 

.15 

- 

3.29 

.10 

22 

.0 

0 

1 

0 

0 

VWKINSVILLE 

93.1 

62.9 

78.0 

4.5 

100 

27+ 

51 

4 

0 

24 

o 

o 

o 

T 

3.49 

T 

22 

.0 

0 

0 

0 

0 

VCON  WB  AIRPORT 

R 

°2.1 

64,3 

78,2 

98 

28  + 

3 

0 

24 

o 

o 

o 

3.30 

2.88 

31 

•  0 

o 

2 

\ 

1 

intyre 

90.2 

58.5 

74,4 

98 

29 

41 

3 

6 

1  9 

o 

o 

o 

1.47 

.70 

29 

•  0 

o 

4 

I 

0 

:lledgeville 

87.9 

60.1 

74,0 

2.3 

95 

29 

44 

3 

6 

14 

0 

0 

0 

1.61 

- 

2.11 

•  75 

10 

.0 

0 

3 

2 

0 

)NT  I  CELLO 

6  3.6 

50 

1  8 

o 

o 

1  .20 

.83 

29 

.0 

0 

3 

1 

0 

kNDER  SV I LLE 

88.7 

62.9 

75.8 

97 

28 

51 

3 

0 

15 

0 

0 

0 

1,63 

.65 

16 

.0 

0 

S 

1 

0 

LOAM 

91.1 

62.2 

76.7 

5.9 

98 

28  + 

48 

3 

1 

20 

0 

0 

0 

1.00 

3.01 

.56 

29 

.  0 

o 

3 

1 

0 

.  DIVISION 

76.7 

4.3 

1,08 

2.47 

.0 

EAST  CENTRAL 

'PL  I NG   1  NW 

90.  9M 

60.  5M 

75. 7M 

100 

28 

44 

4 

6 

:i 

0 

0 

0 

1,17 

.58 

29 

.0 

0 

3 

1 

0 

JGUSTA  WB  AIRPORT 

R 

89.9 

62.4 

76.2 

4.6 

98 

27 

48 

4 

0 

i  ' 

0 

0 

0 

1.97 

1.02 

.87 

28 

.0 

0 

6 

1 

0 

'Ofir  i  c  T    l  w 

•WUKL CI      1  W 

90.4 

63.7 

77.1 

3.1 

98 

23 

54 

4 

0 

17 

0 

0 

0 

2.18 

1.20 

.64 

28 

.0 

0 

7 

1 

0 

KJISVILLE 

»0.0 

62.8 

76.4 

3.2 

98 

27  + 

47 

3 

2 

0 

0 

0 

1.33 

2.09 

.58 

15 

.0 

0 

4 

1 

0 

TTER 

92.9 

64.8 

78.9 

100 

23 

54 

6+ 

0 

23 

0 

0 

" 

1.81 

.80 

30 

.0 

0 

6 

1 

0 

DVILLE  EXP  STA 

89. 5M 

62. 9M 

76. 2M 

48 

3 

1 

15 

0 

0 

0 

1.01 

.43 

16 

.0 

0 

3 

0 

0 

LLEN 

92.4 

60.0 

76.2 

2.5 

99 

27+ 

46 

3 

0 

20 

0 

n 

0 

3.59 

.09 

1.75 

29 

.0 

0 

3 

2 

2 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Temperature 


Station 

o  1 

□  E 

<  1 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

s 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

a 

Sno 

**.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

a 

.  1 0  or  More  | 

.50  or  More  | 

1 .00  or  Mare 

o  > 

s  < 

'$  1 

rA  i 

NEWI NGTON   1  NW 

92.0 

61.8 

76.9 

101 

27 

50 

6 

0 

21 

0 

0 

0 

3.22 

1.20 

29 

.0 

0 

3 

1 

SWAINSBORO 

("9.9 

f>1.7 

75.8 

97 

28 

60 

4 

o 

17 

0 

0 

0 

■  .60 

.23 

10 

.0 

o 

2 

o 

o 

WARRENTON 

91.9 

61.9 

76.9 

6.2 

99 

27 

46 

3 

2 

19 

0 

0 

0 

.52 

- 

2.67 

.36 

29 

.0 

0 

2 

0 

0 

WAYNESBORO  2  NE 

89.5 

62.0 

76.8 

96 

26+ 

49 

4+ 

0 

16 

0 

0 

0 

3.41 

.76 

16 

.0 

o 

7 

5 

o 

DIVISION 

76.6 

3.4 

1 .  89 

1.47 

.0 

SOUTHWEST 

ALBANY 

95.5 

64.0 

79.  8 

4.5 

102 

20 

49 

3 

0 

27 

0 

0 

0 

.62 

3.25 

.62 

30 

•  0 

0 

1 

1 

0 

AMERICUS  4  ENE 

°  2  .  2 

61.8 

77,0 

3.5 

100 

28+ 

3 

0 

23 

0 

0 

0 

.00 

3.39 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BAINBRIDGE 

94.5 

62.4 

78.5 

3.7 

101 

28+ 

49 

3 

0 

25 

0 

0 

0 

1.22 

_ 

2.55 

.70 

30 

.0 

0 

2 

I 

0 

BLAKELY 

92.4 

63.7 

78.1 

4.0 

100 

20 

52 

3 

0 

25 

0 

0 

0 

1  .83 

2.07 

1.32 

31 

•  0 

0 

2 

1 

1 

CAIRO  2  NNW 

°2.6 

63.5 

78.1 

99 

22 

6  3 

5 

0 

23 

0 

0 

0 

.77 

_ 

2.72 

.42 

30 

.0 

0 

3 

0 

0 

C  AM I L  L  A 

63.6 

79.  1 

104 

27 

6+ 

0 

27 

0 

0 

0 

.22 

.17 

17 

•  0 

0 

1 

0 

0 

CUTHBERT 

93.8 

65.9 

79.9 

100 

28 

52 

3 

0 

29 

0 

0 

0 

.95 

.91 

31 

•  0 

0 

1 

1 

0 

FORT  GAINES 

°  1  •  6 

63.3 

77.5 

3.7 

97 

28+ 

3 

1 

24 

0 

0 

0 

.86 

_ 

2.84 

.86 

31 

.0 

0 

1 

1 

0 

LUMPKIN 

92. 7M 

65. 3M 

79. OM 

99 

28 

60 

4 

0 

24 

0 

0 

0 

1.48 

1  .32 

31 

.0 

0 

2 

1 

1 

PLAINS   SW  GA  EXP  STA 

91.7 

63.0 

77.4 

97 

27+ 

*0 

3 

0 

22 

0 

0 

0 

T 

T 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

THOMASVI LLE 

°2.3 

62.2 

77.3 

3.0 

9  8 

28  + 

60 

3 

0 

24 

0 

0 

0 

•  26 

3.59 

•  16 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

THOMASVILLE  WB  CITY 

92.1 

66.2 

79.2 

3.6 

98 

20 

65 

3 

0 

23 

0 

0 

0 

.41 

z 

3.43 

.33 

30 

•  0 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

78.4 

4.0 

.72 

- 

2.99 

.0 

SOUTH  CENTRAL 

ALAPAHA   EXP  STATION 

91.5 

60.6 

76.1 

2.5 

99 

28  + 

49 

7 

0 

22 

0 

0 

0 

1.63 

- 

1.89 

.85 

31 

.0 

0 

3 

2 

0 

ASHBURN   1  S 

63.9 

77.9 

97 

30+ 

6  + 

0 

23 

0 

0 

0 

.94 

.81 

30 

.0 

0 

1 

I 

0 

CORDELE  WATER  WORKS 

93.8 

63.6 

78.7 

100 

22 

50 

3 

0 

27 

0 

0 

0 

.57 

.57 

30 

•  0 

o 

1 

1 

o 

DOUGLAS  2  NNE 

90.8 

63.? 

77.0 

99 

29 

63 

6  + 

0 

20 

0 

0 

0 

.15 

.09 

31 

•  0 

0 

0 

o 

0 

F1TZGERAL0 

92.1 

65.5 

78.8 

3.9 

100 

26 

54 

6+ 

0 

22 

0 

0 

0 

.50 

_ 

2.84 

.16 

17 

.0 

0 

2 

0 

0 

HOMERVILLE  3  WSW 

91.5 

58.5 

76.0 

98 

28+ 

47 

6 

0 

21 

0 

0 

0 

1.10 

.52 

16 

.0 

0 

3 

1 

0 

LUMBER  CITY 

92.2 

60.3 

76.3 

99 

29+ 

50 

5 

0 

22 

0 

0 

0 

1.32 

- 

2.50 

.49 

1  7 

.0 

0 

4 

0 

0 

MOULTRIE  2  ESE 

92.0 

60.9 

76.5 

1.4 

100 

27 

51 

5+ 

0 

21 

0 

0 

0 

1.03 

2.34 

1  .03 

30 

•  0 

0 

1 

1 

1 

uicui/f  i  i  r    c  ttc 
HASHVILLt    5  bbt 

92  •  9M 

62. 0M 

77.  5M 

98 

28+ 

9 

0 

25 

0 

0 

0 

.87 

.60 

12 

.0 

0 

2 

1 

0 

QUI TMAN 

°3.3M 

58. 7M 

76.  OM 

1.3 

101 

28 

47 

3 

0 

27 

0 

0 

0 

.65 

3.05 

.39 

30 

.0 

0 

2 

0 

0 

TIFTON  EXP  STATION 

91.0 

63.7 

77.4 

3.5 

98 

28+ 

63 

3 

0 

20 

0 

0 

0 

1.74 

- 

1.65 

1.54 

30 

.0 

0 

2 

1 

1  I 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 

91.9 

63.5 

77,7 

99 

29 

51 

5 

0 

22 

0 

0 

0 

.32 

.19 

16 

.0 

0 

2 

0 

0 

VALDOSTA  *  NW 

92.1 

59.9 

76.0 

99 

28+ 

47 

3 

1 

24 

0 

0 

0 

•  38 

.33 

30 

•  0 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

77.0 

2.7 

.86 

_ 

2.68 

.0 

SOUTHEAST 

ALMA  FAA  AIRPORT 

91.4 

62.5 

77.0 

99 

26+ 

50 

5 

0 

18 

0 

0 

0 

1  .03 

.42 

30 

.0 

0 

4 

0 

0 

BLACKBEARD  ISLAND 

65.6 

77.  1 

100 

28+ 

6 

0 

12 

0 

0 

0 

.82 

.63 

12 

.0 

0 

1 

1 

0 

BRUNSWICK 

90.3 

68.1 

79.2 

3.7 

99 

21 

58 

6+ 

0 

18 

0 

0 

0 

.52 

- 

3.10 

.28 

29 

.0 

0 

2 

0 

0 

BRUNSWICK  FAA  AIRPORT 

86.3 

67.6 

77.0 

98 

21 

66 

6+ 

0 

9 

0 

0 

0 

.70 

.37 

28 

.0 

0 

2 

0 

0 

CAMP  STEWART 

88.3 

64.6 

76.4 

98 

22  + 

63 

6+ 

0 

16 

0 

0 

0 

6.85 

3.60 

23 

•  0 

0 

6 

3 

3 

FLEMING  EXP  STATION 

90.3 

60.4 

75.4 

97 

28  + 

46 

5 

1 

18 

0 

0 

0 

2.61 

1.35 

12 

.0 

0 

4 

2 

1 

ct>i  ^cTrtki    o  cu 
r  ULiv  o  1  UN    ?  SW 

91.8 

63.8 

77.8 

100 

26 

56 

3 

0 

2  0 

0 

0 

0 

3.90 

1.03 

31 

.0 

0 

6 

4 

1 

GLENNVI LLE 

"0.8 

64.0 

77.4 

3.5 

98 

27+ 

62 

6 

0 

17 

0 

0 

0 

1.35 

1.86 

41 

23 

.0 

0 

4 

0 

0 

JESUP  8  S 

°0.  8 

59.6 

75.2 

99 

23 

46 

6 

0 

18 

0 

0 

0 

2.22 

.62 

12 

.0 

0 

6 

2 

0 

NAHUNTA 

90. 9M 

69. 1M 

75. OM 

98 

28+ 

46 

5 

0 

1  7 

0 

0 

0 

4.16 

1.74 

30 

.0 

0 

S 

2 

2 

SAPELO  ISLAND 

87. 6M 

69. OM 

78. 3M 

99 

21 

66 

5 

0 

11 

0 

0 

0 

.41 

.17 

12 

.0 

0 

1 

0 

0 

SAVANNAH  USDA  PLANT  GDN 

89.5 

61.0 

75.3 

3.3 

99 

27 

47 

5 

0 

17 

0 

0 

0 

2.71 

1.78 

1.14 

12 

.0 

0 

3 

2 

2 

SAVANNAH   WR   AP  R 

89.1 

64.8 

77.0 

3.6 

98 

27+ 

63 

6+ 

0 

15 

0 

0 

0 

1.36 

2.41 

.93 

11 

.0 

0 

2 

1 

0 

SAVANNAH  BEACH 

87. 4M 

64. OM 

75. 7M 

56 

7 

0 

0 

0 

0 

3.76 

2.00 

20 

.0 

0 

4 

3 

1 

SURRENCY  2  WNW 

91.6 

69.2 

76.4 

98 

27  + 

47 

5 

0 

21 

0 

0 

0 

1.73 

.81 

29 

.0 

0 

2 

2 

0 

WAYCROSS 

91.4 

61.3 

76.4 

1.7 

99 

28+ 

48 

5 

0 

20 

0 

0 

0 

.51 

3.06 

'.20 

31 

.0 

0 

3 

0 

0 

DIVISION 

76.6 

2.6 

2.17 

1.19 

.0 

Precipitation 
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DAILY  PRECIPITATION 

OHMM 
MAY  1962 


Station 

•a 

1 

Day  of  Month 

1   |   2   |  3 

4  | 

s  | 

6 

7  | 

8  |  9 

10  | 

"  1 

12 

13  14 

15 

16 

17  | 

18 

19 

20 

21 

22  | 

23  | 

24 

2S| 

26  27 

28  | 

2S| 

30 

31 

AftBEvi LLE 
ADAIRSVJLLE 
ADEL  2  5 
A I  LET 

ALAPAHA  EXP  station 

.02 
2.00 
1.86 
1.44 
1.63 

.03 

7 

T 

.42 

.23 

.23 
.09 

•02 

.77 

.59 

1.30 
1.6! 

.50 

.02 
•01 

•  49 

ALBANY 

ALL ATOONA  DAM  2 
ALMA  FAA  AIRPORT 
ALPHARETTA  1  WNW 
AMER 1  C  US  4  ENE 

•  42 
1.63 
1 .03 

.47 

.00 

.03 

.26 

T 

.20 
.10 

•  29 

.01 
■09) 

.25 

.19 

.05 

•  42 
1.27 
.-. 

•  09 
7 

.06 

APPLING  1  NW 
ASHBURN  1  S 
ATHENS 

ATHENS  COL  OF  AGR 1 
ATHENS  WB  AIRPORT 

1.17 
.94 

'  .44 
.«2 

l.JT 

T 

.07 

•  08 

.02 

.02 

.06 

.02 

.03 

.96 

•  98 
.40 

.61 

.91 

.12 

.04 

.22 
.42 

ATKINSON  1  W 
ATLANTA  BOL TON 
ATLANTA  HQ  AIRPORT 
AUGUST  A  WB  AIRPORT 
BAINBR IOGE 

R 
R 

2.72 
1.56 
.  36 
1.97 
1.22 

T 

.02 

.08 

.20 
.35 

.11 
T 

.10 

.31 

.12 

7 

.24 

.29 

.03 
■  OB 

.01 

.04 

.8, 

.05 

.13 

1.93 
1.20 
.04 

T 

BALL  GROUND 

BEAVERDALE 

BLACK BE *»0  ISLAND 

SLAIRSVILLE  EXP  STA 

BLAKE LY 

3.45 
2.66 
•  •2 
.64 
1.69 

.03 

.03 

.02 

T 

.07 

•  63 

.09 

.07 

.16 
T 

.  < 

T 

•07 
.29 

.80 

.01 

.09 
.42 

1.09 
.07 

.31 
.36 
.02 
.33 
1.32 

BLUE  RIDGE 
BOWMAN 

BROOKLET    1  H 
IRUNSU I CK 

BRUNSWICK  FAA  AIRPORT 

2.79 
.27 

2.16 
.52 
.70 

•  03 

7 

T 

7 

.19 

.08 

.11 

.06 

.20 

•  20 

•  20 

7 

.11 

T 

7 

•  04 

.41 

I 

.64 

.37 

.63 
.26 

7 

1*2C 
T 

■03 

.23 

.26 

.01 
T 

BUENA  VISTA 
BUTLER 

BUTLER  CREEK 
CAIRO  2  NNW 
CALHOUN  EXP  STAT  ION 

.12 
1.60 
2.10 

.77 
2.10 

7 
T 

.70 
.20 

.44 

.29 

.13 

7 

.24 
.11 

.15 

T 

.30 
.09 

7 

.  • 

.96 

.91 

.42 

1.90 

.06 

CAMILLA 
CAMP  STEWART 
CANTON 
CARNESVI LLE 
CARROLL  TON 

.22 
6.85 
l.il 

.64 
2.25 

.03 

.16 
.03 

.03 

.05 
.12 

.01 

1.17 

.10 

.13 

.57 

.04 

3.60 

1.4, 

.06 

1.24 
1.49 

.17 
.29 
.64 
.11 

CARTERS 
CARTERSVILLE 
CARTERSVILLE  3  SW 
CCOAR  TOWN 
CHATSWORTH 

2.20 
2.74 
2.88 
1  .66 
1.84 

.12 
.11 
.10 
.03 

.11 

.32 
.26 
.41 

.•e 

.10 
■  A3 
T 

T 

.02 

.22 

.02 

l.il 

1.74 
.53 

1.12 

.29 
.69 
.06 
.43 

CH I CKANAUGA  PARK 
CLAYTON 
CLEVELAND 
COLUMBUS 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

R 

1.37 
2.01 
1  .10 
.44 

.22 

.01 
.06 

.13 

T 

T 

.10  .03 

T 

.09 

.11 

7 

.05 
.39 

.16 

T 

.07 

7 

.16 

.20 

.03 

.11 
T 

.08 
.10 

.64 

•  49 
.43 

.12 

COMMERCE  2  SSW 
CONCORD 

CORDELE  water  WORKS 
CORNEL  I  A 
COVINGTON 

.05 
.25 
.57 
.75 
.98 

.09 

.11 

.02 

T 

.27 

.03 

.10 

.02 

.05 
.41 

.57 
•  11 

.23 

.02 
.46 

CUMMING  1  N 
CURRYVI LLE  2  W 
OJTMBERT 
DAHL ONEGA 
DALLAS  9  SE 

.39 
1.33 

.93 
1.60 
3.18 

.03 

.03 
.02 

.01 

T 

•  46 

.13 

7 

.04 
.25 

.25 

.66 

.03 

•  74 
T 

.10 
1 .  •• 

.06 

.91 
.06 

.27 

DAL  TON 
OANVILLE 
DAWSON 
DAWSONVILLF 
DOCTORTOWN  1  WSW 

1.73 
1.06 
.03 
.69 
2.23 

.10 
.10 

.03 

•  08 

l  .  36 

.02 

.35 

T 

.10 

.03 

.31 
.23 

7° 
.03 
.09 
.02 

DONA L SON V 1 LLE    3  W 
DOUGLAS  2  NNE 
DOUGLASVILLE 
DOVER 

DUBLIN   3  S 

1.03 
.13 
.65 

4.30 
.91 

.06 
.26 

.01 
.16 

•  27 

7 

.68 

T 

1.63 
.35 

.65 

1.72 

.09 
I 

EASTMAN  1  W 
ELBERTON 
ELL 1 JAY 
EMBRY 

Experiment 

.17 
1.29 
2.83 

.99 
1.20 

.03  .10 
.15 

7 

.11 
.14 

.29 

.06 
.04 

•  44 

.10 

.06 

.  . :  - 
.95 

.87 
.19 
.09 
1.14 

FAl RMOUNT 
FITZGERALD 
FLEMING  EXP  STATION 
FOLKSTON  3  SSW 
FOLKSTON  9  SW 

2.61 
.50 
2.61 
2.20 
3.90 

.00 
.01 

1.39 
1.10 
.76 

.18 

T 

.29 
.07 

.09 

.56 

.27 

.97 

•  90 

.20 

.22 
.66 

•  IS 
.69 

.06 

.05 
1.03 

FORSYTH  1  S 
FORT  GAINES 
FORT  VALLEY  3  E 
FRANKLIN 
GAINESVILLE 

.90 
.86 
.19 
.99 
.90 

.01 
.03 

.10 

.29 
.75 

7 

.10 
.12 

.04 
T 

.01 
.02 

T 

.'. 

.66 

.09 

GIBSON 
GLENNV ILLE 
BOAT  ROCK 
GODFREY  *  NE 
GREENVILLE  2  W 

1.48 
1.39 
1.30 
1.20 
1.27 

7 

.02 
.20 

.30 

•  12 

.19 

.19 
.37 

.41 

.37 

'.07 
.36 

.16 
.94 

T 

.17 
.33 
.90 

GRIFFIN 
HARTWELL 
MAWKINSVILLE 
HELEN   I  SE 
HOMERVILLE    3  WSW 

.69 
.18 

1.97 
1.10 

.08 

.20 

.06 

.01 

.06 

.21 
.20 

.34 

.52 

.05 

7 

.01 

.19 

.59 

.24 

.63 

JASPER    1  NNW 
JESUP  6  S 
JONESBORO 
JULIETTE 
KENSINGTON 

1.33 
2.22 
1.22 
.23 
1.74 

.04 

.10 

.15 
.23 

.62 

.13 

.09 

.39 

.  i 

.14 

.26 

.29 
1.42 

.57 
1.07 

kingston 
la  payette 
la  orange 
leiirgton 
lincolnton 

2.75 
1.62 
.96 
.94 
.83 

.03 

.17 

.10 
.25 

.70 

.44 
.06 

I 

T 

.69 

7 

l:J! 

.21 

LOUISVILLE 
LUMBER  CITY 
LUMPKIN 

MACON  WB  AIRPORT 
HARSHALLVILLE 

R 

1.33 
1.32 
1  .48 
3.30 
.12 

.36 

.07 
7 

.38 

.06 

.49 

T 

.0) 

.16 

.36 

•  12 

.23 

.19 

•  11 

•si 

.23 

1.12 
2.66 

MAYSVILLE 
MC  INTVRE 
METTER 
MIDV1LLE 
NIDVILLE  EXP  STA 

.40 
1.47 
1.61 

.45 

1.01 

.03 

.10 

•  34 
.26 
.07 

.16 

.19 

■  49 

.22 
.25 

.04 
•  09 

.03 

.03 

.02 

.10 
.21 

.70 
.30 
.14 

.22 
.60 

7 

.33 

Som  rttannc*  D04M  totlowlnfl  SuBon  \adn 
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DAILY  PRECIPITATION 

GEORGIA 


Day  of  Month 


oiauon 

5 

1  I 

2   |  3 

4  |  5  | 

6 

7      8  9 

10 

11  |  12 

13  |  14  |  15 

ie 

17 

18 

19     20  21 

22 

23 

24 

25     26  |  27 

28     29  30 

31 

MI  LLED6EVI LLE 
MILLEN 

MILLHAVEN  8  E 
MONTEZUMA 
MON  T I  CELLO 

1.61 
3.59 
2.65 
.02 
1.20 

.01 

.75 
.06 
1.39 

.22 

.48 

.10 
.12 

.12 

.26 

.02 

1.62 

.74 

1.75 
.52 

.83 

.04 

.01 
.03 

MORGAN  5  NW 
MOULTRIE  2  ESE 
MOUNT   VERNON   3  WNW 
NAHUNTA 

NASMV I LLE  5  SSE 

.57 
1  .03 

.69 
0.16 

.87 

.02 

•  39 
.37 

T 

1.18 
.60 

.02 

.06 

.06 

.30 

.33 

.57 
1,03 

1.74 
•  25 

.40 

T 

NEW  I NGTON  1  NW 
NEWNAN 

NORCROSS  i*  N 
PATTERSON 

PLAINS   SW  GA  EXP  ST A 

3.22 
.46 
.60 

2.70 
T 

.03 

.07 

.01 
T 

.22 

.55 
1.68 

.42 

.11 
.57 

.01 

T 

•  11 

.59 

1.20 
.37 

•  02 
.10 

.12 
.24 
.03 
.53 

PRESTON  3  SW 

QUITMAN 

RE  SAC A 

RINGGOLD 

ROME 

2.08 
.65 
1  .61 
1.35 
1.28 

T 

.07 
.02 

T 

.11 
.07 
.45 

.07 

T 

.13 

.10 

7 

T 

.06 

.07 
.39 
1.05 
.62 
.59 

2.01 
.09 
.36 
.40 
.09 

ROME  WB  AIRPORT  R 

SANDER  SVI LLE 

SAPELO  ISLAND 

SAVANNAH  U5DA  PLANT  GDN 

SAVANNAH  WB  AP  R 

1.76 
1.63 
.41 
2.71 
1.36 

.11 

T 

.07 

.60 

.26 

T 

.05 

•  17 
1.14 

.93 

T 

.65 
.07 
.45 
.09 

.30 

T 

.16 

T  T 

.08 

•  07 

.06 

.12 

.67 
.26 

1.05 
T 

.38 

T 

.04 

.09 

SAVANNAH  BEACH 
SILOAM 

SPARTA   2  NNW 
ST  1 LLMORE 
SUMMERV I LLE 

3.76 
1.00 
.69 
.55 
2.63 

T 

.03 
.03 

.08 
.04 

.05 
.11 
.07 
.22 
.35 

.50 

.06 
.06 

2.00 

.40 

T 

.15 

■09 

.55 
.52 
.10 

.76 

.23 
2.17 

.05 
.03 

SURRENCY  2  WNW 
SWAINSBORO 
T  ALBOTTON 
TALLAPOOSA  2  NNW 
TAYLORSVILLE 

1  .73 
.60 
.73 
.79 

1.31 

T 

.07 

.23 

.08 
.16 

.07 

.02 

.03 
.02 
.20 

.23 

.38 

.10 

.03 

.72 
.03 

.81 

.22 

.07 

.05 
.15 
.70 
.63 

.03 

.01 
•  12 

Thomas  ton  2  s 

THOMASVI LLE 
THOMASVRLE  W8  CITY 
TIFTON  EXP  STATION 
TOCCOA 

.10 

:S 

1.7* 
1.09 

T 

T 

.06 
.03 

.06 

.12 

T 

.14 
.06 

.03 

.10 

.03 

.70 

T 

.09 

.16 
.33 
1.54 

T 

.04 
.02 
.03 
.06 

VALDOST A  WB  AIRPORT 
VALOOSTA  *,  NW 
WALESKA 
WAR  RE  NTON 
WASHINGTON 

.32 
.38 
1.48 
.52 
.85 

.08 

.02 
T 

■  10 

.07 
.01 

T 

.09 

T 

.03 

.19 

.13 
.10 
.73 

.01 

.35 
.07 

7 

•  33 
.96 

.03 
.03 
.22 

WAYCROSS 
WAYNESBORO  2  NE 
WEST  POINT 
WINDER    1  SSE 
WOODBURY 

.51 
3.41 
.38 
.05 
.15 

.23 

.57 

.10 

.23 

.01 
.76 

.52 

.56 

.12 

.09 

.01 

.19 
.54 

T 

.15 

.20 

.14 
.05 
.03 

WOODSTOCK 

1  .99 

.22 

1.59 

.16 

Tennessee  Valley  Authority  precipitation  data  no  longer  published  in  Cliraatological  Data  can  be  found  in  the  bulletin 
"Precipitation  in  Tennessee  River  Basin,"  published  by  the  Hydrologic  Data  Branch,   TVA,  Knoxville,  Tennessee. 


See  reference  notes  following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
MAY  1962 


Station 

Day  Ol  Month 

• 

01 
4 

E 
< 

1 

2 

3 

4 

5 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

AILEY 

MAX 

89 

91 

95 

98 

96 

94 

91 

90 

68 

86 

91 

69 

9u 

95 

97 

90 

92 

96 

94 

94 

67 

92 

5 

M  IN 

64 

68 

66 

6  5 

64 

62 

63 

61 

66 

64 

70 

65 

71 

66 

62 

6  j 

65 

61 

69 

68 

6  6 

64 

67 

67 

65 

4 

ALAPAHA   EXP  STATION 

MAX 

91 

90 

85 

81 

82 

84 

86 

90 

91 

92 

87 

90 

90 

88 

86 

89 

9* 

90 

94 

96 

98 

97 

97 

97 

94 

96 

99 

99 

98 

94 

91 

91. 

5 

MIN 

57 

59 

60 

51 

50 

50 

49 

52 

58 

61 

62 

63 

63 

60 

58 

65 

64 

61 

62 

60 

61 

67 

66 

67 

64 

66 

68 

67 

62 

63 

63 

60. 

6 

ALBANY 

MAX 

92 

85 

84 

«t 

69 

92 

94 

95 

96 

92 

95 

100 

93 

90 

95 

v. 

95 

100 

99 

102 

101 

100 

99 

96 

99 

101 

100 

101 

98 

94 

94 

95. 

5 

MIN 

61 

63 

49 

53 

55 

54 

58 

60 

62 

63 

65 

64 

67 

65 

63 

6  1 

6  6 

64 

68 

70 

67 

69 

69 

67 

68 

67 

69 

69 

70 

66 

66 

66 

0 

ALLA  TOONA   OAM  2 

MAX 

89 

88 

75 

78 

83 

81 

85 

81 

88 

89 

80 

67 

9C 

88 

85 

91 

94 

89 

94 

94 

92 

91 

90 

84 

88 

95 

93 

91 

91 

65 

65 

87. 

s 

MIN 

62 

54 

44 

49 

46 

51 

54 

58 

56 

60 

62 

61 

64 

66 

62 

65 

57 

61 

65 

63 

64 

61 

65 

63 

6. 

64 

63 

67 

67 

64 

64 

60. 

2 

ALMA   FAA  AIRPORT 

MAX 

92 

86 

82 

84 

86 

89 

93 

95 

95 

86 

92 

87 

Be 

85 

92 

92 

88 

91 

96 

99 

97 

it 

97 

95 

99 

99 

98 

97 

88 

65 

85 

91. 

4 

MIN 

61 

63 

55 

52 

50 

51 

55 

59 

65 

6  ! 

62 

63 

65 

61 

60 

67 

6b 

62 

61 

66 

65 

6  1 

65 

65 

67 

70 

66 

67 

63 

68 

68 

62. 

5 

ALPHARETTA   1  ... 

MAX 

87 

83 

72 

77 

80 

60 

82 

85 

87 

89 

80 

86 

89 

88 

88 

91 

95 

91 

95 

95 

91 

91 

92 

86 

89 

93 

93 

92 

93 

66 

88 

87. 

7 

MIN 

60 

56 

43 

46 

47 

47 

53 

54 

58 

63 

56 

57 

6. 

61 

56 

60 

59 

63 

62 

65 

64 

64 

61 

61 

57 

60 

60 

63 

63 

64 

61 

56. 

4 

AMER1CUS  A  ENE 

MAX 

90 

81 

81 

86 

86 

68 

91 

91 

85 

66 

93 

94 

>0 

89 

91 

94 

91 

96 

97 

100 

98 

96 

95 

97 

98 

99 

oo 

93 

91 

91 

92 

2 

MIN 

60 

60 

49 

54 

53 

52 

55 

61 

59 

62 

60 

63 

63 

62 

60 

64 

63 

62 

61 

67 

66 

70 

68 

65 

65 

67 

67 

6  7 

65 

63 

63 

■■  i 

6 

APPLING    1  NN 

MAX 

90 

91 

82 

60 

65 

86 

87 

90 

91 

94 

72 

88 

69 

90 

87 

95 

95 

90 

/: 

96 

96 

96 

96 

93 

96 

96 

,00 

97 

89 

90 

90 

9 

M 1 N 

59 

61 

45 

44 

46 

48 

57 

60 

64 

61 

53 

58 

64 

60 

62 

60 

63 

65 

6  5 

64 

64 

65 

64 

62 

69 

71 

67 

66 

64 

62 

5  5 

5 

ASHBURN   1  S 

MAX 

90 

86 

79 

84 

85 

86 

89 

91 

92 

88 

92 

93 

»0 

87 

90 

95 

93 

94 

94 

97 

96 

96 

96 

95 

«6 

96 

96 

97 

94 

97 

94 

91 

9 

MIN 

65 

67 

57 

57 

53 

53 

58 

60 

61 

62 

61 

60 

61 

62 

60 

61 

64 

64 

67 

74 

66 

68 

70 

66 

66 

70 

70 

71 

65 

70 

67 

63 

9 

ATHENS 

MAX 

87 

77 

78 

63 

85 

64 

88 

89 

80 

85 

86 

86 

86 

83 

91 

91 

88 

91 

95 

93 

94 

90 

90 

88 

91 

90 

92 

92 

83 

64 

66 

67 

4 

MIN 

61 

63 

45 

50 

51 

49 

56 

59 

63 

59 

62 

61 

62 

64 

63 

64 

62 

65 

6< 

66 

67 

5  6 

66 

65 

63 

67 

68 

68 

66 

65 

66 

61 

9 

ATHENS  COL  OF  AGR I 

MAX 

88 

79 

79 

62 

83 

66 

69 

90 

90 

89 

90 

89 

86 

86 

94 

9  ! 

90 

94 

96 

96 

95 

95 

94 

91 

93 

95 

95 

96 

69 

67 

88 

90 

0 

MIN 

60 

61 

45 

49 

50 

49 

54 

57 

59 

61 

57 

60 

I 

62 

61 

62 

59 

64 

65 

64 

63 

6  5 

64 

62 

60 

64 

66 

68 

64 

64 

65 

6. 

.1 

ATHENS  KB  AIRPORT 

MAX 

87 

77 

79 

63 

82 

65 

69 

69 

91 

75 

87 

86 

86 

84 

93 

93 

90 

94 

97 

94 

94 

95 

94 

90 

94 

94 

94 

95 

86 

87 

88 

86 

i 

MIN 

63 

55 

46 

52 

51 

52 

58 

59 

63 

62 

59 

62 

61 

63 

63 

61 

1 1 

65 

6  7 

66 

64 

69 

66 

65 

65 

67 

66 

67 

65 

65 

66 

61 

9 

ATLANTA   WB  AIRPORT 

MAX 

85 

73 

77 

60 

79 

63 

85 

85 

67 

77 

88 

88 

65 

85 

88 

91 

87 

91 

93 

91 

91 

9o 

67 

68 

91 

91 

90 

92 

87 

65 

64 

86 

3 

MIN 

62 

53 

46 

53 

52 

53 

58 

61 

60 

62 

59 

63 

61 

62 

64 

66 

63 

65 

67 

69 

66 

64 

66 

64 

63 

65 

67 

68 

64 

66 

65 

6  1 

9 

AUGUSTA   WB  AIRPORT 

MAX 

91 

83 

60 

84 

64 

87 

90 

92 

94 

71 

86 

85 

87 

85 

95 

93 

88 

92 

96 

94 

96 

95 

94 

93 

96 

97 

98 

93 

69 

89 

89 

69 

9 

M 1 N 

62 

60 

52 

48 

51 

49 

52 

58 

63 

61 

58 

62 

66 

64 

64 

65 

64 

67 

66 

67 

66 

67 

68 

65 

64 

68 

69 

6  6 

67 

66 

67 

6t 

4 

BAIN6R10GE 

MAX 

91 

82 

83 

88 

86 

89 

93 

96 

95 

94 

93 

96 

90 

89 

91 

98 

9C 

96 

?e 

101 

100 

LOO 

98 

98 

LOO 

100 

100 

101 

98 

94 

95 

94 

5 

MIN 

57 

65 

49 

54 

52 

52 

56 

60 

58 

60 

63 

62 

65 

62 

60 

63 

64 

6U 

5  5 

69 

65 

66 

65 

66 

73 

69 

68 

66 

66 

66 

65 

62 

* 

BLACKBEARD  ISLAND 

MAX 

85 

94 

94 

78 

83 

86 

64 

92 

86 

97 

78 

84 

82 

63 

64 

90 

85 

82 

84 

92 

87 

LOO 

96 

69 

91 

97 

97 

LOO 

69 

88 

88 

88 

5 

MIN 

67 

66 

59 

59 

56 

55 

56 

64 

64 

68 

63 

63 

63 

66 

63 

6 i 

69 

65 

64 

66 

66 

66 

68 

69 

71 

70 

71 

72 

67 

72 

75 

65 

6 

BLAIRSV1LLE   EXP  STA 

MAX 

87 

82 

66 

75 

81 

76 

82 

64 

86 

87 

60 

84 

64 

67 

86 

90 

91 

86 

89 

90 

66 

66 

89 

85 

87 

86 

86 

86 

86 

80 

81 

84 

5 

MIN 

56 

52 

34 

40 

39 

38 

44 

46 

51 

52 

54 

49 

53 

59 

52 

55 

53 

55 

54 

50 

54 

54 

52 

- 

56 

54 

56 

60 

61 

59 

51 

5 

BLAKELY 

MAX 

89 

81 

60 

86 

66 

87 

90 

92 

92 

92 

90 

96 

90 

90 

91 

92 

91 

97 

96 

100 

98 

98 

96 

95 

97 

98 

96 

98 

97 

91 

91 

92 

4 

MIN 

62 

64 

52 

57 

56 

55 

59 

60 

64 

62 

64 

65 

65 

61 

60 

67 

64 

64 

6  6 

71 

69 

6- 

67 

66 

70 

67 

67 

6  6 

67 

65 

64 

6  i 

: 

BLUE  RIDGE 

MAX 

81 

71 

76 

80 

78 

82 

65 

85 

87 

85 

85 

87 

87 

68 

90 

92 

69 

91 

92 

69 

86 

89 

83 

89 

86 

87 

67 

90 

60 

81 

80 

85 

.2 

MIN 

63 

50 

36 

41 

40 

41 

47 

49 

54 

50 

50 

51 

53 

53 

54 

56 

53 

57 

56 

53 

53 

56 

56 

52 

54 

54 

56 

56 

61 

60 

61 

BROOKLET  1  . 

MAX 

90 

88 

80 

85 

67 

86 

91 

93 

94 

88 

86 

86 

89 

65 

91 

90 

06 

90 

95 

94 

96 

95 

it 

92 

96 

96 

96 

97 

69 

67 

63 

90 

.4 

MIN 

63 

64 

57 

54 

56 

55 

64 

62 

64 

64 

59 

62 

62 

63 

64 

67 

66 

64 

67 

69 

70 

70 

61 

66 

67 

66 

71 

65 

62 

65 

65 

* 

"7 

BRUNSWICK 

MAX 

92 

91 

87 

84 

84 

63 

91 

91 

95 

93 

89 

84 

84 

65 

90 

90 

65 

86 

92 

96 

99 

9  6 

90 

97 

95 

97 

97 

95 

67 

66 

67 

90 

.3 

MIN 

68 

67 

59 

62 

56 

58 

61 

64 

67 

70 

65 

66 

67 

66 

67 

72 

70 

66 

6  7 

72 

70 

72 

71 

70 

73 

73 

74 

75 

75 

72 

72 

68 

.1 

BRUNSWICK   FAA  AIRPORT 

MAX 

91 

91 

75 

60 

63 

81 

89 

86 

95 

78 

82 

80 

80 

61 

67 

83 

81 

81 

88 

89 

98 

94 

87 

91 

9  3 

93 

96 

89 

83 

64 

66 

86 

.3 

MIN 

68 

68 

59 

60 

56 

56 

60 

66 

68 

66 

67 

65 

70 

71 

64 

7v 

70 

66 

62 

72 

71 

71 

72 

72 

74 

73 

75 

68 

67 

71 

75 

6 

BUENA  VISTA 

MAX 

87 

86 

79 

84 

85 

86 

66 

90 

94 

89 

66 

90 

94 

90 

95 

95 

95 

95 

93 

«i 

95 

95 

97 

93 

90 

69 

90 

6 

MIN 

62 

61 

50 

57 

54 

59 

62 

59 

59 

64 

62 

59 

62 

63 

63 

64 

66 

69 

69 

67 

65 

66 

68 

66 

67 

63 

62 

4 

CAIRO   2  NNW 

MAX 

90 

87 

81 

85 

68 

86 

90 

93 

94 

»3 

92 

95 

9  0 

69 

89 

96 

89 

94 

V5 

97 

98 

99 

96 

95 

97 

97 

97 

98 

96 

91 

91 

92 

t 

MIN 

60 

64 

56 

56 

53 

54 

57 

60 

62 

62 

62 

63 

65 

63 

61 

66 

65 

62 

64 

69 

67 

t  V 

68 

65 

69 

70 

69 

66 

68 

66 

65 

* 

CALHOUN   EXP  STATION 

MAX 

85 

84 

87 

88 

89 

89 

86 

89 

88 

85 

86 

91 

91 

89 

91 

92 

94 

95 

»7 

94 

94 

94 

92 

91 

93 

94 

95 

96 

94 

94 

68 

90 

9 

MIN 

56 

55 

40 

40 

43 

44 

41 

45 

50 

53 

55 

56 

52 

60 

60 

60 

61 

62 

61 

60 

56 

57 

58 

59 

60 

56 

59 

5  7 

56 

58 

60 

54 

* 

CAMILLA 

MAX 

92 

86 

82 

86 

87 

90 

92 

95 

95 

93 

93 

97 

92 

90 

93 

98 

91 

96 

96 

101 

99 

LOO 

96 

97 

99 

100 

104 

LU1 

97 

94 

94 

94 

.6 

MIN 

60 

63 

54 

54 

55 

54 

58 

60 

60 

62 

64 

63 

67 

63 

62 

66 

65 

62 

66 

66 

67 

6  ) 

68 

67 

68 

66 

66 

67 

69 

67 

67 

63 

6 

CAMP  STEWART 

MAX 

91 

88 

79 

79 

82 

84 

90 

91 

94 

82 

86 

80 

82 

82 

90 

87 

84 

82 

94 

95 

98 

96 

94 

94 

95 

96 

96 

91 

86 

85 

81 

88 

.3 

MIN 

6* 

65 

55 

54 

53 

53 

56 

62 

65 

65 

65 

63 

63 

64 

64 

6  9 

66 

65 

66 

70 

69 

64 

66 

70 

71 

75 

68 

65 

68 

69 

CARROLLTON 

MAX 

85 

80 

76 

83 

82 

86 

88 

88 

92 

ot> 

90 

92 

90 

86 

91 

93 

90 

94 

93 

91 

91 

93 

69 

9U 

93 

93 

94 

96 

91 

86 

84 

69 

•  0 

MIN 

61 

56 

41 

46 

46 

47 

52 

55 

54 

6  9 

56 

57 

58 

64 

56 

60 

61 

59 

63 

61 

61 

62 

60 

59 

59 

62 

62 

62 

66 

63 

63 

CARTERSVILLE 

MAX 

63 

80 

85 

83 

62 

86 

87 

87 

90 

90 

88 

91 

91 

86 

91 

94 

91 

93 

94 

93 

92 

93 

90 

89 

94 

98 

95 

96 

94 

88 

66 

89 

1 

MIN 

62 

56 

40 

43 

46 

51 

51 

56 

53 

62 

62 

56 

60 

66 

59 

62 

6U 

62 

60 

59 

60 

62 

58 

58 

60 

61 

62 

64 

64 

63 

58 

CEDAR  TOWN 

MAX 

84 

79 

60 

84 

62 

86 

88 

88 

90 

85 

91 

92 

93 

68 

91 

94 

69 

94 

95 

93 

94 

94 

89 

90 

95 

95 

96 

97 

93 

88 

63 

89 

.7 

MIN 

62 

52 

40 

48 

46 

47 

52 

56 

55 

57 

61 

56 

58 

67 

59 

59 

60 

61 

64 

61 

61 

62 

61 

60 

59 

63 

61 

62 

68 

63 

64 

68 

3 

CLAYTON 

MAX 

87 

83 

78 

76 

78 

85 

85 

86 

88 

71 

84 

64 

86 

86 

90 

91 

88 

91 

88 

89 

69 

85 

87 

87 

89 

89 

87 

85 

83 

80 

85 

4 

MIN 

56 

56 

36 

41 

46 

42 

47 

48 

56 

58 

57 

51 

62 

62 

54 

57 

54 

6U 

60 

57 

55 

55 

57 

56 

55 

56 

54 

59 

61 

62 

60 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

MAX 

88 

77 

80 

84 

83 

87 

88 

88 

91 

68 

90 

93 

v. 

89 

91 

95 

96 

<; 

94 

94 

9  6 

91 

91 

93 

94 

94 

97 

95 

91 

88 

90 

.5 

MIN 

60 

55 

49 

53 

57 

53 

54 

60 

57 

64 

63 

62 

66 

64 

61 

66 

64 

63 

6  i 

71 

70 

68 

65 

66 

64 

65 

67 

66 

68 

68 

65 

COMMERCE  2  SSW 

MAX 

85 

87 

76 

B0 

84 

83 

66 

89 

89 

92 

75 

86 

89 

86 

65 

94 

>i 

91 

96 

96 

94 

95 

95 

92 

91 

94 

91 

93 

95 

86 

66 

89 

•0 

MIN 

56 

38 

41 

46 

48 

45 

52 

52 

59 

56 

54 

56 

60 

55 

58 

5  6 

59 

59 

59 

62 

61 

64 

65 

58 

60 

60 

60 

62 

65 

64 

.3 

CORDELE  WATER  WORKS 

MAX 

92 

90 

81 

86 

88 

89 

i  1 

92 

95 

92 

93 

96 

95 

90 

93 

95 

94 

97 

96 

98 

96 

100 

97 

96 

97 

98 

98 

99 

98 

92 

90 

93 

.6 

MIN 

61 

62 

50 

52 

54 

53 

58 

60 

60 

68 

62 

63 

66 

63 

61 

67 

6  6 

63 

67 

69 

65 

73 

70 

67 

68 

69 

67 

69 

66 

67 

67 

CORNELIA 

MAX 

7J 

76 

80 

85 

H  9 

89 

90 

82 

86 

83 

65 

85 

92 

91 

87 

90 

96 

91 

91 

•. 

88 

9U 

91 

87 

88 

87 

79 

85 

64 

86 

.5 

MIN 

60 

60 

40 

45 

45 

46 

6  2 

53 

56 

59 

58 

55 

60 

64 

58 

60 

57 

62 

62 

60 

58 

59 

61 

62 

57 

59 

59 

62 

64 

64 

61 

57 

.7 

COVINGTON 

MAX 

87 

80 

77 

63 

81 

64 

66 

88 

90 

06 

86 

88 

87 

65 

90 

93 

89 

93 

97 

94 

93 

95 

93 

91 

93 

94 

93 

95 

86 

85 

87 

68 

.7 

MIN 

60 

62 

45 

46 

49 

49 

5* 

59 

57 

62 

58 

64 

61 

62 

60 

64 

60 

64 

65 

66 

64 

67 

65 

63 

59 

64 

67 

67 

65 

65 

63 

60 

6 

CUTHBERT 

MAX 

91 

90 

92 

67 

86 

90 

91 

93 

93 

94 

95 

92 

90 

93 

96 

95 

92 

98 

96 

97 

9  | 

97 

95 

98 

98 

98 

LOO 

97 

94 

91 

93 

•a 

MIN 

64 

64 

52 

57 

57 

55 

5  2 

65 

64 

65 

64 

70 

66 

64 

64 

68 

6', 

66 

70 

71 

73 

71 

68 

69 

70 

70 

71 

72 

71 

67 

68 

65 

9 

DAHLONEGA 

MAX 

87 

83 

72 

81 

78 

64 

87 

87 

69 

76 

87 

65 

65 

84 

90 

90 

86 

90 

94 

90 

89 

91 

85 

86 

87 

87 

69 

88 

78 

82 

85 

•6 

MIN 

61 

57 

40 

45 

51 

47 

51 

55 

56 

58 

59 

56 

57 

63 

59 

60 

57 

59 

62 

64 

63 

63 

61 

56 

59 

60 

60 

61 

64 

63 

61 

57 

.7 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 



24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 



31 

DALLAS  5  SE 

MAX 

89 

84 

7* 

77 

82 

81 

85 

66 

89 

90 

80 

89 

92 

89 

86 

92 

92 

89 

94 

94 

94 

93 

94 

66 

88 

94 

94 

93 

95 

66 

85 

6  6*3 

MI  N 

63 

55 

42 

48 

47 

49 

55 

59 

56 

60 

60 

56 

62 

61 

61 

63 

59 

61 

62 

65 

61 

59 

62 

60 

59 

62 

62 

64 

62 

60 

61 

56.7 

DALTON 

MAX 

89 

85 

74 

80 

63 

a  2 

87 

87 

89 

88 

86 

89 

91 

92 

89 

92 

91 

92 

9  1 

95 

90 

85 

69.0 

M1N 

64 

54 

42 

47 

49 

48 

55 

55 

56 

59 

64 

58 

61 

63 

60 

61 

59 

61 

63 

62 

59 

62 

64 

6.1 

60 

62 

62 

64 

66 

62 

64 

59.0 

DOUGLAS  2  NNE 

MAX 

92 

84 

85 

80 

83 

85 

86 

90 

92 

94 

84 

91 

90 

88 

86 

91 

95 

96 

96 

97 

98 

95 

96 

98 

9  6 

99 

90 

87 

90.8 

MIN 

62 

65 

55 

53 

53 

53 

54 

60 

65 

66 

62 

64 

65 

60 

60 

66 

65 

65 

62 

66 

67 

68 

68 

69 

69 

69 

71 

73 

57 

63 

64 

63.2 

DUBLIN  3  S 

MAX 

91 

89 

6  3 

65 

86 

86 

88 

92 

93 

96 

80 

91 

94 

91 

90 

97 

99 

96 

96 

96 

97 

98 

99 

90 

95 

92  .7 

MIN 

65 

62 

51 

55 

54 

51 

56 

58 

57 

63 

57 

60 

65 

61 

62 

64 

64 

65 

67 

68 

65 

68 

69 

65 

65 

68 

68 

68 

65 

70 

68 

62.7 

EASTMAN    1  W 

MAX 

91 

91 

82 

80 

79 

86 

8  7 

91 

91 

93 

6 1 

91 

92 

90 

87 

96 

94 

96 

97 

98 

98 

92 

91 

91  .4 

MIN 

61 

64 

51 

55 

54 

52 

59 

63 

65 

64 

59 

61 

64 

61 

62 

65 

64 

67 

66 

70 

69 

73 

69 

68 

68 

71 

71 

69 

66 

62 

67 

63.9 

EXPERIMENT 

MAX 

88 

86 

75 

80 

83 

81 

8  5 

87 

88 

90 

80 

8  9 

91 

89 

66 

94 

94 

9  5 

95 

90 

89 

69.1 

MIN 

62 

61 

46 

52 

51 

50 

59 

63 

59 

62 

58 

60 

63 

64 

63 

64 

63 

63 

67 

70 

63 

64 

67 

66 

62 

66 

69 

67 

64 

66 

63 

61.8 

FITZGERALD 

MAX 

93 

90 

81 

85 

66 

88 

90 

93 

94 

92 

90 

89 

87 

87 

90 

96 

97 

96 

97 

95 

96 

98 

99 

Low 

96 

89 

88 

92.1 

MIN 

62 

65 

54 

56 

55 

54 

58 

65 

64 

67 

63 

67 

66 

62 

65 

66 

66 

67 

67 

72 

70 

68 

74 

69 

71 

72 

72 

72 

66 

66 

69 

65.5 

FLEMING  EXP  STATION 

MAX 

90 

90 

83 

62 

6  7 

92 

93 

95 

95 

88 

89 

81 

83 

91 

91 

85 

87 

93 

93 

97 

97 

93 

93 

94 

97 

97 

97 

66 

86 

66 

90.3 

MIN 

59 

60 

48 

51 

46 

48 

50 

56 

59 

65 

58 

61 

57 

59 

60 

66 

64 

61 

60 

69 

65 

63 

63 

63 

66 

66 

67 

68 

64 

66 

64 

60.4 

FOLKSTON   9  SM 

MAX 

92 

90 

66 

84 

79 

66 

88 

93 

96 

93 

91 

91 

88 

86 

90 

99 

99 

LOO 

98 

9  7 

67 

65 

84 

91.8 

MIN 

64 

65 

56 

59 

59 

56 

60 

67 

61 

63 

61 

61 

63 

64 

61 

65 

65 

62 

60 

68 

66 

66 

68 

65 

65 

66 

68 

68 

68 

63 

68 

63.8 

FORSYTH  1  S 

MAX 

90 

87 

79 

85 

83 

86 

90 

90 

92 

88 

90 

91 

89 

92 

91 

96 

92 

90 

90 

91.2 

MIN 

59 

62 

48 

50 

52 

50 

57 

61 

62 

61 

55 

62 

61 

60 

60 

64 

67 

67 

66 

70 

68 

66 

65 

64 

63 

69 

66 

65 

64 

64 

69 

61.8 

FORT  GAINES 

MAX 

68 

83 

85 

87 

6  5 

90 

90 

91 

91 

92 

96 

90 

91 

90 

90 

89 

91.6 

MIN 

63 

63 

47 

52 

53 

52 

58 

60 

62 

64 

63 

64 

63 

63 

59 

63 

64 

62 

69 

69 

68 

69 

68 

68 

69 

69 

69 

68 

70 

67 

64 

63.3 

FORT   VALLEY   3  E 

MAX 

92 

82 

60 

86 

86 

89 

94 

94 

96 

80 

95 

92 

92 

89 

93 

98 

97 

98 

LOO 

LOO 

93 

93 

92 

93.2 

MIN 

61 

62 

50 

50 

53 

52 

53 

63 

65 

62 

58 

63 

62 

61 

60 

64 

64 

64 

67 

70 

69 

66 

67 

64 

64 

68 

70 

69 

64 

65 

65 

62.4 

GAINESVILLE 

MAX 

86 

78 

80 

83 

62 

66 

90 

89 

92 

82 

87 

90 

89 

86 

93 

86 

89 

93 

93 

93 

94 

86 

86 

85 

68.5 

MIN 

62 

59 

46 

51 

51 

50 

56 

57 

60 

62 

59 

60 

62 

63 

62 

64 

61 

64 

66 

65 

63 

66 

64 

63 

61 

64 

65 

66 

65 

66 

64 

60.9 

GLENNVILLE 

MAX 

90 

86 

79 

85 

86 

66 

90 

92 

94 

87 

89 

86 

87 

86 

92 

66 

88 

66 

90.8 

MIN 

63 

66 

56 

53 

54 

52 

60 

61 

64 

65 

59 

62 

62 

62 

62 

68 

66 

64 

65 

69 

68 

69 

66 

67 

70 

71 

72 

68 

65 

68 

66 

64.0 

GREENVILLE   2  W 

MAX 

87 

64 

78 

83 

81 

66 

87 

88 

90 

87 

90 

92 

90 

88 

91 

97 

95 

93 

9  1 

91 

91 

94 

94 

94 

9  5 

96 

90 

66 

90.2 

MIN 

61 

59 

48 

53 

54 

54 

57 

60 

57 

60 

59 

65 

62 

63 

63 

63 

65 

68 

68 

66 

67 

11 

63 

63 

63 

63 

68 

67 

63 

65 

62 

61.7 

GRIFFIN 

MAX 

88 

78 

84 

82 

6  7 

8  8 

89 

91 

80 

92 

90 

88 

93 

94 

95 

95 

90 

90 

85 

90.0 

MIN 

64 

61 

49 

55 

54 

55 

59 

60 

62 

62 

61 

63 

64 

64 

65 

66 

63 

67 

71 

70 

68 

65 

70 

68 

66 

7U 

71 

70 

65 

66 

64 

63.8 

HAR  TWELL 

MAX 

89 

86 

80 

84 

82 

66 

90 

92 

93 

90 

85 

86 

90 

87 

96 

97 

98 

98 

94 

86 

96 

93 

91.8 

MIN 

63 

63 

49 

53 

55 

52 

61 

61 

64 

61 

61 

62 

63 

66 

66 

66 

64 

68 

69 

67 

66 

Ob 

68 

65 

64 

66 

69 

70 

67 

66 

67 

63.7 

HAWK  I NSV 1 LLE 

MAX 

92 

87 

87 

88 

8  8 

93 

93 

96 

88 

92 

92 

92 

89 

92 

93 

90 

91 

93.1 

MIN 

60 

67 

56 

51 

53 

52 

53 

56 

59 

66 

60 

62 

65 

63 

61 

65 

67 

64 

65 

68 

63 

70 

69 

66 

65 

68 

68 

67 

65 

65 

66 

62.9 

HELEN    1  SE 

MAX 

86 

79 

81 

82 

87 

90 

90 

92 

80 

87 

84 

86 

86 

91 

86 

91 

80 

85 

67.3 

MIN 

•61 

57 

36 

41 

42 

41 

47 

48 

56 

55 

60 

51 

56 

63 

54 

55 

53 

56 

58 

58 

55 

57 

56 

52 

54 

55 

56 

55 

60 

62 

60 

53.9 

HOMERV I LLE   3  WSW 

MAX 

9 1 

83 

85 

86 

9 1 

92 

93 

90 

90 

90 

90 

86 

8  9 

92 

88 

92 

93 

98 

97 

97 

97 

93 

95 

98 

97 

98 

96 

68 

67 

91.5 

MIN 

se 

61 

51 

49 

48 

47 

49 

54 

57 

56 

62 

61 

60 

58 

58 

62 

61 

56 

57 

63 

60 

62 

62 

64 

63 

62 

62 

63 

58 

60 

64 

58.5 

JASPER    1  NNW 

MAX 

82 

74 

77 

79 

79 

82 

85 

65 

68 

81 

85 

88 

87 

65 

91 

93 

88 

91 

93 

90 

90 

91 

84 

86 

90 

90 

90 

92 

82 

82 

81 

65.9 

MIN 

62 

52 

42 

51 

52 

48 

58 

56 

59 

60 

60 

59 

64 

63 

61 

61 

63 

6» 

63 

68 

65 

63 

62 

60 

59 

64 

62 

66 

65 

62 

60 

59.9 

JESUP   6  S 

MAX 

92 

89 

81 

82 

86 

87 

91 

94 

95 

82 

91 

90 

85 

84 

91 

90 

85 

89 

94 

97 

96 

97 

99 

95 

96 

96 

96 

98 

88 

66 

87 

90.8 

MIN 

58 

58 

50 

50 

46 

<*8 

48 

54 

57 

60 

56 

61 

58 

59 

60 

66 

64 

60 

59 

65 

61 

65 

58 

63 

65 

65 

66 

66 

69 

66 

66 

59.6 

LA  FAYETTE 

MAX 

82 

84 

74 

80 

82 

83 

86 

88 

88 

86 

87 

90 

92 

92 

90 

92 

94 

93 

95 

95 

93 

92 

93 

87 

91 

91 

92 

93 

95 

90 

64 

86.9 

MIN 

68 

55 

40 

42 

50 

52 

55 

57 

61 

60 

63 

65 

62 

65 

65 

60 

57 

60 

71 

66 

66 

65 

68 

64 

67 

70 

74 

75 

70 

62 

63 

61.9 

LA  GRANGE 

MAX 

88 

86 

79 

64 

82 

8  7 

88 

90 

92 

85 

91 

93 

92 

89 

91 

95 

94 

93 

89 

91 

95 

95 

96 

98 

96 

9 1 

67 

90.7 

MIN 

60 

59 

41 

47 

48 

56 

51 

51 

54 

58 

57 

57 

61 

56 

58 

61 

59 

58 

56 

60 

60 

63 

62 

60 

59 

60 

63 

62 

61 

65 

61 

57.5 

LOUISVILLE 

MAX 

91 

85 

82 

82 

86 

68 

91 

92 

82 

84 

66 

88 

85 

97 

93 

96 

98 

88 

88 

6  b 

90.0 

MIN 

60 

60 

47 

57 

58 

53 

56 

58 

62 

62 

56 

69 

65 

61 

64 

63 

63 

65 

64 

66 

64 

67 

66 

70 

68 

69 

66 

69 

64 

66 

65 

62.8 

LUMBER  CITY 

MAX 

92 

91 

66 

80 

84 

86 

87 

91 

93 

95 

82 

92 

91 

90 

86 

93 

95 

89 

94 

95 

99 

97 

97 

99 

96 

98 

96 

99 

99 

92 

89 

92.2 

MIN 

58 

59 

51 

51 

50 

51 

51 

53 

60 

60 

59 

62 

62 

59 

59 

59 

63 

64 

63 

64 

63 

64 

66 

65 

64 

66 

65 

66 

63 

64 

65 

60.3 

LUMPKIN 

MAX 

88 

81 

87 

86 

90 

89 

92 

91 

93 

95 

93 

90 

92 

98 

9  1 

97 

98 

98 

98 

97 

96 

95 

99 

96 

90 

90 

92.7 

MIN 

64 

63 

50 

55 

55 

67 

64 

67 

64 

66 

67 

65 

63 

69 

67 

65 

71 

70 

70 

69 

68 

68 

69 

70 

67 

65 

65.3 

MACON   KB  AIRPORT 

MAX 

93 

81 

6  I 

86 

86 

66 

91 

92 

95 

79 

93 

93 

91 

68 

93 

97 

98 

97 

97 

97 

93 

96 

98 

97 

98 

92 

91 

91 

92.1 

MIN 

66 

60 

49 

53 

54 

53 

58 

62 

65 

65 

61 

63 

66 

64 

62 

66 

66 

65 

70 

70 

67 

68 

70 

69 

67 

70 

72 

71 

67 

67 

68 

64.3 

MARSHALLV1LLE 

MAX 

90 

87 

6  1 

85 

86 

86 

92 

92 

94 

93 

93 

94 

91 

94 

93 

98 

97 

95 

98 

99 

98 

9  8 

96 

92 

93.2 

MIN 

63 

60 

45 

52 

54 

49 

50 

63 

62 

61 

60 

63 

65 

62 

62 

65 

64 

65 

66 

65 

68 

66 

66 

68 

67 

67 

64 

63 

64 

61.7 

MC  INTYRE 

MAX 

91 

91 

61 

80 

85 

84 

61 

90 

91 

93 

76 

89 

90 

86 

85 

92 

96 

96 

95 

96 

96 

93 

96 

96 

96 

9  6 

89 

89 

90.2 

MIN 

57 

57 

<.  1 

46 

50 

47 

49 

55 

56 

62 

57 

59 

63 

57 

57 

61 

64 

62 

63 

63 

59 

65 

63 

62 

60 

65 

62 

64 

63 

62 

64 

58.5 

METTER 

MAX 

92 

91 

6<. 

85 

86 

86 

92 

93 

95 

94 

94 

90 

89 

88 

95 

94 

90 

9  J 

97 

98 

98 

99 

100 

95 

98 

96 

98 

99 

91 

89 

88 

92.9 

MIN 

64 

64 

56 

54 

56 

54 

5  7 

62 

6<* 

65 

60 

63 

65 

65 

68 

68 

66 

68 

70 

69 

70 

69 

68 

66 

72 

70 

68 

64 

66 

69 

64.8 

MIOVILLE   EXP  STA 

MAX 

89 

85 

7V 

83 

85 

85 

89 

90 

92 

87 

86 

85 

87 

85 

93 

91 

87 

9u 

94 

95 

95 

96 

93 

95 

95 

97 

96 

88 

66 

85 

69.5 

MIN 

60 

62 

48 

62 

56 

5t' 

56 

59 

61 

64 

55 

61 

65 

62 

63 

65 

65 

68 

66 

68 

69 

69 

68 

64 

69 

71 

69 

65 

67 

6  7 

62.9 

M I LLEDGEV I LLE 

MAX 

89 

90 

80 

77 

62 

81 

83 

86 

8  9 

90 

75 

86 

87 

86 

83 

89 

92 

87 

9 1 

94 

93 

92 

93 

91 

92 

94 

93 

95 

66 

85 

67.9 

MIN 

58 

59 

44 

47 

48 

5  0 

52 

55 

57 

60 

57 

61 

64 

61 

60 

63 

64 

64 

64 

66 

60 

65 

65 

65 

62 

63 

65 

66 

64 

65 

67 

60.1 

MILLEN 

MAX 

94 

89 

88 

89 

89 

9  5 

98 

99 

92.4 

MIN 

60 

58 

-6 

46 

54 

■.6 

52 

56 

58 

63 

55 

59 

62 

60 

5  9 

60 

62 

65 

63 

65 

62 

65 

67 

63 

61 

66 

65 

64 

62 

63 

65 

60.0 

MONT  I  CELLO 

MAX 

91 

90 

84 

84 

85 

8  7 

88 

89 

87 

92 

78 

9  0 

90 

88 

86 

96 

96 

95 

92 

95 

9  5 

88 

90.4 

MIN 

64 

60 

50 

50 

61 

60 

60 

64 

63 

62 

57 

56 

62 

62 

64 

65 

62 

66 

70 

69 

68 

66 

71 

66 

65 

69 

70 

71 

64 

65 

65 

63.6 

MOULTRIE   2  ESE 

MAX 

91 

83 

60 

84 

86 

86 

91 

93 

93 

89 

92 

94 

89 

87 

90 

98 

97 

98 

98  100 

92.0 

MIN 

57 

62 

54 

51 

51 

52 

58 

60 

60 

62 

59 

61 

62 

69 

58 

65 

63 

62 

64 

69 

68 

66 

58 

60 

60 

59 

68 

70 

60 

58 

59 

60.9 

NAMUNTA 

MA" 

91 

89 

82 

87 

65 

91 

93 

94 

84 

90 

86 

86 

85 

9, 

91 

85 

8  9 

94 

97 

98 

96 

98 

96 

96 

98 

97 

98 

89 

83 

88 

90.9 

M.f> 

59 

59 

53 

46 

-8 

48 

55 

58 

61 

56 

60 

59 

59 

56 

64 

64 

5  9 

59 

64 

61 

62 

61 

61 

65 

62 

62 

63 

61 

63 

64 

59.1 

NASHVILLE   5  SSE 

MAX 

93 

90 

85 

85 

87 

88 

92 

93 

93 

91 

93 

89 

92 

90 

95 

90 

93 

96 

98 

9  8 

96 

97 

95 

97 

98 

98 

98 

97 

90 

89 

92.9 

MIN 

59 

62 

56 

52 

50 

52 

53 

58 

62 

65 

63 

64 

61 

60 

65 

65 

60 

61 

65 

63 

69 

66 

6  b 

67 

67 

66 

66 

63 

64 

67 

62.0 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 


NEW  1 NGTON   1  NU 
NEWNAN 

PLAINS   SW  GA  EXP  STA 

OU I  THAN 

ROME 


MAX 
MIN 

HAX 
MIN 

HAX 
MIN 

MAX 
HIN 

MAX 
HIN 


GEORGIA 
MAY  1962 


Day  Ol  Month 


82  75  78 
62     53  42 


S3  86 

53  50 


83  87 
51  52 


85  86 

56  53 


85  90 
08  49 


82  85 
49  48 


92  94 
52  59 


87  89 
57  61 


89  89 
57  61 


87  92 
53  56 


86  86 

53  56 


89  86 
58  61 


92  90 
59  64 


92  92 
61  64 


92  92 
57  61 


68  89 
61  51 


13  14 


90  66  95 
61      61  63 


93  89 
6  3  64 


93  91 
65  61 


89  87 
58  62 


15     16      17  18 


90  92 
61  63 


91  95 
63  65 


96  9o  96 

65  64  63 

91  94  90 

62  60  58 


88  92 
59  62 


21     22  23 


ROME    WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

85 
61 

75 
51 

80 
40 

84 
46 

63 
49 

86 

47 

88 

52 

88 

54 

90 
54 

84 

58 

90 
62 

90 
57 

92 
57 

88 
61 

91 
60 

95 
t,l 

91 
59 

96 
62 

96 

6. 

95 
60 

94 

59 

93 
61 

85 

60 

90 
59 

93 
59 

60 

62 

63 

64 

63 

63 

89.1 
57.6 

SANDERSVILLE 

HAX 
HIN 

69 
61 

82 
62 

76 
51 

82 
54 

83 
56 

65 

53 

89 
56 

90 
61 

93 
61 

73 
63 

89 
58 

67 
61 

87 
65 

84 
60 

92 
62 

9  J 

64 

87 
65 

9u 
68 

94 
66 

94 
65 

94 
65 

94 

95 
69 

91 
67 

63 

70 

70 

6t 

63 

67 

65 
66 

68.7 
62.9 

SAPELO  ISLAND 

MAX 
MIN 

90 
65 

91 
65 

90 
56 

80 
60 

82 
56 

61 

58 

89 
58 

96 
63 

88 
69 

87 
68 

80 
63 

81 
68 

82 
68 

88 
64 

82 
68 

77 
68 

81 
66 

6  | 

89 
71 

99 
69 

70 

87 
79 

91 
82 

81 

81 

97 
81 

81 

74 

79 

6  7.6 
69.0 

SAVANNAH   USOA   PLANT  SON 

MAX 
MIN 

93 
61 

92 
61 

90 
49 

81 
51 

83 
47 

84 
48 

67 
52 

92 
58 

92 
60 

96 
65 

76 
55 

89 
60 

73 
57 

84 

58 

84 
60 

9< 
65 

88 
64 

86 

63 

87 
62 

94 

70 

93 
65 

9  B 
64 

95 
65 

91 
65 

95 
66 

97 
68 

69 

6  1 

65 

66 

88 
64 

89.6 
61.0 

SAVANNAH   KB  AP 

MAX 
HIN 

92 

90 

80 

81 

85 

85 

91 

93 

95 

73 

89 

81 

84 

64 

92 

87 

85 

86 

94 

92 

98 

95 

93 

95 

97 

98 

98 

67 

66 

64.8 

65 

64 

54 

55 

53 

53 

58 

65 

65 

64 

60 

64 

64 

65 

65 

67 

67 

65 

66 

69 

70 

68 

71 

69 

69 

71 

73 

68 

66 

67 

SAVANNAH  BEACH 

MAX 

90 

83 

80 

84 

78 

84 

87 

92 

90 

90 

89 

60 

90 

85 

81 

6u 

98 

96 

9  J 

83 

86 

92 

92 

60 

72 

87.4 
64.0 

MIN 

63 

59 

58 

57 

58 

56 

61 

62 

61 

62 

62 

62 

6. 

62 

62 

6. 

70 

6 

72 

72 

l. 

71 

u 

SILOAH 

HAX 

90 

81 

79 

85 

85 

66 

90 

92 

93 

84 

88 

90 

90 

86 

94 

94 

90 

95 

96 

96 

98 

96 

96 

96 

96 

98 

98 

86 

67 
65 

68 

62.2 

MIN 

63 

61 

48 

49 

50 

51 

58 

62 

60 

62 

56 

62 

62 

62 

63 

6  f 

62 

67 

6  9 

66 

65 

68 

67 

66 

61 

69 

70 

64 

64 

SURRENCY  2  WNW 

MAX 

91 

90 

83 

84 

87 

87 

91 

93 

94 

93 

90 

90 

88 

86 

92 

92 

86 

92 

ti 

96 

97 

9  7 

96 

94 

9  7 

98 

98 

95 

87 

59.2 

MIN 

60 

61 

51 

49 

47 

49 

50 

36 

57 

63 

56 

60 

60 

56 

57 

64 

61 

60 

5  > 

66 

61 

63 

62 

63 

63 

65 

64 

6  1 

62 

61 

63 

SWAINSBORO 

MAX 

89 

81 

78 

83 

64 

86 

89 

92 

90 

80 

86 

87 

88 

66 

94 

9. 

86 

91 

96 

96 

95 

9  6 

94 

94 

96 

96 

96 

97 

90 

90 

87 

61.7 

HIN 

61 

62 

52 

50 

54 

51 

54 

59 

61 

64 

57 

61 

64 

60 

60 

61 

65 

65 

65 

66 

63 

65 

66 

66 

64 

67 

67 

62 

66 

66 

TALBOT  TON 

HAX 
HIN 

88 

60 

87 
61 

80 
45 

84 

S3 

86 

51 

86 

50 

88 
58 

89 
62 

91 
61 

90 
60 

90 
56 

94 
62 

93 
61 

88 

60 

90 
60 

62 

90 
62 

96 
63 

95 
56 

95 
66 

95 
66 

94 
64 

91 
68 

92 
64 

66 

92 
66 

95 
67 

,  , 

68 

97 
65 

69 
64 

62 

61.4 

TALLAPOOSA   2  NNM 

MAX 
MIN 

83 

80 

76 

81 

80 

61 

86 

87 

90 

84 

90 

91 

91 

89 

88 

91 

93 

92 

91 

91 

88 

91 

91 

89 

92 

92 

93 

94 

89 

96 

60 

67 

52 

35 

43 

43 

39 

49 

49 

48 

54 

56 

62 

53 

58 

53 

45 

58 

56 

53 

59 

68 

59 

58 

54 

53 

56 

56 

57 

62 

60 

54.0 

THOHASTON  2  S 

MAX 
MIN 

88 

5  7 

66 
61 

82 
45 

85 
45 

86 

50 

89 
♦  7 

90 
47 

89 

55 

94 

55 

90 
55 

92 
56 

94 
60 

92 
58 

90 
56 

94 
58 

97 
62 

93 
61 

98 

60 

95 

6^ 

98 
62 

95 
60 

97 
62 

93 
63 

93 
63 

97 
61 

96 
63 

95 
62 

9  7 
62 

94 
61 

92 
61 

92 
62 

57.8 

THOHASV I LLE 

MAX 

91 

85 

83 

83 

87 

88 

90 

93 

94 

93 

92 

95 

91 

67 

90 

95 

89 

95 

94 

98 

97 

97 

96 

93 

97 

96 

97 

98 

96 

90 

90 

92  3 
62.2 

MIN 

59 

64 

50 

53 

51 

52 

56 

62 

60 

61 

62 

62 

65 

61 

60 

61 

62 

59 

65 

66 

66 

68 

68 

65 

68 

66 

68 

>• 

65 

65 

65 

THOMASV  I  LLE   WB  CITY 

MAX 

90 

83 

82 

85 

86 

87 

91 

92 

93 

92 

93 

95 

90 

88 

89 

94 

88 

94 

95 

96 

97 

97 

97 

93 

96 

97 

97 

96 

92 

92 

92 . 1 
66.2 

MIN 

64 

62 

55 

59 

56 

58 

63 

65 

65 

65 

64 

67 

66 

65 

63 

69 

66 

65 

69 

73 

71 

73 

70 

68 

71 

72 

71 

71 

69 

68 

67 

TIFTON   EXP  STATION 

MAX 

91 

90 

83 

60 

65 

86 

85 

90 

91 

92 

87 

90 

91 

86 

86 

89 

93 

67 

93 

94 

98 

97 

97 

95 

94 

96 

97 

96 

97 

92 

89 

91  0 

MIN 

61 

64 

53 

55 

55 

54 

56 

60 

61 

65 

64 

65 

65 

64 

6  0 

66 

65 

62 

65 

69 

66 

69 

71 

66 

6  0 

69 

69 

70 

64 

65 

68 

63.7 

TOCCOA 

MAX 

86 

69 

81 

82 

81 

61 

88 

89 

91 

93 

74 

89 

DO 

89 

67 

95 

92 

90 

94 

97 

93 

92 

94 

90 

9o 

91 

92 

93 

88 

83 

88 

87 

88.7 

HIN 

63 

48 

52 

51 

52 

58 

57 

6» 

61 

60 

58 

63 

66 

64 

61 

61 

68 

67 

64 

67 

68 

63 

61 

61 

63 

65 

66 

65 

66 

63 

VALOOSTA  MB  AIRPORT 

MAX 

92 

91 

86 

81 

83 

86 

86 

90 

93 

94 

91 

91 

92 

89 

06 

89 

93 

88 

93 

93 

98 

97 

96 

97 

94 

97 

98 

98 

99 

94 

92 

91.9 

MIN 

61 

63 

56 

54 

51 

53 

54 

60 

63 

63 

65 

65 

62 

63 

63 

65 

62 

62 

66 

67 

71 

70 

69 

71 

69 

72 

6  . 

63 

66 

6b 

63.5 

VALDOSTA  4  NW 

MAX 

90 

85 

81 

63 

85 

86 

90 

92 

93 

90 

91 

94 

90 

68 

90 

95 

69 

95 

94 

97 

98 

97 

98 

94 

97 

99 

99 

99 

96 

90 

90 

92.1 

HIN 

59 

59 

47 

52 

49 

51 

51 

56 

56 

56 

63 

62 

62 

61 

61 

64 

62 

58 

60 

64 

60 

64 

65 

63 

66 

64 

63 

64 

60 

65 

68 

59.9 

WARRENTON 

HAX 

89 

89 

79 

84 

83 

89 

91 

91 

95 

89 

88 

89 

90 

85 

94 

93 

90 

93 

98 

97 

97 

97 

97 

97 

97 

97 

99 

98 

89 

95 

89 

91.9 

HIN 

59 

59 

46 

49 

51 

56 

54 

60 

60 

62 

55 

62 

66 

62 

61 

62 

63 

66 

65 

66 

65 

67 

69 

65 

65 

66 

68 

66 

68 

65 

65 

61.9 

WASHINGTON 

MAX 

89 

90 

80 

78 

84 

83 

86 

89 

90 

92 

74 

86 

67 

88 

06 

93 

93 

88 

92 

94 

95 

95 

94 

93 

92 

94 

94 

96 

95 

84 

88 

89.1 

HIN 

61 

62 

44 

47 

50 

49 

58 

60 

62 

62 

54 

59 

63 

60 

64 

60 

60 

65 

67 

65 

65 

68 

65 

66 

61 

66 

55 

68 

65 

63 

61 

60.5 

WAYCROSS 

MAX 

92 

92 

88 

52 

81 

83 

66 

87 

91 

93 

93 

87 

91 

86 

88 

06 

90 

92 

87 

92 

94 

98 

96 

96 

99 

94 

97 

98 

99 

98 

90 

86 

91.4 

MIN 

61 

63 

52 

48 

51 

51 

56 

62 

62 

65 

61 

63 

60 

59 

65 

64 

61 

59 

66 

65 

64 

66 

64 

67 

65 

65 

t  1 

62 

64 

68 

61.3 

WAYNESBORO  2  NE 

MAX 

89 

87 

80 

83 

84 

86 

90 

91 

94 

90 

87 

84 

86 

85 

93 

90 

88 

88 

95 

95 

96 

95 

96 

92 

96 

93 

95 

93 

85 

85 

82 

89.5 

MIN 

64 

62 

49 

49 

51 

51 

59 

60 

59 

64 

57 

61 

64 

62 

64 

64 

63 

68 

66 

65 

64 

65 

68 

66 

63 

68 

69 

64 

64 

65 

65 

62.0 

WEST  POINT 

MAX 

87 

85 

80 

83 

84 

86 

64 

89 

90 

88 

91 

94 

90 

87 

90 

93 

93 

94 

97 

96 

95 

94 

94 

93 

94 

94 

95 

95 

94 

89 

88 

90.5 

MIN 

60 

57 

52 

50 

50 

49 

49 

58 

57 

60 

61 

58 

64 

65 

60 

62 

61 

59 

63 

64 

63 

66 

63 

63 

64 

63 

66 

64 

63 

66 

63 

60.1 

WINDER  1  SSE 

MAX 

87 

82 

80 

85 

88 

84 

67 

90 

92 

90 

67 

90 

90 

86 

93 

94 

91 

95 

96 

95 

94 

97 

95 

90 

94 

94 

95 

96 

67 

87 

83 

90.1 

MIN 

56 

54 

42 

47 

52 

49 

53 

55 

5a 

60 

55 

59 

54 

59 

59 

60 

58 

63 

63 

64 

61 

66 

60 

59 

58 

61 

58 

63 

63 

62 

61 

57.9 

97  96  96 
66      66  66 


97  95  95 

63  66  66 

96  96  96 

67  69  69 

95  95  99 

59  63  61 

92  91  90 

64  61  61 


99  100 
64  67 


94  90  92 
63     64  62 


95 

6  / 


99      97  94 


96  96 
63  62 


95  95 
61  64 


96  96 
67  67 


66  64 
87 


98  99 
63 


91  91 
59  61 


29     30  31 


90  91 
67  64 


93  90 
65  64 


95  90 
69  65 


100  96  93 
59     62  63 


87  85 
66  62 


92.0 
61.6 


90.7 
61.1 


93.3 
68.7 


66.6 
56.2 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


Sanaa 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
or 

Avn 

ALLATOONA  DAM  2 

EVAP 

.18 

.21 

.26 

.16 

.22 

.20 

.22 

.22 

.25 

.34 

.19 

.11 

.22 

.23 

.25 

.25 

.  21 

.21 

.22 

.  27 

.27 

.27 

.25 

.12 

.24 

.32 

.16 

22 

.27 

J  2 

.15 

7.01 

WIND 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

EVAP 

.30 

.25 

.19 

.15 

.23 

.30 

.33 

.33 

.25 

.28 

.19 

.19 

.  26 

.21 

.20 

.17 

.2(1 

.18 

.27 

.45 

.39 

.30 

.34 

.34 

.32 

.25 

.24 

.19 

B8.08 

WIND 

48 

86 

45 

8 

29 

38 

30 

41 

32 

41 

54 

23 

21 

21 

21 

30 

30 

6 

22 

28 

60 

30 

38 

54 

40 

39 

36 

IB 

43 

50 

6 

1068 

EXPERIMENT 

EVAP 

.32 

.40 

.34 

.24 

.24 

.34 

.29 

.32 

.37 

.29 

.14 

.23 

.37 

.34 

.30 

.36 

.36 

.35 

.25 

.39 

.38 

.36 

.33 

.38 

.36 

.33 

.46 

.20 

.53 

.36 

.40 

10.31 

WIND 

70 

105 

60 

28 

20 

32 

40 

60 

55 

68 

59 

41 

65 

87 

60 

25 

48 

47 

15 

48 

42 

60 

85 

25 

70 

50 

80 

30 

80 

68 

SO 

1673 

ROME  WB  AIRPORT 

EVAP 

.20 

.26 

.24 

.22 

.26 

.  25 

.22 

.26 

.22 

.24 

.24 

.22 

.24 

.23 

.25 

.31 

.25 

.23 

.27 

.32 

.29 

.26 

.19 

.31 

.28 

.27 

.23 

.30 

.30 

.17 

B7.78 

WIND 

16 

42 

38 

15 

22 

22 

13 

10 

18 

10 

16 

10 

4 

7 

10 

2 

23 

11 

8 

22 

18 

30 

9 

16 

20 

20 

18 

24 

12 

62 

34 

582 

TirTON  EXP  STATION 

EVAP 

.28 

.34 

.32 

.27 

.24 

.28 

.25 

.28 

.30 

.34 

.26 

.27 

.32 

.30 

.28 

.28 

.32 

.24 

.30 

.27 

.30 

.37 

.33 

.36 

.20 

.27 

.33 

.30 

.38 

.46 

.20 

9.33 

WIND 

30 

59 

56 

31 

25 

65 

21 

29 

36 

48 

58 

27 

60 

63 

57 

34 

53 

36 

44 

24 

32 

40 

34 

51 

38 

34 

33 

34 

58 

59 

39 

1308 

(h  r*>f«tr*BC«  oot««  foliovlikf  Btttloa  Indoi 

-    71  - 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


GEORGIA 
MAY  1962 


Station 

Day  of  month 

« 

■3 

And 
Depth 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

|  Ave 

ATHENS  HORT  FARM  STA  3 
2  INCHES 

MAX 
MIN 

73 
70 

73 
68 

70 
63 

71 

65 

72 
64 

74 
65 

77 
68 

78 
70 

82 
73 

81 

75 

81 

73 

82 
73 

86 
74 

86 
78 

89 
80 

90 
82 

89 
80 

89 
80 

89 
81 

90 
81 

92 
85 

91 
82 

89 
79 

86 
77 

89 
77 

89 
80 

90 
81 

92 
81 

92 
79 

86 
78 

82 
78 

83.9 
75.5 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

72 
70 

72 
67 

69 
67 

69 
68 

70 
i>5 

72 
70 

74 
71 

76 
74 

79 
71 

79 
73 

76 
72 

80 

72 

81 

76 

82 
76 

85 
75 

86 
78 

86 
73 

86 
79 

86 
80 

87 
81 

88 
80 

87 
81 

87 
79 

84 
79 

86 
78 

86 
80 

88 
82 

89 
82 

89 
79 

84 
80 

84 

76 

81.3 
75.3 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

71 
70 

71 
70 

70 
67 

70 
68 

70 
69 

71 

69 

72 
70 

74 

72 

79 
73 

77 
75 

77 
73 

77 
73 

79 
76 

85 
76 

85 
78 

87 
79 

86 
80 

85 
83 

85 
83 

85 
82 

89 
83 

86 
84 

89 
78 

89 
81 

88 
81 

84 

82 

85 
82 

85 
83 

85 
82 

85 
82 

83 
81 

80.8 
76.9 

TIFTON  EXP  STATION 
3  INCHES 

MAX 
MIN 

78 
68 

79 

69 

78 
70 

71 
67 

76 
67 

77 
68 

78 
68 

79 
69 

80 
70 

81 
71 

80 
72 

83 
73 

83 
74 

83 
74 

82 
73 

84 
74 

84 

75 

83 
74 

83 
73 

86 
75 

86 
77 

88 
78 

88 
78 

89 
79 

88 
79 

90 
80 

91 
81 

91 
80 

94 
80 

81 

75 

87 

75 

83.3 
73.7 

6  INCHES 

MAX 
MIN 

70 
68 

71 

70 

72 
71 

69 
68 

70 
69 

70 
69 

70 
69 

72 
70 

73 
71 

74 

72 

74 

73 

75 
74 

76 
73 

76 
75 

74 
72 

75 
74 

76 
75 

76 
75 

77 
76 

77 
76 

78 
77 

79 
78 

80 
79 

81 
80 

81 
80 

81 
80 

82 
80 

82 
81 

78 
76 

79 
78 

79 
78 

75.7 
74.4 

Athens  Hort  Farm  Sta  3  -  Slope  of  Ground:     Less  than  5  percent  to  the  south  southeast.     Soil  Type:     Cecil  sandy  loam.     Ground  Cover:  Ground 
almost  bare,  some  thin  native  grass.     Instrumentation:     Palmer  dial-type  liquid  in  steel  thermometers. 

Tifton  Exp  Station  -  Slope  of  Ground:     Less  than  5  percent  to  the  northwest.     Soil  Type:     Tifton  loamy  sand.     Ground  Cover:     Perennial  grass 

sod.  Instrumentation:  3  Inch  Depth  -  Friez  Standard  Distance  and  Soil  Thermograph,  Model  1100,  6  Inch  Depth  -  Friez  Air 
and  Distance  Thermograph,  Model  1120. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind 

m. 

speed 

p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1:00  a 
EST 

7:00  a 
EST 

1:00  p 
EST 

7:00  p 
EST 

Trace 

.01-09 

.10-49 

66  -OS 

1.00-1.99 

2.00 
and  over 

Total 

ATHENS  WB  AIRPORT 

WNW 

17 

6.7 

23++ 

ssw 

31 

78 

84 

43 

51 

1 

3 

2 

1 

0  . 

0 

7 

5.3 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

WNW 

14 

6.5 

29 

w 

9 

76 

82 

50 

52 

2 

2 

2 

0 

0 

0 

6 

84 

3.8 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

NW 

10 

5.4 

29++ 

SE 

15 

84 

85 

47 

59 

3 

3 

5 

1 

0 

0 

12 

4.9 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

8.4 

23 

NE 

16 

80 

39 

43 

3 

0 

2 

0 

0 

0 

5 

3.5 

MACON  WB  AIRPORT 

WNW 

13 

8.5 

35 

WNW 

22 

69 

82 

36 

41 

2 

1 

1 

0 

0 

1 

5 

86 

3.6 

ROME  WB  AIRPORT 

83 

38 

4 

0 

2 

2 

0 

0 

8 

4.0 

SAVANNAH  WB  AIRPORT 

WNW 

9 

8.5 

35 

N 

11 

84 

84 

48 

64 

3 

4 

1 

1 

0 

0 

9 

83 

4.2 

THOMASVILLE  WB  CITY 

3 

1 

0 

0 

0 

4 

3.1 

See  reference  note*  toll  owing  Station  Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


GEORGIA 


Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.     Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".     Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly 
in  mountainous  areas. 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


GEORGIA 
MAY  1962 


72° 


GEORGIA 


STATION  LEGEND 

O     •     0    Precipitation  only 

(E  Precipitation,  s'—oge 

O  +■  -O  Precipitation  ond  Temperature 
-<J>-         -<^-  Precipitation,  Temperature  and  Evaporation 

®  Soil  Temperature  only 

Type  of  gage;      O    Non- recording , 

•  Recording,       0)  fito/A 

£touW?  c/nr/#  combinations  indicate  the  availability  of 
more  detailed  meteorological  doto 


78° 


11U.    N ■    C.    — -    12  61 


Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.  Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".     Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly 


In  mountainous  areas. 


STATION 

g 

H 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE  1 

LONGITUDE 

ELEVATION  1 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

P 

& 

SPECIAL 

ABBEVILLE 

OU  10 

WILCOX 

9 

83  IB 

240 

* 

C 

WILLIAM  M.  CAMPBELL 

12 

34  21 

84  36 

720 

IA 

C 

MRS,  C.  T.  JARRETT 

ADEL  I  S 

)033 

COOKE 

16 

31  07 

83  23 

240 

3P 

COOKE  CO.   FORESTRY  UNIT 

0090 

MONTGOMERY 

9P 

9P 

5P 

BREWT ON -PARKER  COLLEGE 

ALAPAHA  EXP  STAT  ION 

01 91 

BERRIEN 

1  S 

31  21 

83  13 

290 

TA 

TA 

u 

ROY  E.  HOLLAND 

0140 

DOUGHERTY 

6 

84  10 

210 

7P 

FRANK  S.  ORION 

ALLATOOMA   OAM  2 

5 

975 

6A 

BA 

BA 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ALMA  FAA  AIRPORT 

0 1  i  i 

BACON 

19 

31  92 

82  31 

200 

0 

FED.  AVIATION  AGENCY 

ALPHA BE T  T A    1  MNM 

a  1 1  g 

FULTON 

I 

M'a 

7A 

EL  I  E.  GRIMES 

ANERICUS  *  ENE 

0233 

SUMTER 

32  06 

B«  10 

476 

6P 

7A 

JJ 

BLANCHE  S.  RHYNE 

ANERICUS  EXP  STA  NR$Y 

0238 

SUMTER 

4 

64  16 

450 

C 

10 

39  99 

62  20 

360 

■A 

ASHBURN  1 

0*06 

TURNER 

16 

31  41 

83  39 

425 

H 

RADIO  STATION  mMCS 

ATHENS 

0430 

CLARKE 

6P 

BA 

PROF.  E.  S.  SELL 

ATHENS  COL  OF  AGO  t 

0*32 

CLARKE 

to 

33  39 

83  21 

683 

6P 

6P 

6P 

u 

COLLEGE  LXP.  STATION 

ATHENS  OS  AIRPORT 

0439 

CLARKE 

10 

93  37 

63  19 

798 

MID 

0 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

10 

33  33 

83  22 

79* 

G 

UNIVERSITY  OF  GEORGIA 

ATKINSON    1  W 

0441 

BRANTLEY 

19 

91  13 

81  92 

7A 

MRS.  CATHLAEtN  SMITH 

ATLANTA  BOLTON 

FULTON 

7A 

HtNRY  T.  6ARNETT 

ATLANTA   MB  AIRPORT 

0491 

FULTON 

33  39 

8*  23 

975 

NIC 

0 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

August a  wb  airport 

0493 

RICHMOND 

14 

93  22 

81  38 

143 

M .  D 

D 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

STEPHENS 

14 

3*  91 

83  13 

890 

SOIL  CONSERVATION  SVC. 

BA1NBR 1 DGE 

09B1 

OECATUR 

90  35 

64  34 

120 

TP 

7A 

C  H 

MISS  MARY  rt.  MULLEN 

BALL  GROUND 

06U3 

CHEROKEE 

7A 

MRS.  ESTELLE  GROGAN 

BEAVER DALE 

0T46 

WH1TFIEL0 

12 

94  55 

84  51 

"24 

BA 

MRS*  H.  E.  MARMACK 

BELLVILLE 

OTB? 

EVANS 

11 

92  09 

81  58 

185 

C 

HENRY  C.  HEARN 

BLACKBEARD    t  SLANO 

31  29 

81  13 

10 

7A 

BLAIRSVlLLE  cxp  sta 

0969 

UNION 

34  51 

83  56 

193B 

SA 

H 

GEORGIA  MTN.  LXP.'slA.* 

•LAKELY 

0979 

EARLY 

TP 

7P 

DR.  J.  G.  STAN01FER 

BLUE  RIDGE 

1024 

FANNIN 

34  52 

84  19 

1760 

7P 

P.  t).  CAR RUTH 

1132 

ELBERT 

14 

34  12 

B3  02 

780 

BA 

MRS.   GWENDOLYN  BPOWN 

BROOKLET    1  . 

11 

92  23 

61  41 

190 

hp 

6P 

BAUNSMICK 

1340 

GLYNN 

81  30 

14 

3P 

M 

BENJAMIN  E.  JAMES 

BRUNSWICK  FAA  AP 

1949 

Glynn 

31  09 

MID 

0 

FED.  AVIATION  AGENCY 

BUENA  VISTA 

13T2 

MARION 

32  is 

84  31 

665 

3P 

3P 

C  M 

GEORGIA  FORESTRY  COMM. 

BURTON  DAM 

!*» 

RABUN 

14 

83  33 

1770 

C 

GUY  M .  RUCKER 

84  14 

623 

BUTLER  CREEK 

1433 

RICHMOND 

14 

33  22 

Bl  3b 

ue 

* 

EDWIN  S.  EPSTEIN,  JR. 

CAIRO  2  NNta 

1469 

GRADY 

6P 

6P 

J.  D.  BELCHER 

CALHOUN  EXP  STATION 

GORDON 

34  29 

6*  30 

650 

6P 

6P 

u 

NW  GA,.  EXP.  STATION 

CAMILLA 

1900 

MITCHELL 

84  19 

179 

SP 

7A 

CHARLES  L.  KELLY 

CAMP  STEWART 

11 

31  32 

81  37 

92 

7P 

CANTON 

1983 

CHEROKEE 

34  14 

84  29 

890 

C 

C.  U.   TLASLE Y 

CARLTON  BRIDGE 

1601 

ELBERT 

BA 

BA 

J.  D.  MOORE 

CARNESVILLE 

1619 

FRANKLIN 

14 

34  22 

83  14 

700 

c 

MISS  J1MM1E  R.  AGNEW 

CARTERS10" 

1640 

CARROLL 

17 

33  36 

89  05 

995 

6P 

6P 

C  H 

CITY  OF  CARROLLTON 

34  36 

64  42 

695 

8A 

CARTERSV ILLE 

1669 

BARTOw 

12 

34  10 

84  48 

752 

9P 

SP 

H 

RADIO  STATION  WKRW 

CARTERSv I LLE  3  Sw 

1670 

BARTOW 

GRANvEL  P.  TATUM 

CAVE  SPGS  A  SSW 

1719 

POLK 

34  03 

85  21 

800 

C 

WILLIAM  W.  BARNEI 

CEDARTOMN 

1732 

POLK 

3*  01 

85  19 

763 

6P 

BA 

RALPH  H.  AYCRS 

ChATSWORTh 

84  47 

765 

c 

CHICK ANA UGA  PARK 

1*>06 

WALKER 

IB 

34  39 

85  17 

760 

7A 

TVA-566 

CLAVTON 

1982 

RABUN 

* 

3P 

9P 

W  1  Lb URN  0.  MANET 

CLERMONT   J  SW 

1998 

34  27 

83  48 

1100 

c 

JIMMY  C.  WILLIAM 

CLEVELAND 

2006 

WHITE 

83  46 

1370 

8A 

MARY  L .  SUTTON 

84  44 

155 

»P 

9P 

COLUMBUS 

2161 

MUSCOGEE 

32  28 

84  59 

231 

7A 

ARTHUR  L.  SMITH 

COLUMBUS  wB  AIRPORT 

MUSCOGEE 

M ;  D 

D 

U.S.  WEATHER  UUREAU 

COMMERCE   2  SSW 

218C 

JACKSON 

10 

34  U 

83  29 

762 

3P 

SP 

JOE  NEISLlR 

2198 

PIKE 

93  05 

84  27 

825 

7P 

C.  R.  SMITH 

COOL  I DGE 

• 

31  01 

83  32 

250 

c 

COOPER  GAP 

2246 

LUMPKIN 

12 

94  3B 

84  03 

1900 

c 

M.  LUTHER  GADUIS 

CORDELE  WATER  WORKS 

2266 

CRISP 

•>c 

P 

CITY  OF  CORDELE 

CORNELIA 

2283 

HABERSHAM 

14 

34  31 

63  32 

1470 

BP 

7A 

MRS.  U0B8IE  C.  FOSTER 

COVINGTON 

2318 

NEWTON 

33  36 

89  52 

770 

6P 

■A 

JACK  L.  CHAPMAN 

3 

34  13 

84  OB 

1300 

CURRTv l LLE  2  - 

2429 

FLOYO 

12 

34  27 

65  06 

650 

BA 

JOSEPH  B.  DAVIS 

CUTH8ERT 

2430 

Randolph 

5P 

9P 

FIRE  DEPARTMENT 

OAMLONEGA 

2473 

LUMPKIN 

3 

34  32 

83  39 

1519 

BA 

BA 

JOE  W.  mOOUWARO 

DALLAS  5  SE 

2483 

PAULDING 

9 

33  33 

84  46 

1095 

C  H 

LUTHER  M.  BYR0.  JR. 

12 

34  46 

84  37 

T20 

9A 

DANVILLE 

2332 

TWIGGS 

10 

92  36 

69  15 

450 

SP 

EARL    T.  SMITH 

DAWSON 

2570 

TERRELL 

HENRY  L<  RANDALL 

OAWSONVILLE 

2976 

DAWSON 

5 

34  25 

84  07 

1370 

7A 

c 

MRS.    THELMA  f •  COX 

DOCTOR TO UN  1  HSW 

2716 

WAYNE 

81  51 

80 

BA 

R.  C*  THOMPSON 

6 

31  42 

69  99 

256 

C 

DONALSONVI LLE  9  M 

2736 

SEMINOLE 

6 

31  02 

84  55 

139 

6P 

CARL  J.  PATTERSON 

DOUGLAS  2  NNE 

2789 

COFFEE 

13 

91  31 

62  51 

240 

7A 

7A 

M 

WARREN  GRANTHAM 

OOUGLASVILLE 

2791 

DOUGLAS 

9 

93  45 

84  49 

BA 

leona  a.  Thompson 

DOVER 

2799 

SCREVEN 

11 

32  93 

81  43 

103 

A 

BARREN  M *  WYANT 

32  30 

S2  5« 

215 

BA 

BA 

DUBLIN  2 

28*4 

LAURENS 

10 

32  92 

82  54 

190 

c 

CITY  OF  DUBLIN 

EASTANOLLEE  2  SW 

2943 

STEPHENS 

14 

34  91 

83  16 

680 

c 

SOIL  CONSERVATION  SvC. 

EASTMAN   t  W 

2966 

DOOGE 

32  12 

83  12 

400 

A 

GA.  FORESTRY  COMM. 

E01SON 

3028 

CALHOUN 

6 

84  44 

295 

82  52 

7A 

kather 1 ne^a*^ Thornton 

ELLIJAT 

3119 

GILMER 

12 

34  42 

84  29 

1300 

BA 

MRS.  LOR A  DOVER 

EM6RT 

314? 

PAULDING 

17 

33  92 

84  59 

1200 

6A 

MISS  JANET  ALLGOOO 

EXPERIMENT 

32*1 

SPALDING 

33  lb 

925 

IDA 

1   [  i 

GH 

U.  OF  GA.  EXP.  STATION 

FA1RMOUNT 

3299 

GORDON 

12 

34  26 

B4  42 

739 

BA 

DYMPLE  0.  WAR MACK 

30  41 

82  34 

113 

c 

Fields  cross  roads 

9963 

FULTON 

64  19 

1050 

c 

SAMUEL  R.  HARMON 

F1T2GERAL0 

1364 

BEN  HILL 

16 

83  19 

371 

5P 

SP 

CITY  FIRE  OEPT. 

Fleming  exp  stat ion 

3409 

LIBERTY 

2 

31  99 

81  2* 

19 

4P 

4P 

€  H 

SOIL  CONSERVATION  SVC. 

FOLKS TON  9  SSW 

3460 

CHARLTON 

13 

30  48 

82  02 

20 

10A 

FRANK  M.  DAVIS 

FOLK ST ON  9  SW 

1669 

Charlton 

19 

30  4* 

02  00 

120 

9P 

9 

OKEFENOKEE  REFUGE 

9 

33  01 

83  97 

630 

•P 

6P 

FONT  GAINES 

)»18 

CLAY 

31  36 

69  03 

340 

9P 

7A 

MRS.  MAYME  R.  HAYES 

FORT    VALLEY    J  E 

3344 

PEACH 

9 

32  3* 

63  51 

490 

MID 

OLIVER   I.  SNAPP 

FRANKLIN 

3567 

9 

93  17 

85  06 

665 

A 

R.  L.  AUBREY 

GAINESVILLE 

3621 

34  19 

69  30 

125* 

*P 

A 

SAM  S.  HARBEN 

GIBSON 

Ibii 

GLASSCOCK 

11 

33  14 

82  36 

540 

7A 

SANFORD  N.  8RADOY 

Glenn v j lle 

s  >•>* 

TATTNALL 

1 

31  96 

•  1  39 

175 

7F 

7P 

W.  C.  BARNARD 

GOAT  ROCK 

9762 

HARRIS 

9 

32  36 

•9  09 

490 

P 

GA.  POWER  COMPANY 

t  I -ALT AHA  HA,  2— ATLANT IC i  3 "CHAT  T A HOCK  ME E i  * -COOS A,  S-ETOWAH,  6 -FLINT,  ?-H[ MASSEE , 
14-SAVANT4AM,      15-ST .  MARYi      16-SUWANEE ■      17-TALLAPOOSA,  18-TENNESSEE 
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STATION 

INDEX  NO.  | 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

% 

i 

SPECIAL 

GOOFREY  *  NE 

MORGAN 

MRS  CURTIS  IUMLIM 

GREENVILLE  2  w 

MERIWETHER 

4P 

STATE  FORESTRY  SERVICE 

GRIFFIN 

3936 

SPALDING 

13  19 

6*  16 

980 

6P 

IA 

HAMILTON 

ton 

HARRIS 

92  »5 

8*  52 

769 

IA 

HAMILTON  *  W 

HARRIS 

HARALSON 

COWETA 

MRS •  RulM  I.  GABLE 

HARTWELL 

HART 

9P 

if 

RALPH  C  SCOTT 

HAWKlNSVlLLt 

6170 

PULASKI 

32  17 

63  26 

2*3 

6f 

TA 

J] 

HA2LEHURST 

4104 

JEFF  DAVIS 

31  53 

82  39 

239 

C 

HELEN  1  SE 

WHITE 

MOMERV I LLE  3  WSW 

CLINCH 

6P 

6P 

UNION  BAG  CAMP  PAPER  CO 

JACKSON  OAM 

BUTTS 

GA.  POmER  COMPANY 

JASPER   1  NNW 

4646 

PICKENS 

34  29 

6*  27 

1*69 

6P 

C  || 

JASPER   1  SSE 

4691 

PICKENS 

34  28 

64  23 

1467 

c 

AuSTlOM  REEVES 

JE  SUP 

c 

JESUP  8  S 

WAYNE 

3P 

BRUNS.  PULP  *  PAPER  CO. 

JOHNTOMN 

DAWSON 

MISS  MAMIE  L.  FAUSEtT 

JONES8OR0 

670Q 

CLAYTON 

33  31 

84  21 

930 

JULIETTE 

4726 

MONROE 

39  07 

63  48 

7A 

KENSINGTON 

KINGSTON 

BARTOW 

IA 

SUSAN  MCO.  MARG1S 

WALKER 

BA 

*A 

J.  L.  MOSS 

LA  GRANGE 

6949 

33  03 

83  01 

719 

5P 

7A 

C  H 

LEXINGTON 

9169 

OGLE  THORP L 

S3  32 

63  07 

729 

IA 

LIME  BRANCH 

POLK 

L 1 NCOLNTON 

LINCOLN 

HA 

JAMES  C.  BLACKwELL 

LOUISVILLE 

JEFFERSON 

6P 

6P 

NESBII  BAKER 

LUMBER  CITY 

9366 

TELFAIR 

31  35 

82  *1 

ISO 

STEWART 

32  03 

84  48 

582 

9P 

C  H 

MACON  MB  AIRPORT 

9449 

BIBB 

D 

MARSHALLVILLE 

MACON 

IP 

CITY  OF   MARSHALL V 1 LLC 

EARL  L.  SAILERS 

MC  INTYRE 

9696 

WILKINSON 

32  51 

83  13 

262 

8A 

„ 

METTER 

'Si' 

CANDLER 

32  2* 

82  04 

120 

9P 

M 

CI  1 Y  OF  METTER 

MI0V1LLE 

BURKE 

MIOVILLE  EXP  STA 

BURKE 

6P 

St  GA.  ((RANCH  tXP,  StA. 

MILLEDGEvILLE 

BALDWIN 

TA 

H.  LOUIS  HORNE 

MILLEN 

9882 

JENKINS 

32  48 

81  9b 

191 

9P 

SP 

M 

WALLACE  v, 

MI LL HAVE N  B  E 

9898 

SCREVEN 

32  56 

81  30 

100 

TA 

MONROE 

WALTON 

MONTE 2 UNA 

MACON 

GEORUt  FOWLER 

MONT 1CELL0 

JASPER 

7A 

7A 

POSTMASTER 

MORGAN 

6036 

CALHOUN 

31  32 

8*  3b 

263 

3P 

MORGAN  >  NW 

6043 

CALHOUN 

31  36 

8*  38 

273 

7A 

MOULTRIE  2  ESE 

6f 

RADIO  STATION  MMTM 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

WHEELER 

M 

L .  G.  REYNOLDS 

NAHUN  T  A 

BRANTlE t 

6P 

6P 

RICHARD  H.  SCHMITT 

NASHVILLE  5  SSE 

6*97 

BERRIEN 

16 

31  08 

83  11 

238 

9P 

SP 

H 

NEW I NG TON  1  NW 

6923 

SCREVEN 

32  36 

61  31 

161 

6P 

N 

NEWNAM 

COWETA 

JAMLS  0.  HAROIN.  JRa 

NORCROSS  *  N 

GMINNET 

BA 

MRS.  M.  H.  OEMPSEY 

PATTERSON 

PIERCE 

SA 

GA.  FORESTRY  COMM. 

PEARSON 

6879 

ATKINSON 

31  16 

82  91 

203 

C 

COUNTY  AGENT 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

7067 

SUMTER 

32  03 

84  22 

300 

5P 

H 

BRANCH  CXP.  STATION 

PRESTON  3  SW 

WEBSTER 

JOHN  L*  STEmART 

QUITMAN 

BROOKS 

SA 

HESTER  M.  LEWIS 

RE SAC A 

GORDON 

FA 

MILL  1AM   M *  POLLOCK 

RINGGOLD 

7489 

CATOOSA 

18 

3*  35 

83  07 

820 

ROME 

7600 

34  19 

65  09 

59b 

6P 

A 

M 

MILL  I AM  M.    TOMERS.  Ill 

ROME  8  SW 

FLOYO 

J.H,  MONTGOMERY.  JR. 

ROME  MB  AIRPORT 

FLOYO 

U.S.  ME A I HER  UUREAU 

SANOERSV ILLE 

WASHINGTON 

"bP 

6P 

RAO 10  STATION  WSNT 

SAPELO  ISLAND 

7608 

31  2* 

81  17 

10 

9P 

SP 

|| 

SAVANNAH  USDA   PLANT  GDN 

78*2 

32  00 

61  lb 

22 

« 

0 

u.s.  heather  bureau 

SAVANNAH  BEACH 

CHATHAM 

SP 

CITY  OF  SAVANNAH  BEACH 

GREENE 

'p 

MRS ■    MAULL   C«  CRUMPTON 

SPARTA  2  NNW 

8223 

11 

33  16 

82  59 

550 

c 

MRS.   LOIS  U.  MARREN 

ST  ILLMORE 

8351 

32  26 

82  13 

259 

7A 

MRS.MARJORIE  HUDSON 

SUMMERV1 LLE 

CHATTOOGA 

1 

JAMES  R.  BURGESS 

SURRENCY  2  WNW 

APPLING 

SP 

UNION  BAl.  camp  paper 

SWAINSBORO 

7P 

RADIO  STATION  MJAT 

SWEET  GUM 

8904j 

FANNIN 

1*  56 

64  13 

1800 

BA 

c 

TVA-129 

SYLVAN I A 

69)7 

SCREVEN 

32  49 

81  19 

23* 

c 

SCREVEN  FORESTRY  UNII 

TALBOT  TON 

TALBOT 

TALLAPOOSA  2  NNW 

HARALSON 

6P 

MRS.  MAUD  M.  MAGOOU 

TAYLORSVILLE 

BAR TOM 

THOMAS  F.  COUSINS 

6657 

32  58 

6*  14 

800 

c 

CECIL  HARRIS 

8661 

32  52 

8*  19 

665 

9P 

SP 

THOMASVILLE 

6P 

IA 

MRS .SARAH  P.  PORItR 

THOMASV 1 LLE  WB  CITY 

THOMAS 

30  50 

63  99 

283 

U.S.  WtATHtR  BUREAU 

TIFTON  EXP  STATION 

8709 

16 

31  28 

83  31 

337 

"sa 

8* 

6A 

GA.CSTL. PLAIN  EXP.  STA. 

87*0 

STEPHENS 

1* 

9*  35 

63  19 

1019 

6P 

7A 

VlRGLt  E.  CRAIG 

6749 

63  21 

970 

c 

SOIL  CONSERVATION  SVC. 

8746 

STEPHENS 

3*  31 

63  20 

c 

SOIL  CONSERVATION  SVC. 

TRAY  MOUNTAIN 

86U6 

TOWNS 

63  42 

* 

A 

c 

TVA-154 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 

1  v  |  | 

LOWNDES 

83  17 

200 

C  H 

U.S.  MEATHCR  BUREAU 

.". 

16 

30  32 

83  20 

265 

6P 

C  H 

GEORGL  B.  COOK 

90  J  : 

CHEROKEE 

3*  19 

64  33 

1100 

MRS.  MART  P.  CLlNE 

WARRENTON 

91*1 

MARREN 

11 

33  2* 

82  *0 

500 

9P 

A 

WASHINGTON 

915? 

WILKES 

62  ** 

630 

TA 

WILLIAM  T.   1 HORN ION 

WATK INSV ILLE  ARS 

■11  (,9 

OCONEE 

10 

33  32 

83  26 

750 

c 

AGR.  RLSlARCH  SVC. 

WAYCROSS 

viet, 

WARE 

1  3 

82  22 

1*0 

8A 

IRA  F.  MALTOM 

MAYNE5BORO  2  NE 

9194 

BURKE 

14 

33  07 

81  59 

270 

6P 

BP 

RADIO  STATION  WBRO 

WEST  POINT 

9291 

TROUP 

32  92 

89  11 

579 

6P 

J.  SMITH  LAMIER 

WINOER  1  SSE 

9466 

BARROW 

10 

33  96 

63  43 

960 

9P 

CECIL  H.  GRIDtR 

WOODBURY 

M  06 

MERIWETHER 

84  35 

800 

u.vin  a.  sims 

WOODSTOCK 

9924 

CHEROKEE 

34  06 

6*  31 

992 

■ 

A 

8-OCHLOCKONCE ,     9-OCMULGEE .     10 -OCONEE ,     1 1-OGEECMEE i     12-OOST ANAULA •     I 3-SAT ILLA, 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  Georgia  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Agricultural  Engineering  Buildii 
University  of  Georgia,  Athens,  Georgia,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of 
this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this 
issue. 

Divisions,   as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement   in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours 
ending  at  time  of  observation. 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Extremes  Table";   "Daily  Precipitation"  Table;   "Daily  Temperature"  Table;   and  "Evaporation  and  Wind"  Table;   and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  those 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,   and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J     "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table; 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;   and  the  Station  Index, 

+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*     Amount  inc luded  in  following  measurement ,   time  distribution  unknown . 

tt    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  build ing . 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M     One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,   E.S.T.   of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observat  ion  column  in  Stat  ion  Index  means  var  table . 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY ,   and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,   D.  C.   for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local 
Climatological  Data  for  the  respective  stations,   obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary).     Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25,   D.  C. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

GEORGIA 


JUNE  1962 
Volume  66    No.  6 


ASHEVILLE:  1962 


GEORGIA  -  JUNE  1962 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:     99°  on  the  24th  at  Hartwell 

Lowest  Temperature:     48°  on  the  16th  at  Blue  Ridge  and  on  the  15th 

at  Tallapoosa  2  NNW 

Greatest  Total  Precipitation:     18.82  inches  at  Fleming  Exp  Station 

Least  Total  Precipitation:     1.68  inches  at  Cartersville 

Greatest  One-Day  Precipitation:     3.53  inches  on  the  8th  at  Waynesboro 

2  NE 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

GEORGIA 
JUNE  1962 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 

Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

e 

a 

s 

t 

• 

a 

Degree  Days 

No.  of  Day* 

a 

Departure 
From  Normal 

0 
Q 

6 

• 

a 

Snow,  Sleet 

No.  of  Day* 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

• 
a 

o 

i 

5 
a 

f 

0 

s 

5 
§ 

si 

;  i 
..  | 

t  i 

!j 

NORTHWEST 

LLATOONA  DAM  2 

8  5  •  9 

64  4 

75.2 

27+ 

53 

15 

8 

0 

0 

0 

3.46 

1.91 

1 2 

ALHOUN  EXP  STATION 

89.2 

61  .0 

74.6 

92 

30+ 

52 

15 

0 

13 

0 

0 

4.30 

1.50 

12 

.0 

0 

7 

3 

1 

ARTERSVI LLE 

97.  2M 

63. 1M 

75. 2M 

95 

50 

I  5 

0 

8 

0 

0 

0 

.0 

0 

3 

1 

0 

EDARTOWN 

97.0 

63.4 

75.2 

94 

24 

53 

15 

0 

9 

0 

0 

5.74 

1.58 

12 

.0 

0 

12 

3 

2 

ALLAS   S  SE 

84.8 

63.0 

73.9 

92 

19 

5  3 

1  5 

0 

4.90 

.99 

21 

.0 

0 

9 

4 

0 

ALTON 

19 

56 

15 

6 

0 

0 

0 

6.52 

1.82 

4 

]  0 

3 

3 

A  FAYETTE 

86.6 

66.3 

76.5 

04 

19 

50 

15 

0 

9 

0 

0 

0 

4.32 

1.39 

13 

.0 

0 

8 

3 

1 

OME 

84.9 

63.7 

74.3 

-  3.3 

92 

1  8 

53 

15 

0 

4 

0 

1 

0 

5.95 

1.98 

1.75 

1  2 

.0 

0 

9 

4 

2 

OME  WB  AIRPORT 

R 

86.6 

63.8 

75.2 

-  1.2 

93 

18  + 

55 

15 

0 

7 

0 

o 

0 

4.82 

1.06 

1  .69 

23 

.0 

0 

e 

3 

1 

DIVISION 

75.0 

-  2.0 

4.63 

.88 

.0 

NORTH  CENTRAL 

LPHARETTA    1  WNW 

96.5 

63.1 

74.8 

94 

26 

54 

15 

0 

7 

0 

0 

0 

2.14 

.71 

3 

.0 

0 

7 

1 

0 

THENS 

84.2 

66.4 

75.3 

-  2.1 

92 

24 

59 

30 

0 

0 

o 

:T 

4.40 

.66 

1.67 

2 

.0 

0 

THENS  COL  OF  AGR I 

87.0 

64.6 

75.8 

95 

24 

58 

30 

0 

10 

0 

0 

5.12 

1.71 

1 

.0 

0 

7 

3 

2 

THENS  WB  AIRPORT 

85.6 

66.0 

75.8 

-  1.8 

95 

58 

30 

0 

o 

.24 

.0 

0 

9 

TLANTA  WB  AIRPORT 

R 

94.7 

66.3 

75.5 

-  1.3 

91 

26  + 

58 

15 

0 

4 

0 

0 

0 

4.39 

.56 

.82 

12 

.0 

0 

12 

3 

0 

LAIRSVILLE  EXP  STA 

81.0 

59.0 

70.0 

-  .9 

89 

26 

51 

15 

1 

0 

0 

0 

0 

7.85 

4.08 

2.46 

3 

.0 

0 

10 

6 

2 

LUE  RIDGE 

48 

1  6 

3 

0 

0 

0 

9 

1 

1 

OMMERCE   2  SSW 

86.9 

63.7 

75.3 

94 

27+ 

59 

1 

0 

8 

0 

0 

2.34 

.42 

29 

.0 

0 

8 

0 

0 

AHLONEGA 

8  3.2 

6  2.4 

-  1.5 

26 

56 

15 

2.76 

.53 

3 

7 

1 

0 

AINESVILLE 

85.7 

64.9 

75.3 

-  .3 

94 

19 

61 

30+ 

0 

6 

0 

0 

0 

5.36 

1.58 

1.75 

20 

.0 

0 

9 

4 

1 

ELEN  1  SE 

84.6 

59.8 

72.2 

93 

18 

53 

30 

0 

6 

0 

0 

0 

3.95 

.97 

12 

.0 

0 

10 

4 

0 

ASPER   1  NNW 

83.5 

63.0 

73.3 

91 

25 

53 

15 

0 

0 

o 

3.66 

1 2 

.0 

0 

INDER   1  SSE 

86.7 

62.5 

74.6 

96 

19 

53 

30 

0 

7 

0 

0 

0 

4.87 

1.67 

13 

.0 

0 

9 

3 

2 

DIVISION 

74.0 

-  1.8 

4.31 

.56 

.0 

NORTHEAST 

LAYTON 

83.2 

59.5 

71  .4 

-  .5 

91 

25  + 

53 

30 

0 

4 

0 

0 

0 

6.79 

1.91 

1.66 

12 

.0 

0 

13 

5 

1 

ORNELIA 

83.5 

61.9 

72.7 

—  1.6 

9 1 

19 

57 

30+ 

0 

2 

0 

0 

0 

4.63 

1.11 

3 

ARTWELL 

89.2 

66.5 

77.9 

-  .1 

99 

24 

61 

30+ 

0 

15 

0 

0 

0 

2.03 

-  1.32 

.80 

12 

.0 

0 

6 

1 

0 

OCCOA 

85.2 

64.8 

75.0 

-  1.7 

92 

24+ 

59 

30 

0 

7 

0 

0 

0 

1.86 

.0 

0 

1  1 

5 

1 

ASHINGTON 

86.1 

65.0 

75.6 

-  2.8 

93 

25 

56 

30 

0 

7 

0 

0 

0 

5.62 

1.84 

1.70 

21 

.0 

0 

9 

4 

1 

DIVISION 

74.5 

-  1.6 

4.99 

.97 

.0 

WEST  CENTRAL 

UENA  VISTA 

88. 2M 

66. OM 

77. 1M 

92 

24+ 

62 

3+ 

0 

12 

0 

0 

n 

6.71 

1.43 

1 

.0 

0 

10 

4 

3 

ARROLLTON 

87.2 

63.9 

75.6 

94 

25 

54 

1 5 

0 

10 

0 

0 

0 

4.25 

.62 

12 

.0 

0 

j  2 

2 

o 

OLUMBUS  WB  AIRPORT 

R 

89.4 

68.3 

78.9 

-  .5 

95 

24 

63 

30+ 

0 

1  4 

0 

0 

0 

2.59 

-  1.09 

.80 

10 

.0 

0 

9 

1 

0 

XPf RIMENT 

86.6 

65.7 

76.2 

95 

1 7 

59 

15 

0 

n 

Q 

g 

.0 

0 

10 

4 

2 

REENVILLE  2  W 

87.8V 

64.  5M 

76. 2M 

94 

23 

57 

30 

0 

12 

0 

0 

0 

6.72 

1  .50 

27 

.0 

0 

10 

4 

3 

RIFFIN 

86.2 

66.6 

76.4 

-  1.5 

92 

25  + 

60 

15 

0 

6 

0 

0 

0 

6.38 

2.23 

1.39 

20 

.0 

0 

14 

5 

2 

A  GRANGE 

89.8 

63.9 

76.9 

96 

55 

16+ 

0 

15 

0 

0 

0 

2  8 

.0 

0 

7 

2 

0 

ARSHALLV I LLE 

89.5 

66.3 

77.9 

95 

26 

61 

30 

0 

17 

0 

0 

0 

8.16 

2.00 

1 

.0 

0 

9 

6 

4 

EWNAN 

88.6 

65.0 

76.8 

-  .8 

94 

24+ 

56 

I  5 

0 

6.98 

3.03 

1  .46 

11 

.0 

0 

12 

5 

2 

ALBOTTON 

89.6 

66.0 

77.8 

96 

23+ 

61 

16+ 

0 

15 

0 

0 

0 

4.69 

1.85 

25 

.0 

0 

9 

2 

1 

ALLAPOOSA  2  NNW 

85.5 

59.4 

72.5 

-  2.2 

91 

25+ 

48 

15 

0 

6 

0 

0 

0 

5.11 

1.33 

.91 

12 

.0 

0 

I  o 

5 

0 

HOMASTON  2  S 

90.7 

64.2 

77.5 

97 

58 

16+ 

0 

22 

0 

0 

0 

.0 

0 

7 

3 

2 

EST  POINT 

89.6 

65.9 

77.8 

-  .6 

95 

27  + 

59 

16+ 

0 

14 

0 

0 

0 

2.54 

-  1.20 

.68 

11 

.0 

0 

8 

1 

0 

D I V I  S I  ON 

76.7 

-  1.3 

5.23 

1.33 

.0 

CENTRAL 

I  LEY 

89.8 

67.3 

78.6 

96 

24 

61 

28 

0 

17 

0 

0 

0 

5.35 

2.37 

1 

.0 

0 

8 

3 

2 

DV I NGTON 

85.2 

65.8 

75.5 

-  2.5 

93 

24 

58 

30+ 

0 

q 

3.10 

-  .44 

.92 

11 

.0 

0 

8 

o 

JBLIN  3  S 

92.1 

67.4 

79.8 

-  .2 

96 

26  + 

60 

29 

0 

24 

0 

0 

0 

4.44 

.58 

1.00 

12 

.0 

0 

10 

4 

1 

ASTMAN   1  W 

89.6 

67.3 

78.5 

-  2.5 

96 

27 

61 

30 

0 

]  B 

0 

0 

0 

.70 

.0 

0 

9 

3 

1 

3RSYTH  1  S 

87.9 

65.8 

76.9 

95 

24+ 

60 

30+ 

0 

10 

0 

0 

0 

4.37 

.96 

13 

.0 

0 

13 

2 

0 

DRT  VALLEY  3  E 

88.7 

66.9 

77.8 

-  1.6 

94 

23 

61 

30 

0 

14 

0 

0 

0 

7.98 

3.66 

2.35 

21 

.0 

0 

2 

AWK I NSV I LLE 

89.8 

67.6 

78.7 

-  1.3 

96 

26+ 

61 

30 

0 

20 

0 

0 

0 

3.34 

-  .89 

.0 

0 

10 

3 

0 

ACON  WB  AIRPORT 

R 

89.5 

68.6 

79.1 

-  1.6 

95 

26 

62 

30 

0 

18 

c 

0 

0 

3.35 

.01 

.80 

20 

.0 

0 

11 

! 

0 

89.6 

64.7 

76.7 

95 

25+ 

0 

1 3 

8.03 

3.00 

12 

.0 

0 

9 

2 

ILLEDGEVI LLE 

86.2 

66.1 

76.2 

-  2.8 

93 

25 

58 

30 

0 

6 

0 

0 

0 

4.34 

1.03 

1.22 

12 

.0 

0 

9 

3 

1 

ONT1CELLO 

87.4 

66.6 

77.0 

95 

25 

61 

30+ 

0 

9 

0 

0 

4.76 

1.00 

3 

.0 

0 

1  0 

3 

1 

ANOERSV I LLE 

86.8 

67.1 

77.0 

94 

24+ 

56 

30 

0 

6 

0 

0 

0 

5 

.0 

0 

10 

4 

0 

I  LOAM 

87.0 

65.9 

76.5 

-  1.8 

94 

24 

57 

30 

0 

7 

0 

0 

0 

5.67 

2.50 

1.42 

14 

.0 

0 

7 

4 

3 

1  DIVISION 

77.6 

-  1.7 

4.88 

1.17 

.0 

EAST  CENTRAL 

PILING  1  NW 

88.6 

64.7 

76.7 

95 

27+ 

52 

30 

0 

13 

0 

0 

0 

3.42 

1.16 

8 

.0 

0 

10 

1 

1 

JGUSTA  W8  AIRPORT 

R 

88.2 

66.9 

77.6 

-  1.3 

95 

24 

5  2 

30 

0 

5 

0 

0 

0 

5.17 

2.13 

1.50 

15+ 

.0 

0 

3 

3 

ROOKLET  1  W 

87.3 

66.6 

77.0 

-  2.8 

93 

24 

60 

30 

0 

9 

0 

0 

0 

9.92 

5.48 

2.35 

26 

.0 

0 

1* 

7 

5 

3UI SVILLE 

89.1 

67.1 

78.1 

-  1.9 

98 

27 

63 

3 

0 

10 

" 

0 

0 

2.39 

-  1.13 

.0 

0 

0 

ETTER 

89.8 

67.9 

78.9 

96 

25  + 

61 

30 

0 

0 

0 

0 

4.93 

1.78 

1 

.0 

0 

7 

3 

1 

IDVILLE  EXP  STA 

99.2 

67.3 

77.8 

92 

25+ 

55 

30 

0 

12 

0 

0 

t 

4.58 

2.00 

22 

.0 

0 

8 

3 

2 

ILLEN 

89.4 

65.3 

77.4 

-  3.0 

94 

25  + 

52 

30 

0 

It 

0 

0 

0 

6.81 

2.33 

2.30 

26 

.0 

0 

7 

* 

2 

See  Reference  Notes  following  Station  Index 
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Average 
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•  E 

o  1 
o  'c 

<  s 

Average 

Departure 

1 
Z 
E 

Highest 

a 

lowest 

a 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

>, 
| 

6 

a 

Sno 

w.  Sleet 

No.  of  Day 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 

Date 

.10  or  More  1 

.50  or  More  | 

1 
3 

c 

•°  0 



°  j 


D  * 

— - 

s  I 

o  i 

NEWI  NGTON    1  NW 

91  .  1 

66.9 

79.0 

9  8 

24 

62 

18 

0 

2  n 

o 

0 

0 

2.23 

.69 

26 

.0 

0 

5 

2 

0 

SWA  I NSBORO 

6  6.2 

95 

56 

30 

0 

;  <• 

0 

o 

0 

9.70 

2.13 

1 

.0 

0 

1  3 

8 

3  . 

WARRENTON 

88*9 
* 

66.1 

77  5 
* 

1  . 2 

95 

24 

61 

30 

0 

I  5 

0 

0 

0 

4.78 

1  .49 

1.50 

1  2 

.0 

0 

7 

3 

3 

WAYNESBORO  2  NE 

88.1 

66.5 

77.3 

94 

6 

60 

30 

0 

12 

5.37 

3.53 

g 

.0 

0 

6 

2 

1 

DIVISION 

77.7 

2.1 

5.39 

1.63 

.0 

SOUTHWEST 

AL8ANY 

91.4 

69*6 

80.5 

.  9 

95 

7+ 

65 

30 

0 

26 

0 

0 

0 

5.45 

1.40 

1  05 

j  3 

.0 

0 

13 

4 

1 

AMERICUS  4  ENE 

" ? 

66.1 

77.2 

2.7 

94 

24 

63 

30+ 

0 

16 

0 

0 

0 

5.52 

1.12 

1.70 

27 

.0 

0 

1 1 

5 

2 

BA1NBRIDGE 

9  2.6 

68.3 

.1 

97 

27 

64 

3+ 

0 

27 

0 

0 

0 

5.60 

1  .00 

1.61 

2 

.0 

0 

11 

3 

1 

BLAKELY 

67.4 

79  6 

1.5 

95 

4 

64 

2+ 

0 

17 

0 

0 

0 

5.10 

1.12 

.98 

8 

.0 

0 

13 

3 

n 

CAIRO  2  NNW 

90*4 

68.4 

' 

9  5 

27  + 

64 

3+ 

0 

20 

0 

0 

0 

4.73 

.11 

1.35 

12 

.0 

0 

10 

3 

2 

CUTHBERT 

90.9 

68.9 

79.9 

°6 

16 

64 

29 

0 

3.82 

.62 

17 

.0 

0 

13 

2 

0 

FORT  GAINES 

89.3 

67.3 

78.3 

1.8 

95 

7 

63 

1 

0 

]7 

0 

3.81 

.44 

1.35 

9 

•  0 

0 

8 

3 

1 

LUMPKIN 

68. 1M 

79. OM 

26+ 

6  5 

15+ 

0 

20 

0 

0 

0 

2.76 

1.45 

20 

.0 

0 

6 

2 

1 

PLAINS  5W  r,A  EXP  STA 

6  7.9 

93 

65 

0 

17 

0 

0 

0 

4.17 

1.00 

27 

.0 

0 

9 

4 

1 

THOMASVI LLE 

89  8 

66  .6 

78  2 

1.5 

27 

4+ 

0 

20 

0 

* 

0 

0 

4.63 

.31 

1.05 

6 

.0 

0 

6 

5 

3 

THOMASVI LLE  WB  CITY 

90.9 

69.7 

80.3 

96 

27 

66 

3+ 

0 

22 

0 

6.25 

1.43 

1 

_ 

.0 

0 

6 

5 

3 

DIVISION 

79 

1.3 

4.71 

•  28 

•  0 

SOUTH  CENTRAL 

ALAPAHA  EXP  STATION 

90.  1 

66.3 

78.2 

1  . 2 

95 

28  + 

61 

1  9 

0 

19 

2.64 

-  1.61 

.  50 

1 0 

.0 

0 

8 

1 

0 

ASHBURN   1  5 

88.  8M 

68. 4M 

78. 6M 

94 

26+ 

64 

30 

0 

13 

0 

0 

0 

5.77 

1.76 

12 

.0 

0 

7 

4 

3 

CORDELE  WATER  WORKS 

90.3 

68.5 

79.4 

94 

27  + 

65 

30+ 

0 

18 

0 

0 

0 

5.17 

1.35 

28 

.0 

0 

11 

3 

3 

DOUGLAS  2  NNE 

89.4 

78.8 

95 

64 

1  9+ 

0 

17 

0 

0 

0 

5.72 

2.05 

6 

.0 

0 

e 

4 

1 

FI TZGERALD 

90.  5 

68.8 

79.7 

1  •  0 

96 

26 

64 

0 

22 

0 

0 

0 

6.86 

3.36 

1.63 

8 

.0 

0 

9 

5 

3 

HOMERVI LLE  3  WSW 

90  7 

64.1 

77  4 

94 

26  + 

58 

19 

0 

21 

0 

0 

0 

2.75 

.58 

23 

.0 

0 

8 

1 

0 

LUMBER  CITY 

90.5 

66.3 

78.4 

95 

27+ 

60 

30 

0 

21 

0 

0 

0 

6.99 

2.30 

2.06 

22 

•  0 

0 

1  0 

5 

3 

MOULTRIE  2  ESE 

90.9 

65.8 

78.4 

- 

2.1 

96 

27 

60 

20 

0 

20 

0 

0 

0 

1.91 

-  2.52 

.56 

7 

.0 

0 

7 

1 

0 

NASHVILLE   5  SSE 

90.6 

66.5 

78.6 

95 

27 

60 

30 

0 

22 

0 

0 

0 

3.36 

.79 

8 

.0 

0 

9 

3 

0 

OUITMAN 

90.  3M 

66. OM 

78.  2M 

2.0 

9  8 

8 

62 

19 

0 

20 

0 

0 

0 

5.00 

.04 

1.76 

1 

•  0 

0 

7 

4 

1 

TIFTON  EXP  STATION 

88  3 

67.7 

78  0 

1.7 

92 

28 

61 

2 

0 

12 

0 

0 

0 

3.30 

—  .81 

•  97 

.0 

0 

8 

1 

0 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 

90.3 

68.7 

79.5 

95 

65 

1  9+ 

0 

19 

0 

0 

0 

7.99 

' 

.0 

0 

1 1 

4 

3 

VALDOSTA  4  NW 

90.9 

56.5 

78.7 

9? 

2? 

61 

0 

2  3 

0 

0 

0 

4.38 

•  8  8 

1 

.0 

0 

9 

4 

0 

DIVISION 

78.6 

1.5 

4.76 

•  28 

.0 

SOUTHEA  ST 

ALMA   FAA  AIRPORT 

90.0 

67.5 

78.8 

97 

26 

60 

1 6 

0 

19 

0 

*J 

" 

4.15 

1.64 

22 

.0 

0 

9 

3 

1 

BLACKBEARD  ISLAND 

88.2 

70.4 

79.3 

93 

26+ 

65 

6 

0 

8 

0 

0 

0 

10.04 

2.25 

28 

.0 

0 

14 

7 

5 

BRUNSWICK 

88.4 

71.2 

79.8 

1.0 

94 

25 

65 

29 

0 

11 

0 

0 

0 

13.30 

7.81 

3.10 

15 

.0 

o 

1  5 

1 1 

3 

CAMP  STEWART 

87.5 

77.8 

96 

64 

0 

10 

0 

0 

0 

8.69 

1  .75 

9 

.0 

0 

14 

8 

3 

FLEMING  EXP  STATION 

87.1 

66.7 

76.9 

92 

75  + 

62 

30+ 

0 

7 

0 

0 

0 

18.82 

3.48 

2  8 

.0 

0 

14 

9 

8 

FOLKSTON  9  SW 

88.7 

67.9 

78.3 

94 

21 

64 

7 

0 

16 

0 

0 

0 

11.43 

2.59 

I  j 

.0 

0 

12 

8 

4 

GLENNVI LLE 

88.7 

68.2 

78.5 

1  .3 

95 

25+ 

63 

30 

0 

12 

0 

0 

0 

5.37 

.54 

1.12 

12 

.0 

0 

10 

S 

1 

JESUP  8  S 

88.7 

67.1 

77.9 

94 

25  + 

62 

19 

0 

1  3 

0 

0 

0 

8.80 

2.22 

6 

.0 

0 

1  7 

8 

1 

NAHUNTA 

89. 1M 

65. 4M 

77. 3M 

95 

5 

61 

19 

0 

13 

0 

0 

0 

11.01 

2.72 

15 

.0 

0 

14 

7 

5 

SAPELO  ISLAND 

86. 3M 

69. 9M 

78. 1M 

92 

26  + 

65 

28+ 

0 

6 

0 

0 

0 

10.17 

3.25 

15 

.0 

0 

12 

7 

3  1 

SAVANNAH  USDA  PLANT  GDN 

87.1 

66.7 

76.9 

1.5 

93 

26+ 

59 

30 

0 

6 

0 

0 

0 

13.54 

7.74 

2.93 

10 

.0 

0 

17 

10 

6 

SAVANNAH  WB  AP  R 

86.9 

68.2 

77.6 

2.1 

94 

24 

62 

30 

0 

5 

0 

0 

0 

10.19 

5.10 

2.16 

9 

.0 

0 

16 

6 

4 

SAVANNAH  BEACH 

84. 4M 

69. OM 

76. 7M 

89 

25 

62 

29+ 

0 

0 

0 

0 

0 

8.37 

1.20 

6 

.0 

0 

1  6 

8 

3 

SURRENCY  2  WNW 

64.6 

M 

58 

30 

0 

0 

0 

0 

3.58 

1.23 

23 

.0 

0 

6 

3 

1 

WAYCROSS 

91.2 

66.1 

78.7 

;  .6 

96 

1  3 

60 

13 

0 

22 

0 

0 

0 

5.35 

.38 

1.28 

12 

.0 

0 

9 

4 

2  1 

DIVISION 

78.0 

1.8 

9.52 

4.40 

.0 

Precipitation 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 

GEORGIA 
JUNE  1«2 


Station 

- 

Day  of  Month 

i- 

1  | 

2 

3 

4 

1 

5  : 

6 

7  | 

8 

1 

9 

10  | 

11 

1 

12 

13  ! 

u  I 

IS 

16  | 

17 

1 

18 

19 

a  | 

20  | 

21 

22  | 

23 

24 

25  |  26  | 

27 

28  [ 

29  j  30 

31 

SEVILLE 

3.28 

•  08 

•  96 

•  18 

•  18 

•  30 

.07 

•  04 

•  43 

•  59 

IIRSVILLE 

6.77 

•  07 

•  03 

.49 

•  83 

•01 

•  06 

• 1  ^ 

■*J 

•  69 

.66 

.23 

.0* 

|  2  S 

2. IS 

A 

•  13 

•  14 

• 1 2 

T 

x 

■  13 

9.34 

2*  3? 

.64 

* 

* 

01 

*  1  8 

.09 

*20 

•  2? 

•  03 

.06 

■31 

I  PAH  A  EXP  STATION 

2.6* 

.20 

.42 

.26 

.30 

.42 

•  13 

•07 

.07 

•  10 

•45 

UNT 

5.45 

78 

•  04 

* 

* 

•  63 

•22 

■  10 

•  04 

.19 

•  33 

•  14 

■  41 

latoona  oam  2 

3«*6 

_ 

•  05 

•03 

•  20 

•  03 

MA   FA A  AIRPORT 

4.15 

.20 

.94 

•  39 

" 

•  06 

1.64 

■  13 

■  10 

BHARETTA    1  WNW 

2.1* 

T 

03 

14 

•  05 

•07 

•13 

•  39 

■RICUS  4  ENE 

■i.92 

.13 

1 

•  30 

.90 

.15 

T 

.57 

•  11 

.20 

T 

•  30 

.10 

.20 

.04 

1*70 

HIHG  1  *W 

3.42 

18 

* 

•06 

09 

* 

* 

*it 

* 

* 

•  24 

•23 

.18 

. 

•  13 

.12 

ttSURN  1  S 

5.77 

•  02 

•*? 

•43 

•  00 

.10 

•  10 

HENS 

4.40 

•  0 

•  36 

•  02 

•  01 

*4» 

•  15 

.0  1 

•  20 

•  01 

.  39 

HFN5  COL  OF  AGP I 

3.12 

1  71 

"  50 

04 

"  36 

14 

47 

07 

•04 

HENS  WB  AIPPOPT 

4.12 

.73 

.10 

T 

T 

.80 

.41 

T 

T 

.56 

■  70 

.20 

T 

T 

T 

T 

•  13 

•09 

.40 

T 

CINSON  1  W 

12.79 

*?? 

*  30 

* 

■  0 

*  w 

"ftS 

•  10 

•  40 

2.00 

.66 

•  97 

.36 

L A*(T *  BOLTON 

*** 

•  25 

*  , 

*  t 

*  i 

"^o 

.0^ 

.57 

.52 

•J1 

LANTA  WB  AIPPOPT  P 

4.39 

41 

- 

*  ?ft 

? 

•20 

JUSTA  WB  AIRPORT  P 

3. IT 

* 

* 

.01 

.01 

T 

•  21 

•01 

T 

•05 

T 

T 

I NBP 1 DGF 

9.60 

•  7R 

•  61 

.36 

.12 

.08 

.16 

■  24 

.46 

.26 

.61 

•04 

.13 

.08 

.41 

.04 

LL  GROUND 

3.99 

*  1 

* 

* 

'** 

'J' 

■  35 

■  02 

.38 

•  30 

.06 

AVEROAL f 

3.61 

nl 

.61 

•  04 

■  22 

•  44 

ACKBE APO   1  SLAND 

10*04 

1  ft 

"flO 

10 

"ft? 

T 

ftR 

,•10 

■  35 

1 

•  •1 

•03 

2>2  3 

AIRSVlLLE   EVP  STA 

7.89 

.64 

• 

.06 

•  ;o 

•  11 

INELV 

9.10 

•  06 

.08 

.17 

.04 

.49 

.9B 

.18 

.13 

.44 

•  11 

.75 

.09 

T 

•  53 

T 

.06 

.10 

•02 

.26 

.01 

•20 

.36 

T 

UE  RIDGE 

9.04 

•* 

•  43 

" 

* 

•  01 

*  »n 

1*1- 

.35 

T 

•03 

•  47 

•  11 

4.88 

■33 

•  16 

•  02 

•  04 

•  25 

•  29 

*  «15 

•  wi 

•03 

•  22 

•  14 

•  26 

MKLPT  1  W 

9.92 

•  i  f) 

T  2.33 

JN5WICK 

13.30 

.  0 

.03 

* 

•  05 

•  10 

•  32 

■03 

2.23 

■HA  VISTA 

6.71 

1  .4-3 

.21 

•47 

.08 

•  96 

.18 

!l5 

.28 

•  32 

.03 

•29 

•20 

106 

TLE° 

3.28 

•  76 

■  61 

•  30 

■ 

*?  2 

1.04 

TLER  CREEK 

6.71 

•  46 

•  69 

*  *  \ 

"if 

* 

1  •  38 

•05 

.  1  6 

•  04 

.17 

.16 

IRQ  ?  NNW 

4.73 

.09 

•  02 

•  22 

■  31 

■  I  3 

•  0 

.04 

•  19 

.61 

.41 

.MOUN  EXP  STATION 

4.30 

*25 

85 

10 

26 

*50 

HP  STEWART 

8.69 

•  03 

•01 

.13 

.29 

•  80 

.02 

L.73 

.57 

.72 

.04 

.09 

.10 

■  02 

.50 

.57 

•  10 

.05 

.34 

1.06 

•21 

1.31 

NT  ON 

3.90 

*  3,5 

*9' 

'•A 

•  31 

l*80 

•02 

•27 

J* 

.17 

RNESVI LLE 

9.63 

*47 

20 

RROLLTON 

4.29 

•  22 

•  08 

'  I  \ 

* 

1 

"in 

•03 

.44 

.44 

ITERS 

3.86 

"  64 

1*73 

*12 

1*45 

.44 

KTERSVt LLE 

1*68 

■  09 

.02 

.17 

.03 

.01 

•  94 

•41 

BTEPSV I LLE   3  SH 

9.38 

"Si 

■J' 

T 

.46 

.06 

.70 

1«41 

T 

"2» 

OARTOWN 

3.74 

•  02 

•  35 

•  49 

41 

* 

*  lft 
* 

*34 

■  04 

•  20 

1*12 

" J^ 

"t  A 

•  12 

6.81 

ICKAHAUGA  PARK 

6.68 

'.11 

.38 

■  20 

AVTON 

6.79 

•  12 

•  91 

'At 

.99 

.43 

•03 

.10 

!58 

1*66 

.14 

.01 

.33 

.03 

.23 

.33 

T 

EVELANC 

3.01 

•  42 

.  »  a 

•  19 

•  35 

•33 

* 

•  * 

02 

.    ,  ? 

**» 

29 

* 

.07 

•  06 

.11 

•  57 

•  86 

•  26 

•  06  I 

LWBUS 

3.63 

•  18 

•  12 

•  39 

1  "  •  * 

"1  5 

•  0 

.48 

.92 

**£ 

;LWBUS  WB  AIRPORT  f> 

2.99 

*  28 

•  11 

T 

•23 

W¥fRCF    ?  SSH 

2*  34 

*  30 

•  36 

•  20 

.30 

.0 

.  Q  <• 

•  25 

.  1  2 

■  42 

3.71 

•  87 

•  22 

.57 

T 

.10 

.44 

T 

.06 

.24 

T 

.47 

T 

T 

1.15 

1.39 

»OELF  WAT rp  WORKS 

3.17 

"i» 

•  08 

•  18 

.22 

■  10 

"ii 

'"oi 

RNELI  A 

4.63 

•  11 

77 

4ft 

"ft4 

ai 

.02 

3.10 

•  21 

•  44 

•  20 

•  20 

•  03 

•  04 

■  92 

*  '  -1 

HHING  I  N 

1  .86 

•  09 

*1  7 

.  1  9 

*23 

*23 

30 

* 

03 

*  It 

31 

1 0 

RRWILLE  2  W 

4.13 

T 

•  03 

.40 

!o8 

•  05 

.10 

2*26 

.05 

•  13 

■21 

.67 

.07 

TMBEPT 

3.82 

•  1  8 

•  39 

•  31 

•  02 

.4S 

•  30 

"a3 

* 

* 

•  62 

•  01 

■  12 

T 

•  16 

"?■ 

•  11 

MLON^GA 

2.76 

•  24 

•  53 

.04 

"  Jt  1 

•?* 

*aT 

"a! 

L.LAS  3  SE 

4.90 

.08 

•  10 

•  36 

•  01 

•  01 

.39 

•jj 

•  01 

LTON 

6.32 

•  32 

* 

"  1  9 

.06 

03 

*04 

1*57 

1  *35 

39 

.17 

*  2 

NVILLE 

WSON 

4  .46 

.22 

.99 

.13 

.10 

.67 

•  10 

.20 

■  30 

•  12 

1.63 

4.28 

•  36 

T 

•  12 

•  1 3 

•  28 

* 

*  ' 

78 

* 

05 

* 

03 

* 

•  30 

"  5] 

.04 

•  1 3 

MSONVILLE 

3.72 

•  04 

.09 

.29 

"01 
.93 

'TOPTOWN  1  WSW 

9.49 

"ft» 

10 

- 

94 

*70 

*08 

92 

.  n 

*30 

40 

NALSONVILLE    3  W 

7,72 

* 

"  * 

.14 

* 

.80 

.0) 

JGLAS  2  NNE 

9.72 

.35 

.03 

2.05 

.08 

T 

.04 

•  91 

T 

.12 

.06 

.06 

.63 

.37 

.67 

.15 

Wasville 

3.97 

•  33 

'  ** 

* 

81 

* 

60 

* 

07 

* 

•  36 

Ver 

8.61 

1  »85 

1  .  9  ■ 

* 

3.20 

.  8  J 

*?_ 

"79 

STMAN  1  W 

4.42 

.04 

T 

T 

1.40 

' 

9EPTON  2  N 

2.99 

.06 

•  53 

07 

•  11 

.34 

•  1! 

.11 

•91 

.33 

iLlJAV 

3.90 

•  02 

•  01 

•  02 

.03 

.08 

.22 

07 

* 

71 

* 

01 

.0 

.25 

*  3f 

.06 

T 

'  JJ 

Ifly 

4.13 

•  45 

•  04 

•  38 

•  83 

•  05 

"Si 

•  36 

•  50 

1.20 

.  D  6 

"  J7 

*  1  ft 

ft? 

.03 

I R**OUN ' 

4.08 

.22 

•  30 

.32 

T 

.21 

.65 

TZGEPALO 

6*86 

.05 

.39 

•  21 

.17 

1  .63 

•02 

•  21 

.05 

1*34 

.37 

.03 

T 

.99 

1.16 

[ewikg  Exp  station 

18.82 

1  .75 

•  03 

1»70 

.06 

.04 

1.22 

•  68 

•  10 

1 "  10 

.41 

.06 

1  *9i 

1.83 

1  3V 

,0j 

'"or 

'lKSTON  >  ssw 

9.73 

1.23 

•  19 

1.15 

•  39 

*80 

•  73 

* 

1  .75 

1 . 1, 

L.05 

* 8 

lKSTON   9  SW 

1  .24 

49 

91 

.-3 

f*SVTM  I  S 

4.  37 

•  43 

•  10 

.10 

.06 

* 

.14 

.33 

.33 

.13 

!*T  GAINES 

3.81 

T 

.50 

1.33 

.50 

.22 

.12 

.43 

T 

•  30 

.37 

i»T  VALLEY   3  E 

7.98 

1  .09 

•  04 

•  62 

*  : 

03 

•  01 

* 

* 7® 

I  .  3*- 

•  01 

.01 

UKLIN 

4.99 

.03 

•  26 

"l  a 

*» 

•* 

.03 

'  *07 

1 NE5V 1 LLE 

•  02 

"n* 

*0? 

*7«. 

T 

T 

•  11 

•  32 

•  03 

3  SON 

4.16 

1.03 

5.37 

•  46 

.61 

•  03 

.10 

.03 

.39 

.23 

.26 

.04 

1*12 

.09 

.68 

.07 

T 

T 

.09 

.03 

.56 

.02 

.04 

.52 

kT  ROCK 

5.4? 

•  05 

•  13 

•  02 

.08 

1.22 

1.23 

"•»■ 

•  * 

•  4< 

•  05 

.03 

*  ' 

pPRf Y  4  NF 

3.70 

•  14 

•  79 

.96 

"?« 

*?■ 

•  06 

•  28 

■ 

■ENVILLE  2  * 

T 

■  22 

•  21 

.07 

6*3e 

.60 

1.04 

•  19 

T 

•  03 

.34 

•  11 

"* 

.11 

?" 

•  04 

.24 

.10 

.04 

.80 

.03 

.23 

.03 

.06 

!oj 

.14 

.03 

IKINSVILLE 

3.34 

.77 

•  20 

•  58 

•  12 

.05 

"5» 

.10 

•  li 

"  it 

.29 

.En  i  sf 

3.95 

■  10 

■  93 

.31 

.90 

•  77 

■  11 

•« 

*'  ' 

.17 

.13 

'EPVILLE    3  WSw 

•  03 

.50 

•  33 

oro    >  NNW 

3  \* 

.46 

•  12 

.10 

.41 

!•! 

6*SC 

•  32 

•  02 

•  12 

•  33 

.02 

■  09 

•  51 

•  71 

.11 

.16 

.68 

.96 

.  ' 

.11 

•  ti 

•  12 

.56 

teseopo 

4.49 

■  30 

•  12 

•  55 

•  79 

.78 

.41 

•  1  1 

"•o 

.41 

•  1) 

.10 

•2| 

•23 

.iette 

9.88 

.10 

1*31 

1  .46 

.12 

•  22 

.3] 

•  42 

.20 

•03 

•  13 

•  11 

*48 

.03 

■•J: 

•  18 

•  31 

1.42 

.37 

favettf 

4*3' 

.  49 

•  10 

•  09 

•77 

1.39 

.18 

.23 

•  41 

GRANGE 

3.23 

■  48 

•  06 

T 

.15 

.18 

'it 

•02 

.61 

;iNGTON 

4.3; 

1*19 

.93 

.23 

•  1! 

•  20 

*  52 

"°» 

.20 

'irwii'fr 

•  22 

•  28 

.  96 

1  .67 

*  | " 

04 

•  42 

•44 

?*  V 

•  30 

.07 

1  00 

■  04 

IBER  CI Tv 

ft*9< 
* 

1.28 

.29 

.58 

.14 

•  74 

.19 

1.16 

.06 

2.04 

•  22 

.19 

IPK  1  V 

2.7« 

■  20 

.16 

•  02 

.04 

.19 

.16 

1.45 

.01 

•  30 

•  IS 

ON  Wfi  AIRPORT  R 

•  19 

.22 

.07 

•19 

.40 

.33 

■03 

T 

.23 

.80 

T 

.02 

.IS 

.42 

•  12 

bSMALLVILLF 

8.14 

2.00 

•  13 

1.73 

.06 

1.30 

.07 

1.01 

.32 

• 

.49 

'5VILLE 

3.83 

T 

■  47 

•69 

.30 

•  51 

.08 

.07 

.80 

.13 

T 

T 

.1. 

T 

.92 

2.01 

•  0« 

T 

.39 

.42 

INTYRr 

8.03 

•  09 

.07 

|a0N 

.09 

.23 

•  32 

•70 

■2; 

•  14 

L 

«..9i 

1.78 

•  06 

.08 

.03 

.05 

.14 

.03 

•40 

•  80 

.04 

.08 

mlt 

.13 

.06 

.04 

.45 

WlLLE 

6.01 

•  66 

■  30 

•  If 

.10 

.19 

.28 

1.31 

■  13 

.19 

.09 

2.00 

•  79 

•4C 

.03 

.21 

1.29 

rVILLE  EXP  STA 

4.M 

•  60 

■09 

.., 

•  12 

.08 

T 

1.19 

•  10 

•  13 

•  11 

•  13 

T 

•OS 

■  UrOGEVlLLE 

4.34 

•  11 

•02 

.19 

.18 

.07 

1.23 

.38 

.34 

.10 

.1* 

.04 

T 

LEN 

6.81 

.09 

.02 

•  09 

2.02 

.17 

.09 

.29 

.02 

.8! 

.68 

.03 

2.30 
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DAILY  PRECIPITATION 


JUNE 

Continued  


Station 

Total 

Day  of  Month 

1 

1 

1 

3 

1 

_  1 

7  1 

_ 

q 

10 

11  | 

12 

13  | 

14 

15 

16  j 

17 

18 

19  J 

20  j 

21 

22  | 

23  | 

24 

25  | 

26 

27 

28  1  29  1  30 

MILLHAVEN  S  E 

4 

98 

.18 

•  27 

.05 

.14 

.2* 

T 

.06 

.ic 

.73 

2.01 

.98 

•oa 

.09 

MONTEZUMA 

* 

1  1 

1  .69 

.61 

.02 

.02 

.03 

1.73 

•li 

.04 

1.29 

.06 

•  01 

1.18 

MONTI CELLO 

* 

ft 

•  65 

iOO 

•  05 

•  03 

•  20 

.26 

■  99 

.49 

MORGAN  5  NW 

•  12 

20 

* 

•  1  0 

•  23 

•  06 

.90 

•  06 

.52 

45 

* 

40 

* 

*08 

09 

03 

■ 

MOULTRIE   2  ESE 

1 

91 

*56 

•  1  6 
* 

*07 
* 

•  20 

•  16 

'.  64 

•  12 

*0l 

•  03 

02 

* 

*  1  3 

.01 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

* 

A  6 

.80 

.15 

.70 

.30 

•  39 

.38 

.30 

7 

.05 

•  33 

*  1 0 

T 

NAHUNTA 

11 

CI 

1  .36 

T 

.02 

.29 

1.59 

.57 

.12 

•  12 

•  09 

.72 

.07 

.02 

•  47 

1.23 

.32 

1.05 

.22 

•  60 

.15 

NASHVILLE  5  SSE 

36 

•  47 

*  _ 

.06 

.66 

.11 

NEWINGTON  1  NW 

2 

2 ! 

* 

* 

* 

*06 

* 

*15 

•  20 

06 

03 

04 

* 

*52 

9 

* 

NEWMAN 

A 

96 

•  0 

•  02 

•  0 

*  87 

58 

1  46 
* 

*83 
* 

1.32 

.48 

*  1  5 
* 

* 

*24 
* 

.24 

.17 

•  33 

NORCROSS  *  N 

4 

09 

1.56 

•  11 

.09 

1.50 

•  29 

•  54 

PATTERSON 

9 

02 

1*06 

.66 

.03 

•  22 

.24 

.36 

.03 

1*48 

.06 

.17 

.32 

•  07 

T 

1.06 

.50 

•  43 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

4 

17 

•  02 

•  02 

*  1 

•  11 

.37 

.53 

■  02 

* 

•  02 

PRESTON  3  SW 

3 

11 

*20 

*25 

•  19 

.33 

74 

23 

*70 

1Q 

OU1 TMAN 

5 

nr> 

•  02 

* 

* 

* 

•  34 

•  03 

•  65 

RESACA 

3 

19 

.02 

•41 

7 

.11 

.04 

.14 

7 

•  14 

T 

1.04 

.23 

.06 

•  29 

.54 

T 

T 

.17 

RINGGOLD 

3 

63 

7 

.06 

.15 

7 

•  29 

T 

.13 

1.74 

■  96 

.07 

7 

■  14 

.2  5 

.06 

ROME 

3 

95 

"1? 

•  33 

^79 

.56 

■  05 

T 

•  1  5 

ROME  WB  AIRPORT  R 

62 

*ni 

*59 

*oi 

!  33 

7 

07 

04 

"os 

■  01 

SANDERSVI LLE 

J 

34 

•  41 

* 

•  15 

* 

* 

*  33 

* 

•  06 

•  27 

.45 

•  15 

SAPELO  ISLAND 

10 

17 

.27 

.15 

.91 

.04 

.04 

.47 

•  02 

•  16 

.50 

.47 

.02 

•  04 

•  01 

7 

•  25 

7 

1.29 

T 

.71 

7 

1.25 

•  57 

SAVANNAH  USOA  PLANT  GDN 

1  3 

54 

.21 

.01 

.19 

.14 

.58 

1.35 

•  08 

.86 

2.93 

.01 

■  29 

1.01 

1.78 

.58 

.14 

1.08 

.02 

.25 

•  63 

.04 

SAVANNAH  WB  AP  R 

1 0 

19 

•  01 

T,, 

.40 

06 

1  .02 

■  24 

•  50 

•29 

.83 

•23 

SAVANNAH  8EACH 

s 

37 

53 

1  20 

*13 

1.15 

.51 

.01 

•  39 

.20 

•  65 

■05 

10 

*?\ 

*70 

•  65 

SI  LOAM 

5 

67 

•  5 

•  0 

* 

* 

•  02 

.  39 

•  1 3 

"* 

•  31 

.05 

SPARTA  2  NNW 

?z 

.30 

L.74 

•  47 

•  18 

.85 

.15 

.37 

.73 

.57 

.09 

.59 

.16 

STILLMORE 

9 

0* 

.41 

.49 

.25 

.15 

.10 

.08 

1*16 

.70 

.45 

.83 

.28 

3.14 

SUMMERVILLE 

5 

16 

•  26 

*  . 

•  90 

■  01 

•  37 

•  24 

•  04 

1.2  6 

> 

SURRENCY  2  WNW 

3 

SP 

"oi 

54 

* 

•  08 

.40 

•  04 

.01 

•  04 

•  1 2 

'  * 

.36 

SWATNSIORO 

9 

70 

* 

*40 
* 

*40 
* 

* 

•  75 

•  75 

•  73 

•  70 

•  27 

•  20 

* 

* 

•  14 

•  14 

.02 

TALBOTTON 

" 

.33 

.25 

.17 

.27 

•  25 

■  49 

.37 

1.85 

.05 

•  70 

TALLAPOOSA  2  NNW 

»11 

.62 

.09 

.82 

.04 

•  38 

•  04 

.14 

•  91 

.24 

.67 

.16 

.05 

•  35 

.03 

•  57 

TAYLORSVILLE 

Qt, 

•  28 

1*94 

•  20 

** 

*  _ 

THOMASTON  2  S 

* 

04 

04 

* 

*09 

.21 

.70 

- 

* 

40 

* 

*  in 
* 

T^  ^ 

THOMASVILLE 

4 

63 

1  OS 

* 

05 

* 

01 

* 

93 

* 

1  .04 

.62 

•  02 

•  03 

06 

* 

.06 

1.03 

THOMASV I LLE  WB  CITY 

6 

25 

T 

1.60 

•  04 

.02 

.73 

1.03 

7 

.90 

.10 

•  02 

T 

T 

T 

T 

.18 

.25 

T 

1.18 

T I ETON  EXP  STATION 

* 

30 

.15 

.40 

.08 

.31 

.23 

.97 

.06 

.44 

•  21 

.03 

•  42 

TOCCOA 

*° 

*  . 

•  62 

20 

50 

.01 

1  09 

•  07 

•  73 

•  06 

.01 

•  38 

VALOOSTA  WB  A I RPORT 

1  *5* 
* 

•  01 

!oi 

T 

lo6 

'  31 

2  07 

•  60 

•  34 

T 

■  28 

•  33 

T 

0* 

* 

04 

* 

_ 

_ 

IlO 

!31 

VALOOSTA  *  NW 

.38 

*06 

*06 

J  j  j 

*6  1 
* 

•  01 

•  31 

■  16 

05 

* 

•  78 

.62 

WALESKA 

S 

96 

.38 

.32 

.62 

.03 

■  43 

.97 

■  92 

T 

.02 

.64 

.91 

.26 

WARRENTON 

4 

7ft 

.15 

.20 

.22 

.06 

1.90 

1.33 

•05 

•  12 

.15 

WASHINGTON 

3 

62 

•  87 

•  28 

.49 

■  22 

.04 

•  63 

1.70 

.21 

.97 

•  21 

WAYCROSS 

5 

33 

.49 

•  S3 

•  21 

.04 

.39 

.02 

1.26 

.04 

.01 

•  04 

.30 

L.27 

.01 

■  24 

.50 

WAYNESBORO  2  NE 

3 

37 

.31 

7 

7 

.05 

».53 

•  18 

•*9 

.88 

.03 

.15 

.05 

WEST  POINT 

2 

54 

•  33 

.13 

.68 

•  41 

.10 

T 

.23 

•  39 

.27 

WINDER   1  SSE 

4 

87 

•  09 

.34 

.05 

•  03 

•  IB 

1.67 

.16 

.18 

•  10 

•  67 

.40 

WOODBURY 

6 

64 

.10 

.38 

1.02 

1.45 

.08 

.32 

.20 

•  27 

1*23 

.59 

WOODSTOCK 

3 

9  B 

.36 

•  14 

.09 

•  96 

.41 

.09 

.73 

.04 

.74 

1 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind 
m 

speed 
P  h 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Station 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 

of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1:00  a 
EST 

7:00  a 
EST 

1:00  p 
EST 

7:00  p 
EST 

Trace 

60-10 

01 

1 
o 

SO- 99 

661-00! 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 

ATHENS  WB  AIRPORT 

ENE 

12 

6.6 

21++ 

SW 

26+ 

90 

94 

62 

68 

9 

1 

5 

4 

0 

0 

19 

6. 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

ENE 

13 

6.3 

23++ 

NNE 

6 

91 

92 

62 

70 

3 

5 

9 

3 

0 

0 

20 

69 

5. 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

SE 

12 

5.4 

30++ 

E 

7 

89 

91 

59 

70 

9 

7 

4 

0 

3 

0 

23 

6. 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

7.6 

29++ 

wsw 

19+ 

87 

52 

62 

4 

2 

8 

1 

0 

0 

15 

6. 

MACON  WB  AIRPORT 

NE 

11 

7.8 

36 

SSE 

11 

87 

90 

54 

66 

2 

3 

10 

1 

0 

0 

16 

57 

6. 

ROME  WB  AIRPORT 

85 

52 

1 

7 

5 

2 

1 

0 

16 

5. 

SAVANNAH  WB  AIRPORT 

NNE 

9 

6.7 

42 

N 

22 

93 

93 

64 

78 

3 

3 

10 

2 

3 

1 

22 

62 

7. 

THOMASVILLE  WB  CITY 

7 

3 

3 

2 

3 

0 

18 

6. 

Sm  r«(«r«&c«  notes  tallowing  Station  lndas. 
-  82  - 


DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
JUNE  1962 


Day  Ol  Month 


aiauon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

2  1 

25 

26 

21 

26 

29 

30  31 

Aver 

Al  LEY 

MAX 

68 

89 

88 

91 

92 

93 

85 

86 

87 

87 

e  9 

82 

88 

90 

91 

91 

91 

92 

92 

88 

90 

90 

93 

96 

94 

91 

90 

86 

SS 

93 

89 

B 

M I N 

67 

70 

71 

64 

70 

66 

67 

66 

70 

66 

61 

71 

6  8 

69 

66 

68 

68 

67 

67 

.3 

ALAPAHA   EXP  STATION 

MAX 

88 

90 

89 

91 

92 

92 

92 

92 

86 

86 

8  7 

87 

88 

86 

91 

91 

90 

92 

91 

93 

92 

90 

91 

90 

94 

89 

95 

95 

86 

89 

90 

1 1 

MIN 

62 

63 

63 

69 

71 

62 

67 

66 

69 

68 

08 

69 

6  9 

68 

6  6 

65 

67 

'  , 

6 1 

68 

66 

.3 

ALBANY 

MAX 

93 

92 

93 

95 

93 

94 

95 

91 

Be 

90 

90 

86 

90 

90 

91 

93 

92 

90 

92 

90 

90 

91 

90 

93 

92 

94 

94 

89 

39 

92 

91 

MIN 

66 

67 

66 

72 

69 

68 

67 

69 

72 

72 

(  . 

69 

71 

69 

6  9 

72 

72 

71 

69 

•  6 

ALLATOONA   DAM  2 

MAX 

80 

85 

86 

65 

84 

64 

88 

85 

81 

89 

81 

67 

85 

82 

3  0 

85 

86 

91 

92 

91 

89 

87 

90 

91 

90 

91 

92 

81 

75 

83 

85 

tV 

MIN 

65 

64 

65 

69 

65 

62 

62 

67 

66 

69 

6  9 

68 

6  3 

59 

53 

64 

t4 

ALMA   FAA  AIRPORT 

66 

83 

89 

91 

96 

94 

93 

85 

»s 

85 

90 

82 

8V 

91 

6, 

91 

93 

7. 

93 

92 

91 

92 

90 

98 

94 

97 

92 

83 

86 

92 

90 

tO 

MIN 

66 

65 

65 

70 

66 

68 

65 

68 

68 

70 

70 

70 

8  9 

70 

6  ■ 

67 

.5 

ALPHARETTA    1  WNW 

83 

65 

87 

88 

66 

64 

86 

87 

85 

66 

85 

87 

82 

83 

B2 

87 

69 

7  V 

92 

92 

78 

88 

90 

9  7 

92 

94 

9  1 

83 

76 

83 

86 

»5 

MIN 

61 

62 

62 

66 

64 

63 

61 

65 

6  3 

66 

6  7 

67 

8  8 

60 

54 

59 

64 

67 

63 

.1 

AMER ICUS  4  ENE 

90 

90 

87 

91 

92 

93 

91 

65 

86 

83 

8'. 

78 

81 

80 

9  1 

90 

91 

90 

91 

90 

8  9 

90 

89 

94 

93 

92 

89 

85 

S3 

87 

88 

•  2 

MIN 

63 

64 

65 

67 

66 

66 

65 

66 

67 

68 

69 

s  B 

65 

7  Q 

66 

.1 

APPL I NG   1  NW 

69 

87 

89 

90 

90 

86 

90 

86 

86 

85 

89 

8  ) 

84 

8  - 

89 

90 

93 

94 

B4 

90 

93 

93 

95 

93 

95 

88 

74 

87 

6  6 

MIN 

63 

64 

61 

66 

66 

t,  | 

6  3 

62 

62 

64 

.7 

*  CuOl  ION     1  c 

86 

87 

93 

89 

92 

86 

88 

89 

88 

87 

86 

84 

84 

67 

88 

69 

90 

91 

90 

90 

90 

94 

92 

94 

1  > 

87 

81 

88 

MIN 

68 

67 

70 

66 

69 

67 

69 

69 

G  B 

67 

6  8 

68 

7  0 

69 

70 

68 

70 

67 

70 

6  9 

70 

69 

66 

68 

.4 

ATHENS 

8* 

85 

84 

84 

82 

87 

79 

61 

33 

81 

79 

84 

84 

84 

B4 

82 

64 

it 

89 

85 

86 

89 

90 

92 

90 

66 

Bl 

74 

79 

85 

MIN 

64 

66 

70 

66 

* 5 

65 

66 

70 

67 

71 

66 

•  4 

86 

87 

86 

86 

84 

90 

86 

63 

84 

84 

S3 

83 

8b 

86 

S( 

85 

87 

91 

91 

86 

90 

93 

94 

96 

94 

92 

86 

75 

82 

90 

MIN 

61 

62 

63 

66 

64 

63 

64 

64 

67 

£  7 

67 

6  8 

65 

6  > 

64 

65 

66 

68 

66 

65 

67 

68 

65 

64 

• 

ATHENS   WB  AIRPORT 

86 

67 

86 

86 

83 

■"J 

74 

82 

84 

84 

sc 

84 

36 

86 

8  3 

84 

86 

9] 

92 

78 

38 

92 

93 

93 

93 

91 

8  = 

71 

81 

89 

8  3 

MIN 

63 

64 

65 

69 

66 

64 

6  7 

65 

65 

66 

6  9 

7  Q 

65 

67 

70 

69 

67 

66 

0 

ATI    IMTl      ui  R      1  1  DD1I6T 

85 

83 

85 

86 

84 

ee 

87 

82 

82 

81 

85 

86 

83 

62 

84 

87 

84 

e . 

90 

74 

8  6 

88 

89 

9  1 

90 

91 

Si 

73 

81 

85 

MIN 

64 

66 

64 

70 

66 

65 

64 

66 

66 

66 

6  B 

69 

6  9 

62 

58 

66 

.3 

AUGUSTA   wB   A  I RPORT 

85 

86 

88 

89 

89 

"0 

68 

85 

62 

87 

88 

87 

38 

67 

of. 

88 

89 

91 

94 

88 

9  0 

88 

92 

95 

93 

93 

87 

77 

87 

88 

MIN 

68 

66 

63 

71 

67 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

70 

68 

66 

67 

69 

66 

.9 

a  a  1  nr  0  I  nr.  f 

93 

96 

94 

96 

94 

93 

96 

90 

90 

92 

89 

69 

90 

93 

92 

93 

94 

92 

94 

94 

93 

92 

90 

91 

93 

95 

97 

94 

8  6 

93 

MIN 

64 

65 

64 

67 

68 

76 

68 

67 

68 

67 

8  6 

70 

70 

66 

68 

66 

70 

7  0 

68 

72 

71 

67 

6  6 

f  1 

66 

68 

BLACKBEARD    I SL AND 

MAX 

90 

85 

82 

84 

86 

90 

88 

89 

88 

67 

37 

66 

86 

90 

92 

67 

88 

88 

89 

66 

9. 

68 

89 

91 

93 

93 

69 

69 

83 

67 

MIN 

68 

69 

69 

70 

73 

68 

75 

72 

74 

73 

73 

72 

71 

69 

71 

75 

67 

67 

69 

6  .' 

73 

71 

72 

73 

69 

72 

69 

66 

69 

70 

>4 

8LAIR5V1LLE   EXP  STA 

MAX 

77 

77 

80 

60 

81 

77 

82 

79 

77 

79 

79 

81 

77 

79 

77 

61 

83 

87 

87 

66 

78 

64 

85 

88 

85 

69 

84 

75 

73 

82 

MIN 

61 

59 

59 

60 

60 

59 

58 

61 

58 

64 

63 

65 

68 

61 

51 

52 

55 

59 

53 

63 

6  6 

55 

59 

60 

57 

58 

62 

63 

6  9 

54 

59 

- 

BLAKELY 

MAX 

92 

91 

92 

95 

91 

92 

94 

87 

86 

89 

87 

64 

90 

66 

90 

93 

92 

9  0 

90 

86 

88 

86 

89 

9  0 

69 

91 

92 

89 

85 

91 

MIN 

64 

64 

65 

69 

67 

67 

68 

66 

68 

67 

66 

69 

71 

66 

68 

68 

70 

6  '7 

67 

68 

6  ' 

70 

69 

70 

68 

66 

.> 

67 

67 

65 

67 

.4 

BLUE  RIDGE 

MAX 

80 

81 

83 

83 

85 

65 

87 

78 

80 

80 

80 

82 

82 

81 

8  3 

85 

89 

90 

88 

86 

as 

67 

90 

B9 

92 

88 

78 

79 

SI 

84 

MIN 

60 

60 

59 

60 

62 

61 

58 

57 

55 

57 

57 

58 

64 

55 

52 

48 

56 

60 

65 

65 

54 

5  3 

59 

6  2 

62 

60 

6  8 

55 

58 

X 

BROOKLET   1  w 

84 

83 

66 

85 

88 

87 

89 

84 

30 

S3 

87 

88 

90 

87 

88 

86 

90 

90 

92 

90 

B9 

88 

91 

93 

92 

90 

6  ? 

83 

83 

84 

MIN 

68 

68 

65 

69 

64 

65 

65 

66 

66 

67 

65 

69 

70 

67 

6  ' 

65 

65 

,  7 

6  7 

3 

66 

•  6 

8RUNSW I CK 

85 

83 

84 

88 

91 

91 

88 

86 

87 

85 

8  1 

85 

89 

92 

67 

89 

88 

«« 

69 

92 

90 

91 

90 

9  i 

94 

92 

93 

86 

6  6 

86 

MIN 

69 

70 

70 

75 

74 

67 

70 

7 1 

71 

74 

72 

72 

71 

72 

68 

71 

12 

BUENA  VISTA 

89 

69 

69 

89 

69 

91 

63 

B6 

84 

86 

88 

88 

92 

90 

87 

65 

8  6 

92 

92 

92 

90 

90 

90 

81 

3, 

89 

MIN 

62 

62 

65 

65 

65 

69 

68 

6  3 

63 

66 

>0 

CAIRO  2  NNW 

92 

91 

93 

95 

93 

92 

93 

89 

99 

87 

84 

85 

86 

91 

90 

90 

92 

90 

92 

92 

87 

89 

87 

31 

92 

93 

95 

94 

S' 

91 

MIN 

69 

71 

68 

6  9 

67 

68 

■  4 

CALHOUN   EXP  STATION 

84 

88 

88 

85 

64 

86 

89 

89 

95 

84 

B6 

85 

86 

87 

8  6 

89 

90 

9  2 

92 

86 

90 

90 

91 

7  0 

91 

90 

■ 

91 

92 

92 

MIN 

60 

62 

62 

61 

CAMP  STEWART 

MAX 

84 

62 

82 

85 

89 

to 

86 

84 

76 

80 

81 

86 

.0 

89 

88 

87 

86 

8  9 

90 

95 

83 

90 

92 

95 

96 

91 

9  0 

84 

87 

89 

MIN 

66 

70 

70 

70 

69 

67 

65 

68 

.1 

CARHOLLTON 

MAX 

85 

88 

66 

85 

85 

B9 

88 

82 

61 

63 

a: 

86 

64 

83 

3". 

90 

92 

93 

91 

87 

9  0 

91 

91 

93 

94 

92 

8  5 

78 

8  2 

87 

87 

MIN 

58 

65 

68 

61 

58 

65 

67 

65 

66 

65 

63 

59 

63 

.9 

CARTERSV I LLE 

MAX 

86 

86 

67 

87 

84 

88 

87 

83 

66 

66 

89 

86 

8  3 

81 

83 

69 

93 

92 

91 

89 

86 

91 

92 

95 

91 

88 

77 

84 

66 

87 

MIN 

70 

57 

66 

62 

62 

62 

59 

58 

62 

63 

63 

6  | 

68 

e  5 

58 

63 

.1 

CEDARTOWN 

MAX 

87 

86 

66 

65 

86 

88 

90 

83 

63 

85 

65 

80 

3  0 

82 

86 

86 

92 

9  3 

90 

86 

88 

92 

93 

94 

92 

91 

84 

76 

3  v 

86 

MIN 

6  9 

66 

67 

67 

6  3 

59 

63 

■  4 

C  AYT  N 
L  Y  ON 

82 

62 

80 

81 

79 

86 

82 

78 

76 

60 

so 

80 

6  0 

62 

83 

85 

85 

91 

90 

65 

as 

88 

90 

89 

91 

88 

7* 

74 

62 

87 

S3 

MIN 

61 

61 

60 

62 

56 

58 

6  0 

58 

64 

54 

60 

60 

6  0 

56 

56 

61 

61 

55 

53 

39 

.3 

COLUMBUS   WB  AIRPORT 

89 

88 

90 

92 

90 

91 

92 

87 

86 

86 

89 

68 

88 

67 

87 

94 

93 

93 

89 

80 

89 

94 

94 

96 

93 

92 

69 

83 

B4 

90 

89 

MIN 

6  t 

70 

71 

71 

£  g 

72 

7  0 

67 

64 

63 

71 

72 

69 

71 

6  6 

66 

70 

70 

69 

66 

70 

69 

67 

63 

68 

,3 

89 

88 

87 

86 

85 

90 

69 

76 

84 

85 

85 

84 

86 

86 

8  6 

87 

86 

88 

93 

94 

7S 

69 

93 

94 

94 

93 

94 

84 

74 

82 

86 

MIN 

65 

62 

64 

6  8 

68 

67 

62 

'  0 

62 

60 

6  5 

65 

65 

62 

65 

66 

66 

60 

62 

65 

65 

61 

60 

63 

.7 

CORDELE  WATER  WORKS 

90 

91 

91 

93 

93 

92 

92 

69 

89 

88 

89 

85 

88 

87 

8  9 

91 

93 

91 

91 

86 

90 

91 

92 

93 

94 

93 

94 

89 

B6 

88 

9  0 

,3 

MIN 

x  J 

6  7 

jn 

70 

-,  3 

66 

7  0 

68 

67 

68 

70 

77 

70 

71 

69 

71 

69 

71 

69 

68 

6  9 

68 

6  6 

65 

68 

5 

CORN  E  L I  A 

MAX 

84 

86 

84 

82 

80 

8  1 

75 

79 

a; 

78 

S3 

83 

84 

81 

82 

86 

85 

90 

91 

64 

86 

89 

88 

89 

87 

67 

76 

69 

86 

8  3 

MIN 

4 

65 

62 

6  7 

63 

6  8 

6  3 

65 

63 

60 

62 

62 

62 

•  0 

57 

61 

• 

COVINGTON 

MAX 

64 

85 

85 

85 

83 

8? 

84 

61 

82 

8' 

85 

B* 

84 

g  3 

85 

85 

90 

90 

60 

•7 

91 

92 

93 

91 

92 

83 

73 

80 

68 

~ 

2 

MIN 

63 

62 

69 

3  3 

70 

69 

67 

67 

. ,  1- 

65 

63 

58 

65 

1 

CUTH8ERT 

MAX 

94 

91 

91 

91 

92 

93 

93 

88 

8-. 

68 

89 

86 

90 

90 

91 

96 

94 

«o 

90 

90 

90 

90 

90 

93 

90 

95 

94 

92 

S3 

92 

90 

9 

MIN 

65 

67 

66 

70 

69 

66 

68 

69 

69 

69 

8  9 

71 

68 

68 

68 

70 

'2 

69 

72 

70 

72 

71 

72 

71 

68 

68 

67 

64 

66 

68 

9 

OAHLONEGA 

MAX 

81 

80 

65 

83 

81 

8  0 

85 

76 

76 

78 

78 

83 

82 

84 

83 

84 

85 

3' 

90 

90 

79 

86 

89 

90 

89 

93 

87 

77 

71 

83 

MIN 

62 

62 

63 

63 

64 

61 

61 

64 

63 

65 

64 

67 

6b 

62 

66 

61 

63 

64 

62 

63 

39 

60 

63 

64 

61 

62 

64 

64 

56 

62 

4 

DALLAS   5  SE 

MAX 

82 

85 

84 

85 

85 

8  ! 

87 

85 

81 

81 

3. 

85 

S3 

82 

63 

62 

66 

90 

92 

91 

80 

86 

90 

91 

91 

91 

90 

SI 

72 

80 

8* 

8 

MIN 

64 

60 

61 

68 

65 

62 

62 

64 

64 

67 

67 

67 

6  5 

59 

6  3 

59 

65 

64 

65 

66 

59 

58 

62 

66 

63 

65 

66 

66 

61 

57 

63 

0 

DAL  TON 

MAX 

81 

61 

86 

86 

62 

8  ■ 

65 

89 

82 

87 

88 

87 

83 

85 

81 

63 

89 

9  2 

93 

89 

S3 

65 

91 

92 

91 

91 

89 

81 

81 

85 

3  6 

1 

MIN 

67 

65 

63 

65 

66 

63 

66 

64 

67 

69 

66 

66 

59 

6  6 

57 

62 

66 

65 

68 

39 

60 

62 

68 

64 

62 

68 

66 

64 

59 

63 

9 

S»«  rt>f*r«(tc«  notaa  followlm  Station  ttvdai. 
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DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
JUNE  1962 


Station 

Day  Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

DOUGLAS  2  NNE 

MAX 

98 

90 

87 

90 

92 

95 

91 

92 

85 

85 

86 

89 

86 

88 

89 

69 

90 

90 

90 

92 

90 

87 

9 1 

93 

91 

94 

91 

65 

85 

89  ■ 

MIN 

65 

64 

64 

65 

69 

67 

65 

68 

69 

72 

69 

70 

70 

70 

69 

67 

69 

67 

64 

70 

70 

71 

69 

71 

71 

69 

69 

65 

66 

68 

68. 

1 

DUBLIN  3  S 

MAX 

■  0 

94 

93 

94 

96 

90 

94 

95 

86 

B4 

94 

96 

8  9 

88 

9  3 

92 

93 

92 

95 

95 

68 

92 

91 

96 

96 

96 

95 

92 

84 

90 

92. 

1 

MIN 

65 

66 

63 

69 

70 

67 

66 

67 

66 

66 

69 

70 

68 

67 

70 

69 

70 

66 

69 

71 

68 

70 

65 

71 

70 

69 

67 

66 

60 

62 

67. 

4 

EASTMAN    1  W 

MAX 

87 

92 

92 

91 

91 

90 

92 

92 

88 

86 

87 

88 

83 

86 

8  9 

69 

90 

91 

91 

93 

87 

91 

90 

93 

94 

93 

96 

90 

80 

85 

89. 

6 

MIN 

64 

64 

63 

69 

68 

67 

67 

66 

67 

71 

69 

70 

68 

68 

67 

67 

68 

67 

67 

69 

69 

71 

66 

70 

69 

69 

66 

69 

62 

61 

67. 

3 

EXPER IMENT 

MAX 

86 

87 

88 

86 

85 

86 

7  0 

89 

82 

85 

85 

86 

85 

66 

95 

86 

92 

85 

92 

93 

92 

92 

81 

7* 

79 

86. 

6 

MIN 

64 

64 

63 

68 

68 

64 

65 

65 

67 

68 

67 

68 

68 

63 

59 

62 

69 

70 

66 

65 

64 

66 

69 

70 

65 

67 

67 

66 

62 

61 

6S. 

7 

FITZGERALD 

MAX 

92 

90 

91 

92 

95 

8  9 

90 

90 

92 

92 

91 

91 

91 

93 

83 

86 

69 

9  0 

5 

MIN 

65 

67 

64 

71 

68 

68 

68 

66 

69 

72 

70 

69 

70 

69 

70 

68 

71 

68 

6  8 

72 

71 

69 

69 

72 

70 

71 

69 

67 

66 

66 

68 

8 

FLEMING   EXP  STATION 

MAX 

86 

82 

83 

86 

88 

90 

84 

80 

62 

8  3 

64 

69 

90 

86 

86 

87 

8  8 

92 

88 

90 

89 

92 

92 

91 

89 

89 

86 

86 

87. 

1 

MIN 

67 

63 

67 

69 

67 

63 

63 

65 

68 

69 

65 

70 

69 

69 

67 

70 

69 

63 

62 

65 

68 

70 

67 

71 

7* 

67 

62 

68 

63 

62 

66 

7 

FOLKSTON   9  SW 

MAX 

86 

80 

88 

92 

93 

90 

90 

85 

83 

84 

86 

84 

88 

90 

90 

91 

92 

89 

91 

89 

94 

90 

88 

91 

89 

91 

90 

86 

91 

90 

88 

7 

MIN 

66 

65 

68 

70 

68 

65 

64 

68 

68 

67 

68 

68 

68 

68 

65 

68 

69 

65 

70 

66 

70 

68 

69 

68 

70 

68 

69 

70 

69 

69 

67 

9 

FORSYTH   1  S 

MAX 

90 

90 

88 

89 

89 

91 

88 

85 

83 

87 

84 

65 

88 

88 

87 

86 

89 

90 

90 

83 

89 

93 

95 

95 

92 

93 

85 

75 

82 

89 

87 

9 

MIN 

64 

63 

63 

69 

66 

64 

64 

65 

64 

67 

68 

69 

68 

65 

61 

60 

68 

69 

68 

69 

66 

67 

68 

68 

67 

67 

67 

67 

62 

60 

65 

8 

FORT  GAINES 

MAX 

91 

89 

90 

94 

90 

93 

95 

82 

89 

86 

85 

89 

87 

90 

91 

90 

90 

90 

88 

88 

90 

88 

90 

84 

94 

93 

90 

85 

90 

89 

3 

MIN 

63 

65 

64 

66 

67 

66 

66 

66 

68 

70 

66 

69 

70 

67 

68 

65 

71 

70 

69 

70 

68 

67 

70 

70 

68 

65 

68 

67 

65 

65 

67 

3 

FORT  VALLEY   3  E 

MAX 

91 

86 

89 

92 

92 

92 

85 

82 

86 

86 

85 

88 

90 

69 

91 

89 

93 

65 

89 

93 

94 

92 

93 

93 

65 

84 

88 

88 

7 

MIN 

65 

65 

65 

70 

67 

66 

66 

66 

67 

67 

67 

69 

70 

67 

64 

65 

69 

72 

68 

67 

68 

70 

69 

69 

67 

66 

67 

66 

63 

61 

66 

9 

GAINESVILLE 

MAX 

9  0 

81 

82 

84 

86 

91 

94 

85 

88 

91 

89 

92 

92 

90 

79 

73 

62 

88 

85 

7 

MIN 

63 

65 

65 

67 

65 

63 

63 

65 

63 

65 

68 

69 

67 

64 

61 

64 

65 

67 

67 

67 

63 

65 

67 

67 

65 

67 

65 

62 

62 

61 

64 

9 

GLENNVILLE 

MAX 

88 

90 

90 

91 

90 

91 

91 

95 

95 

92 

90 

86 

88 

88 

7 

MIN 

67 

67 

64 

70 

70 

67 

68 

67 

68 

7  0 

68 

71 

70 

69 

67 

70 

69 

66 

65 

68 

70 

71 

69 

72 

71 

68 

69 

68 

64 

63 

68 

2 

GREENVILLE   2  W 

MAX 

89 

8  8 

89 

90 

87 

90 

8  3 

86 

86 

87 

86 

81 

85 

88 

91 

93 

90 

86 

88 

92 

94 

93 

93 

92 

90 

74 

81 

87 

87 

8 

MIN 

61 

62 

63 

66 

65 

62 

62 

66 

65 

67 

66 

62 

59 

66 

66 

67 

68 

67 

62 

65 

68 

70 

69 

65 

65 

65 

63 

57 

64 

5 

GRIFFIN 

MAX 

87 

65 

90 

82 

82 

83 

86 

86 

85 

86 

89 

80 

92 

92 

91 

83 

88 

66 

,2 

MIN 

65 

65 

64 

69 

69 

66 

66 

65 

65 

66 

68 

69 

68 

63 

60 

65 

70 

70 

69 

68 

66 

67 

70 

71 

67 

68 

68 

64 

62 

63 

66 

6 

HARTWELL 

MAX 

88 

89 

88 

85 

91 

65 

86 

87 

85 

85 

84 

90 

89 

86 

90 

91 

98 

9  6 

92 

91 

95 

96 

99 

95 

92 

60 

84 

90 

89 

2 

MIN 

64 

65 

65 

69 

65 

65 

68 

65 

67 

68 

68 

68 

68 

67 

65 

67 

66 

66 

70 

70 

66 

68 

69 

68 

67 

68 

67 

61 

62 

61 

66 

•  5 

HAWK  I NSV I LLE 

MAX 

90 

92 

92 

90 

90 

92 

92 

87 

86 

81 

87 

79 

92 

89 

90 

92 

92 

91 

87 

94 

96 

96 

91 

80 

91 

89 

8 

MIN 

65 

65 

66 

63 

66 

66 

68 

67 

68 

69 

69 

69 

68 

68 

67 

68 

71 

69 

6  8 

71 

68 

70 

67 

70 

69 

70 

69 

70 

63 

61 

67 

>6 

HELEN    1  SE 

MAX 

81 

86 

82 

62 

79 

87 

77 

77 

80 

81 

82 

83 

88 

85 

83 

87 

88 

93 

91 

85 

88 

90 

92 

90 

91 

88 

77 

75 

83 

88 

84 

•  6 

MIN 

62 

61 

62 

66 

62 

58 

56 

61 

60 

63 

64 

67 

64 

59 

54 

57 

57 

59 

56 

64 

54 

60 

60 

60 

56 

58 

62 

62 

58 

53 

59 

8 

HOMERV1LLE    3  WSW 

MAX 

91 

87 

91 

9  7 

94 

85 

86 

89 

89 

90 

92 

94 

92 

93 

92 

92 

94 

93 

90 

94 

92 

94 

93 

91 

90 

90 

,7 

MIN 

62 

59 

62 

65 

64 

63 

59 

69 

66 

66 

66 

67 

67 

68 

66 

63 

63 

60 

58 

61 

61 

68 

67 

65 

65 

64 

67 

65 

65 

61 

64 

1 

JASPER    1  NNW 

MAX 

83 

80 

8  5 

83 

76 

62 

80 

82 

83 

81 

60 

83 

85 

89 

90 

9  0 

85 

8  8 

90 

91 

77 

81 

84 

83 

.5 

MIN 

62 

61 

63 

64 

62 

61 

61 

65 

65 

66 

67 

67 

63 

58 

53 

62 

66 

66 

64 

66 

58 

60 

62 

66 

66 

68 

64 

65 

62 

57 

63 

0 

JESUP  8  S 

MAX 

87 

86 

86 

89 

94 

90 

89 

82 

82 

83 

85 

86 

92 

90 

90 

87 

88 

87 

90 

93 

89 

92 

90 

94 

94 

92 

90 

89 

86 

88 

86 

7 

MIN 

67 

63 

66 

69 

69 

65 

65 

67 

69 

69 

67 

69 

69 

68 

67 

69 

67 

63 

62 

66 

69 

70 

67 

68 

70 

69 

69 

67 

64 

64 

67 

.1 

LA  FAYETTE 

MAX 

83 

7  9 

84 

90 

80 

85 

85. 

89 

63 

87 

85 

84 

9  5 

84 

62 

84 

90 

93 

94 

91 

86 

88 

92 

92 

92 

90 

89 

85 

82 

84 

86 

.6 

MIN 

68 

68 

60 

63 

67 

66 

65 

67 

70 

70 

70 

67 

68 

55 

50 

53 

66 

68 

73 

74 

70 

70 

65 

70 

72 

70 

69 

67 

64 

65 

66 

,3 

LA  GRANGE 

MAX 

89 

8  9 

89 

90 

91 

91 

90 

86 

85 

88 

90 

89 

89 

88 

87 

92 

95 

95 

93 

86 

90 

94 

96 

96 

95 

95 

88 

77 

83 

89 

89 

8 

MIN 

64 

64 

62 

65 

65 

62 

61 

66 

68 

69 

67 

69 

69 

62 

55 

55 

62 

65 

64 

68 

62 

60 

60 

68 

65 

65 

67 

67 

63 

58 

63 

,9 

LOUISVILLE 

MAX 

85 

90 

89 

8  7 

8  5 

82 

86 

88 

87 

82 

85 

88 

89 

89 

90 

91 

89 

88 

95 

91 

95 

93 

96 

98 

86 

88 

95 

89 

.1 

MIN 

64 

65 

63 

68 

66 

65 

66 

64 

65 

68 

66 

70 

70 

65 

66 

70 

68 

67 

68 

66 

68 

69 

68 

70 

69 

67 

69 

69 

65 

66 

67 

.1 

LUMBER  CITY 

MAX 

88 

90 

85 

91 

91 

92 

95 

9 1 

90 

90 

94 

95 

92 

67 

90 

.5 

MIN 

66 

64 

62 

63 

69 

65 

64 

65 

67 

68 

67 

70 

69 

68 

68 

66 

67 

65 

63 

64 

69 

70 

66 

68 

69 

67 

69 

69 

61 

60 

6  6 

.3 

LUMP* IN 

MAX 

91 

92 

90 

95 

93 

90 

86 

'3 

89 

95 

91 

66 

92 

89 

9 

MIN 

65 

66 

65 

70 

68 

68 

67 

68 

70 

70 

68 

71 

70 

69 

65 

67 

72 

69 

69 

68 

70 

66 

69 

68 

68 

66 

67 

68 

.1 

MACON  WB  AIRPORT 

MAX 

89 

89 

90 

93 

85 

86 

90 

92 

92 

91 

92 

66 

91 

94 

94 

93 

94 

95 

85 

66 

90 

89 

.5 

MIN 

65 

68 

66 

70 

68 

67 

67 

66 

68 

70 

70 

71 

72 

68 

66 

66 

71 

72 

71 

70 

69 

72 

71 

71 

68 

71 

70 

67 

64 

62 

66 

.6 

MARSHALLVILLE 

MAX 

90 

88 

90 

89 

93 

93 

92 

86 

86 

96 

86 

85 

88 

89 

91 

91 

91 

91 

9  1 

87 

90 

93 

93 

93 

94 

95 

93 

8  1 

85 

86 

89 

,5 

MIN 

64 

65 

66 

64 

66 

65 

62 

66 

66 

66 

66 

69 

69 

66 

63 

66 

66 

68 

69 

69 

66 

69 

69 

71 

67 

71 

67 

64 

62 

61 

66 

,3 

MC  INTYRE 

MAX 

89 

69 

89 

90 

93 

91 

89 

66 

94 

87 

86 

82 

88 

69 

90 

90 

90 

92 

94 

81 

69 

93 

95 

95 

92 

92 

8  7 

76 

83 

88 

6 

MIN 

63 

64 

64 

60 

66 

64 

62 

62 

65 

67 

66 

69 

69 

63 

62 

62 

66 

66 

65 

68 

66 

67 

65 

67 

67 

66 

66 

68 

61 

55 

64 

.7 

METTER 

MAX 

9  9 

8  7 

88 

9  9 

92 

91 

92 

88 

84 

86 

88 

87 

86 

88 

91 

90 

90 

91 

9  3 

91 

92 

92 

91 

96 

96 

93 

90 

8  7 

87 

89 

89 

•  8 

MIN 

68 

67 

67 

67 

72 

64 

69 

67 

69 

69 

68 

70 

68 

69 

69 

70 

62 

63 

67 

68 

71 

71 

68 

72 

71 

68 

69 

70 

64 

61 

67 

,9 

M1DVILLE   EXP  STA 

MAX 

85 

87 

8  9 

90 

90 

88 

86 

81 

85 

86 

85 

85 

90 

69 

89 

90 

91 

92 

89 

91 

90 

91 

92 

92 

90 

89 

82 

66 

86 

88 

,2 

MIN 

66 

66 

64 

69 

70 

66 

66 

65 

67 

68 

67 

68 

69 

66 

68 

71 

68 

67 

66 

69 

69 

67 

67 

72 

70 

67 

70 

70 

65 

55 

67 

.3 

MILLEDGEVILLE 

MAX 

85 

86 

87 

86 

87 

86 

88 

88 

84 

81 

85 

85 

80 

85 

87 

85 

87 

88 

89 

90 

82 

86 

91 

92 

93 

91 

91 

84 

75 

81 

86 

2 

MIN 

64 

64 

63 

66 

68 

64 

64 

65 

67 

67 

68 

68 

69 

65 

63 

63 

67 

69 

6' 

69 

67 

68 

67 

69 

67 

68 

68 

69 

63 

58 

66 

1 

MILLEN 

MAX 

88 

88 

88 

90 

90 

90 

90 

87 

83 

86 

89 

86 

85 

90 

90 

90 

92 

91 

92 

90 

90 

90 

93 

94 

94 

91 

92 

87 

87 

88 

69 

4 

MIN 

68 

65 

62 

67 

70 

64 

65 

63 

66 

66 

65 

69 

67 

65 

65 

67 

65 

63 

63 

65 

68 

67 

64 

68 

68 

64 

68 

68 

61 

52 

65 

,3 

MONT  I  CELLO 

MAX 

88 

89 

65 

87 

88 

86 

90 

90 

88 

80 

86 

82 

8  3 

87 

87 

87 

88 

89 

91 

92 

79 

90 

94 

94 

95 

93 

85 

85 

62 

81 

87 

4 

MIN 

63 

63 

63 

67 

68 

65 

65 

65 

64 

67 

69 

69 

70 

65 

61 

64 

69 

71 

69 

71 

65 

67 

70 

71 

69 

68 

67 

66 

67 

61 

66 

6 

MOULTRIE   2  ESE 

MAX 

91 

89 

91 

95 

94 

93 

92 

85 

85 

89 

87 

85 

89 

92 

91 

92 

92 

91 

94 

94 

91 

89 

89 

94 

95 

94 

96 

90 

87 

90 

90 

9 

MIN 

61 

63 

62 

66 

67 

67 

66 

66 

68 

65 

63 

65 

65 

67 

67 

66 

68 

67 

62 

60 

69 

70 

68 

70 

67 

68 

66 

66 

67 

63 

65 

8 

NAHUNTA 

MAX 

86 

8  3 

68 

89 

95 

92 

91 

86 

83 

61 

87 

85 

91 

94 

92 

98 

89 

89 

90 

93 

89 

90 

88 

94 

94 

94 

92 

85 

87 

89 

1 

MIN 

65 

62 

65 

69 

66 

63 

62 

67 

67 

66 

65 

67 

67 

66 

64 

68 

66 

63 

6  1 

64 

65 

67 

66 

66 

68 

67 

68 

65 

62 

65 

4 

NASHVILLE  5  SSE 

MAX 

91 

88 

91 

90 

93 

92 

92 

86 

85 

90 

88 

85 

85 

91 

90 

90 

92 

93 

9  3 

93 

92 

91 

88 

92 

93 

94 

95 

9* 

89 

92 

90 

6 

MIN 

62 

64 

62 

68 

67 

66 

62 

66 

66 

68 

68 

69 

69 

68 

67 

65 

65 

69 

62 

67 

66 

67 

65 

70 

70 

70 

70 

68 

65 

60 

66 

5 

NEW  I NGTON   1  NW 

MAX 

86 

88 

90 

91 

90 

90 

92 

88 

84 

91 

93 

69 

89 

88 

92 

95 

94 

95 

95 

93 

97 

93 

95 

98 

97 

92 

90 

83 

68 

86 

91 

1 

MIN 

68 

67 

65 

69 

69 

69 

66 

65 

67 

68 

63 

71 

68 

66 

66 

67 

66 

62 

66 

64 

65 

70 

66 

69 

69 

67 

69 

70 

64 

64 

66 

9 

NEWMAN 

MAX 

89 

90 

89 

89 

89 

93 

90 

83 

81 

85 

89 

89 

86 

65 

87 

90 

93 

94 

93 

86 

90 

93 

94 

94 

93 

93 

86 

7* 

63 

88 

88 

6 

MIN 

64 

64 

64 

68 

66 

62 

64 

64 

66 

67 

67 

68 

68 

60 

56 

62 

68 

69 

67 

68 

63 

63 

66 

69 

65 

66 

65 

66 

63 

61 

65 

0 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  Ol  Monlh 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

9 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

U 

! 

< 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

MAX 
MIN 

92 
65 

88 
66 

90 
65 

92 
69 

92 
67 

tc 

67 

90 
65 

88 

67 

91 

69 

87 

70 

83 
68 

IC 

70 

87 

70 

87 
68 

89 

66 

91 
66 

92 
65 

88 

72 

90 
70 

67 

72 

90 
<  1 

86 

71 

9C 
6  9 

93 
| 

93 
68 

91 
67 

91 
68 

81 

67 

83 

65 

90 
6  6 

ss.e 

0U1 TMAN 

MAX 
MIN 

90 
63 

90 
63 

'. 
63 

91 
66 

95 
65 

95 
66 

94 
66 

98 
64 

92 
69 

91 
65 

88 

67 

86 

71 

84 

67 

92 
66 

92 
64 

86 

62 

86 
64 

6  1 
6" 

86 

70 

92 
67 

9  - 

7  0 

92 
64 

90 
66 

90 
70 

95 
66 

88 
68 

86 

66 

90.3 

ROME 

MAX 
MIN 

8) 
65 

83 
64 

86 

61 

81 
65 

83 
65 

87 
63 

86 

62 

82 
65 

83 
63 

82 
67 

85 

67 

Si 

1.1 

81 
65 

80 
39 

S3 
53 

87 
57 

90 
63 

>2 
69 

89 

63 

82 
68 

ss 

60 

89 
60 

»M 

64 

7  1 
( 

90 
67 

88 

66 

8.' 
69 

77 
65 

62 
64 

67 

39 

84.9 

ROME   KB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

85 
65 

86 
64 

87 
62 

82 
66 

84 
64 

89 
61 

89 

62 

83 
65 

87 

69 

85 

69 

86 
70 

S3 
67 

83 
64 

81 
59 

88 

55 

89 

57 

93 
63 

93 
65 

89 

63 

82 
67 

a  ! 

5  6 

91 
59 

90 
63 

92 

6  ' 

92 
65 

92 
66 

8  ) 

70 

79 
67 

84 

62 

89 

59 

86.6 

SANOERSVILLE 

MAX 
MIN 

86 

63 

86 
64 

85 
64 

86 

70 

88 

71 

66 
it 

87 
65 

85 
66 

'9 

67 

85 

70 

83 
67 

84 

71 

87 
71 

89 
66 

90 
64 

68 

69 

85 
69 

89 

66 

90 
67 

82 
69 

sa 

68 

90 
69 

94 

6  5 

94 

72 

92 
69 

88 
68 

85 
68 

80 

70 

83 
64 

88 

56 

86.8 

67.1 

SAPELO  ISLAND 

MAX 
MIN 

86 
68 

82 

70 

82 
68 

86 
76 

90 
74 

>o 

66 

86 
68 

85 

73 

85 
74 

84 

72 

83 

73 

86 

73 

88 

72 

92 
72 

65 
66 

85 

71 

85 
70 

S! 
69 

85 
69 

89 
69 

87 

6  , 

89 

70 

92 
68 

87 

68 

86 
63 

84 

67 

86 

69 

86.3 

SAVANNAH  USOA   PLANT  GON 

MAX 
MIN 

86 

67 

84 
66 

84 
66 

85 
68 

85 
68 

88 
62 

90 
63 

88 

65 

83 
69 

61 

70 

84 

65 

82 
71 

84 
68 

89 
66 

89 

6  1 

88 

66 

88 
66 

86 

88 

62 

89 
64 

91 
6  8 

88 

71 

90 

6« 

9  9 
70 

93 
72 

93 
67 

6  8 

86 

69 

82 

63 

86 

59 

87.1 
66  .  7 

SAVANNAH   WB  AP 

MAX 
MIN 

86 
68 

85 
68 

6'. 
69 

83 

70 

88 

67 

89 

65 

88 

67 

81 
68 

79 
69 

83 

70 

82 
68 

86 

70 

89 
68 

89 
69 

87 
68 

86 
68 

87 
69 

87 
67 

90 
67 

92 
66 

88 
6. 

89 
69 

88 

69 

9* 

73 

93 
69 

91 
68 

68 

70 

81 
69 

86 
65 

87 
62 

86.9 
68.2 

SAVANNAH  SEACH 

MAX 
MIN 

S3 

72 

82 
67 

ai 

70 

81 

71 

84 

71 

86 

66 

83 
62 

83 

62 

80 

71 

83 
70 

83 
74 

83 

72 

84 
68 

86 
68 

84 
66 

85 
69 

9'. 
6  8 

85 
68 

85 
69 

Hi 

86 
71 

85 
71 

89 

70 

88 

71 

8  6 

72 

68 

70 

86 

62 

84.4 
69.0 

SI  LOAM 

MAX 
MIN 

86 

63 

88 
64 

89 

65 

88 

69 

86 
66 

89 

6  1 

86 
66 

84 
64 

85 

65 

84 

68 

85 

67 

83 
68 

85 
67 

87 
67 

67 

88 

66 

87 
69 

92 

6  8 

91 
68 

81 

67 

88 

67 

93 
68 

.. 

6  8 

94 

69 

92 
68 

91 
68 

85 

6  6 

71 
65 

S3 
61 

89 

57 

87.0 
65.9 

SURRENCY   2  WNW 

MAX 
MIN 

88 
6". 

85 
62 

87 
61 

90 
66 

92 
69 

90 
62 

94 
62 

66 

66 

68 

64 

69 

68 

68 

6' 

64 

63 

61 

59 

64 

67 

68 

66 

65 

67 

67 

91 
66 

87 
65 

87 
61 

90 
58 

64.6 

SWAINSBORO 

MAX 
MIN 

88 
66 

89 
66 

87 
63 

89 
68 

93 
66 

90 
65 

90 
66 

86 

65 

80 
68 

84 
68 

87 
67 

87 
69 

85 
69 

90 
67 

9; 

67 

88 

70 

90 
68 

9. 

93 
64 

87 
68 

90 
61 

90 
60 

65 

95 
6  9 

94 
69 

90 
66 

67 

80 
69 

86 
63 

88 
56 

8S.6 
66.2 

TALBOTTON 

MAX 
MIN 

89 
63 

90 
65 

90 
62 

90 
63 

88 
66 

90 
63 

92 
63 

88 

66 

85 
»« 

68 

70 

86 

67 

J  8 
69 

88 
68 

89 
61 

86 
62 

93 
61 

93 
68 

94 
69 

90 
68 

89 

70 

8  9 
65 

96 
68 

96 

6  9 

94 

68 

93 
67 

93 
66 

>0 
66 

75 
65 

85 
66 

89 
64 

89.6 
66.0 

TALLAPOOSA   2  NNW 

MAX 
MIN 

87 
64 

86 

60 

a: 

58 

85 

57 

85 

57 

88 

87 

55 

81 
64 

83 
63 

83 
63 

85 

66 

84 
65 

82 
66 

82 

60 

83 
48 

88 

52 

90 
58 

90 

89 

57 

80 
65 

8' 

55 

89 

54 

90 
55 

91 

8  9 

91 
60 

90 
62 

84 

6  1 

75 
65 

80 

62 

66 

55 

85.5 
59.4 

THOMASTON   2  S 

MAX 
MIN 

92 
62 

90 
63 

93 
61 

93 
61 

92 
64 

9! 
6  1 

92 
63 

91 
65 

87 
67 

90 
67 

88 

67 

88 
68 

88 
67 

89 
63 

90 
58 

90 
58 

95 
68 

9  1 

6  5 

91 
65 

88 

67 

91 
63 

97 
64 

97 
67 

92 
6  7 

96 
66 

94 
64 

9  0 
6  5 

75 
65 

85 
63 

90 
59 

90.7 
64.2 

THOMASVI LLE 

MAX 
MIN 

92 
63 

91 
64 

92 
64 

93 
63 

92 
65 

92 
67 

90 
66 

90 
66 

90 
67 

88 
67 

85 
66 

63 
68 

89 
69 

91 
67 

90 
66 

91 
67 

92 
69 

88 

68 

91 
65 

90 
66 

85 
66 

88 

69 

86 

67 

92 
70 

93 
66 

93 
67 

9  5 

'7 

86 

67 

85 
68 

91 
66 

89.6 
66.6 

THOMA SV I LLE    WB  CITY 

MAX 
MIN 

92 
66 

91 
67 

91 
66 

93 

71 

92 
69 

9  2 
.'0 

95 
68 

90 
68 

89 
69 

90 
69 

88 

69 

86 
69 

88 

72 

92 
71 

92 

69 

92 
69 

92 
72 

91 
72 

93 
71 

92 
71 

9  9 

73 

90 
71 

85 

69 

92 
71 

94 
68 

93 
70 

96 

72 

86 
69 

87 

70 

92 
70 

90.9 
69.7 

TIFTON   EXP  STATION 

MAX 
MIN 

86 
65 

89 
61 

87 
65 

89 
70 

90 
69 

90 
67 

91 
65 

91 
67 

85 
69 

85 

62 

84 
68 

86 

70 

84 
68 

86 
68 

69 
6-9 

89 
67 

90 
70 

91 

.'0 

89 

66 

91 
71 

90 

6  > 

89 

71 

9  0 
68 

89 

70 

90 
68 

89 

69 

91 
70 

92 
67 

83 
66 

85 
65 

88.3 
67.7 

TOCCOA 

MAX 
MIN 

86 

63 

88 

65 

85 

65 

85 
68 

79 
65 

87 
64 

77 
64 

82 
65 

84 
66 

83 
65 

81 
68 

.4 
68 

83 
67 

86 
64 

83 
64 

85 
64 

87 
64 

91 
67 

92 
66 

87 
68 

88 

6: 

91 
64 

92 
6  6 

92 
66 

90 
64 

90 
65 

79 
65 

70 
62 

81 

61 

87 
59 

65.2 
64.8 

VALDOSTA   WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

90 
65 

91 
66 

87 
66 

90 
67 

93 
70 

93 
70 

92 
67 

94 
67 

85 

67 

88 

68 

89 

70 

88 

71 

83 
70 

88 
69 

90 
69 

92 
67 

92 
71 

91 
69 

91 

65 

93 
68 

94 

70 

89 

73 

90 

6  9 

87 

71 

91 
69 

93 
69 

94 

72 

95 
69 

88 

69 

87 
68 

90.3 
68.7 

VALOOSTA   4  NW 

MAX 
MIN 

90 
63 

90 
64 

91 
63 

90 
67 

94 
66 

92 
6- 

94 

63 

86 

65 

90 
67 

89 
68 

89 

69 

84 

69 

88 
69 

91 
68 

91 
67 

92 
65 

92 
68 

91 
69 

93 
61 

94 
65 

9  1 

69 

91 
70 

88 

66 

92 
68 

93 
65 

94 
65 

95 
68 

93 
68 

87 
68 

92 
66 

90.9 
66.5 

WARRENTON 

MAX 
MIN 

90 
68 

90 
66 

90 
63 

90 
63 

87 
68 

90 
64 

90 
64 

85 
64 

84 
64 

81 

69 

89 
66 

88 
68 

88 
68 

88 
65 

89 

65 

89 
68 

89 
68 

92 
66 

93 
66 

90 
67 

90 

67 

92 
68 

92 
6  6 

95 
66 

93 
68 

91 
67 

38 

67 

81 
68 

84 
64 

89 

61 

68.9 
66.1 

WASHINGTON 

MAX 
MIN 

89 
63 

88 

63 

63 

88 
68 

88 

69 

85 

63 

89 
66 

79 
63 

S3 
64 

81 
66 

85 
68 

9  6 
67 

82 
68 

85 
64 

88 
59 

88 
64 

86 

65 

87 
66 

91 
68 

91 
69 

8  J 
86 

87 

67 

92 
65 

9  0 

65 

93 
67 

90 
65 

90 
66 

84 

66 

72 
62 

80 
56 

86.1 
65.0 

WAYCROSS 

MAX 
MIN 

91 
67 

88 

62 

86 

63 

90 
69 

89 

67 

95 
67 

95 
64 

95 
68 

87 
67 

86 
70 

88 
69 

91 
70 

96 
60 

92 
69 

9* 
65 

93 
61 

92 
63 

92 
63 

93 
65 

*62 

94 

65 

88 

67 

91 

68 

91 
67 

93 
68 

94 
67 

90 
69 

92 
67 

92 
65 

88 

66 

91.2 
66.1 

WAYNESBORO  2  NE 

MAX 
MIN 

84 
68 

82 
65 

83 

62 

87 
68 

88 

70 

94 
66 

90 
66 

85 
64 

31 
66 

85 
65 

88 

65 

85 
•o 

87 
69 

88 

66 

9  0 
66 

90 
68 

89 
69 

9  2 
66 

93 
65 

90 
68 

89 

66 

90 
67 

90 
65 

92 
70 

93 
69 

91 
65 

98 

70 

83 
69 

87 
63 

88 

60 

88.1 
66.5 

WEST  POINT 

MAX 
MIN 

89 
64 

89 
65 

88 

63 

91 
68 

89 
66 

9  1 

93 
63 

85 
68 

83 
69 

85 
70 

86 
68 

88 

69 

88 

70 

88 

65 

88 

58 

91 
58 

94 
65 

95 

66 

93 
67 

88 

71 

91 

6  5 

92 
62 

93 

68 

9  6 

68 

95 
66 

94 

67 

93 
67 

80 
69 

82 
65 

88 
59 

89.6 
65.9 

WINDER   1  SSE 

MAX 
MIN 

87 
58 

87 

60 

S3 

63 

87 
66 

86 

62 

89 
66 

87 
61 

83 
64 

SO 
61 

79 
61 

82 

61 

87 
66 

85 
66 

85 
61 

87 
60 

84 

60 

85 
61 

91 
63 

96 
66 

86 
66 

90 

63 

92 
62 

93 
65 

95 
65 

94 

62 

89 
64 

82 

63 

78 
67 

83 
61 

88 

53 

66.7 
62.5 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


aanon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

M 

AUJTOONA  DAM  2 

EVAP 

.11 

.17 

.21 

.30 

.07 

.23 

.08 

.05 

.50 

.26 

.13 

.25 

.14 

.18 

.23 

.  18 

.24 

.  27 

.35 

.11 

.08 

.25 

.16 

.20 

.20 

.22 

.  17 

.23 

.20 

5.77 

WIND 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

EVAP 

.31 

.14 

.20 

.26 

.27 

.33 

.41 

.29 

.13 

.21 

.21 

.30 

.23 

.20 

.11 

2-:, 

.28 

.11 

WIND 

24 

23 

21 

33 

14 

19 

15 

59 

73 

47 

22 

58 

30 

26 

• 

42 

12 

19 

19 

S 

15 

10 

36 

13 

19 

14 

22 

15 

22 

727 

MAX 

94 

94 

94 

97 

97 

96 

90 

HI 

90 

93 

MIN 

67 

67 

69 

71 

95 

66 

67 

63 

60 

62 

EXPERIMENT 

EVAP 

.25 

.28 

.26 

.19 

.28 

.28 

.14 

.22 

.13 

.21 

.23 

.20 

.29 

.32 

.08 

.33 

.25 

.31 

.30 

.32 

.03 

.02 

.09 

.38 

B6.71 

WIND 

50 

22 

40 

28 

25 

52 

40 

40 

70 

95 

40 

55 

88 

62 

40 

30 

• 

• 

• 

125 

25 

30 

25 

48 

57 

30 

38 

25 

38 

17 

1232 

ROME  WB  AIRPORT 

EVAP 

.13 

.14 

.21 

.16 

.09 

.16 

.15 

.38 

.30 

.28 

.21 

.20 

.13 

.16 

.23 

.24 

.29 

.  25 

.27 

.26 

.13 

.29 

.27 

.51 

.36 

.25 

.26 

.15 

.19 

.22 

6.76 

WIND 

10 

10 

13 

13 

10 

11 

20 

35 

83 

71 

56 

47 

37 

36 

29 

24 

33 

14 

25 

45 

9 

23 

30 

23 

38 

34 

30 

51 

54 

21 

915 

TIFTON  EXP  STATION 

EVAP 

.  21 

.28 

.26 

.27 

.18 

:••< 

.27 

.20 

.17 

.12 

.16 

.18 

.22 

.20 

.20 

.26 

.27 

.29 

.17 

.19 

.30 

.13 

.21 

.19 

.15 

.21 

.27 

.37 

.20 

.24 

6.46 

WIND 

30 

32 

47 

33 

28 

40 

32 

46 

56 

54 

100 

37 

63 

48 

24 

27 

39 

34 

16 

19 

20 

19 

20 

14 

1'4 

16 

20 

34 

45 

2  2 

1034 

>»•  r«f«r*fjc4«  stotaa  follo-Flaf  (Hat  loo  lawSat. 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES  Georgia 

JUNE  1962 


Station 
And 
Depth 

Day  of  month 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

ATHENS  HORT  FARM  STA  3 

2  INCHES 

MAX 
MIN 

85 
78 

86 
74 

87 
76 

87 
78 

86 
77 

85 
76 

85 
76 

83 
75 

75 

77 

77 

77 

76 

77 

74 

77 

75 

71 

78 

86 
79 

85 
75 

87 
78 

87 
79 

89 
80 

90 
80 

90 
80 

85 
77 

83 
73 

81 
72 

82 
73 

85.3 
76.3 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

83 
76 

84 
74 

76 

78 

77 

81 

78 

75 

75 

76 

77 

76 

76 

77 

74 

76 

75 

76 

78 

78 

75 

78 

85 
79 

86 
80 

87 
81 

87 
81 

84 
78 

82 
74 

79 
72 

80 
73 

82.5 
76.7 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

86 
77 

83 
78 

82 
81 

82 
81 

81 
80 

82 
80 

82 
80 

81 
79 

81 
80 

81 

80 

81 
79 

80 
79 

81 
80 

81 

80 

81 
79 

83 
80 

82 
79 

81 

79 

83 
81 

82 
79 

83 
79 

83 
80 

84 
81 

85 
83 

86 
83 

87 
83 

85 
82 

84 

79 

80 

76 

80 
77 

82.4 
79.7 

TIFTON  EXP  STATION 

3  INCHES 

MAX 
MIN 

86 
78 

85 
77 

85 
77 

86 
79 

86 
77 

85 
77 

84 
74 

82 
75 

81 
80 

83 
76 

83 
76 

81 

75 

84 
74 

82 
76 

83 
76 

84 

77 

86 
78 

83 
77 

84 

77 

84 
78 

82 
78 

85 

77 

84 
77 

84 

77 

82 
77 

85 
78 

87 
78 

83 
76 

83 
76 

83.9 
76.8 

6  INCHES 

MAX 
MIN 

82 
81 

82 
81 

81 
80 

81 
80 

80 
79 

81 
80 

81 
80 

81 
80 

81 
80 

81 

76 

80 
79 

81 
79 

81 
80 

81 
80 

82 
81 

82 
81 

82 
81 

82 
80 

80 
76 

79 
78 

80 
79 

80 
78 

81 
79 

80 
80 

81 
80 

80 

76 

78 
77 

79 
78 

81 
80 

81 
80 

80.7 
79.3 

Athens  Hort  Farm  Sta  3  -  Slope  of  Ground:     Less  than  5  percent  to  the  south  southeast.     Soil  Type:     Cecil  sandy  loam.     Ground  Cover: 

Ground  almost  bare,  some  thin  native  grass.     Instrumentation:     Palmer  dial-type  liquid  in  steel  thermometers. 


Tifton  Exp  Station  -  Slope  of  Ground:     Less  than  5  percent  to  the  northwest.     Soil  Type:     Tlfton  loamy  sand.     Ground  Cover:  Perennial 

grass  sod.  Instrumentation:  3  Inch  Depth  -  Friez  Standard  Distance  and  Soil  Thermograph,  Model  1100,  6  Inch  Depth  - 
Friez  Air  and  Distance  Thermograph,  Model  1120. 


See  reference  note*  following  Station  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

GEORGIA 
DELAYED  DATA 


Terr 

pera 

ure 

Precipitation 

Station 

0  .i 

1  J 

Averogo 

Minimum 

e 

0 

i 

From  Normal 

Highest 

| 

t 

• 

Dogree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normol 

a 

0 

o 

6 

• 

a 
a 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Mln. 

Total 

Q  0 

«•  (3 

2  c 
S  8 

£ 

0 

a 

.10  or  More  j 

■ 

o 
$ 

O* 
o 

s 

* 
i 
8 

oj 

>  I 

£  i 

>i 

a  i 

DECEMBER  1961 

MORGAN 

62. 7M 

36.  6M 

49. 7M 

79 

11 

14 

30 

486 

0 

0 

12 

0 

4.01 

2.25 

12 

.0 

0 

5 

2 

l 

JANUARY  1962 

SANDERSVILLE 

56. 0 

47.0 

80 

15 

18 

13 

550 

0 

1 

9 

0 

6 . 00 

2.73 

6 

.0 

0 

5 

4 

3 

FEBRUARY  1962 

MIDVILLE  EXP  ST A 

69.4 

42.0 

55.7 

83 

28 

23 

7 

264 

0 

1.99 

.80 

21 

.0 

0 

s 

2 

0 

MORGAN 

75.5 

42.9 

59.2 

84 

27+ 

23 

7 

188 

0 

0 

8 

0 

4.83 

3.06 

19 

.0 

0 

4 

3 

1 

APRIL  1962 

MIDVILLE  EXP  STA 

74.1 

49.1 

61 . 6 

88 

30 

33 

16 

158 

0 

0 

0 

0 

5.73 

1.75 

12 

.0 

0 

8 

4 

2 

WAYNESBORO  2  NE 

74.6 

49.3 

62.0 

89 

30 

32 

16 

156 

0 

0 

1 

0 

1.59 

.83 

11 

.0 

0 

2 

2 

0 

JUNE  1962 

ELBERTON  2  N 

87.  OM 

63. 8M 

75. 4M 

95 

24 

58 

16 

0 

7 

0 

0 

1) 

2.95 

.91 

28 

.0 

0 

H 

2 

0 

DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Day  of  month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

DECEMBER  1961 

MORGAN 

.01 

.69 

2.25 

.01 

.25 

.43 

.07 

.11 

.0? 

.07 

.09 

4.01 

JANUARY  1962 

SANDERSVILLE 

1.03 

.04 

2.73 

44 

.70 

.05 

1.01 

6.00 

FEBRUARY  1962 

MIDVILLE  EXP  STA 

.42 

.10 

.65 

.80 

.12 

l.M 

MORGAN 

.09 

.04 

.67 

.01 

3.06 

.02 

.11 

.SO 

.02 

.01 

4.63 

MARCH  1962 

PRESTON 

.57 

.87 

.33 

.11 

.74 

.15 

.60 

.20 

.06 

.62 

4.29 

APRIL  1962 

MIDVILLE  EXP  STA 

.48 

.85 

.70 

1.75 

.30 

.10 

.15 

T 

1.40 

5.73 

WAYNESBORO  2  NE 

.09 

.09 

.03 

.55 

.83 

1  .59 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES  ™a 

DELAYED  DATA 


Station 

Day  of  month 

age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

DECEMBER  1961 

MORGAN 

MAX 
MIN 

69 
30 

74 
40 

67 
41 

76 
44 

75 
44 

73 
51 

66 
46 

63 
31 

79 
62 

76 

57 
43 

53 
40 

54 
43 

55 
45 

73 
50 

73 
62 

73 
43 

62 
34 

56 
27 

63 
25 

61 
34 

57 
25 

50 
30 

56 
19 

59 
29 

47 
28 

45 
21 

52 
14 

54 
25 

62.7 
36.6 

JANUARY  1962 

S AN DERSV I  LLE 

MAX 
MIN 

48 

36 

46 

33 

62 
28 

61 
34 

63 
35 

69 
50 

62 
37 

49 

39 

51 
29 

35 
32 

32 
22 

34 

25 

46 
18 

52 
29 

80 
50 

70 
45 

54 
30 

56 
28 

44 
34 

38 
35 

37 
34 

45 
34 

70 
45 

68 
53 

70 
56 

70 
59 

72 
57 

67 
58 

58 

33 

70 
39 

57 
39 

56.0 
37.9 

FEBRUARY  1962 

M I DV I LLE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

73 
35 

75 
43 

75 
37 

74 
42 

69 
45 

64 
38 

50 
23 

56 
30 

76 
44 

73 
41 

53 
27 

71 
34 

66 
40 

80 
48 

74 
40 

62 
44 

64 
34 

62 
42 

67 
56 

67 
40 

60 
41 

80 
48 

B0 
54 

77 
51 

70 
48 

63 
44 

80 
51 

83 
57 

69 .4 
42^0 

MORGAN 

MAX 
MIN 

72 
32 

74 
41 

84 

25 

77 
39 

72 
46 

70 
35 

54 
23 

70 
29 

79 

50 

80 
41 

60 
30 

75 
32 

83 
42 

83 
51 

82 
47 

74 

55 

66 
30 

74 
32 

72 
55 

70 
39 

77 
44 

80 
64 

82 
63 

80 
41 

77 
39 

79 
58 

84 

57 

83 
62 

75.5 
42.9 

APRIL  1962 

MIDVILLE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

67 
49 

61 
36 

62 
36 

65 
37 

63 
45 

73 
51 

71 
60 

76 
57 

74 
59 

84 

55 

86 
60 

78 
59 

68 
54 

66 
38 

69 
49 

60 
33 

65 
36 

72 
37 

79 
42 

75 
42 

72 
42 

79 
38 

84 
41 

81 
58 

82 
59 

75 
60 

81 

56 

83 
60 

83 
60 

88 

63 

74.1 
49.1 

WAYNESBORO  2  NE 

MAX 
MIN 

67 
50 

60 
39 

62 
36 

62 
38 

62 
38 

77 
50 

72 
48 

76 
58 

76 
56 

84 
54 

87 
60 

74 

56 

70 
50 

67 
37 

70 
50 

60 
32 

65 
34 

72 
45 

80 
54 

77 
43 

73 
40 

80 
38 

84 

60 

76 
51 

81 

60 

85 
62 

82 
60 

83 
60 

84 

60 

89 
60 

74.6 
49.3 

JUNE  1962 

ELBERTON  2  N 

MAX 
MIN 

84 

63 

84 
60 

86 
66 

85 
65 

77 
68 

79 
69 

86 
66 

87 
60 

85 
58 

86 
62 

94 

62 

94 
66 

92 
68 

88 
62 

89 
64 

94 

65 

95 
64 

94 
62 

92 
63 

85 
65 

76 
64 

84 

64 

86 
62 

87.0 
63.8 

CORRECTIONS 
MONTH:     DECEMBER  1961 


Dally  Precipitation  Table: 
Juliette 


Climatological  Data  Table: 
Louisville 


Daily  Precipitation  Table: 
Louisville 


Climatological  Data  Table: 

Valdosta  WB  Airport 


Dally  Temperature  Table: 

Valdosta  WB  Airport 


MONTH:     MARCH  1962 


MONTH:     APRIL  1962 


Amount  on  the  31st  should  be  zero, 
monthly  total  should  be  7.03. 


Correct  as  follows :     Total  prec ipitat ion 
should  be  7.85;  departure  from  normal  +3.31; 
no.   of  days  with  .10  or  more,  9;   .50  or  more, 
5;   1.00  or  more,  4.     East  Central  Division 
average  precipitation  should  be  6.73;  de- 
parture from  normal,  +2.39. 


Correct  as  follows:  30th, 
monthly  total,  7.85. 


zero;   31st,  1.25; 


Correct  as  follows :     Average  maximum,  76.7; 
average  temperature,  63.8;  total  degree 
days,  111. 


Maximum  temperature  on  23rt  should  be  80; 
average  maximum,  76.7. 


See  reference  ootea  following  Station  Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


GEORGIA 
JUNE  1962 


Cleveland  3  HUE .  Tenn 


Andrev*  2  I,  N.  c 


Chattanooga  VB  AP,  Tea 


ConaaauKa  1  N .  Tenn 

/ 


O  ,,V  Copperhlll, 
..Mu,,,,..,®  J  »  -TV  p 

1  f        «"        i."     i  Blue  fridge  Rcs.r  Dal,'  J 

\  °  '1-sL~    """"""  **** 


|  Kenslngt 
R Is  lag  Fawn  -<^.  


Top  v Hi  ■■    '  • 


TTyon,  N .  C. 

o- 


-o 

Caeears  Read,  S.  C. 


GEORGIA 


•fjocaaaee  B  IRI,   8.  C. 


■  n   I  i  nTur  — ■— - 

ap«  \      I  .  \J     I  Burton  Pani^. 


Stanley  Gapv  ~  ~J 

Olll.j.rO  /  Q/""1 /""-O  7 
Roontootl.  Craok  uiYI.'i 


■  Crf>'1"  A-  Sucbaa      Hvlcn*l  SE  /  \ 


.WEST    Calhoun  tap  station    I  '  -K      V,Cl...l.nd  /     V  \> 

l  Curry. 111.  2  »   _°4_  .    Ja.perlsSE       A    ~~k,'         •  *  J 


 •  o 

\   _c.„„,j  <» 

"Rome  8  sw  OCEV"  *l  latoona 


 ,  .  „  <x>&- 

Ca»r  Spgs  4  SS»  g-)  Carter*. 1 1  le  q 

4-^^ — 


l     -O-  Galnea.llle  ( 

in,  i  M  ,^BV"^T. 

*  ^S.  /  Canrrcf 

Crossroads—  > 

W"«"tti  l  to.   \_  |  Si> 

ns  Wo  Airport  «-  Carlt 


75TH  MERIDIAN  T I  HE  ZONE 


winder  1  SSE~>  I 


ertool 

O  Calhoun  Falla,  S. 


Uapooss  2  IW»        J         O  A  V     V       -  '     \  _J 


I        N  Athens  Hort  rare,  sta  a^Mhens  Col  oITLgrl  ,  » 


/\  / 

-o-    y  \ 

/v  Godfrey  1  HE  / 


».arrenton    \,' 


Clarke  Rill  DAa(  s.  C. 


-o- 

Alken,  S.  C. 


Blackvlllc  3  ■,  S.  C. 

-o 


usoomi-•^|-A■^«l 


I— lines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.     Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  In  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".     Caution  advised  In  using  these  maps  for  Interpolation,  particularly 
In  mountainous  areas. 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


1  b 

Douglasvllle  £  Atlanta  WB  AP 

r  -r      v  o  / 


^^^A^Jjyy^^Ti    Farm  Sta  ]V  Athens  Col 


v 


o 

Frankl! 


Rock  Mills,  Al 


( 


 ^     ^  / 

Haralson^  s.  Griffin^, 

WEST    (  '~\\ 

CT-   jreenville  2  W    O  '  ' 

\  1  i  HLaT-';-J 


,/  Co.mgton  -, 
V  .A  Godfrey  4  NE  f  ^ 

qentrau/ 


i  '  Jackson  Dam 

•«  -o 

*  Montlcell 

 ) 

Juliet 


V 


yv      -o-     \  >  , 

\      Washington     \  Clarke  Hill  Dam,   S.  C. 

-  Augusta  WB  Alrpolt 


arta  2  NNH  V      Q  I  »  


\  ,  '  I  ThDBtBfllle  1TB  City.         „  ^  \ZJ  I 

'  t  + — j — 4  Lrihri.* x. 


STATION  LEGENO 


Montlcello  2  S,  Fl 

-o- 


Fargo  *  /  ^ 


O    •     O    Precipitation  only 

O  Precipitation,  storage  ^ 

■O  -•-  -O-  Precipitation  and  Temperature  i.iaont  6  WK¥  fla 

-<J>-         -<^-  Precipitation,  Temperature  and  Evaporation 
9  Soli  Temperature  only 

Type  of  gage       O    Hon- recording, 
•  Recording,       <*    Both  types 

Double  circle  combinations  indicate  the  availability  of 
more  detailed  meteorologtCQ I  data 

 I  


-o- 

lUdleon,  Fla 


-O- 

Jaaper  3  SE ,  Pla. 


1  / 


Jacksonville  WB  AP.  Fla 


Glen  St.   Mary  Nurseries.  fla 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.     Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".     Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly 
in  mountainous  areas. 
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BA 
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BA 

CHARLIE  E.  MALL 
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i* 

)4  21 

82  99 
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WARRENTON 

91*1 

WARREN 

11 

33  24 

62  40 

500 

5P 

8A 

b •  MONROE  CASON 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Georgia  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cliraatologist  at  Agricultural  Engineering  Buildii 
University  of  Georgia,  Athens,  Georgia,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of 
this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this 
issue. 

Divisions ,  as  used  in  "Climat ological  Data"  Table  and  on  the  maps ,   became  effective  with  data  for  September  1956 . 

Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles .     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negat  ive  departures  of  average  daily  temperatures  from  65  °F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours 
ending  at  time  of  observation. 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Extremes  Table";   "Daily  Precipitation"  Table;   "Daily  Temperature"  Table;   and  "Evaporation  and  Wind"  Table;   and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observat  ion  t  ime  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stat  ions .     For  those 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7: 00  a.m..,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J     "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  In  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table; 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;   and  the  Station  Index. 


+    And  also  on  an  earl ier  date  or  dates . 
++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  included  in  following  measurement ,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record .     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage .      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  publ ished  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Stat  ion  Index  means  observat  ion  made  near  sunset . 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,   E.S.T.   of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25, 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,  exposure,   etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office 
Washington  25,  D.  C.   for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local 
Climatological  Data  for  the  respective  stations,   obtained  as  indicated  above,   price  15  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary).     Checks  and 
money  orders  should  be  ma*:-  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

GEORGIA 


ASHEVILLE:  1962 


GEORGIA  -  JULY  1962 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


Highest  Temperature:  105°  on  the  23rd  at  Hartwell 
Lowest  Temperature:     49°  on  the  27th  at  3  stations 

Greatest  Total  Precipitation:     11.94   inches  at  Jesup  8  S 
Least  Total  Precipitation:     0.78   inch  at  Stillmore 

Greatest  One-Day  Precipitation:     4.00  inches  on  the  14th  at  Jesup  8  S 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

GEORGIA 
JULY  1962 
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b 

3 

1 

OUISVILLE 

93.4 

71.7 

82.6 

.9 

98 

24+ 

66 

28 

0 

2b 

0 

0 

0 

4.60 

.05 

2.18 

18 

.0 

0 

b 

2 

2 

ETTER 

94.9 

72.0 

83.5 

99 

24  + 

67 

2+ 

0 

29 

0 

0 

0 

2.57 

.70 

13 

.0 

0 

6 

3 

0 

IDVILLE  EXP  STA 

90.5 

70.5 

80.5 

96 

15  + 

63 

28 

0 

20 

0 

0 

0 

3.23 

1.45 

7 

.0 

0 

4 

2 

2 

EWINGTON   1  NW 

96.6 

70.0 

83.3 

101 

23 

64 

3+ 

0 

30 

0 

0 

0 

2.15 

1.32 

29 

.0 

0 

4 

1 

1 

See  Reference  Notes  fJlowino  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


GEORGIA 
JULY  1962 

CONTINUED  


Temperature 

Precipitation 

Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Departure 
From  Normal 

Highest 

« 
a 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

o 
a 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 

o 

.10  or  More  1 

6 
1 
o 
o 

1.00  or  More 

s  ! 
$  « 

5  » 
„■ 

si 

OB 

SWAINS80RO 

92*8 

70.0 

81.4 

97 

24+ 

63 

1 

0 

26 

0 

0 

0 

6.19 

2.01 

18 

.0 

0 

7 

2 

3 

WARRENTON 

92.5 

69.4 

81.0 

.6 

99 

24 

61 

1 

0 

25 

0 

0 

0 

4.52 

.11 

1  .60 

25 

.0 

0 

7 

3 

2 

WAYNESBORO  2  NE 

94. OM 

69. 2M 

81  .6M 

100 

2  3 

0 

0 

0 

0 

2.38 

.57 

31 

.0 

0 

7 

2 

0 

0 1  V I S I ON 

SOUTHWEST 

ALBANY 

65 

1 0 

30 

o 

o 

o 

3 

AMERICUS  4  ENE 

93.6 

69.4 

81.5 

.5 

100 

23 

63 

10+ 

0 

2  7 

0 

0 

0 

2.12 

_ 

3.73 

.62 

29 

.0 

0 

6 

2 

0 

D«  1  Pi  On  1  fUt 

96.3 

70.9 

83.6 

2.0 

102 

12 

64 

10 

0 

31 

o 

4.92 

- 

1.83 

1.98 

22 

.0 

0 

10 

2 

1 

8LAKELY 

94.2 

71.3 

82.8 

1.7 

99 

22 

65 

11+ 

0 

30 

0 

0 

0 

4.84 

- 

2.09 

1.21 

14 

.0 

0 

9 

4 

1 

CAIRO  2  NNW 

93.0 

71.1 

82.  1 

97 

68 

10+ 

0 

o 

8.07 

1.34 

1.73 

•  0 

0 

10 

3 

C  A  M  I  L  L  A 

95.1 

7  2.1 

8  3.6 

101 

13  + 

65 

1 0 

29 

0 

0 

0 

5.14 

2.64 

I  5 

CUTHBERT 

94.6 

72.3 

83.5 

98 

24  + 

68 

10+ 

0 

29 

0 

0 

0 

3.60 

.98 

18 

.0 

0 

i  0 

2 

0 

FORT  GAINES 

92.5 

70.7 

81.6 

.4 

96 

63 

10 

0 

25 

0 

0 

0 

7.19 

.75 

1.30 

1  8 

.0 

0 

9 

7 

3 

LUMPKIN 

94.5 

71.8 

83.2 

100 

23+ 

66 

10 

0 

28 

0 

3 

0 

6.07 

1.91 

29 

.0 

0 

7 

5 

3 

MORGAN 

92. 9M 

66. 9M 

79. 9M 

96 

13  + 

61 

11  + 

0 

29 

6.01 

1.51 

26 

.0 

0 

9 

4 

3 

PLAINS   SW  GA  EXP  STA 

4  0 

82.4 

23+ 

63 

28 

0 

0 

0 

7 

THOMASVILLE 

93.4 

70.4 

81.9 

1.1 

99 

24 

65 

10 

0 

27 

0 

0 

0 

6.26 

_ 

.47 

1.97 

30 

.0 

0 

10 

4 

3 

ThOMASVILLE  wb  CITY 

94.5 

72.9 

83.7 

1.7 

98 

70 

21  + 

0 

29 

0 

0 

0 

4.23 

- 

2.58 

1.55 

30 

.0 

0 

7 

2 

2 

o i v i s i on 

82.6 

1.35 

SOUTH  CENTRAL 

ALAPAHA  EXP  STATION 

1.2 

0 

2  9 

o 

o 

o 

3.41 

2.54 

1.72 

0 

6 

1 

1 

ASHBURN   1  S 

92.9 

70.4 

81.7 

97 

23 

64 

2 

0 

27 

0 

0 

0 

6.80 

1.69 

29 

.0 

0 

12 

3 

2 

CORDELE  WATER  WORKS 

94. 4M 

71. 1M 

82.  8M 

99 

24 

64 

1 

0 

0 

0 

0 

5.12 

2.75 

29 

.0 

0 

6 

3 

1 

DOUGLAS  2  NNE 

92.6 

71.7 

82.2 

97 

24  + 

65 

1 

0 

26 

0 

0 

0 

4.30 

1.12 

7 

.0 

0 

9 

3 

1 

FITZGERALD 

94.8 

71.8 

83.  3 

1.3 

99 

67 

1 

0 

30 

0 

0 

0 

2.17 

- 

3.34 

.62 

.0 

0 

6 

2 

0 

HOMERVILLE  3  WSW 

0 

0 

0 

0 

4.11 

.85 

2  3 

.0 

0 

10 

4 

0 

LUMBER  CITY 

M 

69.6 

M 

61 

1 

0 

0 

0 

6.07 

_ 

.21 

2.21 

5 

.0 

0 

5 

4 

2 

MOl  II    TRIP    1  F^F 

95.5 

68.4 

82.0 

.4 

100 

1 7 

61 

21  + 

0 

^9 

0 

0 

0 

4.44 

1.93 

1.23 

2 1 

.0 

0 

8 

3 

2 

NASHVILLE  5  SSE 

94.4 

71.1 

82.8 

98 

22 

67 

21 

0 

31 

0 

0 

0 

4.46 

1.60 

29 

.0 

0 

6 

3 

2  1 

f\\  1 1  Tumi 

91.  9M 

69. 6M 

80. 8M 

-  .5 

99 

18  + 

65 

8+ 

0 

2  b 

10.20 

2.92 

3.70 

29 

.0 

0 

13 

6 

3  ] 

TIFTON  EXP  STATION 

16+ 

26 

0 

0 

0 

.73 

18 

0 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 

93.7 

71.9 

82.8 

97 

23  + 

67 

1 

0 

28 

0 

0 

0 

4.09 

.99 

9 

.0 

0 

10 

2 

0 

VALOOSTA   4  NW 

93.7 

69.7 

81  .  7 

98 

2  2 

65 

1 

0 

30 

0 

0 

0 

6.67 

3.41 

7 

.0 

0 

7 

2 

2  1 

D I V I S ION 

82.0 

.6 

4.95 

- 

1.33 

.0 

SOUTHEAST 

ALMA  FAA  AIRPORT 

70.6 

82.8 

65 

30 

0 

0 

0 

2 

BLACKBEARD  ISLAND 

93.1 

73.8 

83.5 

99 

17  + 

69 

23+ 

0 

28 

0 

0 

0 

3.22 

1.50 

23 

.0 

0 

5 

2 

1  1 

BRUNSWICK 

92.4 

74.0 

83.2 

.8 

98 

24 

70 

5+ 

0 

4.10 

_ 

3.16 

1.17 

29 

.0 

0 

8 

3 

BRUNSWICK  FAA  AIRPORT 

91.4 

74.  3 

82.9 

97 

9 

69 

31  + 

0 

24 

0 

0 

0 

4.16 

1  .86 

29 

.0 

0 

5 

3 

CAMP  STEWART 

93.1 

72.2 

82.7 

98 

31  + 

67 

2+ 

0 

5.72 

.97 

13+ 

.0 

0 

10 

0 

FLEMING  EXP  STATION 

92.0 

70.3 

81.2 

95 

31  + 

63 

1 

0 

25 

0 

0 

0 

6.83 

2.13 

.0 

0 

i 

3 

FOLKSTON  9  SW 

91  .4 

70.2 

80.8 

98 

14 

67 

27+ 

0 

26 

0 

0 

0 

8.96 

3.00 

23 

.0 

0 

10 

7 

GLENNVI LLE 

93.9 

72.0 

83.0 

1.9 

98 

68 

3  + 

0 

27 

0 

0 

0 

3.95 

2.80 

1..0 

2  9 

.0 

0 

8 

3 

JESUP  8  S 

93.5 

70.3 

81.9 

98 

13 

63 

3  + 

0 

28 

0 

0 

0 

11.94 

4.00 

14 

.0 

0 

1  1 

6 

\ 

NAHUNTA 

94.0 

67.8 

80.9 

98 

13 

60 

1 

0 

30 

0 

0 

0 

4.94 

1.39 

18 

.0 

0 

■> 

4 

SAPELO   I SLAND1 

91. 6M 

79. 5M 

85.  6M 

98 

25 

70 

5 

0 

22 

0 

0 

0 

3.77 

.80 

5 

.0 

0 

8 

4 

0 

SAVANNAH  USDA   PLANT  GDN 

91  .8 

70.0 

80.9 

.7 

96 

18 

60 

1 

0 

24 

0 

0 

0 

6.81 

.74 

2.96 

30 

.0 

0 

7 

2 

2 

SAVANNAH  WB  AP  R 

91.7 

72.1 

81  .9 

.6 

96 

24+ 

66 

0 

24 

0 

0 

0 

8.05 

1  .44 

2.37 

7 

.0 

0 

11 

5 

3 

SAVANNAH  BEACH 

90. 3M 

70. 1M 

80. 2M 

94 

16  + 

67 

1 

0 

24 

0 

0 

0 

5.12 

2.00 

21 

.0 

0 

6 

4 

2  1 

SURRENCY  2  WNW 

94.3 

68.9 

81.6 

99 

17 

60 

1 

0 

2  9 

0 

0 

0 

3.74 

2.27 

18 

.0 

0 

6 

1 

1 

WAYCROSS 

94.3 

68.6 

81.5 

-  .3 

99 

11 

62 

5 

0 

2  0 

0 

0 

0 

5.56 

1.43 

1.41 

7 

.0 

0 

11 

3 

1 

D  I V I  S I  ON 

82.2 

.8 

5.69 

1.14 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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.49 

.4$ 

1  .48 

.05 

•  1  2 

•  05 

•  20 

•  29 

•  79 

•  16 

•  07 

•  39 

■  61 

.0* 

•  15 

.13 

.80 

i  "oo 

.55 

.80 

.90 

1  .02 

.14 

.86 

2.37 

•  21 

•  01 

T 

■  02 

a  15 

•  19 

.  1  "f 

.04 

•  01 

.33 

.5b 

•  09 

1.37 

.11 

1  .42 

•  07 

.20 

.49 

•  04 

•  60 

j 

.06 

•  05 

•  52 

•  67 

■  03 

2  .  38 

•  26 

.46 

•  06 

•  09 

.02 

3.36 

.17 

.10 

1.10 

•  57 

•  06 

.31 

1  .02 

*  52 

* 

1.09 

•  43 

.43 

.25 

•  05 

.16 

•  30 

•  08 

1.73 

.02 

1.11 

.50 

2*50 

*35 
* 

•  16 

.2h 

.08 

.78 

.97 

.05 

•  20 

.05 

1  ,05 

.81 

1.51 

.87 

2.00 

.05 

■  11 

1.55 

.17 

.0* 

•  36 

.74 

1*48 

•  63 

•  56 

•  15 

•  41 

2.20 

■  11 

1  .70 

•  16 

.28 

1.38 

•  15 

•  79 

•  52 

.  I  0 

•  22 

•  61 

.45 

■  04 

•  05 

•  32 

•  23 

■  19 

•  16 

.40 

T 

•  52 

.43 

•  03 

.48 

1*27 

•  10 

.08 

•  25 

■  10 

.06 

.02 

.41 

.03 

.77 

•  85 

•  02 

•  05 

•  1 5 

.06 

1  .03 

.71 

1.14 

•  67 

•  06 

.48 

1.21 

1.32 

1.00 

•  54 

.66 

•  39 

.13 

•  22 

•  59 

•  28 

.76 

.  64 

•  80 

1  .09 

.0* 

1  .99 

1  .69 

.15 

.23 

.03 

1.13 

2.00 

.15 

.56 

•  45 

.01 

.80 

.05 

1*31 

•  51 

.14 

1.12 

.06 

1.07 

1.00 

3.65 

•09 

■  25 

.43 

1.21 

•  12 

•  47 

•  05 

•  69 

■  14 

•  07 

•  31 

1.20 

.03 

.56 

.64 

1*11 

•  15 

1  .00 

2*10 

•  01 

•63 

T 

.10 

•  08 

•  22 

•  22 

1.00 

1  •  11 

.25 

T 

.20 

.13 

•  06 

•  06 

1*12 

.60 

"ft* 

•  85 

.90 

2*30 

■  08 

•  03 

•  50 

•  36 

T 

■  31 

•  13 

•  32 

.92 

.47 

•  13 

■  30 

.05 

.12 

.03 

•  28 

•  25 

1  .47 

•  63 

.84 

•  12 

•  50 

.60 

T 

.56 

.04 

.05 

•  50 

■  13 

•  20 

•  IT 

.03 

■  39 

■  09 

•  25 

.  2  1 

.30 

■  40 

•  16 

•  40 

.08 

■  07 

•  22 

•  05 

.02 

•  10 

•05 

.52 

•25 

•  52 

■  65 

.58 

1  .09 

.26 

•  36 

.  89 

•  36 

.66 

•  53 

■  51 

•  06 

1  .60 

•  10 

1  .00 

•  15 

.09 

.37 

.17 

.14 

•  12 

•  20 

1 .00 

.37 

•  18 

•  02 

■  24 

•  69 

.39 

.68 

1  .58 

•  28 

•  62 

.59 

.49 

.17 

■  55 

•  33 

•  55 

•  62 

.46 

•  67 

•  38 

1  .72 

1*51 

•  05 

.95 

•  31 

•  10 

•  37 

■  21 

•  07 

2.21 

.03 

.09 

•  23 

.05 

.58 

T 

.06 

.10 

.06 

.13 

.22 

.44 

.07 

.48 

•05 

.05 

•  19 

•  04 

•  96 

.14 

.27 

T 

.10 

•  03 

.05 

.30 

.30 

.21 

•  20 

1 

.17 

.13 

1.10 

.03 

7 

.04 

13     14  15 


16     17  I  18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30  I  31 


B6EVI LLE 
DAIRSVILLF 
DEL  2  S 

LAPAHA  EXP  STATION 
L8ANY 

LLATOONA  DAM  2 
LMA  PA A  AIRPORT 
LPMA&ETTA   1  wN« 
MERICUS  4  ENE 
PPLING  1  NW 

SHBURN  1  S 
THENS 

THENS  COL  OF  AG" 1 
TMENS  WB  AIRPORT 
TKINSON   1  W 

TLANTA  BOLTON 
TLANTA  WB  AIRPORT 
UGUSTA  WB  AIRPORT 
A1NBRIDGF 
ALL  GROUND 

E4VER0ALF. 
I    LACKBEARO  ISLAND 
LAIRSVILLE  EXP  STA 
LAKELY 
LUE  RIDGE 

OWMAN 

ROOKLET   1  W 
,  RUNSWICK 

RUNSWICK  FA A  AIRPORT 
UENA  VISTA 

UTLER 

UTLER  CREEK 
A  IRQ  2  NNW 
ALHOUH  EXP  STATION 
AM  I LL A 

[AMP  STEWART 
:  AN TON 

:arnesville 
:arrollton 
:arters 

■artersvrle 
:artersville  3  sw 

THATSWORTh 

;hicicamauga  PARK 
:layton 

:leveland 

:0LUM6US 

iolumbus  wb  airport 
:0mmerce  2  ssw 
:oncoro 

tordele  water  works 
cornel  i  a 
covington 

fUMMING  1  N 

.urryville  2  w 

utmbert 
damlonfga 
{dallas  5  se 

3ALT0N 
IbANVILLE 

DAWSON 
5AWSONV 1 LLf 
DOCTORTOWN  1  WSW 
50NAL  SON V I LL  E    3  W 
(DOUGLAS  2  NNE 

S>OUGLASVILLE 
^OVER 

DUBLIN  3  S 
EASTMAN  1  W 
ELBERTON  2  N 

ELLIJAY 
EMMY 

EXPERIMENT 
if  AIRMOUNT 
ITZGERALO 

LEMING  EXP  STATION 
rOLKSTON  3  SSW 
[FOLK 5 TON  9  SW 
■FORSYTH  1  S 
*"ORT  GAINES 

JFORT  VALLEY  3  E 

FRANK  L I N 
"AINESVILLE 
"'IBSON 

JLENNVI LLE 

GOAT  ROCK 
.,  OOFBEY   -  NE 

:g«eenville  2  w 

G»IFrt^ 
MARTWE  LL 

HAWKINSV1LLE 
'jMCLEN  1  SE 
iHONE'VILLE  3  WSW 

JASPER  1  NNW 
.JESUP  6  S 

..'JOHESBORO 
(JULIETTE 
(KENSINGTON 
'KINGSTON 
I LA  PAYETTE 

LA  GRANGE 
LEXINGTON 
LINCOLN TON 
LOUISVILLE 
LUMBER  CITY 

LUMPK  I  H 

MACON  W9  AIRPORT 
MARSMALLVILLE 
NAYSVILLF 
MC  INTYRE 

METTfR 
«IDVILL«" 

NIOVILLE  EXP  ST A 
NfLLEDGEVILLE 
MILLMAVEN  6  E 


5.58 
2.12 
2.42 


3.69 
3.22 
5.97| 

7.23 

2.18 
3.79 


4.82 
5.39 
6.67 
3.24 
4.68 

4.36 
3.69 
7,51 
2.40 
3.07 


4.66; 

3.60 
4.53 
8.63 
5.44 
2.58 

3.32 
8.22 
3.03 
4.04 


6.24 
7.06 
3.94 


6.63 
8.96 
8.96 
2.56 


5.71 
3.121 
3.18 


6.07 
6.07 


4.17 

3.23, 
6.62| 


.03   1.21  .03 


•02  1.43 


•  06  T 
T  .53 


.32 

•  43 

•  05 


.02      .58  1.68 


1.07  2.13 


.55 

T  .11 
•50  ,90 


1.55 
.34 


•24     .05  .30 


.55      .28  .21 

.0)1 
2.72 


.02 
.06 
1.69  .17 


.48     T  T 


.48 

.29 


.36     .09  1.73 


.48  1.17 
.27  1.86 
.72 


2.75 
.06 
■  23 


■  10 
•  53 
1.27 


1.23  1.91 
1.00  .05 
.92 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


a  ion 

O 

H  ;  i 

1  2 

1  3 
1 

4 

1 

5 

6 

7  1 
'  1 

8  . 

 L 

9 

10 

11 

1  L 

12 

13 

1 

14 

 L 

15  ! 

16 

 L 

17 

 L 

18 

19  1 

- 

20 

— 1 

21 

22 
 L 

23 

 L 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MONTEZUMA 

4 

59 

.02 

L*04 

.06 

— [- 

•  19 

•  08 

.  84 

■  40 

MONT  I CELLO 

1 

74 

*45 
* 

* 

* 

05 

* 

•  06 

•  33 

* 

•  26 

•  04 

MORGAN 

* 

* 

1  10 

• 

1  .01 

MORGAN    5  NW 

4 

00 

1 5 

64 

1  *47 

35l 

05 

* 

53 

* 

07 

04 

* 

"  2  3 

1  22 

MOULTRIE  2  ESE 

4 

44 

.10 

.29 

.10 

.90 

.04 

.181 

.02 

1.23 

.10 

•  02 

.06 

.09 

1.26 

.03 

MOUNT   VE RNON   3  WNW 

3 

74 

08 

•  10 

•  08 

.03 

.01 

* 

20 

* 

I 

* 

94 

*  3 

79 

05 

•  04 

•  1 5 

•  31 

.01 

NEW  I NGTON  1  NW 

2 

15 

*1 8 

'  16 

07 

I08 

•  21 

06 

* 

*  ?  5 
* 

05 

132 

NEWNAN 

3 

56 

!s9 

.29 

.39 

.07 

.07 

.02 

1.02 

.39 

.03 

.43 

•03 

.43 

OR 

7 

13 

45 

2.81 

.89 

•  12 

.13 

.06 

•  06 

*?  j 

.02 

•  72 

PATTERSON* 

3 

32 

60 

* 

.02 

.02 

.01 

x 

•  66 

•  20 

•  1  2 

•  09 

1  *27 

"M 

plains  sw  ga  exp  sta 

1  2 

*02 

1  10 

*  1  3 
* 

•  03 

•  10 

.10 

.06 

.12 

2 

87 

*12 

•  03 

1  8 

36 

■  241 

25 

*  30 
* 

1  *  0  3 

ou I  Than 

10 

20 

.24 

1.12 

.20 

.11 

.20 

] 

•  72 

T 

1.49 

•  07 

•  62 

.19 

.10 

3,70 

•47 

.97 

4 

04 

40 

1.12 

20 

19 

68 

•  02 

T 

.08 

•  05 

.53 

6 

56 

*54 
* 

1  *  7 
* 

1*53 

*22 

•  11 

•  1  4 

.77 

orvuc 

- 

*65 

04 

*03 

1  .50 

T 

.13 

RO«E  WB  AIRPORT  R 

5 

58 

50 

*  36 

1  4 

1*07 

*  33 

1*06 

641 

*  51 

15 

•  1  6 

*  11 

SANDEPSVILLE 

3 

62 

.02 

•  43 

•  11 

1  .97 

•  19 

.75 

.08 

.07 

SAPELO    I SLAND 

3 

77l 

19 

* 

.20 

05 

60 

* 

01 

•  6S 

.04 

•  73 

•  31 

•  18 

SAVANNAH  USOA  PLANT  GDN 

6 

61 

.10 

•  19 

.0 

T 

•  14 

•  30 

2  .96 

* 

1  06 

19 

* 

50 

• 

,  | 
1 

•  01 

.  3  1 

•  36 

.16 

1.68 

SAVANNAH  BEACH  ^ 

5 

12 

95 

1*18 

"  26 

.00 

.  0 

*03 

.20 

SILOAM 

6 

87 

.33 

3.28 

.23 

.01 

.42 

.02 

T 

2.05 

.29 

.13 

.01 

.08 

SIM*  MflRFNNW 

5 

01, 

* 

60 

30 

65 

* 

20 

•  09 

.90 

.20 

•  06 

.32 

78 

_ 

•  29 

T 

T 

SUMMfPV 1 LLE 

1  57 

* 

96 

•  30 

40 

•  05 

OA 

•  26 

.27 

SURRENCY  2  WNW 

74 

44 

*  12 

.04 

2  27 

* 

SWAINSSORO 

6 

19] 

.08 

.02 

.06 

1.36 

.11 

.05 

.03 

.38 

.09 

1  .61 

2.01 

•  03 

■  21 

.03 

.12 

T  AL  ROTTON 

3 

84 

1.12 

T  1  ^ 

•  40 

1.25 

•  92 

TALLAPOOSA  2  NNW 

5 

67 

78 

* 

1  05 

•  25 

*** 

1.38 

TAYLORSVI LLE 

*  , 
* 

2  22 

1*33 

50 

* 

38 

* 

THOMASTON  2  S 

4 

71 

•  32 

*20 

*35 

*25 

.03 

•  37 

95 

* 

' 

40 

" 

*06 

*83 

THOMASV I LLE 

6 

26 

T 

•  11 

.17 

.01 

.03 

.01 

.11 

.79 

.06 

1.15 

.16 

.15 

.11 

.08 

.03 

1.97 

1  .30 

THOMA5V ille  wb  city 

23! 

T 

08 

* 

.07 

02 

•  01 

T 

07 

.  1  4 

T 

.44 

•  06 

•  37 

.06 

.11 

1.55 

1  .04 

TIFTON  EXP  STATION 

2 

57; 

'  -.  j 

*«< 

"1.9 

VALDOST A  WB  AIRPORT 

09 

.05 

.03 

.27 

.19 

.41 

.38 

.99 

•  09 

.03 

.29 

•  04 

.06 

.03 

T 

T 

.02 

■  34 

•  15 

.51 

.12 

.07 

VALOOSTA  4  NW 

6 

67t 

.05 

.36 

T 

3.41 

.41 

.051 

T 

•  07 

.01 

.48 

•  21 

1.27 

.30 

.05 

WALE  SKA 

25 

.24 

.44 

1  .52 

.03 

.63 

.09 

.09 

.76 

.05 

.40 

WARRENTON 

52 

.17 

T 

.45 

1  .30 

•  15 

•  70 

1.60 

.15 

WASHINGTON 

3 

12 

.02 

.24 

.07 

•  17 

.47 

•  35 

T 

•  02 

.11 

•  48 

.01 

.18 

WAYCROSS 

5 

56 

.03 

.06 

.80 

1  .41 

.36 

.03 

.63 

■  33 

•  21 

.33 

•  24 

•  27 

.40 

WAYNESBORO  2  NE 

2 

38 

.51 

•  35 

.47 

.19 

.10 

.19 

.57 

WEST  POINT 

8 

14 

1.75 

.71 

.64 

.85 

.22 

.45 

.11 

.92 

1.21 

1  .28 

WINDER   1  SSE 

« 

11 

.16 

.23 

.32 

.56 

.50 

•  29 

•  05 

WOO08URY 

3 

22 

.49 

.02 

.17 

T 

.22 

.22 

.02 

.29 

.41 

.35 

.06 

•  36 

.36 

.25 

WOODSTOCK 

3 

57 

.38 

.29 

1.03 

•  13 

.15 

i 

.37 

.05 

•  29 

.24 

.43 

.21 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind  speed 

m.  p.  h 

Relative    humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cove, 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
fame  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1:00  a 
EST 

7:00  a 
EST 

1:00  p 
EST 

7:00  p 
EST 

Trace 

01-09 

10-49 

66  -OS 

1 OO-l 99 

200 
and  over 

Total 

ATHENS  WB  AIRPORT 

WSW 

10 

6.4 

28++ 

WSW 

24 

87 

90 

56 

65 

3 

7 

3 

3 

1 

0 

17 

5.9 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

WNW 

16 

5.9 

21++ 

NW 

25 

f") 

91 

63 

68 

3 

3 

4 

2 

2 

0 

14 

73 

5.7 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

SE 

11 

5.5 

29++ 

WNW 

19 

87 

88 

53 

65 

6 

5 

5 

1 

0 

0 

17 

6.4 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

5.5 

52++ 

N 

18 

89 

56 

63 

1 

3 

3 

4 

3 

0 

14 

6.2 

MACON  WB  AIRPORT 

WNW 

15 

6.9 

23 

NW 

15 

84 

89 

48 

57 

5 

4 

0 

1 

0 

15 

66 

6.6 

ROME  WB  AIRPORT 

84 

53 

2 

° 

6 

4 

2 

0 

14 

5.7 

SAVANNAH  WB  AIRPORT 

SW 

17 

7.4 

42 

N 

22 

88 

89 

57 

74 

1 

2 

6 

2 

2 

1 

14 

74 

6.8 

THOMASV I LLE  WB  CITY 

4 

8 

5 

0 

2 

0 

19 

6.3 

Sn  toleiencf  nof.>  following  Station  Indei 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

Season  ol  1961  -  1962  GEORGIA 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

ABBEVILLE 
AOAIRSVILLE 
A DEL   2  S 
AtLEY 

ALAPAHA  EXP  STATION 

0 

0 
0 
0 

ALBANY 

A  L  L  A  TOON  A    DAM  2 
ALMA   FAA  AIRPORT 
ALPMARETTA   1  WNW 
AMERICUS  4  ENc 

T 

6.0 

T 

T 

T 
0 
T 

APPLIN6   1  NW 
ASHBURN   1  S 
ATHENS 

ATHENS  COL  OF  ASR I 
ATHENS  we  AIRPORT 

T 

T 

2.0 
1.6 
2.0 

T 

T 

0 
2.0 
!•■ 
2.0 

ATKINSON  1  W 
ATLANTA  BOLTON 
ATLANTA  WB  AIRPORT 
AUGUSTA  WB  AIRPORT 
BAINBR1DGE 

1.0 

4.0 
3.3 
T 

T 
T 

0 
4.0 
4.3 

T 
0 

BALL  GROUND 
6EAVER0ALE 
BLACKBOARD  ISLAND 
BLAIRSVILLE  EXP  STA 
BLAKELY 

•  1 

T 

8.3 

T 

T 
T 

T 

0 
T 
T 

BLUE  RIOGE 
BOWMAN 

BROOKLET  1  w 
BRUNSWICK 

BRUNSWICK  FAA  AIRPORT 

- 

3.0 

T 
T 

T 

_ 

T 

3.0 
0 
T 

T 

BUENA  VISTA 
BUTLER 

BUTLER  CREEK 
CAIRO  2  NNW 
CALHOUN   EXP  STATION 

T 

4.0 

0 
0 
0 
T 
4.0 

CAMILLA 
CAMP  STEWART 
CANTON 

CARLTON  BRIDGE 
CARNESVILLE 

T 

0 
T 

CANNOLLTON 
CARTERS 
CARTERSVILLE 
CARTERSVILLE  1  SW 
CfOARTOWN 

T 

•  4 

T 

.3 

2.0 
3.0 
3.3 

- 
T 
T 

T 

- 

2.4 
3.0 
3.3 

CHATSWORTH 

CH I CKAMAUGA  PARK 

CLAYTON 

CLEVELAND 

COLOUITT 

.8 

•  1 

6.5 
6.3 

T 

T 

8.0 
6.0 

T 

IT. 3 
12.6 

0 

COLUMBUS 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 
COMMERCE  2  SSW 
CONCORD 

CORDELF  WATER  WORKS 

T 

T 
1.0 

T 

0 
T 

1.0 

0 

CORNELIA 
COVINGTON 
CUMMING  1  N 
CURRYV I LLE  2  W 
CUTMBERT 

1.5 

T.O 
4.3 

T 

7.0 
6.0 

0 

DAHL ONEGA 
DALLAS  5  SE 
DALTON 
DANVILLE 
DAWSON 

T 
T 

5.0 
3.0 
T 

T 
T 

T 

3.0 
3.0 
T 

0 

DAWSONVILLE 
OOCTORTOWN  1  WSW 
OONALSONVI LLE    1  W 
DOUGLAS  2  NNE 
DOUGLASVILLE 

5.0 
T 

T 

0 
T 

0 

DOVER 

DUBLIN  )  S 
EASTMAN    1  W 
ELBERTON  2  N 
ELLI JAY 

.3 

T 
1.0 

T 

0 
0 
0 
T 
1.3 

EMBRY 

EXPERIMENT 

FA  I RMOUNT 

FITZGERALD 

FLEMING  EXP  STATION 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

0 
T 

FOLKSTON   3  SSW 
FOLKSTON  9  SW 
FORSYTH  1  S 
FORT  GAINES 
FORT  VALLEY  3  E 

T 
T 

T 

0 
0 
T 
0 
T 

FRANKLIN 

GAINESVILLE 
GIBSON 
GLENNV I LLE 
GOAT  ROCK 

1.0 

4.0 

T.O 

T 

T 

T 

T 

4.0 
•  .0 

0 
T 
0 

GODFREY  4  NE 
GREENVILLE  2  W 
GRIFFIN 
HAMILTON 
HARTWELL 

.5 
.7 

T 
T 

T 

0 
.3 
.7 
0 

See  Reference  Notes  Pol lowing  Station  Index 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

Season  ol  1961  -  1962 


GEORGIA 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

HAWKINSVILLE 
HELEN  1  SE 
HOHERVILLE  3  WSW 
JASPER   1  NNW 
JESUP  6  S 

1.0 

T 

6.0 
T 

T 

T 

7.0 
T 

0 
14.0 
T 

T 

JONESBORO 
JULIETTE 
KENS  I NGTON 
KINGSTON 
LA  FAYETTE 

2.0 

T 

T 
2.0 

LA  GRANGE 
LEXINGTON 
L I NCOLNTON 
LOUISVILLE 
LUMBER  CITY 

T 

T 

T 

0 
0 

LUMPKIN 

MACON  WB  AIRPORT 
MARSMALLVI LLE 
MAYSVI LLE 
MC  INTYRE 

T 
T 

6.0 

T 

T 
T 

6.0 

0 

METTER 
MIOVILLE 

MIOVILLE  EXP  STA 

MILLEOGEVILLE 

MILLEN 

T 

0 
0 
0 
0 
T 

MILLHAVEN   8  E 
MONTEZUMA 
MONT ICELLO 
MORGAN 
MORGAN   1  NW 

o  o  o  o  o 

MOULTRIE  2  ESE 
MOUNT  VERNON  3  WNW 
NAHUNTA 

NASHVILLE  5  SSE 
NEWI NGTON  1  NW 

J 
T 

0 
0 
T 
T 
0 

NEWNAN 

NORCROSS  *  N 
PATTERSON 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 
PRESTON  3  SW 

T 

3.0 
3.0 

T 

T 
T 

3.0 
3.0 

T 

0 

OUITMAN 
RESACA 
R I NG60L0 
ROME 

ROME  WB  AIRPORT 

T 
T 

.5 

3.6 

3.0 
3.3 

T 

T 
T 

T 

0 
3.8 

3.0 
3.8 

SANDERSVI LLE 
SAPELO  ISLAND 
SAVANNAH  USDA   PLANT  GDN 
SAVANNAH  WB  AP 
SAVANNAH  BEACH 

T 
X 
T 

0 
T 
T 
T 
0 

SI  LOAM 

SPARTA   2  NNW 
ST1LLMORE 
SUMMERVI LLE 
SURRENCY  2  WNW 

T 

4.0 

T 

T 

T 

0 
0 
0 
4.0 
T 

SWAINSBORO 
TALBOTTON 
TALLAPOOSA   2  NNW 
T AYLORSVI LLE 
THOMASTON   2  S 

T 
1  .0 
2.5 

T 
1.0 
2.5 

0 

THOMASVI LLE 
THOMASVI LLE   WB  CITY 
TIFTON   EXP  STATION 
TOCCOA 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 

T 

7.5 
T 

T 

5.0 

0 
T 
0 
12.5 
T 

VALDOSTA   4  NW 
WALESKA 
WARRENTON 
WASHI NGTON 
WAYCROSS 

2.0 

0 
2.0 
0 

0 

WAYNESBORO  2  NE 
WEST  POINT 
WINDER   1  SSE 
WOODBURY 
WOODSTOCK 

T 

T 
4.2 

T 
0 
0 
0 
4.2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
JULY  1962 


Day  01  Month 


aunon 

1  1 

2 

3 

4 

5 

6 

1  T  1 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

18 

17 

18 

18 

20 

21 

22 

23 

24 

"1 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

*• 
< 

ALAPAHA   EXP  STATION 

MAX 

91 

95 

97 

95 

88 

88 

98 

92 

95 

97 

97 

97 

98 

97 

95 

97 

96 

92 

93 

94 

95 

95 

95 

96 

96 

90 

v. 

95 

96 

90 

92 

94 

.5 

64 

65 

66 

69 

70 

72 

70 

71 

60 

69 

70 

70 

71 

71 

74 

68 

68 

74 

73 

69 

70 

69 

69 

69 

71 

71 

71 

70 

72 

70 

69 

ALBANY 

MAX 

95 

99 

96 

95 

88 

93 

it 

97 

98 

96 

97 

97 

95 

96 

9  9 

94 

98 

9' 

99 

95 

98 

99 

98 

94 

92 

90 

9  5 

95 

90 

93 

97 

95 

■  4 

MIN 

66 

69 

7* 

73 

70 

73 

71 

73 

74 

65 

69 

72 

74 

75 

74 

73 

75 

72 

73 

72 

70 

74 

74 

75 

75 

72 

73 

73 

72 

72 

73 

72 

>3 

ALLATOONA   DAM  2 

MAX 

87 

90 

91 

8  ) 

90 

87 

Pt 

87 

89 

87 

69 

91 

89 

93 

95 

92 

91 

9  0 

91 

90 

90 

92 

95 

)t 

94 

8  2 

6  2 

85 

77 

83 

91 

86 

•a 

MIN 

61 

64 

67 

70 

61 

69 

69 

70 

68 

62 

67 

70 

6b 

70 

70 

69 

70 

69 

65 

68 

70 

66 

65 

68 

69 

69 

66 

62 

63 

70 

60 

67 

.0 

ALMA   FAA  AIRPORT 

MAX 

93 

95 

95 

92 

86 

92 

91 

94 

97 

9  9 

94 

98 

9  7 

96 

96 

99 

9  2 

94 

95 

95 

98 

98 

94 

93 

92 

95 

92 

95 

96 

99 

94 

.9 

M  N 

65 

65 

65 

70 

68 

70 

72 

70 

71 

67 

74 

70 

70 

71 

7  6 

74 

71 

70 

69 

70 

71 

72 

70 

11 

73 

73 

71 

72 

73 

72 

72 

70 

.6 

ALPHARETTA   1  WNW 

MAX 

86 

92 

91 

85 

89 

87 

77 

87 

67 

B5 

90 

90 

87 

92 

94 

93 

89 

92 

90 

92 

91 

90 

92 

95 

93 

84 

8  6 

84 

76 

85 

9  j 

88 

.5 

MIN 

57 

60 

64 

69 

67 

67 

69 

71 

69 

60 

66 

69 

66 

66 

66 

69 

68 

66 

63 

65 

65 

64 

60 

67 

68 

69 

56 

69 

66 

66 

6  0 

65 

»4 

AMER I CUS  4  ENE 

MAX 

92 

94 

92 

91 

84 

88 

90 

92 

94 

93 

96 

96 

96 

96 

it 

94 

96 

92 

96 

95 

98 

99 

100 

9  9 

95 

89 

91 

93 

87 

92 

96 

93 

.6 

63 

66 

68 

70 

66 

71 

71 

70 

70 

63 

68 

70 

70 

72 

to 

70 

72 

69 

70 

70 

6  i 

71 

69 

70 

72 

6  9 

ro 

70 

69 

70 

70 

69 

.  4 

APPLING   1  NU 

MAX 

90 

94 

97 

96 

95 

88 

83 

85 

89 

95 

95 

93 

94 

95 

9  8 

99 

98 

96 

95 

91 

91 

96 

97 

99 

102 

92 

94 

93 

91 

95 

93 

93 

- 

MIN 

58 

61 

68 

12 

68 

63 

72 

70 

68 

68 

71 

71 

67 

69 

72 

74 

71 

7  0 

67 

69 

67 

68 

70 

73 

70 

71 

67 

58 

67 

71 

6  / 

68 

ASMBURN    I  S 

MAX 

89 

96 

91 

90 

87 

87 

90 

92 

94 

9  J 

95 

95 

95 

93 

91, 

95 

95 

94 

96 

94 

99 

95 

97 

95 

91 

89 

91 

96 

92 

90 

92 

92 

.9 

MIN 

66 

64 

69 

71 

70 

69 

72 

72 

72 

68 

71 

69 

69 

70 

72 

71 

72 

73 

71 

72 

70 

71 

7. 

71 

69 

71 

72 

70 

71 

70 

70 

■  4 

ATHENS 

MAX 

B6 

B< 

87 

90 

82 

80 

as 

82 

89 

it 

89 

85 

90 

92 

92 

91 

90 

88 

86 

86 

92 

92 

96 

95 

87 

96 

8  : 

83 

85 

89 

92 

87 

M  N 

63 

65 

66 

71 

66 

71 

69 

70 

69 

65 

66 

71 

69 

70 

71 

74 

72 

69 

66 

69 

'0 

70 

66 

70 

70 

70 

62 

62 

70 

71 

69 

66 

•  5 

ATHENS  COL  OF  AGR I 

MAX 

92 

n 

92 

94 

94 

85 

89 

89 

90 

90 

92 

90 

9  2 

95 

9  ; 

95 

94 

92 

92 

92 

97 

96 

100 

9  9 

90 

91 

90 

85 

89 

93 

,» 

92 

MIN 

62 

64 

66 

70 

65 

69 

6  9 

65 

68 

66 

68 

71 

68 

70 

70 

73 

72 

67 

67 

69 

69 

70 

64 

69 

70 

70 

61 

63 

70 

71 

69 

67 

.9 

ATHENS  WB  AIRPORT 

MAX 

89 

92 

92 

94 

85 

78 

SI 

83 

91 

90 

92 

89 

9  2 

95 

95 

95 

92 

92 

91 

87 

9  6 

95 

99 

98 

89 

9  0 

85 

85 

87 

92 

93 

90 

.6 

MIN 

62 

64 

67 

71 

65 

70 

69 

68 

68 

65 

68 

71 

6S 

71 

70 

75 

72 

66 

68 

66 

70 

69 

66 

67 

70 

70 

63 

61 

70 

71 

OB 

60 

•  2 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

MAX 

88 

90 

85 

89 

64 

75 

9  1 

87 

86 

87 

89 

86 

90 

92 

9  2 

91 

91 

91 

89 

91 

91 

90 

94 

92 

85 

67 

... 

78 

83 

88 

87 

67 

.7 

MIN 

64 

6  1 

70 

71 

70 

71 

b% 

72 

71 

66 

72 

73 

72 

72 

72 

73 

72 

70 

68 

69 

70 

70 

68 

70 

69 

6  9 

61 

64 

68 

70 

6  1 

69 

■  4 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

MAX 

93 

14 

96 

95 

66 

84 

Hi 

88 

95 

94 

94 

95 

92 

97 

97 

95 

91 

9  2 

92 

93 

97 

97 

100 

102 

95 

9  3 

5  9 

88 

94 

92 

9« 

93 

.2 

MIN 

61 

64 

67 

73 

70 

66 

74 

71 

70 

74 

73 

70 

71 

73 

75 

76 

73 

72 

70 

72 

72 

72 

72 

73 

72 

73 

6' 

60 

72 

73 

72 

70 

.  ' 

8AINBRI0GE 

MAX 

98 

91 

99 

97 

93 

98 

97 

98 

98 

99 

99 

102 

96 

98 

96 

94 

100 

93 

95 

96 

95 

96 

97 

94 

94 

96 

94 

95 

90 

94 

9' 

96 

,3 

M I  N 

65 

70 

76 

72 

72 

70 

71 

72 

75 

64 

65 

69 

73 

75 

72 

73 

73 

69 

70 

70 

69 

68 

70 

73 

73 

73 

70 

72 

71 

69 

73 

70 

•  9 

BLACKBEARD  ISLANO 

MAX 

91 

94 

94 

92 

90 

90 

B  B 

90 

90 

99 

93 

93 

94 

94 

97 

96 

99 

98 

87 

92 

9  2 

95 

96 

94 

95 

9' 

9  6 

89 

90 

92 

9  1 

93 

.1 

MIN 

69 

69 

69 

74 

71 

74 

73 

73 

73 

74 

79 

73 

77 

74 

77 

76 

76 

73 

71 

74 

74 

75 

69 

75 

76 

77 

76 

77 

74 

72 

73 

73 

■  8 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

MAX 

82 

85 

87 

32 

86 

84 

73 

85 

82 

82 

85 

85 

84 

90 

B9 

89 

87 

8  1 

87 

67 

8  8 

88 

89* 

92 

89 

9: 

-. 

80 

76 

64 

66 

65 

- 

M  1  N 

52 

54 

57 

6  1 

64 

67 

it 

65 

66 

54 

59 

65 

64 

61 

68 

60 

64 

56 

58 

63 

57 

53 

61 

64 

67 

49 

52 

64 

64 

66 

60 

.  1 

BLAKELY 

MAX 

93 

94 

92 

92 

91 

94 

94 

94 

96 

96 

98 

96 

97 

93 

9  2 

94 

97 

94 

95 

94 

9  7 

99 

97 

97 

94 

96 

94 

93 

90 

95 

94 

94 

.2 

MIN 

65 

•  ■ 

69 

73 

70 

70 

71 

71 

75 

66 

65 

71 

72 

72 

71 

73 

73 

72 

73 

73 

70 

74 

74 

74 

74 

72 

71 

72 

71 

72 

73 

71 

BLUE  RIOGE 

MAX 

88 

q  « 

89 

89 

85 

76 

87 

86 

85 

87 

87 

87 

9  2 

91 

9  0 

91 

92 

90 

67 

89 

9  0 

90 

91 

90 

79 

65 

8  2 

78 

80 

85 

BO 

86 

■ 

M 1  N 

51 

55 

59 

56 

65 

66 

65 

64 

53 

60 

59 

65 

61 

59 

59 

59 

65 

55 

60 

5  9 

58 

53 

61 

65 

66 

..  . 

53 

55 

55 

56 

5  8 

BROOKLET    1  u 

MAX 

91 

94 

93 

91 

85 

91 

84 

90 

92 

95 

95 

95 

95 

95 

9f 

96 

92 

59 

92 

94 

9  i 

94 

95 

97 

94 

9  3 

90 

91 

92 

90 

93 

92 

.4 

MIN 

65 

65 

64 

71 

67 

66 

67 

70 

70 

70 

72 

70 

70 

70 

73 

71 

71 

71 

68 

69 

6  9 

69 

70 

74 

73 

7  3 

71 

68 

72 

72 

73 

69 

.6 

BRUNSWICK 

MAX 

92 

93 

91 

90 

85 

89 

85 

92 

95 

95 

90 

95 

94 

95 

96 

5 

96 

86 

89 

91 

94 

95 

95 

>e 

97 

94 

90 

89 

91 

90 

96 

92 

•  4 

M I  N 

70 

71 

72 

74 

70 

74 

73 

73 

72 

75 

77 

75 

74 

75 

It 

76 

77 

73 

75 

75 

74 

74 

74 

76 

76 

77 

77 

72 

72 

72 

73 

74 

BRUNSWICK   FAA  AIRPORT 

MAX 

91 

92 

90 

90 

84 

87 

85 

88 

97 

91 

90 

92 

92 

95 

9  5 

96 

96 

85 

67 

91 

93 

95 

94 

96 

96 

94 

9  0 

87 

90 

90 

95 

91 

.4 

M  I  N 

70 

71 

72 

72 

71 

73 

73 

74 

72 

75 

80 

75 

77 

77 

78 

77 

74 

74 

75 

74 

75 

75 

75 

76 

78 

•  1 

77 

72 

73 

69 

7* 

BUENA  VISTA 

MAX 

92 

95 

94 

96 

95 

95 

15 

90 

87 

89 

89 

85 

91 

93 

MIN 

64 

65 

71 

70 

62 

71 

63 

70 

72 

69 

6  6 

6  6 

67 

68 

70 

6  1 

CAIRO   2  NNW 

MAX 

94 

95 

97 

91 

89 

92 

91 

92 

95 

94 

95 

95 

94 

94 

93 

92 

95 

93 

93 

94 

94 

94 

95 

94 

90 

86 

9  2 

92 

91 

92 

94 

93 

.0 

MIN 

69 

71 

71 

73 

68 

70 

71 

71 

71 

68 

69 

70 

72 

73 

71 

72 

72 

72 

70 

69 

73 

73 

74 

73 

71 

72 

71 

72 

72 

11 

CALHOUN  EXP  STATION 

MAX 

90 

91 

90 

90 

86 

83 

90 

90 

91 

91 

91 

91 

92 

95 

»3 

93 

94 

92 

92 

93 

93 

94 

95 

95 

90 

9  0 

6  • 

80 

88 

86 

9, 

90 

.5 

MIN 

65 

1  ! 

65 

62 

62 

66 

65 

65 

65 

62 

60 

66 

66 

66 

66 

67 

63 

62 

62 

62 

6. 

63 

63 

6  5 

65 

6  8 

86 

55 

58 

60 

6S 

6  3 

"2 

CAMILLA 

MAX 

98 

it 

97 

91 

89 

93 

9  2 

96 

96 

97 

100 

101 

101 

98 

9! 

95 

96 

94 

95 

96 

94 

95 

97 

97 

92 

6.6 

95 

90 

93 

9  3 

95 

.1 

MIN 

69 

72 

74 

72 

73 

72 

72 

74 

65 

69 

72 

73 

75 

7  o 

73 

74 

72 

72 

72 

69 

74 

74 

74 

74 

71 

73 

73 

72 

71 

n 

72 

CAMP  STEWART 

MAX 

93 

93 

93 

94 

87 

87 

90 

90 

96 

93 

92 

98 

9  6 

97 

97 

97 

95 

88 

90 

93 

94 

94 

97 

97 

94 

94 

87 

87 

91 

93 

.0 

93 

.1 

MIN 

67 

67 

69 

70 

70 

71 

73 

71 

72 

73 

76 

73 

74 

74 

76 

74 

70 

71 

71 

71 

74 

75 

71 

75 

70 

76 

74 

71 

73 

73 

73 

72 

"2 

CARROLLTON 

MAX 

90 

91 

89 

S8 

84 

83 

3  9 

90 

69 

91 

93 

90 

94 

96 

94 

92 

92 

92 

92 

93 

9  2 

92 

96 

95 

85 

96 

it 

84 

86 

92 

B9 

90 

.3 

MIN 

61 

6  > 

66 

70 

66 

72 

70 

70 

71 

62 

66 

73 

69 

67 

71 

71 

70 

6  8 

64 

66 

6  8 

66 

65 

70 

70 

7. 

60 

59 

69 

71 

67 

6 

"* 

CARTERSV I LLE 

MAX 

92 

93 

92 

90 

87 

84 

9  1 

91 

87 

91 

93 

89 

94 

96 

95 

92 

95 

94 

91 

93 

9  2 

96 

97 

95 

85 

8  0 

84 

89 

86 

9  0 

90 

• 

MIN 

56 

60 

62 

65 

70 

69 

70 

70 

68 

62 

69 

73 

69 

67 

87 

70 

69 

57 

63 

66 

67 

67 

60 

6  c 

69 

71 

54 

64 

68 

64 

64 

66 

CLAYTON 

MAX 

88 

B7 

86 

90 

86 

76 

it 

80 

89 

88 

87 

88 

91 

92 

7  5 

93 

91 

it 

86 

87 

9-i 

91 

92 

92 

69 

6  6 

9. 

80 

85 

87 

9C 

87 

>6 

MIN 

54 

58 

58 

64 

63 

66 

64 

64 

63 

60 

61 

66 

63 

61 

61 

69 

66 

62 

60 

60 

65 

55 

55 

6i 

64 

62 

50 

51 

59 

65 

62 

6  1 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

MAX 

93 

95 

93 

91 

89 

89 

90 

93 

93 

95 

97 

92 

9  5 

98 

93 

92 

95 

91 

94 

96 

9  6 

96 

97 

96 

90 

89 

9  6 

91 

85 

92 

9  3 

92 

MIN 

64 

H 

69 

72 

69 

72 

70 

72 

74 

67 

69 

72 

72 

73 

73 

73 

75 

6  6 

72 

71 

7  2 

72 

71 

73 

72 

73 

70 

71 

71 

74 

73 

' 

COMMERCE  2  SSW 

MAX 

84 

90 

91 

90 

95 

84 

79 

90 

65 

90 

88 

90 

91 

93 

it 

94 

95 

96 

91 

90 

■9 

92 

96 

9  8 

96 

90 

St 

87 

86 

92 

94 

90 

.7 

MIN 

60 

59 

61 

70 

68 

68 

69 

70 

68 

62 

65 

69 

66 

65 

64 

65 

66 

6  8 

61 

68 

6  6 

68 

68 

65 

70 

60 

36 

59 

68 

69 

6o 

COROELE  WATER  WORKS 

MAX 

92 

94 

95 

94 

66 

91 

90 

92 

95 

98 

96 

95 

96 

9  6 

97 

96 

96 

98 

98 

99 

96 

90 

94 

94 

95 

89 

94 

94 

.4 

MIN 

64 

66 

66 

72 

70 

72 

71 

71 

73 

70 

77 

72 

73 

70 

71 

72 

70 

72 

72 

72 

74 

71 

72 

72 

70 

71 

73 

CORNEL  1  A 

MAX 

86 

87 

86 

89 

78 

74 

86 

84 

87 

86 

88 

86 

86 

95 

94 

92 

86 

9  9 

86 

86 

9  1 

90 

94 

9  3 

86 

g< 

J.. 

76 

85 

69 

B9 

87 

.  3 

MIN 

58 

60 

65 

6  0 

63 

67 

6  9 

65 

66 

58 

63 

68 

64 

64 

t  5 

70 

66 

6  6 

63 

64 

6  r 

62 

59 

6', 

65 

6! 

53 

57 

64 

65 

64 

' 

COVINGTON 

MAX 

88 

91 

93 

90 

85 

83 

B6 

86 

87 

8  f 

90 

88 

90 

92 

93 

92 

91 

9  0 

90 

85 

90 

90 

93 

94 

88 

8  8 

85 

63 

83 

90 

90 

86 

.7 

MIN 

60 

63 

67 

70 

67 

70 

60 

69 

71 

63 

69 

71 

71 

69 

71 

68 

71 

67 

67 

69 

6  0 

68 

64 

69 

69 

70 

6. 

66 

68 

71 

67 

CUTHBERT 

MAX 

96 

.  B 

95 

92 

89 

93 

94 

94 

96 

96 

98 

98 

9  7 

95 

94 

93 

97 

94 

95 

93 

97 

98 

98 

;e 

94 

90 

9  6 

94 

87 

92 

94 

94 

• 

MIN 

68 

69 

72 

74 

70 

71 

70 

72 

75 

68 

69 

74 

73 

74 

73 

73 

74 

70 

74 

73 

72 

74 

73 

75 

75 

73 

73 

72 

71 

73 

74 

72 

.3 

DAHLONEGA 

MAX 

86 

87 

89 

as 

89 

85 

71 

88 

85 

86 

86 

88 

86 

90 

.2 

93 

90 

90 

89 

87 

90 

90 

91 

93 

91 

85 

85 

80 

74 

84 

66 

86 

.9 

MIN 

58 

60 

63 

67 

67 

66 

67 

67 

66 

60 

64 

67 

64 

65 

65 

70 

65 

66 

63 

66 

67 

67 

59 

63 

65 

6  6 

53 

58 

63 

67 

ot 

64 

.2 

DALLAS  5  SE 

MAX 

86 

89 

90 

89 

89 

85 

74 

88 

89 

85 

90 

92 

38 

93 

95 

91 

91 

91 

90 

89 

89 

90 

91 

93 

93 

B5 

87 

84 

76 

86 

89 

88 

.3 

MIN 

58 

61 

67 

69 

68 

67 

67 

70 

67 

61 

64 

70 

67 

66 

68 

70 

68 

65 

62 

64 

66 

63 

62 

67 

67 

67 

56 

59 

65 

66 

64 

65 

,3 

DAL  TON 

MAX 

88 

90 

91 

88 

89 

87 

83 

85 

89 

•8 

90 

91 

8  9 

93 

95 

96 

93 

94 

90 

94 

93 

94 

9B 

92 

ao 

89 

83 

74 

88 

93 

89 

>6 

MIN 

58 

63 

65 

68 

70 

70 

68 

69 

68 

66 

63 

64 

o« 

66 

70 

72 

69 

67 

65 

64 

62 

66 

63 

65 

68 

67 

St 

57 

67 

71 

65 

65 

5*»  rofarcoc* 
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DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
JULY  1962 


Day  Of  Month 


button 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

DOUGLAS   2  NNE 

MAX 

89 

92 

94 

94 

90 

98 

92 

88 

91 

93 

95 

94 

96 

89 

95 

97 

96 

96 

91 

92 

95 

93 

95 

97 

93 

91 

89 

94 

92 

90 

90 

92.6  ■ 

MIN 

65 

67 

70 

73 

69 

70 

72 

72 

73 

69 

74 

73 

73 

73 

74 

73 

75 

68 

70 

70 

71 

73 

72 

74 

74 

73 

73 

72 

72 

72 

73 

71.7 

DUBLIN    3  S 

MAX 

92 

93 

96 

95 

95 

94 

93 

90 

92 

98 

97 

97 

98 

98 

98 

96 

97 

97 

93 

95 

97 

99 

100 

99 

95 

90 

90 

90 

90 

97 

97 

95.2  ;| 

MIN 

65 

63 

69 

70 

69 

70 

72 

71 

70 

73 

74 

71 

70 

72 

73 

74 

74 

72 

69 

71 

72 

72 

72 

73 

75 

70 

72 

70 

69 

70 

70 

70.9  I 

EASTMAN    1  W 

MAX 

91 

93 

97 

95 

92 

90 

93 

89 

92 

95 

97 

94 

95 

95 

96 

97 

95 

97 

91 

93 

95 

98 

98 

1 OC 

99 

96 

90 

91 

9 1 

90 

92 

94.1  , 

MIN 

64 

65 

71 

71 

70 

70 

71 

71 

72 

68 

73 

72 

73 

73 

73 

72 

75 

69 

69 

71 

70 

72 

71 

74 

72 

71 

72 

71 

69 

71 

72 

70.9  1 

ELBERTON  2  N 

MAX 

90 

92 

93 

93 

86 

65 

65 

88 

94 

92 

92 

69 

94 

96 

96 

96 

95 

92 

92 

90 

97 

97 

100 

101 

91 

94 

92 

87 

91 

95 

93 

92.5 

MIN 

51 

60 

63 

69 

64 

64 

70 

68 

47 

62 

63 

68 

65 

66 

65 

74 

69 

64 

64 

64 

65 

62 

57 

65 

66 

68 

55 

54 

70 

65 

66 

64.3  I 

EXPERIMENT 

MAX 

87 

90 

91 

87 

91 

87 

77 

68 

87 

86 

92 

94 

90 

94 

96 

95 

93 

94 

91 

92 

91 

95 

95 

99 

95 

69 

90 

88 

67 

86 

91 

90.6  1 

MIN 

61 

60 

73 

71 

69 

70 

69 

70 

71 

63 

69 

74 

70 

69 

71 

71 

72 

67 

67 

68 

69 

69 

71 

74 

70 

68 

65 

66 

66 

70 

67 

68.8 

FITZGERALD 

MAX 

94 

94 

94 

93 

91 

94 

92 

92 

95 

97 

97 

99 

98 

95 

98 

97 

98 

92 

95 

96 

99 

97 

99 

97 

94 

90 

94 

93 

92 

89 

95 

94.8 

MIN 

67 

70 

69 

73 

70 

71 

73 

73 

73 

70 

69 

74 

74 

74 

73 

72 

72 

70 

71 

73 

70 

74 

73 

74 

74 

71 

73 

73 

71 

71 

72 

71.8 

FLEMING   EXP  STATION 

MAX 

90 

93 

93 

91 

88 

88 

69 

91 

94 

94 

91 

95 

95 

95 

95 

95 

95 

88 

89 

90 

93 

94 

94 

94 

94 

91 

91 

84 

91 

93 

95 

92.0 

MIN 

63 

66 

64 

70 

69 

66 

70 

69 

73 

70 

75 

69 

69 

72 

74 

75 

70 

69 

68 

69 

71 

69 

69 

73 

73 

74 

70 

70 

73 

74 

71 

70.3 

FOLKSTON   5  SW 

MAX 

90 

91 

89 

87 

90 

91 

91 

90 

90 

90 

92 

90 

92 

96 

92 

95 

93 

91 

94 

90 

97 

91 

89 

97 

92 

92 

86 

90 

90 

89 

92 

91.4 

MIN 

70 

71 

71 

69 

67 

70 

71 

70 

72 

69 

69 

69 

69 

73 

70 

72 

73 

69 

71 

71 

69 

68 

68 

75 

71 

73 

67 

68 

71 

70 

71 

70.2 

FORSYTH   1  S 

MAX 

90 

92 

93 

90 

87 

86 

88 

89 

90 

92 

95 

92 

95 

97 

97 

93 

96 

93 

95 

92 

97 

96 

99 

93 

90 

91 

89 

89 

85 

90 

91 

92.0 

MIN 

63 

64 

67 

71 

70 

71 

70 

70 

71 

64 

71 

78 

71 

69 

70 

71 

72 

67 

69 

70 

70 

68 

70 

73 

70 

70 

66 

69 

68 

70 

69 

69.5 

FORT  GAINES 

MAX 

93 

95 

89 

89 

90 

92 

91 

95 

97 

94 

95 

95 

98 

89 

89 

90 

95 

92 

94 

93 

96 

94 

95 

95 

91 

86 

90 

91 

65 

93 

95 

92.5  • 

MIN 

66 

69 

71 

70 

69 

71 

70 

70 

74 

63 

66 

70 

69 

75 

71 

72 

70 

70 

71 

73 

71 

73 

72 

73 

74 

71 

70 

72 

71 

73 

72 

70.7 

FORT  VALLEY   3  E 

MAX 

91 

94 

94 

94 

88 

69 

91 

93 

96 

94 

97 

97 

97 

98 

96 

95 

97 

92 

95 

96 

1  0  0 

100 

103 

101 

95 

92 

92 

92 

90 

92 

95 

94.7 

MIN 

62 

66 

66 

72 

70 

71 

70 

70 

70 

65 

71 

72 

69 

70 

70 

70 

71 

68 

69 

70 

70 

70 

70 

73 

71 

71 

70 

70 

70 

72 

71 

69.7  ' 

GAINESVILLE 

MAX 

89 

93 

86 

90 

85 

3  0 

89 

85 

86 

69 

90 

88 

92 

93 

94 

91 

89 

92 

88 

92 

93 

95 

97 

94 

81 

88 

83 

78 

86 

90 

91 

89.0 

MIN 

62 

63 

67 

70 

66 

68 

69 

69 

69 

63 

67 

71 

69 

68 

69 

71 

70 

69 

67 

67 

70 

67 

64 

67 

68 

70 

59 

60 

66 

70 

67 

67.2 

GLENNV I LLE 

MAX 

93 

95 

93 

94 

88 

92 

89 

91 

96 

95 

94 

96 

97 

98 

98 

98 

96 

69 

91 

94 

95 

95 

97 

97 

95 

94 

93 

88 

92 

93 

96 

93.9  > 

MIN 

68 

69 

68 

72 

70 

69 

73 

72 

72 

71 

76 

73 

73 

73 

75 

74 

75 

72 

70 

70 

74 

71 

71 

74 

74 

73 

73 

70 

73 

72 

73 

72.0 

GREENVILLE   2  W 

MAX 

89 

91 

92 

90 

66 

88 

87 

90 

90 

91 

94 

93 

93 

95 

96 

91 

98 

98 

87 

88 

88 

66 

87 

91 

90 

•90.8  1 

MIN 

59 

67 

68 

68 

66 

70 

75 

68 

70 

63 

69 

71 

71 

71 

70 

67 

63 

72 

67 

70 

62 

65 

62 

67 

67 

67.5 

GRIFFIN 

MAX 

90 

91 

87 

90 

86 

80 

88 

86 

90 

91 

93 

89 

95 

97 

95 

92 

94 

91 

92 

92 

96 

96 

100 

97 

87 

88 

88 

85 

82 

89 

90 

90.5  ) 

MIN 

65 

69 

72 

70 

69 

72 

70 

71 

72 

67 

71 

75 

72 

72 

73 

72 

73 

68 

69 

69 

72 

71 

73 

72 

70 

71 

65 

68 

68 

72 

68 

70.4.  - 

HARTWELL 

MAX 

92 

92 

95 

95 

86 

85 

87 

89 

96 

93 

94 

92 

97 

102 

103 

100 

97 

92 

92 

93 

103 

102 

105 

103 

90 

96 

90 

88 

90 

96 

95 

94.6  1 

MIN 

66 

68 

69 

71 

67 

69 

69 

71 

68 

68 

70 

72 

68 

72 

73 

76 

74 

69 

70 

70 

70 

71 

67 

70 

69 

70 

62 

61 

70 

70 

68 

69.3  i 

HAWK  I  NSV I  LLE 

MAX 

95 

97 

96 

93 

90 

91 

88 

92 

94 

95 

97 

97 

96 

97 

98 

96 

99 

92 

97 

98 

100 

101 

101 

100 

96 

91 

93 

94 

90 

92 

96 

95.3 

MIN 

63 

62 

66 

73 

71 

70 

71 

72 

72 

68 

73 

72 

72 

73 

73 

72 

74 

70 

70 

72 

70 

72 

71 

75 

74 

71 

72 

73 

70 

71 

73 

71.1 

HELEN   1  SE 

MAX 

88 

90 

64 

92 

90 

77 

86 

85 

89 

88 

86 

68 

89 

95 

94 

92 

89 

91 

88 

93 

93 

95 

97 

93 

83 

87 

62 

76 

85 

91 

90 

86.6 

MIN 

54 

56 

58 

66 

67 

66 

64 

63 

64 

55 

60 

65 

61 

60 

60 

70 

63 

64 

59 

58 

64 

59 

54 

62 

64 

65 

49 

52 

63 

63 

62 

61.0 

HOMERVI LLE   3  WSW 

MAX 

94 

95 

94 

91 

88 

94 

91 

90 

95 

97 

96 

96 

96 

96 

97 

96 

95 

93 

93 

95 

95 

98 

94 

94 

90 

91 

96 

94.1 

MIN 

59 

61 

61 

66 

65 

66 

67 

67 

68 

64 

69 

66 

66 

69 

68 

70 

71 

65 

65 

65 

65 

67 

67 

67 

66 

72 

67 

69 

69 

68 

68 

66.8 

JASPER   1  NNW 

MAX 

87 

89 

82 

88 

85 

74 

84 

85 

86 

87 

89 

36 

90 

93 

91 

87 

90 

89 

86 

89 

89 

89 

94 

92 

82 

85 

81 

76 

83 

87 

86 

86.5 

MIN 

58 

60 

65 

67 

65 

67 

66 

68 

67 

60 

64 

64 

65 

65 

67 

66 

66 

66 

64 

61 

64 

64 

61 

65 

66 

69 

54 

62 

66 

66 

64 

64.3 

JESUP   8  S 

MAX 

92 

93 

94 

91 

87 

90 

88 

91 

95 

94 

92 

97 

98 

97 

96 

97 

96 

68 

91 

92 

95 

97 

96 

97 

96 

95 

91 

90 

93 

93 

95 

93.5 

MIN 

63 

63 

63 

71 

68 

68 

70 

70 

71 

68 

74 

66 

71 

73 

73 

73 

73 

71 

70 

69 

72 

71 

70 

73 

72 

72 

72 

71 

72 

73 

72 

70.3 

LA  FAYETTE 

MAX 

87 

90 

92 

88 

88 

68 

86 

87 

89 

88 

90 

91 

90 

92 

88 

87 

89 

88 

87 

96 

89 

81 

90 

88 

89 

90 

91 

88.9 

MIN 

60 

68 

70 

70 

72 

71 

69 

70 

66 

67 

66 

69 

72 

75 

70 

71 

72 

70 

69 

70 

68 

72 

67 

66 

68 

69 

70 

69.2 

LA  GRANGE 

MAX 

92 

95 

91 

91 

87 

88 

89 

92 

91 

93 

96 

94 

96 

98 

96 

94 

94 

92 

95 

96 

97 

96 

100 

98 

90 

90 

89 

86 

85 

93 

91 

92.7 

MIN 

60 

63 

63 

71 

67 

69 

70 

67 

71 

60 

66 

66 

68 

67 

70 

72 

71 

66 

65 

66 

67 

66 

67 

75 

70 

71 

65 

60 

69 

73 

68 

67.5 

LOUISVILLE 

MAX 

95 

96 

96 

96 

88 

84 

69 

69 

93 

95 

95 

95 

92 

95 

97 

95 

95 

95 

91 

94 

94 

96 

97 

98 

95 

93 

88 

88 

91 

92 

95 

93.4 

MIN 

73 

68 

67 

76 

69 

69 

73 

72 

70 

77 

73 

73 

71 

72 

74 

73 

73 

74 

70 

72 

72 

71 

71 

•74 

73 

72 

70 

66 

71 

73 

72 

71.7 

LUMBER  CITY 

MAX 

89 

95 

95 

96 

94 

90 

93 

90 

92 

96 

98 

95 

99 

97 

96 

98 

97 

88 

MIN 

61 

65 

65 

68 

69 

66 

70 

71 

71 

66 

72 

71 

71 

71 

72 

73 

73 

70 

68 

69 

70 

70 

70 

70 

72 

71 

70 

70 

70 

70 

71 

69.6 

LUMPKIN 

MAX 

95 

98 

97 

92 

88 

90 

91 

93 

96 

95 

99 

97 

95 

97 

97 

89 

97 

93 

95 

93 

100 

100 

100 

96 

94 

98 

92 

92 

83 

92 

94 

94.5 

MIN 

68 

70 

71 

73 

68 

71 

70 

71 

75 

66 

73 

75 

73 

74 

73 

71 

74 

71 

72 

73 

72 

73 

72 

75 

72 

71 

71 

72 

71 

72 

72 

71.8 

MACON  WB  AIRPORT 

MAX 

92 

94 

95 

94 

89 

88 

90 

91 

94 

95 

98 

96 

98 

97 

99 

96 

99 

94 

96 

96 

99 

99 

101 

100 

94 

91 

92 

92 

90 

93 

95 

94.7 

MIN 

66 

67 

70 

74 

72 

72 

72 

73 

73 

67 

74 

77 

72 

74 

73 

73 

74 

70 

73 

73 

73 

73 

74 

76 

74 

72 

72 

72 

71 

73 

73 

72.3 

MAR SHALL V I LLE 

MAX 

95 

93 

93 

93 

91 

90 

91 

95 

95 

96 

95 

97 

97 

97 

98 

97 

94 

95 

92 

98 

98 

99 

98 

93 

91 

97 

96 

90 

93 

95 

94.7 

MIN 

62 

68 

68 

68 

70 

69 

73 

69 

64 

70 

73 

71 

72 

70 

69 

73 

68 

70 

69 

70 

73 

69 

72 

71 

69 

67 

69 

71 

69 

70 

69.5 

MC  INTYRE 

MAX 

88 

91 

94 

95 

92 

88 

85 

89 

90 

93 

94 

94 

96 

97 

96 

97 

95 

96 

92 

93 

95 

97 

96 

100 

100 

93 

91 

88 

88 

90 

93 

93.2 

MIN 

60 

61 

63 

72 

69 

68 

74 

71 

72 

64 

68 

74 

69 

69 

70 

72 

70 

69 

67 

68 

70 

71 

72 

72 

70 

71 

69 

67 

69 

71 

69 

69.1 

METTER 

MAX 

93 

95 

95 

93 

89 

92 

91 

90 

96 

97 

95 

99 

97 

96 

97 

97 

96 

89 

98 

95 

97 

98 

99 

99 

95 

94 

92 

92 

95 

94 

96 

94.9 

M  1  N 

67 

67 

68 

73 

70 

70 

74 

71 

73 

74 

77 

72 

72 

71 

74 

71 

74 

72 

71 

71 

73 

72 

71 

74 

74 

72 

73 

71 

74 

73 

74 

72.0 

M 1 DV I LLE   EXP  STA 

MAX 

9 1 

93 

94 

92 

87 

86 

87 

89 

92 

94 

93 

95 

93 

96 

96 

94 

92 

68 

91 

92 

95 

90 

92 

92 

67 

86 

82 

83 

86 

85 

92 

90.5 

MIN 

64 

67 

66 

71 

68 

70 

73 

72 

70 

72 

76 

72 

72 

73 

74 

72 

73 

72 

70 

72 

73 

72 

71 

72 

66 

69 

67 

63 

68 

72 

71 

70.5 

M I LLEDGE VI LLE 

MAX 

86 

89 

92 

91 

91 

85 

81 

87 

69 

92 

9 1 

93 

93 

92 

94 

95 

91 

94 

88 

90 

9  1 

94 

93 

95 

97 

90 

87 

84 

66 

88 

90 

90.3 

MIN 

60 

62 

64 

65 

67 

69 

71 

72 

72 

67 

70 

72 

69 

71 

70 

72 

73 

68 

69 

71 

70 

69 

70 

72 

70 

73 

69 

69 

69 

72 

70 

69.3 

MON  T I  CELLO 

MAX 

89 

89 

91 

93 

92 

91 

78 

85 

89 

91 

90 

93 

94 

96 

99 

98 

95 

95 

92 

93 

9  0 

97 

96 

99 

101 

90 

92 

66 

84 

88 

93 

92.0 

MIN 

65 

66 

70 

71 

72 

69 

69 

71 

71 

66 

70 

74 

70 

71 

73 

72 

73 

67 

69 

69 

7: 

71 

72 

72 

70 

70 

67 

68 

70 

71 

68 

69.9 

MORGAN 

MAX 

90 

91 

93 

91 

66 

91 

92 

96 

95 

94 

96 

96 

96 

93 

92 

94 

91 

93 

91 

94 

95 

95 

94 

93 

88 

93 

95 

93 

90 

94 

92.9 

MIN 

62 

63 

61 

71 

66 

65 

66 

76 

70 

61 

61 

66 

69 

69 

68 

70 

67 

68 

67 

6'' 

69 

68 

69 

70 

68 

6  9 

65 

62 

68 

70 

66.9 

MOULTRIE  2  ESE 

MAX 

95 

96 

97 

97 

88 

94 

94 

95 

96 

96 

96 

9  9 

98 

98 

98 

97 

1  00 

93 

96 

97 

98 

97 

98 

95 

93 

89 

94 

94 

92 

94 

96 

95.5 

MIN 

63 

67 

67 

66 

71 

69 

71 

68 

72 

66 

61 

68 

69 

70 

71 

78 

70 

62 

68 

70 

61 

69 

66 

70 

66 

68 

72 

70 

66 

69 

76 

68.4 

NAHUNTA 

MAX 

93 

95 

94 

91 

85 

92 

90 

90 

9  6 

95 

94 

97 

98 

97 

97 

96 

95 

95 

92 

94 

95 

96 

96 

96 

96 

96 

92 

90 

92 

93 

97 

94.0 

MIN 

60 

62 

6: 

68 

65 

67 

67 

67 

6  7 

67 

71 

66 

68 

70 

70 

70 

71 

70 

70 

68 

66 

67 

68 

67 

67 

69 

67 

71 

71 

70 

70 

67.8 

NASHVILLE   5  SSE 

MAX 

96 

97 

9  6 

91 

90 

94 

92 

94 

96 

95 

96 

9  6 

95 

96 

9  2 

94 

95 

94 

96 

96 

97 

94 

90 

95 

94 

92 

90 

96 

94.4 

MIN 

72 

72 

7.' 

68 

70 

t: 

69 

69 

72 

72 

72 

73 

72 

72 

71 

73 

73 

6  9 

70 

70 

67 

73 

70 

72 

71 

73 

70 

71 

73 

71 

69 

71.1 

NEW  I NGTON  1  NW 

MAX 

94 

97 

97 

94 

89 

96 

90 

92 

i6 

99 

96 

100 

98 

98 

59 

98 

100 

.  0  0 

99 

100 

96 

98 

101 

;  o  - 

99 

96 

92 

95 

95 

92 

96 

96.6 

MIN 

66 

64 

64 

74 

68 

6  9 

66 

71 

71 

71 

73 

71 

72 

71 

74 

70 

71 

69 

67 

70 

73 

67 

69 

73 

71 

73 

7, 

69 

66 

73 

73 

70.0 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
JULY  1962 


Station 

Day  Oi  Month 

1  . 

01 

1 

2 

3 

4 

5 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

1  • 
< 

NEWNAN 

HAX 
MIN 

91 
62 

93 
66 

80 
68 

91 
69 

87 
67 

as 

71 

85 

71 

92 

70 

90 
71 

91 
65 

96 
69 

92 
71 

94 
69 

68 

71 

70 

6 

95 
68 

98 
69 

9t 

6 

97 
68 

101 
68 

v 

70 

89 

67 

90 
67 

88 

61 

86 
64 

68 

68 

92 
70 

91 
66 

92.2 
66.1 

plains  sw  ga  exp  sta 

MAX 
MIN 

93 
63 

96 
67 

93 
70 

93 
72 

86 
67 

91 
71 

91 
71 

93 
71 

94 

72 

94 

65 

97 
68 

95 
71 

96 
71 

96 
74 

97 
72 

93 
71 

97 
74 

93 
71 

97 
71 

93 
71 

9  | 

70 

71 

71 

l 

74 

71 

'1 

72 

65 

71 

92 

72 

9  6 

72 

70.7 

OU 1  Than 

MAX 
HIN 

90 
65 

94 
67 

94 
70 

90 
68 

90 
70 

91 

rc 

90 

71 

93 
65 

92 
69 

94 
70 

96 
68 

95 

ro 

95 

72 

96 
71 

99 
70 

96 

71 

9 

69 

70 

70 

6 

71 

71 

93 
71 

91 
70 

90 

72 

64 

70 

89 

70 

87 
69 

86 

71 

0* 

69 

69.6 

ROME 

HAX 
HIN 

89 
61 

92 
66 

87 
67 

89 
70 

85 
69 

83 

69 

86 
69 

89 

71 

88 
69 

89 
61 

90 
65 

88 

70 

91 
70 

94 
68 

9  3 
70 

92 
71 

71 

9  | 
61 

64 

64 

it 

65 

62 

6( 

82 
66 

69 
64 

8  1 
6  6 

77 
57 

66 
68 

90 
70 

69 

6 

88.7 
66.3 

ROME  WB  AIRPORT 

HAX 
HIN 

91 
60 

92 
60 

86 
66 

90 
70 

86 

70 

76 
70 

88 

70 

92 
70 

89 
o  i 

90 
64 

92 
66 

'■'0 
71 

93 
70 

95 
67 

94 
69 

92 
70 

92 
71 

9  i 
68 

65 

65 

66 

63 

61 

68 

68 

68 

84 

66 

76 
56 

87 
69 

92 
69 

91 
66 

66.5 

SANDERSVILLE 

HAX 
MIN 

90 
67 

93 
63 

94 
71 

93 
72 

88 

69 

a  a 

69 

88 

73 

86 

72 

93 
70 

93 
70 

94 
74 

96 
75 

94 
71 

96 
72 

97 
76 

96 
74 

93 
74 

rj 

70 

72 

73 

94 

73 

98 

72 

9{ 

74 

91 
72 

88 
71 

86 
68 

87 
68 

90 
71 

93 

73 

n 

71 

71.4 

SAPELO   1 SLAND1 

MAX 
HIN 

90 
79 

92 
83 

90 
81 

90 

70 

85 
B  0 

88 

SO 

87 

80 

95 
79 

93 
81 

89 
82 

91 
83 

91 
81 

90 
84 

96 
78 

97 
76 

96 

81 

8  0 

81 

83 

8. 

96 
82 

94 
80 

90 

87 

73 

91 
80 

91 
74 

96 
74 

91  .6 
79.5 

SAVANNAH  USOA   PLANT  GDN 

HAX 
HIN 

88 

60 

92 
65 

94 
64 

90 
71 

92 
68 

86 
66 

89 
70 

88 
68 

91 
71 

95 
71 

92 
74 

91 
68 

95 
68 

95 
72 

94 
75 

95 
74 

95 
74 

96 
69 

68 

67 

90 
69 

90 

73 

93 
71 

69 

74 

73 

74 

i  3 
70 

67 
69 

66 

70 

92 
71 

9  3 

72 

70.0 

SAVANNAH  MB  AP 

MAX 

92 

93 

92 

93 

84 

87 

86 

90 

95 

9  1 

90 

93 

96 

96 

96 

96 

93 

85 

89 

90 

94 

86 

87 

91 

92 
73 

95 

73 

72 1 1 

MIN 

66 

68 

69 

72 

69 

70 

73 

70 

72 

75 

75 

72 

7* 

74 

76 

76 

72 

71 

70 

73 

72 

69 

70 

74 

75 

75 

73 

71 

73 

SAVANNAH  BEACH 

MAX 
HIN 

91 
67 

90 
69 

90 
69 

90 

68 

89 
68 

88 
68 

81 
68 

91 
68 

88 
68 

89 
69 

88 

75 

90 
77 

94 
71 

94 
76 

92 

92 
72 

91 

72 

6  8 

68 

69 

68 

66 

68 

5.8 

90 
69 

90 
76 

89 

73 

92 
74 

70.1 

SI  LOAM 

HAX 

93 

94 

95 

90 

86 

81 

87 

86 

91 

92 

92 

91 

91 

95 

95 

93 

91 

90 

90 

90 

93 

90 

Bfi 

66 

86 

93 

9  J 
67 

69.0 

HIN 

67 

66 

69 

70 

65 

70 

70 

70 

68 

68 

68 

73 

68 

71 

71 

73 

68 

66 

69 

71 

70 

67 

70 

71 

70 

64 

64 

71 

71 

SURRENCY   2  WNW 

MAX 

94 

94 

93 

93 

88 

67 

92 

90 

94 

97 

98 

95 

96 

97 

97 

98 

97 

99 

90 

92 

94 

95 

97 

97 

9  3 

91 

93 

9  7 

MIN 

60 

62 

64 

70 

65 

68 

68 

68 

65 

71 

67 

71 

71 

72 

72 

73 

69 

69 

66 

72 

70 

69 

n 

73 

72 

66 

69 

72 

70 

7  0 

68.9 

SWA  1 NSBORO 

MAX 

92 

95 

95 

93 

88 

88 

90 

90 

94 

96 

95 

97 

94 

95 

97 

95 

94 

88 

92 

93 

95 

95 

66 

92 

9  6 
72 

92  6 
70.0 

MIN 

63 

65 

67 

71 

67 

67 

71 

71 

71 

72 

71 

71 

71 

72 

72 

71 

73 

70 

70 

70 

71 

70 

70 

72 

70 

70 

7  0 

69 

72 

TALBOTTON 

HAX 

91 

93 

92 

92 

89 

88 

89 

93 

93 

93 

95 

V6 

96 

97 

97 

93 

94 

92 

94 

90 

88 

87 

64 

91 

93 

68.1 

HIN 

62 

63 

66 

70 

65 

69 

68 

70 

73 

62 

68 

70 

70 

70 

68 

68 

71 

6  8 

68 

68 

70 

69 

71 

'.' 

70 

69 

65 

64 

65 

70 

69 

TALLAPOOSA    2  NNW 

HAX 

85 

90 

86 

87 

84 

84 

89 

90 

88 

88 

92 

89 

91 

94 

93 

92 

92 

89 

89 

82 

86 

77 

69 

91 

66 

MIN 

58 

58 

63 

68 

68 

70 

69 

68 

69 

55 

60 

72 

65 

63 

69 

70 

68 

65 

61 

67 

6< 

63 

60 

6  3 

68 

67 

58 

54 

67 

69 

63 

64.5 

THOMASTON   2  S 

MAX 

93 

94 

92 

94 

90 

88 

90 

91 

94 

95 

97 

95 

96 

95 

97 

92 

94 

94 

95 

92 

93 

94 

HIN 

59 

63 

65 

70 

68 

65 

69 

69 

71 

63 

67 

70 

69 

69 

70 

70 

72 

67 

68 

69 

70 

68 

67 

7  3 

69 

70 

67 

61 

66 

66 

66 

67.6 

THOMASVILLE 

HAX 

94 

95 

9* 

88 

88 

90 

92 

94 

96 

96 

96 

96 

93 

96 

94 

95 

98 

95 

94 

93 

93 

95 

91 

90 

93  4 

HIN 

67 

70 

70 

71 

70 

70 

70 

71 

71 

65 

66 

69 

73 

73 

71 

72 

72 

70 

69 

70 

72 

72 

72 

72 

72 

71 

72 

70 

70 

70 

70 

70.4 

TMOMASVILLE    WB  CITY 

MAX 

96 

97 

'5 

88 

90 

94 

93 

94 

9  5 

96 

98 

7  6 

95 

97 

91. 

95 

97 

96 

96 

95 

9  6 

97 

95 

98 

91 

88 

94.5 

MIN 

70 

74 

7* 

73 

72 

73 

73 

72 

u 

71 

72 

7  4 

75 

75 

7* 

74 

74 

70 

72 

71 

70 

74 

74 

75 

75 

75 

'3 

71 

72 

72 

73 

72.9 

T 1 F TON   EXP  STATION 

MAX 

89 

93 

95 

93 

88 

85 

90 

90 

9  2 

95 

93 

96 

96 

95 

9  4 

96 

95 

95 

91 

93 

9  4 

95 

94 

94 

92.4 

HIN 

67 

67 

69 

72 

70 

71 

71 

71 

r. 

65 

71 

73 

72 

73 

72 

73 

73 

70 

69 

72 

6  1 

72 

72 

72 

73 

71 

71 

72 

72 

70 

70 

70.9 

TOCCOA 

HAX 

89 

90 

8i 

93 

83 

7  8 

88 

85 

91 

89 

90 

89 

92 

95 

98 

96 

91 

90 

88 

90 

94 

94 

97 

96 

84 

89.9 

HIN 

62 

64 

6  0 

70 

68 

6  1 

68 

67 

68 

63 

66 

70 

66 

68 

7. 

73 

72 

68 

67 

66 

70 

68 

64 

70 

67 

68 

56 

54 

67 

69 

68 

66.9 

VALOOSTA   WB  AIRPORT 

HAX 

91 

95 

96 

94 

89 

90 

92 

91 

94 

95 

95 

95 

95 

95 

96 

96 

95 

9  " 

92 

94 

96 

92 

97 

96 

96 

95 

93.7 

HIN 

67 

68 

70 

73 

72 

72 

72 

72 

72 

69 

73 

73 

74 

73 

74 

75 

74 

71 

72 

72 

70 

73 

72 

7  3 

71 

73 

72 

70 

72 

73 

71 

71.9 

VALOOSTA   A  NW 

HAX 

94 

95 

94 

90 

90 

5: 

91 

92 

9  5 

94 

95 

95 

95 

95 

95 

95 

97 

93 

95 

95 

94 

98 

96 

95 

93.7 

HIN 

65 

66 

69 

72 

69 

70 

70 

69 

70 

66 

72 

7  2 

71 

71 

72 

72 

71 

66 

70 

70 

f,  : 

72 

69 

70 

69 

72 

70 

69 

71 

71 

69 

69.7 

WARRENTON 

HAX 

92 

95 

98 

93 

89 

84 

89 

89 

94 

95 

95 

95 

92 

95 

97 

93 

93 

92 

91 

92 

95 

98 

92.5 

MIN 

61 

63 

67 

71 

66 

6  : 

72 

71 

!,» 

69 

73 

72 

69 

72 

71 

78 

72 

69 

68 

69 

70 

69 

69 

72 

71 

70 

69 

64 

70 

71 

69 

69.4 

WASH | NGTON 

MAX 

84 

90 

92 

93 

90 

85 

79 

84 

86 

91 

91 

92 

92 

92 

95 

96 

94 

92 

93 

91 

69 

94 

96 

97 

96 

90.5 

MIN 

56 

62 

67 

71 

64 

67 

69 

64 

68 

63 

67 

72 

66 

70 

68 

74 

72 

66 

67 

70 

67 

69 

68 

71 

70 

68 

63 

61 

66 

65 

69 

67.1 

WAYCROSS 

MAX 

92 

94 

9  4 

93 

93 

86 

93 

90 

9  3 

96 

99 

95 

96 

96 

98 

97 

97 

94 

91 

93 

95 

95 

98 

94 

96 

96 

92 

95 

93 

93 

93 

94.3 

HIN 

69 

64 

63 

63 

62 

69 

67 

68 

70 

65 

69 

63 

68 

72 

71 

72 

72 

69 

71 

72 

69 

68.6 

WAYNESBORO   2  NE 

HAX 

96 

98 

93 

86 

85 

95 

95 

93 

96 

95 

95 

97 

93 

95 

94 

94 

98 

100 

99 

98 

94 

87 

87 

92 

95 

94.0 

HIN 

66 

72 

72 

68 

6  0 

7  0 

73 

72 

60 

67 

71 

72 

70 

68 

70 

72 

70 

^0 

72 

73 

64 

70 

70 

62 

69 

71 

WEST  POINT 

HAX 

93 

96 

9  4 

91 

86 

84 

90 

94 

93 

93 

94 

94 

93 

96 

96 

94 

95 

92 

94 

95 

97 

97 

99 

98 

91 

91 

90 

69 

62 

82 

92.4 

HIN 

63 

65 

66 

60 

68 

'0 

69 

70 

71 

61 

69 

70 

71 

72 

71 

72 

73 

70 

68 

68 

70 

69 

70 

76 

72 

71 

68 

64 

70 

74 

69.0 

WINDER  1  SSE 

MAX 

92 

92 

92 

92 

86 

.7 

89 

89 

90 

91 

93 

90 

95 

96 

97 

94 

95 

95 

92 

92 

9* 

97 

99 

99 

94 

90 

87 

83 

85 

92 

92 

92.0 

MIN 

56 

62 

64 

70 

65 

6  8 

62 

68 

68 

62 

66 

68 

70 

66 

68 

72 

65 

65 

66 

67 

66 

64 

59 

67 

66 

65 

58 

61 

67 

69 

65 

65.4 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  ol  month 


oconon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

hi 

ALLATOONA  DAK  2 

EVAP 

.23 

.17 

.33 

.03 

.21 

.15 

.13 

.14 

.15 

.27 

.26 

.13 

.19 

.24 

.26 

.15 

.28 

.22 

.24 

.24 

.24 

.25 

.29 

.27 

.21 

.08 

.21 

.23 

.01 

.46 

B6.48 

WIND 

41 

IS 

58 

38 

13 

32 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

EVAP 

.28 

.31 

.25 

.31 

.23 

.21 

.13 

.  27 

.39 

.32 

.28 

.23 

.25 

.25 

.21 

.15 

.16 

.22 

WIND 

7 

7 

14 

4 

61 

11 

5 

12 

22 

34 

10 

6 

9 

4 

11 

50 

22 

17 

11 

10 

27 

23 

28 

18 

44 

48 

25 

1 1 

27 

24 

20 

620 

MAX 

95 

94 

96 

95 

93 

91 

93 

93 

95 

96 

96 

92 

102 

100 

100 

97 

99 

98 

98 

93 

98 

98 

95 

98 

87 

92 

92 

88 

93 

95 

96 

95.1 

MIN 

63 

64 

66 

67 

71 

72 

67 

85 

72 

69 

68 

72 

74 

83 

83 

86 

87 

71 

68 

70 

71 

87 

70 

71 

72 

70 

65 

87 

65 

72 

69 

72.9 

EXPERIMENT 

EVAP 

.29 

.30 

.32 

.13 

.28 

.18 

.04 

.17 

.18 

.35 

.32 

.35 

.20 

.29 

.32 

.23 

.35 

.25 

.22 

.21 

.26 

.41 

.37 

.38 

.25 

.19 

.29 

.29 

.22 

.12 

.29 

8.05 

WIND 

25 

13 

27 

60 

55 

25 

10 

20 

28 

25 

37 

30 

25 

10 

SO 

60 

38 

42 

15 

10 

45 

SO 

30 

58 

97 

65 

50 

25 

30 

35 

SO 

1140 

ROME  WB  AIRPORT 

EVAP 

.26 

.27 

.23 

.10 

.14 

.11 

.22 

.33 

.36 

.13 

.22 

.25 

.27 

.21 

.19 

.27 

.27 

.25 

.20 

.25 

.28 

.23 

.18 

.12 

.27 

.28 

.03 

.13 

.34 

B6.83 

WIND 

21 

18 

14 

47 

25 

20 

27 

16 

26 

31 

14 

17 

11 

12 

14 

24 

13 

17 

16 

10 

10 

26 

9 

25 

13 

35 

33 

25 

34 

16 

39 

659 

T I  ETON  EXP  STATION 

EVAP 

.28 

.26 

.35 

.23 

.18 

.13 

.22 

.18 

.15 

.30 

.30 

.32 

.34 

.22 

.29 

.30 

.29 

.24 

.24 

.25 

.21 

.29 

22 

.24 

.30 

.22 

.15 

.29 

.22 

.11 

.15 

7.49 

WIND 

24 

19 

30 

40 

51 

27 

28 

28 

28 

36 

25 

38 

32 

32 

32 

42 

48 

27 

23 

28 

23 

37 

34 

37 

44 

43 

28 

37 

27 

17 

22 

987 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 

Seasonof    1961  -  1962 


GEORGIA 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Long-term 

means 
July- June 

AILEY 

0 

0 

0 

198 

431 

495 

197 

261 

104 

0 

0 

ALAPAHA   EXP  STATION 

0 

0 

0 

80 

190 

416 

529 

329 

145 

0 

0 

1666 

ALBANY 

0 

0 

0 

42 

172 

378 

144 

102 

0 

0 

1586 

ALLATOONA  OAM  2 

0 

0 

12 

iei 

343 

693 

792 

461 

555 

263 

6 

0 

3306 

ALMA  FAA  AIRPORT 

0 

0 

0 

60 

189 

418 

486 

186 

304 

117 

0 

0 

1760 

ALPHARETTA    1  WNW 

0 

0 

18 

193 

360 

701 

803 

501 

584 

307 

12 

0 

3461 

AME»IC US   A  ENE 

0 

0 

6 

63 

225 

491 

382 

206 

363 

147 

0 

0 

2063 

APPLING  1  NW 

0 

0 

6 

132 

279 

581 

662 

415 

467 

214 

6 

0 

2762 

ASHBURN  1  S 

0 

0 

0 

59 

175 

417 

490 

169 

295 

114 

0 

0 

1713 

ATHENS 

0 

0 

13 

12S 

271 

627 

682 

387 

478 

213 

3 

0 

2799 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

0 

0 

10 

137 

272 

63V 

673 

386 

487 

222 

3 

0 

2831 

ATHENS  WB  AIRPORT 

0 

0 

11 

126 

284 

650 

710 

416 

491 

234 

2 

0 

2924 

2800 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

0 

0 

12 

150 

310 

658 

0 

3040 

2826 

AUGUSTA   WB  AIRPORT 

0 

0 

6 

123 

263 

519 

597 

323 

408 

160 

0 

0 

2419 

240  7 

BAIN8RIDGE 

0 

0 

0 

41 

197 

377 

471 

134 

258 

97 

0 

0 

1373 

BLACKBEARD  ISLAND 

0 

0 

0 

27 

126 

343 

491 

201 

294 

90 

0 

0 

1972 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

6 

7 

66 

393 

489 

822 

941 

597 

726 

418 

36 

1 

4902 

BLAKELY 

0 

0 

0 

52 

186 

376 

499 

150 

282 

108 

0 

0 

1693 

BLUE  RIOGE 

3 

0 

32 

283 

373 

26 

0 

BROOKLET  1  W 

0 

0 

A 

51 

187 

409 

478 

190 

287 

96 

0 

0 

1704 

BRUNSWICK 

0 

0 

0 

10 

89 

273 

380 

115 

207 

56 

0 

0 

1130 

BRUNSWICK   FAA  AIRPORT 

0 

0 

0 

45 

148 

333 

458 

191 

282 

83 

0 

0 

1340 

BUENA  VISTA 

0 

0 

6 

79 

204 

508 

390 

139 

0 

2092 

CAIRO  2  NNW 

0 

0 

0 

34 

147 

343 

445 

115 

256 

90 

0 

0 

1430 

CALHOUN  EXP  STATION 

0 

0 

22 

189 

373 

706 

761 

407 

508 

252 

2 

0 

3220 

CAMILLA 

0 

0 

0 

33 

168 

352 

458 

129 

257 

90 

0 

0 

1487 

CAMP  STEWART 

0 

0 

3 

64 

175 

377 

475 

176 

298 

113 

0 

0 

1681 

CARLTON  BRIOGE 

0 

0 

8 

198 

338 

698 

761 

517 

941 

273 

CARROLLTON 

o 

0 

22 

190 

316 

623 

725 

362 

500 

229 

5 

0 

2972 

CARTERSVILLE 

0 

13 

167 

300 

658 

748 

381 

511 

242 

5 

0 

CEDARTOWN 

0 

0 

20 

188 

315 

642 

746 

355 

499 

240 

5 

0 

3010 

CLAYTON 

A 

0 

23 

244 

366 

691 

7S5 

449 

567 

352 

18 

0 

3469 

COLQUITT 

0 

0 

0 

30 

162 

357 

473 

123 

0 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

0 

0 

0 

84 

248 

501 

610 

238 

391 

163 

0 

0 

2235 

2396 

COMMERCE  2  SSW 

0 

0 

35 

434 

782 

789 

497 

292 

12 

0 

CORDELE  WATER  WORKS 

0 

0 

2 

60 

193 

507 

148 

287 

119 

0 

0 

CORNELIA 

1 

0 

26 

215 

374 

742 

791 

437 

569 

292 

11 

0 

3458 

COVINGTON 

0 

0 

1* 

123 

281 

621 

365 

481 

214 

4 

0 

2770 

CUTHBE  RT 

0 

0 

0 

45 

187 

396 

506 

133 

2  79 

103 

0 

0 

1651 

DAHLONEGA 

0 

4 

2A 

219 

362 

724 

805 

511 

614 

318 

11 

0 

3592 

DALLAS   5  SE 

0 

0 

18 

193 

349 

700 

797 

456 

535 

272 

9 

0 

3329 

DALTON 

0 

0 

IS 

187 

322 

686 

799 

429 

523 

278 

8 

0 

3250 

DOUGLAS  2  NNE 

0 

0 

0 

92 

192 

444 

533 

0 

0 

1 925 

DUBLIN  3  S 

0 

0 

0 

103 

217 

472 

584 

283 

362 

145 

0 

0 

2166 

EASTMAN  1  W 

0 

0 

2 

77 

202 

449 

571 

230 

350 

136 

0 

0 

2019 

ELBERTON  2  N 

0 

EXPERIMENT 

0 

0 

10 

114 

263 

566 

670 

327 

471 

205 

4 

0 

2632 

FITZGERALD 

0 

0 

1 

48 

163 

397 

271 

0 

0 

1610 

FLEMING  EXP  STATION 

0 

0 

1 

81 

183 

383 

464 

197 

299 

136 

1 

0 

1745 

FOLKSTON   9  SW 

0 

0 

0 

29 

104 

271 

390 

110 

212 

73 

0 

0 

1189 

FORSYTH   1  S 

0 

0 

12 

106 

249 

545 

602 

291 

424 

166 

1 

0 

2416 

FORT  GAINES 

0 

0 

0 

65 

205 

393 

505 

142 

286 

120 

1 

0 

1717 

FORT  VALLEY  3  E 

0 

0 

6 

86 

247 

508 

601 

248 

385 

151 

0 

0 

2232 

GAINESVILLE 

0 

0 

1A 

124 

310 

678 

730 

407 

510 

233 

2 

0 

3010 

GLENNV I LLE 

0 

0 

1 

53 

164 

393 

474 

174 

280 

104 

0 

0 

1643 

GREENVILLE  2  W 

0 

0 

88 

262 

535 

616 

276 

440 

179 

2 

0 

GRIFFIN 

0 

0 

10 

86 

247 

538 

621 

275 

431 

180 

1 

0 

2389 

HARTWELL 

427 

174 

0 

0 

HAWK  I NSV I LLE 

0 

0 

2 

53 

180 

456 

521 

193 

323 

127 

0 

0 

1855 

HELEN   1  SE 

2 

0 

36 

270 

400 

710 

772 

481 

584 

3  34 

15 

0 

3604 

HOMERV ILLE  3  WSW 

0 

9 

0 

71 

172 

393 

472 

162 

278 

103 

0 

0 

1651 

JASPER   1  NNW 

0 

0 

21 

177 

343 

673 

767 

442 

568 

285 

7 

0 

3263 

JESUP  8  S 

0 

0 

0 

70 

181 

3',1 

482 

192 

266 

1  34 

0 

0 

1736 

LA  FAYETTE 

0 

0 

10 

71  7 

800 

424 

559 

293 

12 

0 

LA  GRANGE 

0 

0 

12 

118 

267 

571 

634 

366 

212 

5 

0 

LOUISVILLE 

0 

0 

4 

82 

200 

493 

554 

248 

389 

155 

2 

0 

2127 

LUMBER  CITY 

0 

0 

1 

119 

237 

488 

575 

265 

337 

162 

0 

0 

2184 

LUMPKIN 

0 

0 

0 

47 

193 

434 

557 

166 

314 

119 

0 

0 

1630 

MACON  WB  AIRPORT 

0 

0 

3 

79 

222 

479 

577 

237 

364 

142 

0 

0 

2103 

2049 

MARS  HA  LLV I  LLE 

0 

0 

2 

133 

223 

494 

531 

141 

323 

134 

2 

0 

1985 

MC  INTYRE 

0 

0 

6 

168 

300 

360 

638 

348 

441 

210 

6 

0 

2677 

METTER 

0 

0 

2 

43 

178 

398 

480 

157 

288 

98 

0 

0 

1644 

MIDVILLE  EXP  STA 

0 

0 

9 

105 

248 

486 

554 

264 

375 

158 

1 

0 

2200 

MILLEDGEVILLE 

0 

0 

8 

136 

235 

573 

661 

373 

450 

209 

6 

0 

2651 

MILLEN 

0 

0 

0 

79 

211 

439 

514 

229 

342 

143 

0 

0 

1957 

MONT  I  CELLO 

0 

0 

7 

113 

254 

584 

655 

349 

431 

208 

0 

0 

2601 

MORGAN 

0 

0 

1 

73 

208 

486 

523 

188 

308 

130 

0 

0 

1919 

MOULTRIE  2  ESE 

0 

0 

0 

47 

198 

419 

503 

136 

273 

106 

0 

0 

1684 

NAHUNTA 

0 

0 

0 

71 

169 

386 

464 

192 

286 

117 

0 

0 

1689 

NASHVILLE   5  SSE 

0 

0 

0 

52 

146 

404 

465 

168 

255 

110 

0 

0 

1600 

NEWI NGTON   1  NW 

0 

a 

0 

90 

222 

435 

516 

220 

326 

142 

0 

0 

1991 

NEWNAN 

0 

0 

12 

88 

266 

557 

646 

271 

434 

178 

2 

0 

2494 

PLAINS   SW  6A   EXP  STA 

0 

0 

2 

61 

211 

443 

556 

1  76 

339 

145 

0 

0 

1993 

OUITMAN 

o 

0 

197 

486 

187 

316 

138 

0 

0 

1833 

ROME 

o 

o 

1  0 

^ 

294 

724 

353 

499 

244 

7 

0 

2916 

ROME  WB  AIRPORT 

0 

0 

16 

212 

333 

697 

812 

429 

535 

278 

7 

0 

3339 

3138 

SANDER  SVI LLE 

0 

0 

9 

133 

265 

318 

530 

261 

404 

151 

0 

0 

2291 

SAPELO  ISLAND 

0 

0 

0 

23 

137 

306 

454 

157 

255 

58 

0 

0 

1390 

SAVANNAH  USDA   PLANT  GON 

0 

0 

3 

100 

208 

430 

496 

238 

318 

152 

0 

0 

1943 

SAVANNAH  WB  AP 

0 

0 

3 

66 

217 

414 

502 

223 

316 

122 

0 

0 

1863 

1808 

SAVANNAH  BEACH 

136 

396 

188 

S I  LOAM 

0 

0 

11 

77 

238 

557 

619 

314 

426 

175 

1 

0 

2418 

SURRENCY   2  WNW 

0 

0 

0 

80 

207 

453 

504 

171 

283 

129 

0 

0 

1827 

SWAINSBORO 

0 

0 

8 

109 

248 

474 

554 

249 

343 

150 

0 

0 

2133 

TALBOTTON 

0 

0 

7 

254 

515 

612 

242 

409 

167 

2 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 

CONTINUED  Seasonof    1961  -  1962  GEORGIA 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Long-term 
means 

July-June 

TALLAPOOSA  2  NNW 

0 

0 

29 

242 

358 

676 

758 

402 

542 

287 

20 

0 

3314 

THOatASTON   2  S 

0 

0 

3 

78 

219 

546 

593 

271 

411 

182 

1 

o 

2306 

THOMASVILLE 

0 

0 

0 

41 

174 

339 

454 

137 

265 

99 

0 

0 

1529 

THOMASVI LLE  WB  CITY 

0 

0 

0 

*1 

148 

340 

442 

120 

258 

83 

0 

0 

1432 

1472 

TIFTON   EXP  STATION 

0 

0 

1 

42 

173 

412 

541 

194 

307 

126 

0 

0 

1796 

TOCCOA 

0 

0 

17 

139 

290 

660 

699 

377 

48S 

225 

0 

0 

2892 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 

0 

0 

0 

64 

1 58 

395 

491 

184 

297 

111 

0 

o 

1  700 

VALDOSTA  4  HM 

0 

0 

0 

68 

177 

»71 

454 

152 

269 

103 

1 

0 

1395 

WARRENTON 

0 

0 

4 

74 

219 

500 

553 

296 

37* 

175 

2 

0 

2198 

WASHINGTON 

0 

0 

19 

166 

306 

667 

737 

465 

499 

233 

6 

0 

3098 

WAYCROSS 

0 

0 

0 

71 

119 

391 

508 

215 

320 

127 

0 

0 

1751 

WAYNESBORO  2  NE 

0 

0 

e 

108 

549 

562 

240 

374 

136 

0 

0 

WEST  POINT 

0 

0 

n 

114 

255 

507 

613 

238 

397 

173 

0 

0 

2308 

WINDER  1  SSE 

0 

0 

26 

156 

333 

713 

751 

435 

536 

267 

4 

0 

3221 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 
And 
Depth 

Day  of  month 

i 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

ATHENS  HORT  FARM  STA  3 

1  

2  INCHES 

MAX 
MIN 

84 

75 

86 
76 

86 
77 

85 
78 

86 
77 

85 
78 

90 
76 

84 

79 

85 
77 

86 
83 

86 
79 

86 
80 

87 
80 

88 
80 

88 
81 

88 
81 

90 
82 

90 
81 

89 
81 

88 
81 

90 
80 

95 
83 

92 
81 

92 
84 

92 
83 

86 
79 

87 
77 

78 

86 
79 

87 
80 

88 
77 

87.7 
79.5 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

81 
75 

82 
76 

82 
78 

82 
78 

82 
78 

82 
78 

84 

78 

82 
78 

83 
77 

84 
82 

84 
82 

86 
78 

84 
78 

86 
80 

86 
81 

86 
81 

87 
82 

87 
86 

86 
85 

85 
83 

86 
81 

,-i 

83 

89 
81 

89 
83 

89 
81 

85 
79 

85 
83 

85 
78 

83 
79 

85 
80 

SS 
Bl 

84.9 
80.1 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

82 
78 

81 
78 

82 
80 

85 
81 

84 
81 

85 
80 

89 
80 

82 
81 

83 
80 

85 
80 

85 
83 

85 
83 

85 
82 

84 
82 

86 
83 

89 
85 

86 
84 

87 
85 

87 
85 

87 
84 

85 
83 

86 
84 

86 
84 

87 
85 

87 
86 

87 
82 

84 
82 

85 
.4  2 

85 
82 

85 
82 

36 
84 

85.2 
82.3 

TIFTON  EXP  STATION 

3  INCHES 

MAX 
MIN 

85 
77 

86 
77 

95 
86 

86 
79 

83 
78 

83 
78 

84 
79 

94 
89 

79 
85 

84 
77 

86 
77 

87 
79 

87 
80 

88 
80 

88 
80 

89 
81 

88 
81 

88 
79 

86 
79 

85 
80 

81 
80 

85 
80 

86 
80 

86 
80 

87 

80 

84 
79 

83 
78 

B5 
79 

86 
78 

83 
78 

83 
78 

85.8 
79.7 

6  INCHES 

MAX 
MIN 

81 
80 

81 
80 

77 
76 

78 
77 

79 
78 

82 
81 

82 
81 

82 
81 

79 
77 

79 
78 

80 
79 

83 
82 

82 
81 

82 
81 

82 
81 

79 
78 

79 
79 

80 
79 

80 
80 

86 
79 

3] 
80 

81 

80 

79 
78 

80 
79 

80 
79 

81 
80 

81 
80 

81 
80 

80 
80 

79 
78 

80.5 
79.4 

Athens  Hort  Farm  Sta  3  -  Slope  of  Ground:     Less  than  5  percent  to  the  south  southeast.     Soil  Type:     Cecil  sandy  loam.     Ground  Cover:  Ground 
almost  bare,  some  thin  native  grass.     Instrumentation:     Palmer  dial-type  liquid  in  steel  thermometers. 


Tifton  Exp  Station  -  Slope  of  Ground:     Less  than  5  percent  to  the  northwest.     Soil  Type:     Tifton  loamy  sand.     Ground  Cover:     Perennial  grass 
sod.     Instrumentation:     3  Inch  Depth  -  Friez  standard  Distance  and  Soil  Thermograph,  Model  1100,  6  Inch  Depth  -  Friez 
Air  and  Distance  Thermograph,  Model  1120. 


See  Reference  Notes  Pol loving  Station  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION 


GEORGIA 
JULY  1962 


Andre*B  2  8,   H .  C 

I  -o 


Copperhill,  Tenn. 


Tryon,  N.  C. 

-o 


GEORGIA 


l  I         O         O     /\    O      S  I  N  J      ^K.  .Tjocassee 

\  NQRTWWEST  i  -o  bui»,ui.  »», ...  /    cTw„„  > 

I      «T..l.«to»1     .^Diuoa;  j  BlueK.dgc  -°-    »■»  ^  .LonKcree.  N 

I    /  o      l7      fO-  <>  9  \  ^Hp*        l^scree.  N, 

I     /  -'"—I  Ct.ats.orth  \  I  >  Burton  Du#/  -O- 

1/         Lal.yette  \  ,,7,,,,          .      /        '  (Of  //^ 

»,     .   !  _        .,     I  \,  i      Helen  1  SE       //  X 

ralley  Head,   Ala   '--» — -  trt.  A/    ^  _        |  Vtoccoa  X  J 

-O    *  Resaca  0  Carters  -Cooper  Gap  |     O       JoccoaA  »  .VV    *N  Oo/ 

I        ^         C.lhi0n  tap  station    |—-J^-\i      '  -fch  \°  c^'e'ljl -V  /'£cco.  tS     .  ^ 


Calhoun  Eap  Station    |  \»      \         T>      \   Cornelfa-rf  /    c7»cco.  7S  .r 

l    °        i  to-   J"per  1  nn,-o_  Ah;towrND*,,lo,,*«*  '—-V  fit 

Sujaaervllle  /    <J       I  ,1  ^Johntown    „,»,„„„„,  \  X  ^  T  -^Sf'V       -  ' 

I  CurrvvlUe  2        _        .^L ,    Jasper  1  SSE       <»    S.'         •  if      ^^r^^    ,  <  ' 


■O    J      O  Klngst 

'lie  3  »      .  1 

OCE9-; 


,           ».«  .  ■          CK&-i»««™  y  SI                      X  /  ^°^«                 V  ".ertonV 

Cave  Spgs  4  SSW  _.    h  Citfl  nni^>  l.le  Q     /  #f,,lds  Crosses-  Commerce  2  SSK              v           0        V.  Calhoun  Falls,  S.  I 

l«                  'ayl"r^TTlef^oodsto^r       O-Alpharettaf  »»«  ,                         V^).  ^-O 
 \  -P-  Cedarto.#            I      -\  \           .  ■K"             I  ""d"  1  SSE~N  Athens*»B  Airport  ■-  Carlton  Bridge  \  

*  si"   pv™  I  \  ^  £tT^^i??oT^EA^T x  uc  corml  < 


l-o- 

Tallapoosa  2  NKW 
1 


STATION  LEGEND 
C     •     O    Precipitation  only 
(D  Precipitation,  storage 

■O-  -•-   -O-   Precipitation  and  Temperature 
«J>-  +   -<^-   Precipifotion,  Temperature  and  Evaporation 
©  Soil  TenpertYture  only 

0'*''      ffooe       O    Nor- recording , 
•  Recording,       9    SoM  jypt»i 
Double  circle  combinations  indicate  the  availability  of 
more  detailed  meteorological  data 


Laaoot  6  »NW,  Fla 


Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.     Hourly  precipitation  Data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".     Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly 
in  mountainous  areas. 


AVERAGE  TEMPERATURE 


GEORGIA 
JULY  1962 


Cleveland  3  NMI.  Tenn 


dutnortl 

.  I 


GEORGIA 


i78° 


STATUTE  WILES 


_  To 

Station     |  \m       ,  -Q-      \   Cornel*.  -T^-M  (Toccoa 

Jasper  1  NX*  <V       \  •       \  Dahlonega  '-^^r^OJj     V#  #  # 
•  •  Joh0.to*n  Da„onvUl,.  ^        \  ^'/C  ^  Z^", 


71TH  HtR I D I  AN  T I  HE  /ONE 


•^-Claaion  College,  B.  C. 
O  Oaltway,  S.  C. 


Jasper  1    ;,SE       3    ^fcV  W 
"Falrmount  IMOPTL  t    Clermont  3 

n     O     1  )  ^^^^^y 

ileska    Ball  Ground  JT^  Gainesville 

OCuton,        QCuJ^g  1  N      M^ovluc  \^ 
|  "Rome  8  S*^ea^  qgyy-Allatoona  Oam  T\  'M\.  /  O  «j 

"«   sPg"  <    351  -'.    jn^^*^V'l^  Q  #H. Lis  R    .  „ 

•    «                  TaylorsvilleT"  Woodstock  O-Alpnafett 
y        -Q-  Cedar town  ^  \^ 


Commerce  2^SSV 
t 

Winder  1   SSE~>  Athcns^B  M 


FAA  AP,    S.  C. 


AotrcTllle,    S.  C. 


.  Carlton  Bridge 


Calhoun  Falls,  3.  C. 


Dallas  5  SE 


*1 


Atlanta  VB  AP 


*  -O- 

Hort  Farm  Sta  3^ 


He  Cormick  9  E,  5.  C. 

o  I 


O  I 

Hlghtower,  Ale. 


a  Franklin 
Rock  Hills,  Ale. 


R{(L       "etklnevlli* ARS  VL„xl3ton  / 

<  o       /  \  \ 


Johnston  2  SSs,  S.  C. 

■o 


rO- 

2  SI,   S.  C. 


-1 

Hount  Vernon  3  em 


,i  j^«VU..        i  Y         "j          V<  \koon 

Lumpkin    ,„ „  3  EW 


I  Ga  Exp  Sta 


ISOUTrlift/EST^, 


Fort  Gaines  J 


Abbeville    1    NWW,  Ala. 


s     -\       .  _i.  ... 


Isolinrs  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.     Hourly  precipitation  data   from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication   "Hourly  Precipitation  Data".     Caution  advised  In  using  these  maps  for  interpolation,  particularly 
in  mountainous  areas. 


STATION  INDEX 


CT  A  Tlf^hl 

INDEX  NO. 

POIINTY 
\j\J  U  vi  1  I 

DRAINAGE  1  | 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

P 

6 

Q 

|  EVAP. 

;  SPECIAL 

ABBEVILLE 

0010 

WILCOX 

9 

32  00 

83 

10 

8A 

C 

WILLIAM  M.  CAMPBELL 

ADAIRSV1LLE 

BARTOw 

720 

UA 

c 

MRS.  C.   T.  JARRE  TT 

ADEL  2  S 

31  07 

e  a 

25 

240 

5P 

COOKE  CO.  FORESTRY  UNIT 

AUEV 

MONTGOMERY 

82 

34 

SP 

SP 

BRtwTON-PARKER  COLLEGl 

ALAPAHA  EXP  STATION 

0131 

BERRIEN 

31  21 

83 

13 

290 

7A 

7A 

ROY  £.  HOLLAND 

Albany 

0140 

DOUGHERTY 

6 

7P 

TA 

FRANK  S.  ORTON 

ALLATOONA  dam  2 

1181 

BARTOW 

5 

34  10 

■  - 

973 

BA 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ALMA  FAA  AIRPORT 

0211 

BACON 

1  3 

31  32 

ai 

31 

200 

MID 

MID 

FtO.  AVIATION  AGENLY 

ALPHABET  TA  1  WNW 

0219 

FULTON 

34  05 

84 

16 

1100 

7A 

7A 

EL  1  E.  GRIMES 

AMERICUS  4  ENE 

D253 

32  06 

84 

10 

<t76 

6P 

7A 

BLANCHE  5.  RHYNE 

AMERICUS  EXP  STA  NRSV 

0258 

SUMTER 

6 

32  06 

c  H 

APPLING  1  Nw 

82 

!0 

360 

8A 

BA 

ROY  0.  TANKERSLEY 

ASM80RN  1  S 

TURNER 

83 

39 

425 

5P 

5P 

RADIO  STATION  WM£S 

ATHENS 

CLARKE 

10 

33  58 

83 

23 

700 

6P 

OA 

PROF.  E.   S.  SELL 

ATHENS  COL  OF  AGR 1 

0432 

CLARKE 

10 

33  55 

83 

685 

6P 

bP 

bP 

COLLEGE  fcK  .  STATION 

ATHENS  WB  AIRPORT 

0435 

CLARKE 

10 

33  57 

19 

798 

HID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

ATHENS  MORT  FARM  STA  3 

CLARKE 

33  55 

li 

734 

UNIVERSITY  OF  Gt.ORG i A 

ATKINSON  1  W 

0441 

dRANTLtr 

31  13 

31 

52 

MRS.    LATnLALtN  SMITH 

ATLANTA  BOLTON 

Fulton 

3 

84 

772 

7A 

HtNRr    T.  BARNtTI 

ATLANTA   MS  AIRPORT 

0451 

folton 

33  39 

84 

25 

975 

MID 

MIO 

C  HJ 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

0495 

33  22 

81 

58 

143 

MID 

-  ; 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

AVALON  1  M 

0526 

STEPHENS 

14 

34  31 

83 

1  3 

c 

SOIL  CONSERVATION  SVC. 

8AIN8R1DGE 

0581 

DECATUR 

3j  55 

84 

34 

120 

7P 

7A 

C  H 

MISS  MARY  H.  MULLEN 

BALL  GROUND 

CHEROKEE 

23 

1100 

7A 

MRS.   tSTtLLE  GROGAN 

BEAvEROAlE 

OTi.6  WHITFIELD 

34  55 

B4 

8A 

MR  .  H.     .  WARMACK 

6ELLV 1 LLE 

u7t*7 

Evans 

185 

C  H 

HENRY  C.  HEARN 

BLACKBEARO  island 

0946  MC  INTOSH 

31  29 

81 

13 

TA 

U.S.  FISH  +   WLDLF.  SVC. 

Bla iflSv i llE  Exp  sta 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  Georgia  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  CI lmatologlst  at  Agricultural  Engineering  Building, 
University  of  Georgia,  Athens,  Georgia,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of 
this  bulletin. 


Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this 
Issue . 

Divisions,  as  used  in  "Climatologlcal  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  ?F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Mln  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours 
ending  at  time  of  observation. 

Normals  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  Ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatologlcal  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  Include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Extremes  Table";   "Daily  Precipitation"  Table;  "Dally  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.    The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  those 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  In  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatologlcal  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table; 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;   and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  Instruments. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  Is  1:00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CL I MATOLOG I CAL  DATA- 
MATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C.  for  35  cents.     Similar  Information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  In  the  latest  annual  issues  of  Local 
Climatologlcal  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary).     Checks  and 
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LUTHER  H.  HODGES,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

F.  W.  REICHELDERFER,  Chief 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


GEORGIA 


ASHEVILLE:  1962 


GEORGIA  -  AUGUST  1962 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:  101°  on  the  7th  at  Albany  and  Blakely 
Lowest  Temperature:     46°   on  the  30th  at  Blairsville  Exp  Sta 

Greatest  Total  Precipitation:     12.00  inches  at  Savannah  USDA  Plant  Garden 
Least  Total  Precipitation:     1.07   inches  at  Alapaha  Exp  Station 
Greatest  One-Day  Precipitation:     5.10  inches  on  the  14th  at  Juliette 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

GEORGIA 
AUGUST  1962 
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.3 
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95 
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61 

30 
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See  Reference  Notes  .  ollowing  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CONTINUED 


Temperature 
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Maximum 
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a 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

I  ° 

a  it 

Greatest  Day 

a 

Sno 

tt,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Max.  Depth 

1 

a 

.  1  0  or  More  | 

.50  or  More  | 

1.00  or  More 

0 ; 
s  " 

°  i 

°  j 

s  J 
o£ 

MILLEN 

93.1 
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97 

5  + 

60 

13 

0 

26 

0 

o 

0 

3.87 

- 
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.0 

0 
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1 
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99 
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59 

1 3 

0 
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0 
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0 
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3 

0 
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91.7 
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79.6 

96 

61 

0 

24 

0 
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1.91 

.65 

"n 

0 

* 

1 

0 
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89.6 

67.3 
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-  1.0 
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62 

2^ 

0 

16 

0 

0 

0 

3.42 
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.60 
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2£ 

0 

0 

7 

2 

1 
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91.3 

67.7 

79.5 

96 

29  + 

63 
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0 

2  3 

0 

0 

0 

3.30 

1  .  70 

6 

.0 

0 

5 

3 

1 

V  I  V 1 b 1  UN 

80.  1 

-  .8 

3.32 

1.16 

* 

SOU  T  H Wc  S  T 
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95.8 

70.6 

83.2 

1.0 
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7 

65 

30+ 

0 

28 

0 

0 

0 

3.32 

1.49 

.92 

15 

.0 

o 

9 

1 

0 
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92.9 

67.4 
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-  .8 
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6 

64 
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0 

25 

0 

0 

0 

2.70 

- 
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1* 

.0 

0 

5 

1 

1 
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V 

99 

1  5 

64 

1  3+ 

0 

0 

0 

2.72 

2.78 

.92 
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.0 

0 

0 

BLAKE L Y 

93.3 

69.9 

81.6 

.  7 
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7 

66 

1 2 

0 

27 

0 

0 

0 

4.73 

1.3* 

1.21 

23 

.0 

0 

7 

5 

2 

CAIRO   2  NNW 

92.4 

70.  3 

81.4 

96 

15+ 

66 
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0 

26 

0 

0 

0 

3.72 

2.37 

1.19 
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.0 

0 

5 

3 

2 

CAMILLA 

95.0 

71.0 

83.0 
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10+ 

65 

12 

0 

27 

0 

0 

0 

4.04 

1  .88 

24 

.0 

0 

* 

3 

2 
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M 

.0 

0 
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94.  1 

71.0 

82.6 

98 

30+ 

68 
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0 

27 

0 

0 

0 

5.04 

2.32 

1* 

.0 

0 

7 

3 
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91.5 

69.2 

80.4 
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96 

7 

65 

25 

0 

26 

0 

0 
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3.56 

2.19 
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1* 

.0 

0 

7 

2 
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81.5 

99 

30 

67 

25 

0 

26 
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1* 
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0 
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* 
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78.9 
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60 
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1.98 
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* 

1 
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81.0 
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64 

12 
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28 
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1* 
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0 
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3 
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.0 

0 

1 1 

* 

1  j 

THOMASVILLE   W8  CITY 

92 . 7 

71.0 
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SOUTH  CENTRAL 

ALAPAHA   EX?  STATION 

94.01V 

67. 5M 

80.  8M 

3.0 

97 

7 

60 

13 

0 

0 

0 

0 

1.07 

- 

4.36 

.57 

16 

.0 

0 

1 

0 

92.6 

69.  8 

81.2 

96 

^6* 

61 

0 

28 

0 

0 

0 

1.57 

.72 

0 

6 

1 

0 

CORDELE  WATER  WORKS 

93.1 

68.8 

81.0 

98 

62 

12 

0 

27 

0 

0 

0 

3.11 

.89 

16 

*0 

0 

7 

2 

0 

DOUGLAS  2  NNE 

92  .4 

69.5 

81.0 

96 

8  + 

63 

13 

0 

27 

0 

0 

0 

5.26 

1  .38 

2* 

.0 

0 

8 

* 

2 

FITZGERALD 

92.6 

70.2 

81.4 

-     .  1 

97 

5 

65 

12 

0 

27 

0 

0 

0 

4.71 

.46 

2.36 

3 

.0 

0 

7 

3 

1 

HOMER V I LLE   3  WSW 

92.5 

65.2 

78.9 

97 

1 

58 

13  + 

0 

28 

0 

0 

0 

8.08 

2.95 

3 

.0 

0 

10 

* 

3 

LUMBER  CITY 

92. 7M 

67.6 

80. 2M 

60 

12 

0 

0 

0 

0 

2.25 

3.24 

.45 

25 

.0 

0 

7 

0 

0 

MOULTRIE  2  ESE 

92.8 

67.9 

80.4 

-  1.0 

98 

6 

62 

19 

0 

27 

0 

0 

0 

4.46 

1  .09 

1.78 

1 

.0 

0 

8 

2 

1 

NASHV ILLE   5  SSE 

92.2 

68.7 

80.5 

97 

6 

61 

13+ 

0 

27 

o 

0 

0 

9.93 

2.7* 

23 

.  0 

0 

9 

6 

* 

QU I T  MAN 

91. 1M 

67.  9M 

79. 5M 

-  1.6 

96 

7 

62 

13 

0 

25 

0 

0 

0 

8.30 

2.02 

2.83 

2* 

•  0 

0 

8 

5 

3 

TlCTflW     CYD     C  T  A  T  T  ("liM 
1  1 P  1  UN     t Ar     b  1  A  1  IUN 

91.5 

69.0 

80.3. 

-  .5 

95 

31  + 

63 

1  2 

0 

25 

0 

0 

0 

2.68 

- 

2.34 

1.70 

1  6 

.  0 

0 

5 

1 

1 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 

92.8 

69.8 

81.3 

97 

7 

63 

1  3 

0 

26 

0 

0 

0 

6.09 

2.18 

2 

.0 

0 

7 

3 

2 

VALDOSTA  4  NW 

91.9 

68.3 

80.1 

96 

6 

59 

13 

0 

27 

0 

0 

0 

7.22 

2.42 

2* 

.0 

0 

7 

* 

3 

Ul  V lil UN 

80.5 

-  .6 

4.98 

.41 

.0 

jJU 1 ntHj 1 

ALMA   FAA  AIRPORT 

92.8 

5  + 

13 

2  5 

0 

0 

0 

15 

.0 

90.9 

71.8 

81.4 

98 

\ 

67 

14  + 

0 

21 

0 

0 

0 

11.26 

2.63 

18 

•* 

0 

11 

8 

5 

QDI  IKlCU  i  C  Y 

91.0 

72.7 

81.9 

.4 

96 

1 

69 

1  3 

0 

21 

0 

0 

0 

5.63 

1.41 

1.28 

1 6 

.  0 

0 

11 

5 

1 

QDI  lUCU  1  TV     CAA     A  IDDODT 

89.3 

72.5 

80.9 

95 

?  + 

68 

1 3 

0 

14 

0 

0 

c 

3.16 

1-20 

1 

*? 

0 

8 

1 

1 

C A UD  CTCUAOT 

91.3 

71.0 

81.2 

97 

1 

65 

13 

0 

4.90 

1.00 

18+ 

.  0 

0 

9 

* 

2 

Fleming  exp  station 

90.0 

69.  1 

79.6 

95 

1 

62 

13 

0 

19 

0 

0 

0 

9.62 

2.65 

7 

.0 

0 

12 

6 

3 

FOLKSTON  9  SW 

91.2 

70.0 

80.6 

97 

1 

67 

19+ 

0 

25 

0 

0 

0 

5.99 

3.52 

22 

.0 

0 

8 

3 

1 

GLENNV 1 LLE 

93.1 

69.7 

81.4 

.6 

98 

1 

63 

1 3 

0 

26 

0 

0 

0 

3.22 

2.23 

1.0* 

1 7 

•  0 

0 

6 

3 

1 

JESUP   8  S 

91.7 

68.7 

80.2 

96 

21  + 

61 

13 

0 

22 

0 

0 

0 

3.52 

.97 

25 

.0 

0 

7 

3 

0 

NAHUNTA 

92.3 

67.5 

79.9 

98 

6 

60 

13 

0 

25 

0 

0 

0 

5.09 

1.64 

22 

.0 

0 

9 

* 

1 

SAPELO  ISLAND 

88. 5M 

M 

M 

93 

8 

13 

0 

0 

0 

6.01 

1.26 

4 

.0 

0 

11 

* 

2 

SAVANNAH  USDA  PLANT  GDN 

89.8 

68.6 

79.2 

-  .8 

95 

30  + 

60 

13 

0 

19 

0 

0 

0 

12.00 

5.72 

2.75 

5 

.0 

0 

13 

9 

4 

SAVANNAH  W3   AP  R 

89.7 

70.6 

80.2 

-  .8 

96 

1 

66 

13 

0 

17 

0 

0 

0 

7.69 

1.07 

1  .86 

6 

.0 

0 

12 

5 

2 

SAVANNAH  BEACH 

88.0 

71. 5M 

79. 8M 

90 

22+ 

68 

10+ 

0 

6 

0 

0 

0 

10.22 

2.31 

27 

.0 

0 

8 

7 

4 

SURRENCV  2  WNW 

92.8 

65.7 

79.3 

98 

5 

58 

13+ 

0 

25 

0 

0 

c 

2.41 

.45 

24 

.0 

0 

7 

0 

0 

0 1 V  I S I  ON 

80.5 

-  .7 

6.26 

.13 

s» 

.0 

Precipitation 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  114  - 


DAILY  PRECIPITATION 


MAP  V  ILL* 
ADA  1 RSV 1 1  .  r 

ADFL  ?  s 

AlLF* 

ALAPAHA  flP  STATION 
ALBANY 

ALLATOONA  OA"  2 
ALMA  F  A  A  A[RPQRT 
ALPHARf T  T  A  1  WNW 
AMER|CUS  4  ENE 

APPLING  1  NW 
ASWBUON  1  5 
ATMFNS 

ATHENS  COL  OF  AGO  I 
ATmFNS  WB  AIRPORT 

ATKINSON  1  W 
ATLANTA  BOLTON 
ATLANTA  we  A  I RPOR I 
AUGUSTA  WB  AIRPORT 
BAINflR lDGF 

ball  ground 
bfaveroalf 
blackbeard  island 
blairsvllle  ekp  st a 

BLAKELY 


•  IDGF 


BLUF 

Eh**an 

BROOK  L  r  T    I  W 
BRUNSWICK 

BRUNSWICK  FA A  AIRPORT 

BUFNA  VISTA 
SUTLER  CREEK 
CAIRO  ?  NNW 
CALHOUN  ttP  STATION 
CAMILLA 

CAMP  STEWART 
CANTON 
CARNFSVlLt-F 
CARROLL  TON 
CARTft  S 

CAPTFD  SV I  LLC 

CAR TfOSV I LL f   3  SW 

CFDARTOWN 

CHAT<WOOTH 

CHICKAMAUGA  PARK 

CLAYTON 
CLEVELAND 
COLOUITT 
COLUMflUS 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 


ssw 


COMMFPff 
CONCORD 

COROELF  WATER  WORKS 
CORNEL  I  A 
COVINGTON 

CUMM|*r.  1  N 
CURRVVILLE  2  W 
CUTMBERT 
OAMLONFG* 
DALLAS  9  5E 

OAL  TON 

DANVILLF 

OAw^nH 

OAWSONVILLE 
OOCTOBTOWN   1  WSW 

OONALSONVILLE   3  W 
DOUGLAS  2  NNE 
DO»)<UaSV|LLF 
DOVER 

DUBLIN   3  5 

EASTMAN    J  w 
ELBFRT'.*   ?  H 
ELLIJA" 
E«*8R" 

EIPfRj-rsT 

FAIRMOUNT 
FIT7GERALD 
FLEMING  FKP  STATION 
POLK<T*N  3  SSW 
FOLK<;T^«(  9  SW 

PORSVTM    1  S 

FORT  I A  I  NFS 
FORT  VALLEY  3  E 
FRANK L 1 N 
GAINESVILLE 

GIBSON 
GLENNVULF 
GOAT  ROCK 
GREENVILLE  2  W 
GRIFF  IN 

HARTWFLL 
NAVK {NEVILLE 
MCLFN  1  SF 
■pBVILLF  3  WSw 
JAS»F°  1  NNW 

JESUP  n  S 
JONESBORO 
JULIETTE 
«FN<  IN'-.TON 
K  INGSTi^n 

LA  rivrTTF 
LA  GRANGE 
LBtfNGTON 
LIBCOLNTON 
LOUISVILLE 

LUMRCR  f|Tv 
LUMDr  J  *t 

MACON  w«  AIRPORT 
MARSHALL  V I LLE 
MAVSVILLF 

MC  INTYBF 

"•FTTro 

MIOVILLF 

"IOVILLE  FIP  S' A 
MlLLEOGF V I LLF 


15 

Day  of  Month 

o 

H 

1 

 L 

2 

 L 

3 

4 

s 

6 

7  | 

I 

1 

9 

10  |  11  |  12 

13  |  14  | 

15 

1 

16 

17 

1 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28  | 

3.*2 

.9? 

•  03 

.28 

.12 

.34 

•  19 

.18 

•  13 

•  10 

.15 

.10 

3.99 

.21 

.03 

.28 

2!" 

6.61 

3.  36 

•  10 

.09 

1.71 

.32 

.  79 

.30 

•  12 

•  02 

3.41: 

•  96 

•  51 

.04 

.72 

1  .03 

•  12 

■  04 

•  12 

•  1* 

1*07 

■  24 

•  10 

•  11 

•  09 

.97 

1  3.32 

.01 

.32 

.01 

T 

.47 

•  92 

.08 

.01 

•  11 

T 

19 

48 

.21 

7 

2.901 

•  02 

.69 

T  .43 

1  .56 

.20 

3.11 

•  07 

T 

•  e>  > 

1.32 

•05 

T 

T 

.46 

•09 

■  11 

■  IT 

T 

.23 

T 

2.39 

•  08 

■  20 

■  17 

•  S| 

.20 

.03 

1.37 

.01 

1  2*T0| 

•  12 

■  09 

1.60 

•OS 

.15 

T 

.36 

•09 

1  2.4o| 

•  10 

1 

.09 

.96 

•  SI 

■05 

.38 

•  28 

•02 

.  19 

1  i.*t| 

.15 

.72 

.12 

•01 

.15 

.10 

.30 

.02 

4.46 

.  14 

.4" 

•  44 

30 

.16 

.72 

4.00 

.  78 

•  83 

1   40  *61 

■  12 

.04 

.07 

•  16 

3.67 

.13 

.03 

•  42 

.  9  I 

•  02 

•  05 

1  .90 

.16 

•  03 

.02 

•  30 

T 

T 

3.62; 

1.20 

•70 

•  60 

,20 

•  60 

.10 

.0; 

2.12 

.11 

•  95 

.43 

.09 

.11 

.27 

1.21 

T 

.29 

•  IT 

•  06 

•  04 

•21 

.42 

3.43 

.99 

.28 

•95 

.02 

•02  .03 

•at 

•  04 

.06 

.47 

.06 

I 

T 

7 

2*72 

.78 

•  18 

•  14 

•  05 

.92 

1  3.04' 

.2? 

.09 

.69 

.31 

.44  .62 

.07 

•  01 

•  19 

•  40 

2.72 

.3? 

.46 

.62 

.69 

.27 

.21 

•02 

.03 

•  10 

11*26 

.98 

•09 

•  02 

•  95 

.37 

T 

1  *63 

.76 

2  .61 

.06 

.12 

1.24 

.23 

1.11 

1.91 

3.37 

•  03 

.82 

.42 

.79 

•  02 

1  4.73 

T 

.19 

■  65 

1 . 1  n 

T 

•01 

.  86 

1.21 

.62 

.10 

•  03 

T 

3.3* 

T 

.61 

.13 

1  .54 

•  97 

.  06 

.04 

4.12 

■03 

T 

•  63 

.39 

T 

" 

.92 

•  16 

.07 

.02 

2.12 

2*27 

•03 

T 

•  1  4 

1.33 

.31 

T 

.36 

T 

.10 

S.63 

•  64 

.17 

•  19 

.61 

.15 

1.28 

.66 

.07 

•05 

.47 

•  16 

■  70 

.07 

.06 

.13 

3.16|  1 

•  20 

.  1 1 

•  02 

•  2* 

■  08 

T 

.19  T 

.12 

•  33 

■  04 

•03 

T 

.03 

.23 

■  46 

•  02 

T 

1  2.17. 

.  39 

.20 

.80 

.03 

•08 

.02 

.10 

■  09 

•  66 

2.39 

.93 

■  13 

.94 

T 

.03 

.44 

.08 

.31 

.06 

•  OS 

3.72 

■  01 

1*19 

•02 

T 

•  01 

•06 

1.19 

.03 

.  II 

•  20 

.10 

•  01 

1.44 

.39 

.60 

* 

•  10 

4.04 

1  .42 

.11 

1  .86 

T 

.53 

•  04 

.06 

4.90 

•  41 

.12 

1.00 

.03 

•70 

,  1  2 

•  02 

.80 

.02 

1.00 

•  33 

•23 

.02 

■  02 

.06 

1 

.04 

.95 

.03 

.55 

.25 

9.12 

.3* 

.09 

.91 

•  63 

•J? 

2.69 

.19 

.30 

.  10 

I  «S0 

■  95 

•  09 

.21 

•  04 

1  3.06 

■  43 

.23 

117 
* 

.23 

2.13 

.91 

.07 

•  65 

.06  .30 

.44 

.  i  : 

1.33 

•02 

.11 

.81 

.01  .19 

.07 

.18 

1.4B 

.80 

.60 

.08 

3.21 

.20 

.06 

.16 

•  94 

■  13 

1.21 

■91 

2.01 

.32 

.31 

■  06 

.68 

•  24 

•  40 

4*94 

1*65 

1  .02 

.29 

.74 

.67 

•03 

.09 

.02 

.04 

T 

6.30 

;  .  ■ 

•  02 

T 

1.19 

1.19 

.31 

.07 

•  24 

■  17 

.13 

.13 

.69 

T 

T 

1  .64 

■  39 

•  72 

.08 

.02 

.02 

.16 

.06 

•  13 

2. 82 

.01 

T 

■  46 

•  38 

.19  .41 

.30 

.91 

.16 

9.44 

14 

•  80 

1  •  36 

•  07 

1.03 

.70 

.55 

.11 

•  66 

1  .9* 

T 

•  05 

■  30 

T  1.34 

.03 

T 

.02 

3.11 

.32 

.61 

.89 

.22 

.23 

.06 

.  13 

3.96 

•  03 

.19 

•02 

•  76 

.01 

•  OB 

•  01 

2*00 

•  37 

•  11 

.02 

*  .  I  A 

-  . 

.19 

.10 

.12 

.06 

•  33 

.  1  ) 

•49 

1.13 

.42 

.64 

1.30 

1.42 

2.17 

•  03 

•  70 

1.00 

.06 

.36 

9,04 

•  11 

•  21 

.48 

.07 

.21 

.95 

T 

.03 

■  07 

T 

T 

?.o? 

•05 

.02 

.11 

•  *2 

■  i 

•  02 

•  35 

•  26 

1  1.71 

T 

•  09 

.01 

•  63 

04  06 

.16 

•  76 

3.03 

•  07 

•  07 

.85 

.72 

.96 

.02 

.06 

.62 

6.94 

.33 

.TO 

, .  3 

1.09 

1.99 

1.52 

.56 

.10 

.13 

2.79 

.09 

.27 

•01 

•0$ 

•  05 

•  13 

.05 

.06 

2.79 

.03 

•  41 

•  35 

.49 

.03 

1  1,30 

.34 

T 

•  06 

•  06 

.  20 

•  10 

.25 

.13 

.06 

2.00' 

•01 

1.01 

.98 

■•.26 

T 

•  33 

.56 

.39 

1.27 

1.36 

.38 

.60 

T 

.  13 

1  .?* 

.75 

* 

•  19 

T 

T 

4.04 

.72 

•  56 

•  76 

.65 

1.10 

■  12 

•  16 

4.04 

•  50 

.40 

.49 

.19 

.  6fc 

1.10 

.24 

.29 

1  60 

•  12 

T 

.34 

.10 

•  46 

T 

T 

.09 

.02 

. !  : 

T 

2.12 

■  14 

.28 

•  23 

.14 

.72 

.35 

.26 

4. 19 

T 

2.35 

1.30 

.  :  3 

T         "  12 

.32 

1.26, 

•  12 

.73 

.24 

2.45 

.09 

•  62 

•  54 

•  64 

•  01 

.01 

3  79 

•93 

T 

■  61 

T 

.13  T 

2.11 

4.71 

2.36 

.02 

.69 

•  04 

.20 

.09 

.36 

T 

T 

•  14 

.20 

.07 

.33 

.OS 

9.62 

.30 

.02 

.70 

.95 

2.63 

.30 

.41 

.42 

1  .40 

•  73 

.30 

•  20 

1.17 

.09 

3.80 

. : 

.99 

•  35 

1  .90 

.  30 

• 

•  OS 

.69 

S.99 

•  99 

.11 

•  30 

.15 

.20 

1    4  4 

.33 

.32 

•  40 

T  2.29 

T 

.33 

.75 

.10 

3.56 

.20 

1.49 

•  22 

.42 

.20 

.90 

.17 

2.98 

•  11 

.29 

1  *!? 

T 

.02 

.85 

■  06 

•  06 

•  15 

.02 

.33 

T 

3.02 

.16 

.45 

:  .  ■. 

.18 

.02 

•  66 

2.97 

•72 

.02 

T 

•  47 

•  27 

T 

* 

T 

•  03 

•  27 

.14 

■  02 

4  80 

.16 

•  25 

T 

.38 

.26 

T 

.76 

2.30 

•47 

T 

T 

I 

3.22 

.04 

•  01 

•  14 

•  35 

1.04 

•01 

.69 

•91 

•  07 

T 

2.10 

.96 

.92 

•  13 

T 

.05 

1  .40 

•  60 

.75 

1.77 

•  10 

•  51 

.40 

.68 

' 

T 

9.99 

.01 

•  07 

•  94 

•  21 

•  44 

.10 

T 

.13 

.41 

.04 

.03 

.02 

.05 

2.6A 

:« 

T 

.42 

.92 

.71 

7 

•07 

r 

.69 

•  IS 

9.18 

•  29 

.10 

•  06 

•  94 

.03 

1.99  .07 

•  10 

•  09 

•  63 

■  49 

•  13 

. :  - 

B.OBl 

1.07 

.08 

2.99 

■  20 

•  31 

.29 

.  36 

1  .54 

.03 

.61 

.44 

.03 

2.90 

•  90 

1.49 

.62  .16 

3  92 

92 

.03 

•  69 

.07 

.07 

•  07 

.20 

•  10 

•97 

.36 

•  04 

'  2*36 

•  18 

.19 

.30 

1.97 

•  12 

6.9* 

.18 

•41 

•  10 

.46 

9.10 

•  11 

■  14 

.66 

2.30 

T 

1.00 

.66 

•  06 

2.42 

.3? 

.89 

.62 

•13 

•  44 

2  26 

.i. 

84 

.49 

•  01 

1  .60 

:« 

1  .04 

.13 

.01 

•  13 

.23 

3.98 

.10 

.28 

•  80 

.40 

1.30 

.40 

•  7C 

9.98 

•  69 

.  36 

1  .50 

4.41 

•  29 

•  60 

•  12 

•  35 

•  93 

.46 

•  59 

.22 

•  19 

.10 

1    2  2*1 

■  06 

•09 

.15 

•  30 

i  .14 

.24 

•*9 

.39 

•  SI 

.04 

9.10 

.04 

.48 

.93 

2.69 

•  07 

•24 

.11 

.02 

1  4.99 

.42 

•  77 

T 

.28 

•  99 

1.21  .19 

1*10 

■02 

.04 

.11 

.26 

T 

3.?i 

.92 

•  69 

.69 

.34 

.63 

. 

.04 

•  03 

3.  99 

T 

1  .64 

.29 

•  13 

1.91 

|  .76 

.15 

T 

T 

T 

T 

1  *•*> 

.to 

•09 

•  19 

2.30 

•  31 

■  10 

• 

1.67, 

T 

.28 

.It 

•09 

.04 

.09 

•  04 

.36 

•07 

1  .03 

.02 

.04 

.30 

.14 

•  20 

3.021 

.39 

.62 

•  76 

.19 

.90 

•  39 

.02 

.21 

6.87 

T 

•03 

.62 

•  29 

.15 

1.88 

1.99 

2.00 

•  19 

.10 

.10 

3.92 

.20 

|  .02 

.01 

2.93 

•  04 

.07 

.69 

.01 

.01 

29  X 


■  IdlowutjSUMB  1 
lift  - 


DAILY  PRECIPITATION 

GEORGg 


Day  of  Month 


oraaou 

To 

1 

2 

3 

4  j 

5 

6 

7      8  9 

10  |  11  j  12 

13  j  14  j 

15 

16 

17  1 

18 

19  | 

20  | 

21 

22 

23 

24 

25  | 

26 

27 

28     29  |  30 

31 

M1LLEN 

3.87 

!  .OS 

.05 

.24 

•  02 

.02 

.60 

.  72 

.03 

.43 

■  12 

.  1  5 

.16 

M I LLHAVFN  8  E 

4.94 

.58 

.95 

.06 

1.02 

.05 

1.40 

•  72 

■  16 

T 

M0NTE2UMA 

3.42 

.44 

.28 

.04 

1.61 

.27 

.07 

•  01 

■  12 

•  17 

.10 

MONT  I CELLO 

4.21 

•  14 

.25 

.59 

2.50 

.07 

.01 

.31 

•  19 

.15 

MORGAN 

4.39 

.16 

•  50 

•  90 

.75 

1.98 

•  10 

MOULTRIE  2  E5E 

4.46 

1  .78 

•  01 

•  24 

•  30 

.66 

.35 

.19 

•  02 

•  03 

.03 

■  44 

.40 

■01 

MOUNT  VERNON   3  WNW 

1  .39 

.40 

.07 

T 

.16 

.43 

■  08 

.02 

.08 

T 

.32 

.03 

NAHUNT A 

•  08 

•  03 

•  78 

■  32 

T 

•  22 

T 

•  50 

1  .64 

•  73 

•  05 

.18 

•  39 

.  17 

T 

NASHVILLE  5  SSE 

9.93 

1  .60 

1.16 

.04 

•  08 

.04 

.90 

1  .95 

.08 

2.74 

.98 

•  02 

.12 

.11 

.  1 

NEWINGTON  1  NW 

3.00 

•  13 

.60 

•  03 

•  02 

.05 

.03 

.91 

.14 

.02 

.62 

.07 

■  09 

NEWMAN 

2*29 

.02 

.53 

.20 

.37 

.14 

.01 

.07 

•  12 

.71 

.12 

NORCROSS  4  N 

3.46 

T 

.27 

.26 

2.48 

.43 

.02 

PATTERSON 

.04 

T 

•  01 

.06 

T 

•  97 

.06 

.54 

.37 

•  04 

.10 

.26 

•  39 

PLAINS   SW  GA  EXP  STA 

4.10 

1.13 

.08 

1.61 

.02 

.04 

■  21 

.03 

•  20 

•  T5 

.03 

PRESTON  3  SW 

3.28 

.40 

.34 

1  .86 

.09 

.13 

.15 

•  31 

OUI THAN 

8.30 

•  07 

•  62 

•  22 

.95 

1  .65 

1*54 

T 

•  29 

2.83 

.10 

.03 

RESACA 

3.03 

T 

.26 

.32 

.77 

■  05 

•39  .56 

.07 

.61 

RINGGOLD 

•  21 

1*07 

.28 

.47 

.13 

ROME 

1  .94 

.21 

.75 

•  29 

T 

.69 

ROME  we  AIRPORT  R 

1*83 

.34 

.86 

.02 

■  46 

.08 

.06 

.01 

SANDERSVI LLE 

4.21 

.09 

.62 

•  36 

.14 

.20 

.02 

.  34 

•  07 

•  90 

.24 

.63 

■  43 

.09 

.06 

SAPELO  ISLAND 

6.01 

.20 

.09 

•  03 

1.26 

T 

.27 

.15 

T 

.79 

•  15 

1.24 

•  01 

T 

•  24 

.08 

.45 

.20 

.85 

T 

SAVANNAH  USDA  PLANT  GDN 

•  25 

1.46 

2.73 

.56 

.41 

1.44 

.92 

.02 

.04 

.70 

.16 

.88 

.92 

■  39 

SAVANNAH  W6  AP  R 

7.69 

.88 

.25 

•  33 

1.86 

.02 

.01 

•  09 

.49 

.81 

.18 

.07 

•  03 

.18 

.41 

.16 

.71 

1.21 

T 

SAVANNAH  BEACH 

10.22 

2 .  ?  0 

•  04 

•  66 

.10 

.67 

•  05 

2.00 

.03 

.07 

S1LOAM 

5.12 

.13 

■  01 

1.24 

.02 

1.02 

.54 

.02 

.70 

.44 

SPARTA   2  NNW 

5.29 

.18 

.04 

.40 

.04 

•  10 

.45 

.80 

2.50 

.75 

.03 

ST  I LLMORE 

•  39 

.48 

T 

.47 

•  49 

T 

.08 

.18 

T 

SUMMERVILLE 

1.26 

T 

•  41 

.64 

.02 

.19 

SURRENCY  2  WNW 

2.41 

.42 

.05 

.26 

.06 

.  37 

•  45 

.31 

.20 

.29 

SWAI NSBORO 

1.91 

•  03 

.02 

.01 

•  06 

.31 

•  04 

.07 

.65 

.07 

•45 

.20 

TALBOTTON 

1.58 

.46 

.45 

.30 

.37 

Tallapoosa  2  nnw 

T 

.92 

T 

T AYLORSV I LLE 

1.78 

.35 

.81 

.14 

.48 

ThOMA 5T0N  2  S 

3.29 

1.10 

•  34 

1.12 

46 

16 

thomasville 

•  35 

.  10 

•  99 

•  20 

.14 

•  02 

.10 

.03 

.27 

.15 

.67 

2.06 

.50 

T 

thokasville  wb  city 

6.10 

•  39 

.06 

T 

.80 

.08 

T 

•  02 

•  02 

•  04 

T 

.33 

.60 

2.75 

.31 

•  70 

TIFTON  EXP  STATION 

•  03 

.01 

.20 

1.70 

.01 

.13 

.03 

.03 

.18 

TOCCOA 

2.41 

T 

.39 

.13 

•  19 

.81 

.18 

T 

T 

.64 

.07 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 

6.09 

.03 

2.18 

•  07 

.  78 

T 

T 

T 

.43 

VAI.DOSTA  4  NW 

7.22 

1.58 

.03 

•  26 

.06 

.20 

.08 

.02 

1  .62 

.70 

.03 

2.42 

.18 

•  04 

WALESKA 

1.47 

•  20 

.34 

.12 

.37 

WARRENTON 

3.42 

1.15 

.35 

.25 

.35 

.49 

.67 

.  16 

WASHINGTON 

4.48 

•79 

.01 

.07 

.13 

•  58 

.41 

•  01 

.43 

•  01 

.10 

1.91 

.03 

WAYNESBORO  2  NE 

3.30 

.25 

1.70 

.75 

.50 

.10 

WEST  POINT 

1*96 

T 

.10 

1.00 

.78 

.06 

WINDER   1  SSE 

3.17 

.23 

•  46 

.10 

2.38 

WOODBURY 

2.78 

•  SI 

1.32 

•  45 

.44 

T 

.06 

WOODSTOCK 

1.10 

.77 

•  16 

.17 

See  reference  notes  following  Station  Index 
-  116  - 


DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
AUGUST  1962 


Station 

Day  Of  Month 

& 

1 

i 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25  | 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

AILEY 

MAX 

90 

96 

97 

96 

92 

98 

92 

93 

92 

92 

94 

94 

95 

92 

90 

96 

89 

89 

96 

94 

92 

96 

84 

86 

60 

If 

92 

~" 95 

_ 92 

B9 

92 

3 

M  I N 

72 

71 

71 

70 

70 

72 

72 

65 

65 

67 

70 

71 

68 

66 

64 

68 

70 

70 

71 

71 

69 

66 

69 

68 

68 

6> 

66 

68 

72 

66 

66 

66 

9 

ALAPAHA   EXP  STATION 

MAX 

95 

95 

92 

94 

92 

95 

97 

95 

93 

95 

95 

93 

9  r 

92 

94 

93 

92 

94 

96 

95 

94 

93 

95 

94 

9 

M I  N 

72 

69 

70 

70 

69 

71 

71 

70 

65 

67 

72 

61 

60 

62 

66 

67 

70 

69 

68 

66 

67 

68 

66 

63 

67 

5 

ALBANY 

MAX 

98 

99 

99 

93 

99 

100 

101 

97 

1  oo 

99 

97 

96 

94 

95 

96 

95 

93 

95 

98 

97 

95 

9  7 

95 

69 

89 

90 

8  7 

95 

96 

99 

9  6 

95 

8 

M1N 

72 

72 

7* 

72 

73 

73 

72 

73 

69 

1 0 

73 

65 

68 

68 

71 

70 

74 

7-' 

71 

73 

72 

72 

70 

70 

66 

71 

70 

69 

71 

66 

69 

70 

6 

ALLATOONA   DAM  2 

MAX 

90 

91 

89 

90 

91 

94 

95 

90 

91 

89 

88 

87 

86 

92 

as 

90 

90 

93 

94 

95 

92 

90 

69 

89 

61 

84 

86 

90 

93 

9  3 

94 

89 

9 

MIN 

65 

66 

70 

68 

69 

68 

65 

66 

67 

61 

63 

64 

71 

67 

6', 

68 

65 

66 

70 

68 

70 

66 

68 

70 

66 

6  9 

6  6 

65 

60 

63 

65 

66 

6 

ALMA   FAA  AIRPORT 

MAX 

96 

93 

98 

96 

98 

97 

96 

95 

96 

94 

92 

91 

94 

95 

94 

93 

85 

91 

94 

94 

92 

97 

91 

82 

85 

67 

a  7 

93 

97 

95 

89 

92 

6 

MIN 

73 

70 

70 

70 

71 

73 

73 

73 

67 

70 

70 

62 

60 

65 

67 

70 

70 

66 

66 

67 

6  l 

70 

70 

70 

70 

70 

71 

70 

71 

65 

65 

68 

9 

ALPHARETTA   1  WNW 

MAX 

87 

91 

90 

87 

89 

92 

92 

91 

90 

69 

86 

86 

89 

92 

8  7 

90 

67 

91 

94 

94 

95 

9  2 

86 

06 

64 

67 

69 

92 

92 

93 

94 

90 

M I  N 

62 

66 

69 

68 

66 

64 

65 

66 

66 

S  8 

60 

60 

66 

64 

64 

67 

64 

62 

65 

66 

66 

66 

66 

66 

63 

66 

65 

63 

57 

67 

59 

63 

9 

AMERICUS  A  ENE 

MAX 

96 

96 

97 

95 

98 

100 

98 

96 

97 

97 

94 

93 

93 

89 

91 

91 

90 

93 

92 

93 

93 

89 

93 

66 

85 

6* 

8< 

92 

96 

'6 

93 

92 

9 

MIN 

70 

68 

'0 

70 

70 

70 

68 

67 

68 

67 

66 

67 

70 

65 

68 

64 

65 

66 

65 

68 

68 

68 

67 

68 

64 

6  7 

67 

67 

69 

66 

68 

67. 

4 

APPLING    1  NW 

MAX 

96 

97 

98 

94 

93 

97 

100 

:  oo 

98 

97 

95 

92 

91 

93 

90 

90 

88 

69 

93 

93 

95 

96 

}Q 

87 

87 

93 

D 

MIN 

68 

69 

70 

71 

67 

68 

68 

71 

64 

65 

60 

58 

60 

64 

67 

66 

66 

69 

67 

67 

69 

68 

68 

64 

63 

6  1 

68 

65 

63 

89 

61 

63 

7 

ASHBURN   1  S 

MAX 

94 

95 

90 

93 

95 

96 

96 

95 

96 

94 

92 

93 

92 

90 

91 

91 

92 

91 

94 

92 

89 

92 

92 

89 

92 

90 

92 

92. 

6 

MIN 

71 

71 

70 

70 

72 

72 

73 

69 

70 

70 

71 

70 

61 

68 

71 

70 

71 

74 

70 

68 

69 

70 

rc 

6  6 

72 

71 

70 

67 

70 

64 

70 

69. 

8 

ATHENS 

MAX 

92 

91 

86 

87 

92 

90 

89 

88 

88 

85 

63 

83 

8  7 

85 

85 

84 

86 

89 

88 

89 

69 

85 

83 

o. 

62 

65 

06 

91 

90 

91 

•9 

67 

1 

MIN 

68 

70 

70 

72 

70 

68 

67 

'0 

68 

64 

64 

64 

68 

65 

69 

68 

68 

67 

68 

68 

71 

70 

7  0 

65 

63 

68 

6  9 

67 

63 

62 

64 

67. 

ATHENS   COL   OF  AGRI 

MAX 

95 

95 

92 

93 

94 

95 

91 

93 

92 

91 

90 

88 

9  Q 

86 

88 

90 

93 

92 

94 

93 

88 

87 

84 

85 

66 

86 

94 

94 

94 

92 

90. 

MIN 

67 

68 

70 

70 

70 

67 

66 

69 

66 

63 

64 

64 

65 

65 

67 

69 

67 

65 

68 

69 

70 

70 

70 

65 

63 

67 

69 

66 

62 

60 

63 

66. 

6 

ATHENS  MB  AIRPORT 

MAX 

9* 

94 

88 

90 

95 

94 

91 

92 

91 

87 

86 

88 

9 1 

68 

88 

87 

89 

92 

92 

94 

93 

88 

06 

82 

85 

87 

66 

93 

92 

93 

92 

90. 

V 

MIN 

69 

69 

70 

71 

69 

68 

67 

69 

67 

64 

64 

63 

66 

65 

69 

67 

67 

66 

69 

69 

71 

70 

67 

64 

62 

66 

69 

67 

63 

63 

64 

66 

9 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

MAX 

89 

88 

87 

87 

90 

90 

B8 

88 

88 

85 

83 

83 

87 

81 

85 

83 

66 

89 

88 

89 

86 

87 

6  6 

84 

85 

86 

89 

92 

92 

91 

89 

67. 

2 

MIN 

66 

69 

69 

69 

70 

69 

66 

66 

69 

64 

64 

61 

64 

64 

62 

67 

67 

63 

66 

65 

67 

65 

69 

68 

64 

67 

68 

67 

62 

64 

6» 

66. 

0 

AUGUSTA   WB  AIRPORT 

MAX 

95 

93 

90 

90 

94 

93 

96 

89 

94 

91 

90 

89 

92 

92 

89 

90 

91 

94 

92 

93 

92 

91 

86 

86 

88 

86 

86 

93 

95 

94 

93 

91, 

2 

MIN 

70 

70 

73 

72 

72 

71 

72 

72 

69 

68 

66 

62 

63 

68 

71 

68 

69 

66 

70 

70 

71 

72 

71 

67 

65 

69 

72 

68 

65 

64 

66 

66. 

8 

BAIN8RIDGE 

MAX 

95 

96 

98 

93 

98 

99 

98 

94 

96 

96 

91 

94 

98 

99 

98 

88 

95 

97 

MIN 

71 

72 

70 

70 

70 

72 

73 

69 

67 

65 

70 

64 

64 

68 

68 

68 

71 

67 

68 

67 

8LACKBEARD  ISLAND 

MAX 

98 

95 

93 

95 

89 

91 

90 

91 

88 

90 

91 

92 

94 

91 

86 

67 

86 

86 

86 

91 

91 

90. 

9 

MIN 

71 

73 

73 

73 

73 

71 

74 

73 

71 

74 

72 

67 

67 

69 

71 

72 

68 

71 

74 

73 

72 

72 

74 

71 

73 

73 

71 

72 

72 

72 

71. 

6 

BLAIRSVILLE   EXP  STA 

MAX 

84 

87 

85 

83 

83 

85 

84 

66 

86 

87 

89 

86 

6  } 

84 

76 

a  i 

87 

8  7 

86 

60 

85. 

1 

MIN 

60 

64 

66 

60 

59 

62 

63 

62 

S3 

53 

56 

63 

60 

61 

62 

59 

56 

58 

59 

60 

62 

58 

60 

54 

58 

56 

59 

48 

46 

51 

58. 

2 

BLAKELY 

MAX 

92 

96 

96 

94 

98 

100 

101 

93 

96 

95 

94 

92 

93 

95 

9* 

93 

91 

92 

95 

94 

91 

92 

92 

87 

86 

66 

86 

92 

95 

95 

93 

93. 

3 

MIN 

71 

72 

72 

73 

71 

72 

71 

68 

70 

71 

66 

71 

70 

68 

71 

71 

68 

69 

68 

66 

70 

68 

68 

68 

71 

70 

69 

71 

71 

67 

69. 

9 

SLUE  RIDGE 

MAX 

89 

85 

8  6 

89 

90 

89 

89 

89 

87 

85 

85 

85 

86 

87 

67 

85 

87 

89 

89 

89 

90 

92 

67 

82 

88 

90 

90 

90 

92 

91 

92 

66. 

1 

MIN 

63 

65 

66 

62 

63 

62 

63 

63 

52 

53 

55 

63 

61 

62 

62 

60 

59 

59 

59 

6C 

57 

63 

55 

58 

56 

57 

50 

6  0 

49 

56. 

8 

BROOKLET    I  W 

MAX 

95 

93 

92 

91 

94 

97 

95 

93 

94 

91 

89 

88 

95 

93 

96 

90 

82 

9* 

94 

94 

93 

92 

92 

84 

85 

85 

84 

90 

95 

9* 

92 

91. 

5 

MIN 

70 

71 

71 

70 

73 

70 

7* 

68 

69 

67 

64 

63 

67 

69 

67 

67 

67 

68 

68 

70 

71 

69 

69 

69 

72 

69 

70 

68 

67 

69. 

0 

BRUNSWICK 

MAX 

96 

89 

92 

94 

92 

93 

95 

95 

94 

92 

91 

88 

89 

92 

91 

92 

90 

89 

90 

90 

92 

94 

89 

87 

87 

87 

89 

89 

93 

91 

90 

91. 

0 

MIN 

72 

72 

74 

73 

75 

74 

72 

75 

74 

72 

73 

70 

69 

71 

75 

73 

71 

72 

74 

75 

75 

73 

72 

72 

72 

73 

72 

72 

73 

73 

72 

72. 

7 

BRUNSWICK   FAA  AIRPORT 

MAX 

93 

88 

93 

89 

90 

95 

95 

91 

87 

67 

85 

85 

91 

89 

90 

91 

87 

88 

90 

91 

93 

89 

86 

85 

86 

89 

86 

91 

06 

89 

69. 

3 

MIN 

71 

70 

75 

74 

72 

72 

76 

73 

72 

74 

70 

68 

69 

73 

73 

70 

72 

74 

75 

74 

74 

73 

74 

72 

73 

73 

72 

73 

72 

73 

72 

5 

BUENA  VISTA 

MAX 

92 

92 

87 

91 

91 

94 

95 

90 

92 

86 

MIN 

69 

69 

68 

70 

66 

66 

68 

66 

61 

65 

65 

67 

67 

67 

69 

65 

69 

CAIRO  2  NNW 

MAX 

93 

94 

89 

92 

93 

96 

94 

93 

92 

95 

94 

90 

94 

91 

86 

84 

87 

8  7 

92 

94 

94 

90 

92. 

4 

MIN 

71 

74 

71 

73 

74 

74 

72 

68 

70 

72 

66 

66 

69 

69 

69 

71 

69 

69 

68 

69 

71 

69 

70 

70 

72 

71 

70 

70 

72 

68 

70. 

3 

CALHOUN   EXP  STATION 

MAX 

91 

91 

92 

87 

89 

92 

92 

95 

97 

97 

92 

89 

85 

88 

91 

93 

93 

95 

96 

94 

91. 

5 

MIN 

64 

64 

62 

62 

63 

65 

64 

62 

60 

58 

59 

69 

64 

63 

65 

62 

64 

65 

65 

64 

64 

63 

66 

59 

62 

61 

60 

53 

86 

60 

62 

3 

CAMILLA 

MAX 

98 

98 

93 

100 

100 

95 

90 

95 

98 

96 

94 

92 

93 

88 

88 

88 

66 

95 

97 

98 

93 

95. 

0 

MIN 

74 

71 

71 

72 

75 

73 

68 

I  ■ 

74 

65 

68 

71 

71 

70 

73 

70 

71 

71 

71 

71 

7C 

71 

71 

73 

71 

70 

71 

70 

7^ 

71. 

0 

CAMP  STEWART 

MAX 

97 

91 

88 

90 

91 

91 

91 

94 

89 

85 

84 

86 

86 

92 

96 

92 

90 

91. 

3 

MIN 

70 

71 

73 

71 

72 

75 

74 

78 

70 

70 

68 

65 

70 

72 

70 

70 

69 

70 

72 

72 

71 

70 

70 

70 

72 

73 

70 

72 

70 

69 

71. 

0 

CARROLLTON 

MAX 

91 

89 

90 

90 

94 

91 

91 

86 

91 

94 

93 

93 

92 

89 

87 

81 

85 

87 

90 

94 

95 

93 

92 

90. 

3 

MIN 

66 

65 

69 

69 

67 

66 

67 

61 

71 

60 

6  0 

61 

68 

67 

63 

69 

65 

62 

68 

65 

66 

68 

65 

70 

62 

65 

66 

63 

58 

60 

62 

63. 

0 

CARTERSV I LLE 

MAX 

92 

92 

91 

94 

88 

92 

90 

92 

94 

94 

96 

92 

91 

88 

06 

89 

92 

9  J 

94 

96 

96 

95 

91. 

a 

MIN 

61 

64 

68 

68 

66 

64 

64 

66 

68 

59 

59 

62 

69 

66 

64 

64 

63 

63 

62 

67 

67 

66 

65 

67 

67 

67 

64 

63 

55 

57 

63 

64. 

1 

CEDARTOWN 

MAX 

91 

90 

8  9 

91 

87 

89 

91 

94 

94 

95 

94 

91 

89 

86 

88 

91 

92 

96 

96 

95 

94 

91. 

5 

MIN 

68 

65 

69 

68 

68 

66 

69 

66 

67 

59 

57 

63 

68 

68 

6  | 

67 

65 

64 

68 

66 

69 

68 

65 

7. 

64 

67 

63 

62 

56 

59 

64 

65. 

2 

CLAYTON 

MAX 

88 

88 

83 

84 

87 

89 

84 

87 

89 

89 

91 

89 

88 

82 

7» 

80 

85 

90 

89 

90 

)C 

•  6 

•  6. 

3 

MIN 

58 

63 

66 

68 

63 

63 

63 

65 

62 

56 

55 

60 

58 

58 

6  I 

64 

59 

6  1 

60 

59 

61 

62 

61 

65 

55 

60 

6. 

58 

52 

59 

54 

60. 

1 

COLOUITT 

MAX 

95 

90 

MIN 

70 

69 

COLUMBUS   WB  AIRPORT 

MAX 

91 

93 

93 

90 

92 

91 

91 

91 

86 

92 

92 

92 

95 

95 

94 

92 

91 

92 

85 

86 

86 

87 

94 

96 

96 

94 

91. 

a 

MIN 

74 

70 

72 

72 

72 

72 

72 

69 

73 

68 

71 

66 

69 

70 

69 

71 

71 

66 

69 

69 

71 

72 

69 

71 

69 

7  - 

7U 

68 

68 

65 

70 

70. 

0 

COMMERCE  2  SSW 

MAX 

94 

92 

90 

88 

87 

86 

92 

87 

88 

87 

89 

91 

92 

93 

90 

88 

o  1 

83 

e  : 

89 

89 

92 

91 

92 

90. 

1 

MIN 

68 

66 

69 

70 

68 

62 

64 

63 

56 

60 

60 

62 

61 

64 

68 

63 

62 

63 

64 

66 

67 

6  7 

65 

61 

6  ■ 

66 

61 

54 

5* 

57 

63. 

I 

CORDELE  WATER  WORKS 

MAX 

95 

95 

95 

92 

96 

98 

97 

97 

94 

95 

93 

91 

92 

92 

93 

93 

94 

92 

95 

94 

94 

92 

94 

06 

69 

B6 

83 

94 

97 

96 

93 

93. 

1 

MIN 

71 

72 

72 

71 

72 

71 

70 

68 

69 

67 

69 

62 

67 

66 

1  j 

68 

73 

6  9 

67 

71 

71 

72 

66 

6  9 

65 

60 

69 

66 

69 

64 

66 

68. 

a 

CORNELIA 

MAX 

89 

85 

89 

87 

90 

90 

87 

88 

85 

83 

82 

87 

82 

8  ! 

85 

87 

87 

88 

89 

88 

85 

80 

77 

•2 

64 

86 

90 

88 

66 

66 

66. 

1 

MIN 

61 

66 

68 

68 

65 

62 

62 

68 

63 

57 

57 

61 

62 

61 

6  6 

65 

62 

62 

63 

63 

64 

67 

66 

60 

66 

61 

63 

66 

59 

59 

62. 

a 

COVINGTON 

MAX 

91 

91 

86 

87 

92 

92 

90 

92 

92 

89 

87 

87 

93 

84 

88 

85 

88 

91 

90 

90 

91 

84 

85 

81 

63 

63 

6  6 

91 

90 

91 

66 

88. 

4 

MIN 

67 

69 

69 

69 

73 

70 

65 

65 

65 

63 

63 

62 

66 

65 

65 

70 

70 

66 

67 

68 

69 

68 

6  1 

66 

62 

66 

68 

66 

61 

60 

6! 

66. 

2 

CUTHBERT 

MAX 

91 

97 

97 

94 

97 

98 

97 

94 

95 

95 

95 

94 

92 

92 

94 

95 

95 

95 

95 

96 

93 

93 

94 

69 

88 

60 

67 

95 

96 

96 

95 

94. 

1 

MIN 

73 

71 

72 

72 

74 

73 

71 

>0 

70 

71 

73 

68 

71 

68 

70 

71 

72 

70 

71 

72 

71 

73 

6' 

71 

68 

71 

70 

70 

73 

70 

71 

71. 

0 

r*r»r«tkC6)  Botii  follovlnf  Itatiot,  Ib*1*i. 
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DAILY  TEMPERATURES 

Continued  


Station 

Day  01  Month 

rjge 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Id 
1U 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

DAHLONEGA 

MAX 

88 

88 

85 

85 

87 

90 

90 

90 

91 

87 

87 

67 

84 

89 

86 

67 

85 

88 

89 

90 

91 

89 

89 

81 

77 

88 

83 

88 

90 

90 

vo 

87.4 

M I  N 

62 

64 

67 

68 

65 

62 

64 

65 

bu 

57 

62 

62 

65 

61 

63 

67 

62 

62 

63 

63 

65 

64 

65 

66 

63 

64 

66 

62 

60 

56 

58 

63.1 

DALLAS  5  SE 

88 

90 

91 

87 

89 

93 

94 

89 

90 

88 

86 

86 

87 

92 

92 

90 

88 

90 

94 

93 

94 

93 

69 

85 

80 

83 

86 

91 

92 

93 

93 

89.6 

Ml  N 

63 

63 

67 

65 

66 

64 

64 

63 

66 

58 

58 

61 

66 

65 

62 

67 

63 

61 

66 

66 

66 

65 

64 

66 

62 

64 

65 

60 

56 

59 

62 

63.3 

dalton 

90 

93 

91 

90 

92 

94 

95 

90 

91 

90 

86 

89 

91 

90 

86 

90 

90 

93 

93 

96 

97 

91 

92 

92 

86 

89 

92 

93 

93 

94 

95 

91.4 

Ml  N 

64 

69 

70 

69 

68 

64 

67 

65 

69 

60 

60 

63 

66 

67 

67 

66 

66 

63 

68 

68 

68 

66 

64 

67 

64 

65 

66 

63 

56 

57 

67 

65.3 

DOUGLAS  Z  NNE 

94 

95 

93 

93 

93 

96 

96 

96 

93 

95 

94 

92 

90 

92 

94 

93 

93 

93 

92 

94 

94 

94 

93 

90 

82 

85 

87 

85 

93 

95 

95 

92.4 

MIN 

73 

71 

71 

72 

72 

72 

74 

72 

67 

70 

70 

66 

63 

68 

69 

69 

70 

69 

69 

66 

70 

71 

69 

70 

70 

70 

71 

70 

69 

66 

65 

69.5 

DUBLIN  3  S 

MAX 

94 

97 

94 

95 

95 

96 

97 

98 

94 

95 

95 

92 

90 

96 

91 

93 

93 

92 

96 

96 

97 

97 

97 

90 

88 

9U 

93 

88 

89 

95 

94 

93.8 

MIN 

72 

73 

72 

71 

71 

70 

68 

65 

64 

66 

62 

63 

66 

68 

67 

69 

65 

70 

73 

70 

70 

70 

70 

64 

67 

70 

69 

65 

62 

63 

67.8 

EASTMAN  1  W 

9* 

95 

95 

93 

92 

96 

98 

96 

93 

95 

94 

89 

94 

94 

90 

93 

93 

92 

95 

95 

95 

94 

95 

92 

85 

90 

85 

86 

94 

96 

97 

93.1 

MIN 

72 

70 

70 

72 

72 

72 

72 

69 

65 

67 

65 

64 

61 

66 

71 

68 

72 

68 

69 

69 

70 

70 

68 

70 

66 

69 

70 

68 

71 

62 

65 

68.5 

ELBERTON  2  N 

94 

92 

ae 

91 

95 

95 

93 

95 

93 

90 

92 

87 

90 

87 

88 

88 

91 

93 

93 

94 

94 

89 

88 

64 

86 

87 

88 

95 

94 

94 

92 

91.0 

MIN 

63 

63 

70 

70 

66 

64 

66 

67 

63 

58 

58 

59 

59 

62 

65 

65 

66 

62 

63 

63 

65 

67 

68 

64 

62 

64 

68 

60 

54 

54 

57 

63.1 

E  X  PER  I  ME  NT 

90 

92 

92 

90 

89 

94 

94 

92 

92 

92 

90 

89 

88 

91 

86 

89 

87 

91 

91 

93 

93 

93 

89 

90 

83 

86 

86 

90 

94 

94 

93 

90.4 

MIN 

66 

68 

69 

69 

69 

68 

66 

66 

68 

65 

63 

65 

70 

66 

66 

70 

69 

67 

70 

70 

69 

67 

68 

68 

62 

66 

67 

67 

61 

60 

68 

66.9 

F I TZGERALD 

96 

94 

95 

93 

97 

96 

96 

93 

93 

96 

93 

90 

92 

93 

93 

93 

92 

93 

95 

94 

95 

93 

93 

86 

85 

87 

83 

91 

95 

94 

93 

92.6 

MIN 

72 

71 

71 

72 

74 

73 

74 

69 

68 

69 

70 

65 

67 

66 

70 

70 

74 

68 

71 

72 

71 

72 

69 

70 

67 

70 

70 

70 

72 

68 

66 

70.2 

CI  rui  m"     I  i  D     CTAT1  rtU 

95 

89 

92 

93 

93 

94 

93 

94 

93 

91 

87 

87 

86 

91 

92 

91 

87 

90 

90 

89 

91 

93 

86 

85 

82 

64 

83 

90 

94 

92 

an 

90. 0 

MIN 

71 

69 

69 

72 

69 

73 

69 

73 

69 

69 

70 

66 

62 

66 

70 

68 

68 

68 

67 

70 

69 

70 

69 

69 

70 

71 

74 

68 

70 

68 

67 

69.1 

FOLKSTON   9  SW 

97 

90 

91 

90 

96 

96 

95 

92 

94 

95 

92 

89 

90 

90 

91 

90 

91 

90 

86 

94 

93 

90 

90 

65 

86 

88 

90 

89 

95 

91 

90 

91.2 

MIN 

71 

69 

71 

70 

72 

74 

71 

72 

69 

72 

71 

70 

67 

69 

70 

67 

70 

67 

67 

71 

71 

66 

71 

70 

68 

70 

71 

70 

72 

70 

60 

70.0 

F  OR  S  Y  T  H   1  S 

93 

93 

93 

90 

95 

96 

93 

92 

92 

90 

88 

88 

92 

84 

89 

91 

90 

92 

93 

92 

92 

90 

89 

82 

85 

84 

85 

92 

93 

93 

90 

90.4 

MIN 

68 

68 

69 

74 

70 

70 

66 

67 

66 

67 

65 

61 

66 

67 

69 

70 

70 

67 

63 

69 

69 

67 

68 

68 

62 

66 

71 

68 

64 

61 

65 

67.1 

FORT  GAINES 

90 

95 

95 

91 

95 

95 

96 

89 

94 

94 

95 

91 

90 

90 

90 

91 

91 

94 

93 

91 

90 

91 

90 

86 

85 

87 

85 

92 

94 

95 

92 

91.5 

MIN 

70 

70 

71 

70 

72 

70 

69 

70 

69 

72 

72 

66 

70 

67 

68 

69 

70 

69 

69 

68 

69 

72 

68 

69 

65 

71 

69 

67 

68 

68 

69 

69.2 

FORT  VALLEY  3  E 

95 

93 

91 

93 

97 

100 

97 

93 

94 

91 

89 

89 

94 

84 

93 

92 

94 

95 

93 

92 

94 

90 

90 

82 

87 

85 

83 

93 

96 

93 

91 

91.7 

MIN 

70 

70 

70 

71 

71 

72 

66 

68 

67 

69 

68 

62 

66 

66 

69 

70 

72 

67 

69 

70 

70 

71 

68 

69 

64 

66 

69 

67 

68 

62 

66 

68.3 

*>M  1  nt)V  1  LUC 

91 

88 

87 

89 

93 

93 

89 

92 

90 

87 

87 

85 

93 

88 

89 

89 

90 

91 

92 

92 

90 

88 

81 

60 

84 

86 

90 

94 

93 

93 

91 

89.2 

MIN 

66 

68 

68 

71 

70 

66 

65 

66 

67 

62 

63 

64 

66 

65 

67 

69 

67 

67 

68 

67 

70 

67 

69 

66 

62 

68 

67 

66 

63 

61 

64 

66.4 

-  >  r  Nuu  Tii  cr 
oLtdHV I  LLC 

98 

93 

96 

94 

97 

97 

97 

93 

97 

96 

93 

91 

94 

95 

92 

97 

88 

93 

93 

95 

92 

95 

90 

65 

86 

86 

88 

94 

95 

94 

91 

93.1 

MIN 

73 

71 

71 

72 

71 

71 

71 

74 

68 

70 

69 

65 

63 

66 

70 

69 

68 

69 

69 

69 

71 

71 

69 

70 

70 

71 

73 

71 

71 

68 

67 

69.7 

GREENV I LL E  2  W 

MAX 

91 

90 

92 

94 

94 

95 

93 

93 

88 

89 

92 

92 

90 

91 

93 

93 

93 

92 

93 

89 

83 

86 

86 

89 

95 

96 

95 

93 

91.4 

MIN 

70 

68 

69 

68 

68 

68 

63 

63 

62 

64 

66 

62 

68 

67 

67 

70 

72 

64 

61 

67 

68 

62 

66 

65 

68 

67 

67 

65 

66.3 

GRIFFIN 

91 

91 

89 

90 

94 

94 

92 

92 

92 

89 

86 

88 

91 

86 

90 

89 

90 

94 

91 

92 

92 

86 

89 

81 

84 

65 

88 

95 

96 

95 

95 

90.3 

MIN 

68 

71 

70 

72 

72 

70 

67 

66 

70 

67 

65 

66 

70 

67 

68 

71 

71 

69 

71 

71 

71 

69 

69 

69 

63 

67 

66 

69 

67 

66 

70 

68.7 

HARTWELL 

95 

96 

99 

87 

89 

95 

95 

94 

92 

92 

88 

88 

93 

90 

90 

90 

92 

96 

92 

97 

98 

92 

85 

85 

90 

90 

90 

96 

94 

95 

97 

92.0 

MIN 

72 

72 

68 

70 

72 

68 

68 

70 

67 

65 

67 

67 

65 

63 

63 

68 

68 

67 

68 

69 

66 

68 

71 

65 

65 

69 

69 

67 

66 

65 

67 

67.6 

HAWK  I NSV ILLE 

MAX 

96 

94 

93 

92 

97 

99 

98 

92 

95 

95 

92 

91 

92 

90 

93 

93 

93 

94 

96 

95 

91 

93 

95 

89 

89 

89 

64 

93 

96 

96 

93.2 

MIN 

71 

73 

70 

72 

71 

73 

71 

69 

67 

69 

69 

63 

70 

67 

71 

69 

71 

68 

70 

70 

72 

69 

70 

65 

64 

67 

70 

72 

69 

63 

69.2 

lit  |  Cm    1  CC 

90 

84 

86 

89 

90 

91 

88 

88 

89 

86 

86 

83 

66 

85 

84 

82 

86 

86 

89 

91 

90 

89 

81 

79 

83 

85 

88 

91 

90 

89 

87 

86.9 

MIN 

58 

62 

67 

69 

62 

50 

63 

65 

61 

52 

54 

56 

61 

58 

62 

64 

57 

58 

58 

59 

61 

61 

61 

61 

55 

63 

56 

58 

50 

50 

54 

59.2 

"  '  1  LLC     3  wsrn 

97 

92 

93 

93 

95 

94 

94 

93 

95 

94 

93 

90 

91 

92 

94 

93 

92 

91 

94 

93 

93 

95 

89 

91 

87 

90 

86 

93 

95 

93 

90 

92.5 

MIN 

67 

65 

67 

67 

66 

68 

68 

69 

64 

65 

64 

58 

58 

63 

64 

67 

67 

63 

65 

64 

63 

67 

66 

69 

69 

66 

69 

66 

64 

63 

60 

65.2 

JASPER  1  NNW 

89 

85 

81 

88 

90 

91 

88 

87 

85 

85 

65 

84 

89 

90 

90 

89 

87 

85 

80 

83 

86 

90 

90 

91 

91 

89 

87.4 

MIN 

61 

65 

67 

68 

66 

63 

63 

64 

66 

58 

59 

61 

61 

65 

66 

67 

63 

66 

67 

66 

68 

66 

62 

59 

58 

64 

63.8 

JESUP   8  S 

MAX 

96 

89 

96 

92 

95 

96 

95 

93 

94 

94 

88 

87 

89 

95 

93 

95 

95 

91 

91 

92 

96 

95 

90 

65 

83 

84 

66 

92 

95 

92 

SB 

91.7 

MIN 

71 

69 

70 

71 

70 

73 

70 

72 

69 

70 

70 

65 

61 

65 

68 

68 

69 

67 

67 

68 

66 

67 

70 

70 

70 

70 

73 

69 

67 

66 

66 

66.7 

LA  FAYETTE 

MAX 

91 

92 

91 

92 

90 

97 

93 

92 

89 

90 

90 

91 

91 

90 

88 

89 

90 

90 

95 

94 

94 

89 

99 

91 

86 

91 

95 

96 

97 

97 

98 

92.0 

MIN 

70 

72 

71 

72 

70 

70 

71 

70 

71 

69 

68 

65 

66 

65 

63 

65 

67 

68 

69 

66 

69 

65 

66 

67 

65 

67 

70 

71 

72 

72 

73 

68.6 

LA  GRANGE 

MAX 

91 

91 

93 

92 

95 

96 

95 

92 

92 

89 

89 

91 

93 

86 

92 

91 

94 

94 

93 

95 

93 

69 

89 

83 

66 

68 

69 

95 

95 

95 

94 

91.6 

MIN 

67 

65 

69 

70 

70 

67 

68 

66 

69 

61 

60 

60 

68 

68 

61 

68 

67 

64 

66 

64 

66 

67 

66 

65 

63 

65 

66 

63 

61 

60 

64 

65.3 

LOU  I SV I LLE 

97 

94 

88 

95 

96 

97 

95 

92 

93 

93 

90 

90 

°0 

92 

92 

90 

92 

88 

92 

94 

96 

92 

88 

84 

87 

84 

85 

92 

94 

93 

92 

91.5 

MIN 

72 

70 

71 

69 

68 

76 

69 

70 

66 

68 

67 

63 

63 

72 

67 

70 

69 

69 

67 

70 

72 

70 

70 

67 

65 

69 

70 

68 

68 

65 

66 

68.6 

LUMBER  C I T Y 

97 

95 

94 

92 

93 

94 

94 

95 

90 

95 

95 

96 

94 

95 

92 

86 

87 

86 

88 

93 

95 

94 

92.7 

MIN 

72 

71 

70 

71 

71 

72 

73 

70 

65 

66 

67 

60 

61 

62 

68 

68 

68 

67 

66 

67 

68 

66 

67 

66 

66 

69 

70 

66 

66 

64 

64 

67.6 

LUMPK I N 

92 

94 

94 

90 

95 

96 

95 

94 

93 

92 

95 

92 

92 

86 

91 

92 

92 

94 

94 

94 

97 

92 

93 

67 

87 

89 

86 

95 

98 

99 

96 

92.6 

MIN 

72 

70 

72 

71 

73 

71 

70 

68 

70 

66 

72 

68 

70 

66 

66 

70 

70 

70 

71 

71 

71 

72 

69 

71 

67 

70 

66 

70 

72 

68 

71 

70.1 

MACON   W8  AIRPORT 

97 

93 

90 

93 

96 

98 

97 

94 

94 

92 

90 

90 

93 

84 

92 

93 

93 

94 

94 

94 

92 

90 

88 

84 

89 

87 

85 

93 

96 

95 

93 

92.0 

MIN 

72 

71 

72 

73 

72 

73 

70 

69 

68 

70 

69 

65 

69 

66 

68 

72 

72 

70 

71 

73 

74 

72 

72 

70 

66 

69 

71 

68 

69 

63 

68 

70.0 

MAR  SHALLV ILLE 

96 

93 

93 

85 

97 

96 

93 

95 

92 

90 

90 

93 

90 

91 

91 

92 

93 

93 

94 

95 

92 

92 

90 

64 

88 

94 

97 

94 

91 

92.2 

MIN 

68 

67 

68 

70 

69 

66 

66 

66 

65 

67 

65 

60 

65 

67 

68 

70 

68 

68 

67 

70 

70 

67 

66 

63 

62 

62 

60 

69 

65 

66.3 

94 

95 

91 

93 

92 

96 

97 

95 

93 

95 

92 

89 

89 

93 

86 

92 

89 

92 

94 

93 

93 

93 

93 

93 

86 

85 

85 

93 

94 

94 

92.0 

MIN 

67 

67 

68 

70 

68 

69 

68 

69 

63 

64 

62 

59 

61 

62 

69 

68 

70 

65 

66 

67 

68 

69 

62 

62 

62 

66 

68 

64 

63 

58 

61 

65.3 

METTER 

97 

93 

95 

93 

97 

98 

99 

97 

97 

96 

93 

91 

95 

93 

95 

96 

92 

94 

94 

95 

93 

95 

92 

87 

86 

89 

87 

95 

96 

96 

93 

94.0 

MIN 

73 

72 

71 

72 

71 

72 

71 

74 

67 

70 

69 

67 

64 

69 

71 

69 

69 

70 

70 

70 

71 

72 

71 

70 

65 

69 

67 

69 

71 

69 

67 

69.7 

MIDVILLE    EXP  STA 

96 

92 

94 

91 

95 

93 

95 

91 

95 

92 

89 

89 

91 

90 

92 

93 

89 

94 

93 

93 

92 

92 

86 

84 

87 

83 

66 

91 

94 

94 

89 

91.1 

MIN 

70 

68 

71 

70 

70 

68 

70 

72 

70 

67 

65 

63 

63 

68 

71 

70 

69 

67 

71 

69 

70 

70 

70 

68 

67 

70 

71 

69 

69 

65 

66 

68.6 

M I LLEDGEV I LLE 

92 

93 

92 

89 

89 

93 

95 

95 

90 

92 

89 

87 

89 

92 

83 

87 

89 

90 

92 

92 

92 

92 

88 

86 

82 

83 

65 

63 

91 

92 

92 

89.6 

MIN 

70 

69 

70 

70 

70 

70 

68 

70 

6*. 

66 

65 

62 

64 

65 

67 

69 

70 

66 

68 

70 

69 

70 

70 

67 

63 

65 

67 

65 

65 

61 

63 

67.0 

97 

96 

97 

92 

97 

95 

96 

94 

95 

94 

92 

69 

92 

93 

95 

95 

90 

95 

94 

95 

96 

93 

93 

66 

88 

87 

86 

92 

96 

95 

92 

93.1 

MIN 

70 

70 

71 

71 

69 

72 

70 

72 

65 

67 

64 

61 

60 

66 

70 

65 

67 

65 

68 

67 

69 

70 

70 

66 

65 

69 

71 

66 

67 

65 

65 

67.6 

MONTI  CELLO 

M«X 

95 

93 

91 

93 

94 

97 

98 

97 

94 

94 

90 

69 

89 

92 

85 

90 

90 

91 

93 

93 

93 

94 

69 

88 

83 

84 

85 

87 

85 

84 

93 

90.7 

MIN 

69 

70 

70 

70 

71 

69 

67 

67 

66 

71 

65 

63 

65 

65 

66 

70 

70 

69 

70 

70 

69 

70 

69 

67 

63 

66 

67 

69 

65 

64 

65 

67.7 

MORGAN 

MAX 

92 

94 

94 

92 

95 

97 

96 

93 

95 

94 

95 

93 

92 

91 

91 

91 

91 

91 

93 

94 

93 

92 

92 

89 

88 

87 

65 

91 

95 

95 

92 

92.4 

MIN 

67 

66 

68 

67 

71 

63 

66 

65 

65 

67 

60 

62 

65 

66 

60 

68 

65 

64 

65 

65 

67 

66 

66 

65 

66 

65 

64 

66 

62 

65 

65.4 

See   reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
AUGUST  1962 


Day  Oi  Monlh 


Station 

,  ,  .  ,  .  ,   m 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

a 

3 

10 

1| 

12 

13 

1 5 

16 

19 

2 1 

22 

23  | 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

 T 

30 

31 

Aver 

MOUUIRIE  2  ESE 

MAI 

93 

93 

95 

92 

97 

98 

95 

94 

95 

96 

92 

93 

92 

94 

95 

94 

91 

92 

94 

94 

91 

93 

93 

06 

66 

87 

8b 

93 

96 

95 

91 

92.8 

MIN 

68 

6  9 

70 

70 

70 

63 

64 

67 

b9 

67 

72 

b  9 

62 

67 

69 

70 

67 

68 

64 

70 

69 

6  1 

66 

64 

67*9 

NAHUNTA 

MAX 

95 

91 

95 

92 

97 

9  8 

97 

94 

95 

92 

90 

89 

91 

94 

93 

94 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

89 

S3 

88 

87 

69 

92 

93 

93 

90 

92.3 

MIN 

70 

67 

69 

70 

70 

41 

60 

64 

68 

66 

67 

4 

66 

67 

66 

68 

7G 

69 

69 

70 

68 

6  | 

66 

63 

67.5 

NASHVILLE   5  SSE 

MAX 

9* 

90 

94 

92 

95 

97 

94 

92 

95 

95 

92 

92 

92 

92 

95 

92 

92 

92 

94 

94 

V.' 

93 

90 

87 

84 

88 

87 

92 

96 

94 

1. 

92.2 

MIN 

71 

70 

71 

70 

67 

66 

69 

61 

61 

68 

b9 

6 

4 

66 

68 

70 

68 

71 

70 

72 

7  0 

70 

67 

67 

6  6 

68.  7 

NEW  I NGTON    1  NW 

MAX 

98 

92 

92 

94 

98 

9  8 

98 

97 

97 

97 

91 

91 

96 

97 

99 

96 

86 

95 

96 

97 

92 

94 

97 

86 

90 

89 

88 

94 

97 

97 

9* 

94.3 

MIN 

72 

72 

70 

70 

78 

64 

60 

66 

70 

66 

4 

66 

4 

66 

69 

71 

71 

69 

70 

70 

73 

67 

66 

6  6 

69  .0 

NEWMAN 

MAX 

93 

92 

93 

94 

95 

96 

94 

92 

92 

90 

91 

92 

94 

88 

91 

90 

91 

95 

95 

95 

93 

88 

88 

88 

84 

67 

9. 

96 

96 

95 

94 

92.0 

MIN 

69 

70 

69 

68 

67 

66 

65 

b  | 

62 

66 

66 

70 

67 

64 

68 

66 

66 

69 

68 

68 

68 

71 

70 

64 

70 

67 

68 

6' 

67 

bb 

67.0 

PLAINS   SW  GA   EXP  STA 

MAX 

95 

98 

96 

93 

98 

98 

95 

94 

9* 

94 

94 

92 

92 

86 

91 

92 

9. 

91 

95 

95 

93 

90 

93 

90 

90 

85 

63 

94 

98 

96 

93 

92.9 

MIN 

71 

° 

71 

71 

72 

72 

68 

69 

70 

69 

69 

64 

b9 

67 

67 

70 

71 

66 

66 

70 

71 

72 

69 

70 

65 

69 

68 

ro 

65 

6  6 

69.  1 

oui Than 

MAX 

86 

91 

91 

93 

91 

90 

96 

90 

92 

91 

92 

91 

92 

95 

9i 

88 

90 

92 

92 

93 

93 

92 

88 

88 

86 

68 

92 

94 

94 

91.1 

MIN 

69 

° 

72 

70 

69 

69 

69 

66 

66 

67 

62 

67 

67 

70 

66 

66 

65 

66 

69 

68 

1 

69 

68 

69 

67 

6  9 

67 

67 

67.9 

ROME 

MAX 

91 

88 

89 

90 

92 

93 

89 

90 

86 

87 

90 

91 

84 

89 

86 

90 

93 

94 

95 

91 

88 

87 

83 

89 

90 

91 

93 

93 

95 

94 

90.0 

MIN 

67 

66 

70 

70 

68 

66 

66 

66 

68 

60 

59 

63 

70 

67 

64 

66 

65 

63 

67 

66 

68 

67 

65 

63 

67 

63 

63 

59 

63 

65.2 

ROME  WB  AIRPORT 

MAX 

92 

9  0 

89 

91 

95 

95 

90 

92 

90 

87 

87 

90 

93 

87 

90 

88 

91 

91 

95 

96 

92 

92 

90 

85 

90 

92 

94 

96 

96 

96 

94 

91.5 

MIN 

65 

70 

69 

68 

67 

65 

68 

59 

60 

62 

70 

68 

69 

66 

65 

63 

66 

66 

68 

67 

65 

66 

62 

67 

6S 

63 

57 

59 

63 

65.0 

SANDERSV I LLE 

MAX 

9* 

93 

89 

68 

94 

95 

96 

91 

91 

89 

87 

86 

90 

85 

89 

90 

90 

<. 

91 

93 

93 

92 

87 

82 

84 

84 

84 

93 

9* 

93 

89 

89.9 

MIN 

70 

69 

71 

72 

72 

71 

69 

7 1 

64 

67 

65 

70 

66 

66 

70 

69 

72 

70 

69 

71 

68 

65 

70 

71 

69 

66 

63 

63 

68.7 

SAPELO  ISLAND 

MAX 

90 

ae 

91 

92 

88 

90 

92 

93 

91 

88 

87 

85 

86 

91 

88 

88 

92 

87 

88 

88 

99 

92 

87 

83 

85 

85 

83 

85 

91 

88 

88.5 

MIN 

75 

74 

82 

61 

78 

81 

77 

81 

80 

81 

8 1 

80 

83 

81 

75 

76 

73 

60 

73 

81 

83 

SAVANNAH  USDA   PLANT  GDN 

MAX 

95 

95 

90 

90 

94 

94 

94 

90 

89 

91 

86 

86 

84 

89 

92 

92 

89 

86 

90 

90 

90 

91 

93 

88 

87 

83 

85 

84 

91 

95 

92 

89.6 

MIN 

72 

68 

69 

1 

68 

6 

69 

74 

69 

6 

69 

61 

60 

66 

70 

6 

4 

68 

67 

69 

6  i 

71 

69 

70 

70 

71 

72 

67 

70 

68 

66 

68.6 

SAVANNAH  WB  AP 

MAX 

96 

90 

92 

93 

93 

94 

94 

92 

93 

89 

88 

8b 

88 

92 

92 

89 

83 

90 

69 

89 

91 

93 

89 

86 

84 

81 

a. 

90 

94 

91 

87 

89.7 

MIN 

71 

72 

72 

71 

71 

71 

7* 

71 

69 

6 

66 

69 

7  1 

68 

68 

70 

72 

rs 

73 

71 

71 

71 

72 

73 

69 

72 

71 

70 

70.6 

SAVANNAH  BEACH 

MAX 

90 

88 

87 

90 

89 

90 

90 

90 

89 

88 

86 

86 

85 

88 

88 

88 

88 

89 

86 

ae 

88 

90 

88 

89 

89 

82 

82 

89 

89 

89 

66 

88.0 

MIN 

74 

69 

70 

70 

70 

72 

72 

80 

73 

74 

70 

ro 

70 

72 

71.5 

SI  LOAM 

MAX 

96 

9<. 

88 

92 

97 

97 

93 

93 

91 

88 

88 

87 

90 

87 

88 

89 

89 

92 

92 

92 

93 

88 

87 

83 

85 

66 

85 

92 

92 

92 

«i 

90.2 

MIN 

70 

3 

70 

70 

* 

66 

68 

* 

66 

64 

65 

65 

69 

69 

68 

4 

70 

70 

70 

68 

70 

6'J 

62 

65 

69 

67 

66 

65 

6'j 

67.3 

SURRENCY    2  WNW 

MAX 

95 

92 

95 

95 

96 

96 

97 

93 

96 

97 

92 

93 

93 

92 

93 

96 

89 

92 

95 

94 

93 

94 

89 

84 

85 

87 

06 

92 

97 

94 

f. 

92.8 

MIN 

70 

62 

70 

70 

68 

71 

71 

0 

65 

65 

58 

58 

62 

66 

66 

62 

64 

62 

63 

62 

66 

65 

69 

67 

68 

60 

65 

66 

63 

b, 

65.7 

SWA1NSB0R0 

MAX 

96 

93 

92 

90 

95 

95 

96 

95 

95 

93 

89 

91 

92 

90 

92 

95 

88 

9u 

95 

95 

92 

90 

85 

85 

86 

86 

86 

93 

95 

94 

90 

91.7 

MIN 

72 

70 

68 

69 

70 

70 

63 

63 

66 

61 

63 

66 

69 

66 

65 

69 

68 

70 

68 

68 

67 

67 

66 

67 

69 

67 

68 

64 

bb 

67.4 

TALBOTTON 

MAX 

91 

94 

94 

92 

95 

96 

94 

93 

92 

91 

90 

90 

92 

87 

9  1 

92 

93 

94 

96 

95 

94 

90 

91 

83 

87 

85 

88 

96 

98 

97 

96 

92.1 

MIN 

67 

' 

4 

68 

68 

bB 

66 

66 

68 

63 

64 

61 

66 

66 

bt 

67 

66 

67 

68 

66 

65 

67 

65 

66 

62 

65 

66 

65 

66 

61 

66 

65.9 

TALLAPOOSA  2  NNW 

MAX 

90 

86 

90 

90 

93 

93 

93 

89 

87 

84 

87 

89 

91 

80 

89 

85 

91 

95 

93 

94 

90 

86 

85 

83 

86 

87 

90 

96 

96 

95 

92 

89.6 

MIN 

61 

61 

65 

67 

67 

67 

61 

65 

64 

56 

5  5 

68 

60 

61 

65 

61 

59 

66 

63 

64 

66 

65 

68 

66 

62 

63 

59 

53 

56 

60 

62.3 

THOMASTON  2  S 

MAX 

96 

94 

94 

94 

97 

94 

96 

95 

95 

94 

92 

94 

92 

88 

90 

92 

93 

96 

95 

95 

94 

94 

90 

83 

88 

85 

91 

94 

i  I 

96 

94 

93.0 

MIN 

66 

66 

67 

69 

67 

67 

67 

67 

6  7 

67 

64 

63 

60 

66 

66 

69 

66 

65 

66 

66 

67 

68 

67 

67 

63 

63 

63 

65 

63 

60 

63 

65.5 

THOMASV I LLE 

MAX 

92 

92 

95 

91 

95 

96 

94 

89 

93 

94 

91 

89 

92 

92 

95 

92 

83 

90 

94 

94 

88 

90 

92 

85 

82 

85 

85 

93 

94 

93 

90 

91.0 

MIN 

69 

68 

70 

70 

72 

72 

70 

4 

68 

69 

63 

64 

6  7 

67 

66 

4 

66 

67 

66 

66 

69 

67 

68 

67 

69 

66 

68 

66 

70 

65 

68.0 

THOMASV I LLE   WB  CITY 

MAX 

95 

9* 

96 

92 

97 

97 

94 

91 

95 

96 

93 

89 

94 

95 

97 

95 

85 

93 

96 

95 

91 

93 

92 

85 

85 

87 

86 

93 

97 

97 

90 

92 . 7 

MIN 

72 

1 0 

72 

72 

73 

7 

7* 

71 

69 

72 

73 

bb 

69 

69 

70 

70 

7 1 

70 

72 

71 

72 

70 

69 

70 

70 

71 

71 

71 

12 

74 

69 

71.0 

T I  ETON   EXP  STATION 

MAX 

93 

93 

91 

95 

92 

94 

95 

93 

93 

89 

95 

92 

90 

92 

93 

94 

92 

87 

92 

93 

92 

91 

93 

92 

64 

85 

87 

64 

92 

95 

93 

91.5 

MIN 

70 

71 

70 

71 

72 

71 

67 

68 

69 

70 

63 

65 

68 

71 

68 

72 

68 

70 

70 

69 

71 

68 

70 

67 

70 

69 

69 

70 

67 

68 

69.0 

TOCCOA 

MAX 

93 

88 

88 

89 

93 

93 

92 

92 

90 

87 

87 

86 

90 

88 

88 

86 

92 

91 

93 

93 

93 

88 

82 

60 

85 

87 

89 

93 

92 

92 

9Z 

89.5 

MIN 

65 

68 

67 

70 

66 

66 

66 

70 

68 

60 

62 

b  3 

65 

65 

66 

69 

66 

65 

66 

66 

65 

67 

69 

67 

62 

67 

67 

66 

61 

62 

63 

65.6 

VALOOSTA   WB  AIRPORT 

MAX 

94 

95 

91 

94 

95 

95 

97 

94 

92 

94 

95 

96 

93 

96 

95 

95 

94 

88 

93 

94 

93 

93 

94 

90 

86 

85 

89 

86 

92 

96 

96 

92.8 

MIN 

71 

70 

70 

72 

72 

75 

72 

73 

69 

70 

70 

66 

63 

65 

69 

70 

72 

66 

66 

68 

69 

71 

70 

72 

71 

71 

71 

71 

70 

69 

65 

69.8 

VALOOSTA   A  NW 

MAX 

92 

90 

94 

92 

95 

96 

94 

92 

96 

95 

93 

90 

91 

93 

9S 

92 

91 

91 

93 

92 

91 

93 

93 

87 

85 

88 

83 

92 

93 

93 

91 

MIN 

70 

69 

73 

71 

69 

72 

70 

71 

66 

66 

68 

61 

59 

67 

6  7 

69 

71 

66 

67 

67 

6b 

70 

69 

71 

69 

71 

69 

69 

66 

68 

66 

66.3 

WARRENTON 

MAX 

95 

94 

90 

87 

95 

95 

92 

93 

90 

87 

87 

90 

67 

89 

85 

89 

92 

92 

93 

95 

88 

87 

83 

64 

87 

82 

91 

92 

87 

89 

89.8 

MIN 

70 

b  7 

70 

70 

71 

69 

67 

71 

65 

66 

65 

63 

68 

64 

70 

68 

67 

65 

69 

70 

70 

70 

69 

b*. 

62 

67 

69 

67 

63 

64 

67.3 

WASHINGTON 

MAX 

92 

92 

93 

87 

86 

9* 

94 

93 

94 

91 

89 

87 

87 

90 

87 

88 

87 

66 

92 

92 

94 

87 

86 

83 

82 

86 

84 

91 

91 

92 

89.4 

MIN 

66 

65 

69 

70 

68 

b7 

66 

67 

64 

64 

61 

61 

63 

64 

67 

67 

65 

b9 

68 

67 

69 

69 

68 

63 

61 

60 

b6 

65 

64 

60 

61 

65.2 

WAYNESBORO  2  NE 

MAX 

93 

91 

94 

91 

95 

96 

96 

88 

94 

90 

88 

88 

90 

93 

9  J 

93 

90 

93 

92 

93 

92 

93 

89 

83 

86 

84 

86 

90 

9  6 

95 

96 

91.3 

MIN 

70 

68 

72 

70 

69 

70 

70 

70 

70 

68 

64 

66 

68 

69 

66 

67 

65 

67 

66 

67 

69 

71 

70 

67 

66 

68 

68 

67 

66 

63 

63 

67.7 

WEST  POINT 

MAX 

93 

93 

92 

91 

94 

95 

96 

94 

93 

90 

89 

89 

93 

90 

90 

90 

92 

94 

93 

94 

90 

89 

90 

83 

86 

86 

90 

96 

97 

96 

92 

91.6 

MIN 

72 

67 

71 

71 

69 

70 

71 

68 

70 

65 

63 

63 

70 

67 

63 

70 

60 

66 

69 

68 

68 

69 

69 

69 

65 

68 

68 

66 

65 

63 

66 

67.7 

WINDER  1  SSE 

MAX 

93 

92 

86 

92 

94 

96 

95 

95 

94 

90 

93 

86 

84 

86 

87 

85 

88 

86 

89 

85 

87 

88 

86 

6* 

83 

80 

88 

94 

93 

95 

93 

89.2 

MIN 

69 

66 

63 

68 

68 

6  9 

63 

68 

68 

61 

60 

68 

59 

60 

39 

60 

59 

60 

62 

63 

63 

59 

60 

64 

63 

63 

64 

62 

38 

54 

6b 

62.2 

r.'.r.  ■  ■  r  not**  ■         ■     .  Station  Iftdat. 
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EVAPORATION  AND  WIND 


GEORGIA 
AUGUST  1962 


Day  oi  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
or 

Avg 

AILEY 

EVAP 
WIND 

.08 

.45 

- 

.20 

.11 

.11 

.36 

- 

- 

.14 

.18 

.14 

.18 

.15 

.19 

.18 

- 

.14 

.12 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ALLATOONA  DAM  2 

EVAP 
WIND 

.35 
28 

.24 

22 

.19 
48 

.11 
24 

.20 
21 

.20 
17 

.26 
51 

.11 
42 

.29 
36 

.34 

36 

.20 
39 

.22 
43 

.20 
37 

.18 

36 

.17 
13 

.21 
19 

.17 
19 

.21 
33 

.22 
38 

.14 

35 

.26 
27 

.13 

29 

.18 
30 

.19 
79 

.19 
103 

.23 
64 

.29 
60 

.20 
33 

.36 
37 

.18 
46 

.24 
45 

6.66 
1190 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.19 
13 
98 

.12 
19 
98 

.16 
20 
92 

.13 
6 
92 

.13 
11 
91 

.40 
31 
97 

.53 
50 
96 

.21 
29 
98 

.24 
16 
97 

.34 
17 
97 

.16 
19 
96 

.33 
8 
92 

.36 
19 
90 

.30 
30 
94 

.14 
14 
93 

.17 
19 
93 

.19 
19 
95 

.24 
12 
98 

.21 
6 
98 

.17 
14 
100 

.26 
11 
98 

.12 
26 
91 

.15 
17 
90 

.24 
30 
87 

.26 
31 
89 

.16 
25 
90 

.16 
29 
94 

.15 
16 
96 

.15 
14 
97 

.19 
10 
98 

.23 
8 
95 

6.79 
589 
94.5 
73.7 

EXPERIMENT 

EVAP 
WIND 

.27 
30 

.26 
25 

.28 
22 

.18 
46 

.22 
22 

.31 

25 

.36 
42 

.29 
73 

.29 
38 

.34 

32 

.27 
15 

.31 
23 

.27 
22 

.40 

60 

.13 
18 

.27 
27 

.29 
38 

.23 
22 

.31 
18 

.22 
17 

.21 
10 

.20 
25 

.15 
25 

.24 
30 

.18 
40 

.23 
45 

.13 
10 

.16 
25 

.22 
18 

.28 
14 

.32 
23 

7.82 
880 

ROME  WB  AIRPORT 

EVAP 
WIND 

.24 
17 

.25 
17 

.25 
24 

.17 

22 

.24 
28 

19 

39 

34 

.26 
30 

.35 
36 

.30 

30 

.24 
27 

.21 

33 

.24 

23 

.17 
19 

.22 
14 

.13 

25 

19 

12 

.23 
28 

.26 
18 

.14 
24 

.27 
19 

.22 
61 

.27 
73 

.24 

52 

.17 
33 

.20 
30 

.30 
30 

.26 
21 

.28 
31 

B7.29 
888 

TIFTON  EXP  STATION 

EVAP 
WIND 

.27 
25 

.27 
28 

.24 
31 

.23 
28 

.24 
29 

.22 
16 

.23 
33 

.27 
45 

.28 
41 

.29 
39 

.28 
34 

.31 

35 

.25 
28 

.24 
28 

.21 
31 

34 

.33 
25 

.20 
29 

.20 
15 

.24 

26 

.14 
17 

.27 
25 

.21 
29 

.22 
42 

.14 
48 

.20 
58 

.09 
31 

.07 
25 

.21 
14 

.25 
16 

.28 
30 

B7.ll 
935 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Stat  ion 
And 
Depth 

Day  ol  month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

ATHENS  HORT.   FARM  STA  3 

2  INCHES 

MAX 
MIN 

90 
81 

90 
79 

90 
73 

89 
81 

89 
81 

89 
80 

90 
79 

88 
79 

87 
80 

87 
78 

88 
70 

88 

73 

86 
80 

85 
77 

85 
80 

86 
79 

85 
81 

86 
80 

86 
79 

88 
81 

86 
80 

85 
82 

85 
79 

85 
78 

84 

76 

83 
77 

85 
78 

85 
78 

87 
81 

87 
78 

88 
80 

86 
78 

8 

6 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

87 
80 

87 
82 

87 
82 

86 
81 

86 
82 

86 
80 

86 
79 

85 
79 

85 
80 

85 
78 

84 
75 

81 

76 

84 

79 

83 
77 

83 
78 

83 
78 

83 
80 

83 
82 

84 

79 

85 
80 

85 
83 

83 
82 

82 
79 

82 
78 

81 

76 

82 
77 

83 
78 

83 
78 

84 
78 

84 

78 

85 
80 

84 

79 

1 
2 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

85 
82 

86 
84 

86 
85 

87 
85 

87 
84 

87 
84 

88 
84 

90 
84 

85 
85 

87 
82 

88 
83 

89 

79 

87 
83 

86 
81 

86 
80 

86 
82 

89 
78 

85 
83 

86 
84 

88 
82 

86 
84 

91 
78 

86 
83 

84 

83 

83 
82 

84 
81 

84 

82 

84 
82 

85 
82 

84 
82 

85 
83 

86 
82 

3 
5 

TIFTON  EXP  STATION 

3  INCHES 

MAX 
MIN 

86 
79 

85 
79 

85 
79 

85 
79 

84 
79 

84 

79 

85 
79 

86 
73 

86 
77 

86 
77 

83 
82 

85 
77 

85 
78 

86 
78 

86 
75 

85 
75 

84 
78 

83 
81 

86 
78 

85 
78 

86 
78 

87 
78 

86 
77 

82 
74 

80 
79 

83 
76 

82 
75 

83 
75 

84 
76 

83 
76 

84 

77 

5 
5 

6  INCHES 

MAX 
MIN 

80 

79 

80 
80 

83 
82 

82 
81 

82 
81 

81 
81 

82 
81 

82 
81 

83 
81 

83 
82 

86 
78 

81 
80 

82 
81 

82 
81 

83 
82 

83 
82 

82 
71 

81 
81 

85 
78 

82 
81 

80 
79 

80 
80 

80 
79 

80 
79 

81 

75 

79 
78 

86 
79 

79 
77 

79 
78 

79 
78 

81 
79 

3 

5 

Hort  Farm  Sta  3  -  Slope  of  Ground:     Less  than  5  percent  to  the  south  southeast.     Soil  Type:     Cecil  sandy  loam.     Ground  Cover: 
almost  bare,  some  thin  native  grass.     Instrumentation:     Palmer  dial-type  liquid  in  steel  thermometers. 


Tifton  Exp  Station 


Slope  of  Ground:  Less  than  5  percent  to  the  northwest.  Soil  Type:  Tifton  loamy  sand.  Ground  Cover:  Pereni 
grass  sod.  Instrumentation:  3  Inch  Depth  -  Friez  Standard  Distance  and  Soil  Thermograph,  Model  1100,  6  Inch 
Friez  Air  and  Distance  Thermograph,   Model  1120. 


ial 
Depth 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 

p.  h. 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1:00  a 
EST 

7:00  a 
EST 

1:00  p 
EST 

7:00  p 
EST 

Trace 

01-09 

.10-.49 

66  -OS 

1.00-1.99 

2  00 
and  over 

Total 

ATHENS  WB  AIRPORT 

ENE 

13 

6.3 

37++ 

NNW 

13 

87 

91 

55 

67 

3 

5 

3 

2 

1 

0 

14 

5.3 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

ENE 

13 

6.0 

23++ 

w 

7 

83 

90 

56 

61 

1 

2 

4 

0 

0 

0 

7 

77 

5.1 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

SE 

14 

5.2 

29++ 

w 

6 

90 

93 

58 

67 

3 

6 

2 

3 

0 

0 

14 

6.2 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

5.8 

40++ 

w 

8 

90 

50 

62 

1 

2 

6 

1 

0 

0 

10 

4.9 

MACON  WB  AIRPORT 

NE 

12 

6.4 

35 

NE 

8 

85 

91 

53 

60 

2 

3 

5 

2 

2 

0 

14 

69 

5.4 

ROME  WB  AIRPORT 

93 

50 

0 

4 

2 

1 

0 

0 

7 

4.6 

SAVANNAH  WB  AIRPORT 

NNE 

12 

6.6 

31 

S 

1 

93 

94 

60 

78 

1 

5 

7 

3 

2 

0 

18 

70 

6.0 

THOMASVILLE  WB  CITY 

4 

5 

3 

3 

0 

1 

16 

5.3 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION 


GEORGIA 
AUGUST  1962 


Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.     Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data'.     Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly 
in  mountainous  areas. 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


GEORGIA 
AUGUST  1962 


Cleveland  3  HUE.  Ten 

I  -o 


?    Chattano  i.    III  MlTenn, 

|  .t-^K. . 


Chlckamauga  Park  Ringgold 


\  nqrtwweVI  b 

ll      Kensington*     /  Dalt 

78" 

i 


78°  O 


GEORGIA 


75TH  MERIDIAN  TIME  ZONE 
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ave  Spga  4  SSW  -'t  Jq  Cart 


FAA  AP,   S.  C. 


o  \  o 

A    Antrevllle,   S.  C. 

rop 

Elberto 

\  o 

.  Carlton  Bridge 


D^^Calhoun  Falls, 
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r 


Bock  mils,  Ala 


E  ,  , 
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 j  SIrlllSnl— v     Grlxi1>%_j  f 

IWEST       C  I 
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— CT< 

Woodbury 


he  Rock 
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i    |  *  „?„11,oJCENTRAl?^,/ 
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A  Godfrey  4  NE  ( 


ENTRAU1 
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-o- 


parta  2  »N«  X       O  /  1 


-o- 

Bamberg,   S.  C. 


Isolines  are 
available  in  the  publ 
in  mountainous  areas. 


drawn  through  points  of  approximately  equal  values.  Hourly  precipitation  data  from  re"^"0?"^*||ti°^Jeuiarly 
the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".     Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly 


STATION  INDEX 


. 

OBSERVATION 

U 

z 

TIME  AND 

0 

STATION 

z 

g 

g 

TABLES 

Q 

< 

o 

< 

OBSERVER 

STATION 

Q 

COUNTY 

Q 
£ 

X 

3 

LON 

d 

g 

" 

g 

a 

1 

ABBt VlLLE 

0010 

WILCOX 

9 

83  18 

8* 

GREtNVlLLt    2  ■ 

AOA|RSVILLC 

0041 

BARTOW 

12 

34  21 

•* 

c 

GRIFFIN 

ADCL  2  S 

0093 

COOKE 

1* 

91  07 

9P 

HAMILTON 

AlLlY 

0090 

MONTGOMERY 

10 

32  11 

9P 

3P 

BRtWTON-PARKER  COLLEGE 

4033 

HARRIS 

ALA PAHA  EXP  STAT  ION 

0191 

BERR 1  EN 

l* 

91  21 

•  9  13 

290 

7* 

M 

ROY  E.  HOLLAND 

HARALSON 

feOTl 

COWETA 

ALBANY 

0140 

DOUGHERTY 

91  39 

94  10 

210 

TP 

7* 

N 

FRANK   S.  ORION 

i HARTWELL 

ALLATOONA  DAM  2 

01B1 

BARTOW 

9 

34  10 

84  44 

9k 

•  * 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

NAWKINSVlLLE 

ALMA  FAA  AIRPORT 

0211 

BACON 

13 

31  32 

MIO 

Nil 

HAZlEHURST 

ALPhARETTA    1  WNW 

D219 

FULTON 

3 

94  09 

1100 

7* 

EL  1  E.  GRIMES  *C£**CT 

HfLCN  1  $E 

♦230 

WHITE 

AMER 1 CUS  *  ENE 

0«3 

SUMTER 

32  0* 

*7* 

*P 

7f 

M 

BLANCHE   S.  RHVNE 

HONERVILLE    9  WSW 

**29 

Clinch 

ANERI           £XP   ST  A  FUST 

023* 

SUNTER 

* 

92  0* 

84  14 

*90 

c 

U*OF   GA.CXP.StA.   NR  ST  * 

JACKSON  DAN 

APPLING   1  NW 

0311 

COLUMBIA 

10 

99  33 

8A 

JASPER  1  NNw 

AS MB URN    1  S 

0406 

TURNER 

9P 

ATHENS 

0430 

Clarke 

10 

33  9B 

700 

*P 

|A 

PROF.  E.  S.  SELL 

jesup  a  s 

4*76 

WAYNE 

ATHENS  COL  OF  AC* I 

0432 

CLARKE 

10 

33  99 

B  21 

689 

*R> 

*P 

*P 

H 

COLLEGE  EXP.  STATION 

JOhnTOwn 

OA W SON 

ATHENS   MB  AIRPORT 

0*99 

CLARKE 

10 

39  97 

83  19 

798 

■>; . 

NlD 

C  MJ 

JONESBORO 

■  ATHENS  MORT  FARM  ST A  3 

043* 

Clarke 

ATKINSON  1  V 

0441 

BRANTLEY 

19 

31  1  3 

7A 

KENS  I NO' ON 

ATLANTA  BOLTON 

944* 

Fulton 

3)  48 

772 

7A 

HENRY  T.  BARNETT 

KINGSTON 

4B34 

BARTOW 

ATLANTA   MB  AIRPORT 

0491 

fulton 

6 

39  39 

84  29 

975 

MID 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

1  LA  PAYETTE 

*9*1 

WALKER 

AUGUSTA  MB  AIRPORT 

0499 

RICHMOND 

•  1  98 

MID 

NIO 

C  HJ 

LA  GRANGE 

AVALON   I  ■ 

092* 

STEPHENS 

34  31 

c 

LEXINGTON 

00  LEI HOP P  E 

BAINBRIOGE 

09BI 

DECATUR 

10  99 

TP 

7A 

C  H 

MISS  MARY  H.  MULLEN 

LINE  BRANCH 
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7* 
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07** 

WHI TF IEL0 

12 

94  99 

84  31 
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SA 
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LOUISVILLE 
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6CLLVILLE 
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11 

32  09 

81  98 

1*5 

c 

HENRY  C.  HEARN 
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BLACK6EARD  ISLAND 

094* 
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31  29 

>A 

7A 
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UNION 
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* 

31  23 
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TP 

OR.  J.  G.  STANOIFER 
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MACON 
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TP 

H 
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NAYSVILLE 
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JACKSON 
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1* 

34  12 

89  02 

0* 

MRS*  GWENDOLYN  BROWN 

NC  INTYRE 

BROOKLET  1  w 

126* 

*P 

BRUNSWICK 

1)40 

GLYNN 

*2 

31  08 

•>v 

9P 

BENJAMIN  E.  JAMIS 

NIOVILLE 

BRUNSWICK  FAA  AP 

1349 

GLYNN 

2 

31  09 

MID 

FED.  AVIATION  AGtNCY 

HIDVILLE  EXP  STA 

9**9 

BURKE 

BUCNA  VISTA 

1372 

MARION 

3?  IB 

84  31 
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9P 

C  M 

GEORGIA  FORESTRY  COMM. 

MILLEOGEVILLE 

98T* 

BALDWIN 

BURTON  DAM 

1*19 

RABUN 

1* 

3*  47 

83  33 

1770 

C 

GUY  w.  RULKER 

NlLLEN 

JENKINS 

BUTLER 

1*29 

TAYLOR 
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92  99 
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T  HOMA  S  F .  MA  T  H  t  w  S 

H|  LLHAVEN  t  E 

9*9* 

BUTLER  CREEK 

RICHMOND 

99  22 

SA 

EDWIN  S.  EPSTEIN.  JR. 

MONROE 

CAIRO  2  NNW 

1**9 

GRADY 
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30  94 
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J.  D.  BELCHER 

NONTE2UNA 

99T9 

MACON 

CALHOUN  exp  STATION 

1*7* 

GORDON 

12 

34  29 

650 

6P 

6P 

M 

NW  GA.   EXP.  STATION 

MONT ICELLO 

39*8 

JASPER 

CAMILLA 

1900 

MITCHELL 

31  14 

84  19 

9P 

H 

CHARlES  l*  kllly 

C ALHOUN 

CAMP  STEWART 

L I  BERT  Y 

MORGAN  9  Nw 

CANTON 

19B9 

CHEROKEE 

9 

C 

HOULTRJE  2  ESE 

CARNESV I LLE 

1*19 

FRANKLIN 

14 

34  22 

700 

c 

MISS  JlMHIE  R.  AGNEW 

MOUNT   VERNON  3  NNW 

612* 

WHEELER 

CARROLL TON 

14*0 

CARROLL 

33  36 

995 

C  M 

ClTY  OF  carrollton 

NAHUN t  a 

621* 

BRANTLEY 

CARTERS 

MURRAY 

B4  42 

SA 

NASHVILLE   5  SSE 

CARTERSVILLE 

1**9 

BARTOW 

9P 

9P 

CARTERSVILLE   J  Sw 

MOT 

CAVE  SPGS  4  SSW 

17|9 

»OLK 

* 

34  03 

63  21 

800 

■  ILL  I AM  W.  BARNET 

NORCROSS  4  H 

SttlNHCl 

CEOARTOwN 

1732 

POLK 

- 

34  01 

85  15 

7*5 

BA 

H 

RALPH  M.  AYERS 

PATTERSON 

*•)* 

PIERCE 

ChaTSwORTh 

LB  9* 

MURRAY 

84  47 

C 

PEARSON 

ChICKAMAUGA  PARK 

190* 

plains  sw  ga  exp  sta 

CLAYTON 

1992 

1*8  US 

3*  92 

9P 

5P 

PRESTON  3  SW 

Clermont  s  Sw 

1999 

9 

34  27 

1100 

C 

JIMMY   C.  OUILLIAN 

QUI  THAN 

T2T* 

1ROOKS 

CLEVELAND 

200* 

*H|TE 

94  36 

83  46 

1570 

SA 

MARY  L.  SUTTON 

RESACA 

7*30 

GORDON 

COL OU ITT 

2199 

MlLLtR 

84  44 

9P 

5P 

M 

CITY  OF  COLOUI T  T 

R 1 NGGOL  D 

COLUMBUS 

TA 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

21** 

MUSCOGEE 

32  31 

MID 

C  HJ 

u.s.  weather  Bureau 

RONE  S  SW 

COMMERCE  2  SSW 

21B0 

JACKSON 

10 

34  11 

7*2 

TA 

JOE  NEISLER 

RONE  WB  AIRPORT 

7610 

r  LOYO 

CONCORD 

1 '.  1  ii 

PIKE 

6 

33  09 

* 

829 

TP 

C.  R.  SMITH 

SANDER  Sv) llE 

TTTT 

WASHINGTON 

COOL  1  DOE 
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•  3  52 

C 
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C 
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9P 

5P 
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14 
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1*70 

*P 
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COVINGTON 
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NEWTON 

9 
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83  52 
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«P 

H 

JACK  L.  CHAPMAN 

SILOAM 

804* 

GREENE 
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FORSYTH 

84  08 

8A 

SPARTA  2  NNW 

CURRYV 1 LLE  2  W 

SA 

ST  ILLMORE 

CUTH0ERT 

2*90 

tANDOLPH 

5P 

9P 

SUNNERvlLLE 

8*36 

:mattooga 

OA  ML  ON  EGA 

2*79 

LUNPK 1 N 

9 

34  J? 

1919 

BA 

BA 

JOE  W.  WOODWARD 

SURRENCy  2  WNW 

B476 

APPLING 

DALLAS  5  SE 

2*B9 

PAULDING 

9 

S3  93 

84  4* 

1095 

7A 

TA 

C  M 

LUTHER  M.  BYRD •  JP. 

SwajnsBORO 

B49* 

EMANUEL 

DAL TON 

2*99 

WHITFIELD 

12 

8*  57 
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9A 

H 

JOHN  S«  ANDREWS 

SWEET  Gum 

•904 

Fannin 

OANVI LLC 

83  15 

9P 

SYLVAN I A 

TalBOTTON 

OAWSONVILLE 

29TB 

DAWSON 

9 

34  ?9 

8*  07 

1970 

C 

MRS.   ThELMA  F.  COX 

TALLAPOOSA    2  NNW 

1547 

HARALSON 
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WAYNE 

1 

31  99 

81  51 

SO 

8A 

R.  C.  THOMPsO'i 

TA YlORSV ILLE 

8400 

BARTOW 
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WORTH 

* 

91  42 
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C 

The  ROCK 

865  T 
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DONALSONVlLLE   3  W 

*P 

ThOMASTON  2  S 

DOVGLAS  2  NNE 

2799 

ThOMASvILLE 

1*** 

DOUGLASVILLE 

2791 

DOUGLAS 

3 

33  49 

1219 

SA 

leona  b.  Thompson 

ThOMASVILLE  we  CITY 

8471 

T NONAS 

DOVER 

2799 

SCREVEN 

11 

32  39 

81  *3 
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BA 

WARREN  W.  WYANT 

T  I  FTON  EXP  STATION 

8703 

TIFT 

DUBLIN  3  S 

82  94 

213 

BA 

H 

TOCCOA 

C 

STEPHENS 

C 

TOCCOA   T  5 

STEPHENS 

EASTMAN    1  W 

29** 

000  Gt 

« 

32  12 
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fl» 

GA.  FORESTRY  COMM. 

TRAY  MOUNTAIN 

1804 
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E01SON 

3021 

CALHOUN 

* 

31  94 
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DAN  W.  HAMMACK 

VALOOSTA  WB  AIRPORT 

8949 

LOwNDCS 

UBERTON  2  N 

30*0 

Elbert 

34  08 

92  92 

SP 

VALOOSTA  4  NW 

•97* 

LOWNDES 

ELL  1  JAY 

84  29 

WALE SKA 

9077 

CHEROKEE 

EM6RT 

'AULD1NG 

84  39 

SA 

MISS  JANET  ALLGOOD 

WARREN  TON 

11*1 

WARREN 

EXPER IMCNT 

3271 

* 

13  16 

84  17 

925 

10A 

10* 

10* 

OH 

U.  OF  6Va  EXP.  STATION 

WASHINGTON 

9197 

WILKES 

FAIRMOUNf 

3299 

iORDDN 

12 

34  26 

84  42 

733 

SA 

OYMPLE    0.  WARMACK 

WA      INSVILLE  *"S 

»169 

XONEE 

FARGO 

3312 

CLINCH 

82  9* 

ST.  REGIS  PAPER  CO. 

911* 

MARE 

FIELDS  CROSS  ROADS 

84  19 

: 

WAYNESBORO  2  NE 

919* 

BURKE 

F 1 W GERALD 

83  13 

9P 

5P 

WEST  POINT 

9291 

TROUP 

Fleming  exp  station 

3*09 

.IBERTy 

2 

31  93 

81  24 

19 

*P 

C  H 

SOIL  CONSERVATION  SVC. 

WINDER  1  SSE 

94** 

SARROw 

FOLKSTON  3  SSW 

3**0 

CHARLTON 

19 

82  02 

20 

10A 

c 

FRANK  H.  DAVIS 

WOODBURY 

9906 

MERIWETHER 

FOLKSTON  9  SW 

3**9 

Charlton 

19 

82  0* 
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9P 

5P 

OKEFENOKEE  REFUGE 

WOODSTOCK 

9924 

CHEROKEE 

FORSVIH  I  S 

990* 

MONROE 

t 

33  01 

83  37 

630 

*P 

*P 

CI  IV  OF  FORSYTH 

FORT  GAINES 

991* 

Clay 

3 

31  36 

89  03 
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MRS.    MAYME  R.  MAYES 

FORT    VALLEY    3  E 

39*4 

peach 

32  34 

83  91 

490 

Oliver  l.  snapp 
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39  17 

89  06 

*»5 

4A 

R.  L.  AUBREY 

GAINESVILLE 

3*21 
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94  19 

83  90 

125* 

6* 

SAN  S.  MAH8EN 

GIBSON 

3*99 
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11 

93  14 

82  36 
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SANFORD  N.  BRAODY 
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379* 

11  96 

81  93 
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TP 

W.  C.  BARNARD 
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32  36 
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4" 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Georgia  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Agricultural  Engineering  Buildin 

University  of  Georgia,  Athens,  Georgia,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of 
this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this 

issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  ?F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours 
ending  at  time  of  observation. 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result   in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Extremes  Table";   "Daily  Precipitation"  Table;   "Daily  Temperature"  Table;   and  "Evaporation  and  Wind"  Table;   and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  those 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,   and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  prec ipitat ion  values  are  processed  for  spec ial  purposes ,   and  are  publ ished  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J     "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table; 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;   and  the  Station  Index. 

+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  included  in  following  measurement ,   time  distribution  unknown . 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  bui lding . 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observat  ion  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage .     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  publ ished  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  t  ime  of  observat  ion  column  in  Station  Index  means  observat  ion  made  near  sunset . 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,   E.S.T.   of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  t  ime  of  observat  ion  column  in  Stat  ion  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,   etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C.   for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  Issues  of  Local 
Climatological  Data  for  the  respective  stations,   obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary).     Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,   D.  C. 
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a 

Snow,  Sleet 
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g 

a 

.10  or  More 

|     50  or  More 
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D  | 

•j 

1 

NORTHWEST 

ALLATOONA  DAM  2 

82.3 

60.2 

71.3 

97 

5 

39 

29 

31 

s 

0 

0 

0 

3.85 

1.56 

17 

.0 

u 

5 

3 

1 

CALHOUN  EXP  STATION 

83. 5M 

5  5.9M 

97 

53 

7 

0 

0 

0 

3.15 

.70 

17 

.0 

9 

2 

0 

CARTERSVILLE 

85.4 

58.5 

72.0 

99 

4 

36 

29 

32 

]  3 

0 

0 

0 

3.11 

.96 

7 

.0 

0 

6 

2 

0 

CEDAR  TOWN 

84.5 

58.7 

71.6 

97 

4  + 

37 

29 

32 

11 

0 

0 

0 

3.41 

1.50 

14 

.0 

0 

4 

2 

2  j 

DALLAS  5  SE 

83.9M 

56. 8M 

70. 4M 

96 

4 

37 

29 

42 

1  1 

0 

0 

0 

2.19 

1.04 

14 

.0 

0 

4 

2 

1 

DALTON 

83.6 

59.6 

97 

40 

29 

35 

9 

0 

0 

0 

4.23 

1.46 

26 

.0 

0 

f 

3 

1 

LA  FAYETTE 

83.8 

58.9 

71.4 

95 

4+ 

37 

29 

57 

0 

o 

0 

6.53 

1.74 

26 

.0 

0 

h 

4 

4  1 

ROME 

83.6 

59.0 

71.3 

_ 

2.8 

97 

4  + 

38 

29 

32 

9 

0 

0 

0 

3.27 

-  .18 

1.38 

17 

.0 

0 

8 

2 

1  1 

ROME  WB  AIRPORT 

R 

83.8 

58.5 

71.2 

1.2 

97 

4  + 

36 

29 

33 

in 

0 

0 

c 

2.17 

-  1.13 

1.41 

16 

.0 

0 

4 

1 

1 

DIVISION 

71.2 

- 

2.1 

3.55 

.32 

.0 

NORTH  CENTRAL 

ALPHARETTA  1  WNW 

83.1 

57.0 

70.1 

97 

4 

37 

29 

42 

12 

0 

0 

0 

2.39 

1.09 

8 

.0 

0 

3 

2 

1 

ATHENS 

80.4 

61.5 

71.0 

_ 

2.5 

93 

3 

44 

29 

28 

5 

o 

o 

o 

7.36 

4.67 

4.04 

8 

.0 

3 

3 

2  1 

ATHENS  COL  OF  AGR I 

84.  3 

60.4 

72.4 

95 

13+ 

43 

29 

18 

11 

0 

0 

0 

3.85 

1.65 

7 

.0 

0 

s 

2 

2  J 

ATHENS  WB  AIRPORT 

82.4 

60.6 

71.5 

_ 

2  .  0 

96 

4+ 

43 

29 

31 

1 0 

0 

5.30 

2.28 

2.62 

7 

.0 

o 

4 

2 

2  I 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

R 

80*  1 

59.9 

70.0 

_ 

3.1 

93 

3 

41 

29 

40 

5 

0 

0 

0 

3.51 

.25 

2.42 

26 

.0 

0 

3 

2 

1  | 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

79.0 

52.8 

65.9 

_ 

1.6 

90 

14 

3 1 

88 

1 

0 

1 

0 

2.82 

-  .49 

.88 

.0 

6 

2 

0  1 

BLUE  RIDGE 

82.0 

54.8 

68.4 

93 

12  + 

36 

29 

57 

9 

0 

0 

0 

3.84 

1.05 

16 

.0 

0 

7 

4 

1  I 

82.7 

54.6 

68.7 

95 

5  + 

36 

29 

59 

11 

0 

0 

0 

4.85 

2.  72 

1 7 

•  0 

0 

4 

4 

1  j 

DAHLONEGA 

79.9 

57.0 

68.5 

- 

2.1 

94 

4 

37 

29 

58 

6 

0 

0 

0 

5.29 

1.73 

3.78 

17 

.0 

0 

6 

2 

1  1 

GA I NE  SV I LLE 

81.9 

60.2 

71.1 

0.7 

97 

3 

42 

29 

32 

10 

0 

0 

0 

17 

0 

2 

1 

HELEN   1  SE 

80.3 

53.1 

66.7 

93 

12  + 

33 

29 

71 

6 

0 

0 

0 

4.59 

1.72 

17 

.0 

0 

6 

4 

1 

JASPER   1  NNW 

79.7 

58.4 

69.1 

93 

4  + 

38 

29 

45 

7.56 

3.70 

7 

.  0 

0 

S 

3 

2 

WINDER   1  SSE 

82.7 

58.0 

70.4 

97 

14 

41 

29 

31 

9 

0 

0 

0 

4.57 

1.95 

26 

.0 

0 

4 

2 

2 

DIVISION 

69.5 

_ 

2.5 

4.65 

1.42 

.0 

NORTHEAST 

CLAYTON 

80.3 

54.4 

67.4 

_ 

0.9 

92 

13+ 

34 

29 

60 

5 

0 

0 

0 

5.55 

.91 

2.30 

16 

.0 

0 

7 

2 

2 

CORNEL  I A 

78.5 

56.4 

_ 

3.2 

91 

12  + 

37 

29 

70 

3 

0 

0 

0 

5  .74 

2.01 

2.30 

1 7 

.0 

0 

7 

4 

2 

ELBERTON   2  N 

84.3 

55.8 

70.1 

97 

13+ 

35 

29 

52 

12 

0 

0 

0 

3.95 

2.29 

27 

.0 

0 

5 

2 

1 

HARTWELL 

86.1 

61.7 

0.1 

99 

12 

13 

0 

0 

0 

4.49 

.87 

1.40 

17 

.0 

0 

5 

3 

2 

LINCOLNTON 

85.0 

63.7 

74.4 

97 

11 

43 

28 

1  5 

12 

0 

0 

0 

3.54 

1.50 

27 

.0 

0 

4 

4 

3 

TOCCOA 

82.5 

59.7 

71.1 

_ 

1.2 

96 

3 

42 

29 

31 

10 

0 

0 

0 

4.13 

.04 

2.92 

17 

.0 

0 

5 

1 

1 

WASHINGTON 

83.1 

58.5 

70.8 

- 

4.2 

95 

12 

43 

30  + 

36 

9 

0 

0 

0 

2.32 

-  .79 

1.05 

17 

.0 

0 

4 

2 

1 

DIVISION 

70.7 

- 

1.5 

4.25 

.57 

.0 

WEST  CENTRAL 

BUENA  VISTA 

87.21* 

64.8M 

76. OM 

97 

4 

49 

29 

4 

11 

0 

0 

0 

3.40 

1.14 

15 

.0 

0 

7 

2 

1 

CARROLLTON 

82.4 

58.9 

70.7 

96 

3 

39 

29 

35 

3.81 

2.00 

27 

.0 

0 

7 

2 

1 

COLUMBUS  W8  AIRPORT 

R 

85.8 

65.0 

75.4 

0.6 

97 

11 

46 

29 

8 

13 

0 

0 

0 

3.24 

.47 

1.16 

17 

.0 

0 

5 

2 

2 

EXPERIMENT 

84.  1 

61.6 

72.9 

96 

4 

42 

29 

23 

0 

3.33 

1.30 

15 

.0 

Q 

6 

2 

1 

GREENVILLE  2  W 

85.2 

61.1 

73.2 

96 

4 

46 

29+ 

14 

13 

0 

0 

0 

2.14 

.67 

18 

.0 

0 

7 

1 

0 

GRIFFIN 

84.5 

63.2 

73.9 

_ 

0.8 

97 

5+ 

46 

28 

1  5 

11 

0 

0 

0 

2.79 

-  .56 

1.03 

.0 

4 

2 

1 

LA  GRANGE 

85.8 

60.2 

73.0 

98 

3 

38 

30 

27 

11 

0 

0 

0 

3.20 

2.12 

13 

.0 

0 

5 

1 

1 

MARSHALL V  I LLE 

86.  5f 

61. 7M 

74  •  IN 

97 

11  + 

44 

29 

10 

14 

0 

0 

0 

4.55 

3.28 

1  4 

.0 

0 

4 

1 

1 

NEWNAN 

85.5 

61.9 

73.7 

_ 

0.2 

98 

3 

44 

29 

13 

10 

0 

0 

0 

3.03 

.19 

1.31 

27 

.0 

0 

3 

2 

2 

TALBOTTON 

87.3 

60.7 

98 

10 

13 

0 

0 

0 

2.84 

.92 

26 

.0 

0 

7 

1 

0 

TALLAPOOSA  2  NNW 

83.9 

56.2 

70.1 

_ 

1.1 

96 

3 

32 

29 

49 

10 

0 

1 

0 

2  .46 

-  .73 

.94 

9 

.0 

0 

5 

1 

0 

THOMASTON  2  S 

87.7 

60.3 

74.0 

98 

11  + 

43 

29 

9 

13 

0 

0 

0 

2.86 

1.36 

26 

.0 

0 

4 

1 

1 

WEST  POINT 

86.6 

62.3 

74.5 

- 

0.1 

97 

4  + 

41 

29 

13 

14 

0 

0 

0 

2.14 

-  1.16 

99 

27 

.0 

0 

8 

1 

0 

DIVISION 

73.5 

- 

0.8 

3.06 

-  .27 

.0 

CENTRAL 

A I  LEY 

86.8 

65.2 

76.0 

97 

5 

53 

22+ 

0 

10 

0 

0 

0 

1  .24 

1.12 

18 

.0 

0 

1 

1 

1 

COVINGTON 

82.3 

60.2 

71.3 

_ 

2.8 

94 

12  + 

41 

29 

32 

3.55 

.72 

1.61 

27 

.0 

3 

2 

2 

DUBLIN  3  S 

87.4 

62.1 

74.8 

_ 

1.7 

97 

12  + 

44 

28 

1  1 

15 

c 

c 

c 

5.73 

2.15 

2.10 

27 

.0 

0 

6 

4 

3 

EASTMAN   1  W 

87.0 

64.2 

75.6 

_ 

1.6 

95 

12+ 

47 

29 

6 

1 4 

3.47 

.21 

1.07 

26 

.0 

7 

3 

1 

FORSYTH  1  S 

84.7 

62.  1 

73.4 

95 

12+ 

46 

29 

16 

11 

0 

0 

0 

2  .66 

2.10 

26 

.0 

c 

5 

1 

1 

FORT  VALLEY   3  E 

85.3 

63.0 

_ 

1.3 

99 

13 

12 

0 

0 

0 

3.96 

.57 

1.29 

.0 

7 

4 

1 

HAWKINSVILLE 

87. 4M 

64.  5M 

76. OM 

- 

1.0 

99 

5  + 

46 

29 

8 

15 

0 

0 

0 

3.40 

-  .36 

1.35 

26 

.0 

0 

6 

2 

2 

MACON  WB  AIRPORT 

86.  1 

64.3 

75.2 

1.2 

98 

11  + 

46 

29 

7 

13 

0 

0 

0 

1.83 

-  .94 

.80 

26 

.0 

0 

3 

2 

0 

MC  INTYRE 

85.3 

60.1 

72.7 

98 

12 

40 

30  + 

24 

1  2 

0 

0 

0 

2.20 

1.07 

26 

.0 

0 

4 

7 

1 

M I LLEDGEVI LLE 

83. 7M 

61. 1M 

2.8 

95 

19 

13 

0 

0 

c 

4.46 

1.45 

1.54 

18 

.0 

0 

4 

<t 

2 

MONT  I  CELLO 

83.6 

61.1 

72.4 

95 

13 

46 

28 

19 

13 

0 

0 

0 

3.15 

1.75 

27 

.0 

0 

4 

2 

1 

SANDERSV I LLE 

83.9 

63.5 

73.7 

97 

5  + 

45 

28 

17 

1  C 

0 

0 

c 

5.78 

1.90 

17 

.0 

0 

7 

4 

3 

SI  LOAM 

84.5 

61.6 

73.1 

1.3 

98 

11 

43 

29 

21 

11 

0 

0 

0 

3.96 

.68 

1.50 

27 

.0 

0 

4 

4 

2 

DIVISION 

73.9 

1.7 

3.49 

.12 

.0 

EAST  CENTRAL 

APPLING  1  NW 

86.8 

59.9 

73.4 

99 

12+ 

43 

29+ 

25 

14 

1 

0 

0 

2.37 

1.34 

27 

.0 

0 

<4 

2 

1 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

R 

85.4 

62.6 

74.0 

1.3 

98 

5 

46 

28 

16 

12 

0 

•0 

0 

2.99 

-  .01 

1.77 

26 

.0 

0 

6 

1 

1 

BROOKLET   1  W 

86.2 

64.2 

75.2 

1.6 

97 

5  + 

49 

29+ 

7 

1  5 

0 

0 

0 

5.79 

1.23 

1.65 

27 

.0 

0 

6 

h 

3 

LOU  I SV I L  LE 

84.4 

63.8 

1.9 

96 

16 

12 

0 

0 

0 

7.54 

4.17 

2.00 

28 

.0 

0 

7 

b 

2 

METTER 

87.0 

64.8 

75.9 

98 

5 

50 

29  + 

2 

1  5 

I 

0 

0 

8.55 

2.05 

27 

.0 

0 

9 

6 

5 

MIDVILLE  EXP  STA 

84.7 

64.5 

74.6 

94 

12  + 

49 

29 

A 

10 

c 

0 

0 

7.05 

2.00 

27  + 

.0 

0 

5 

4 

3 

MILLEN 

87.9 

62.7 

75.3 

1.6 

98 

1  1 

44 

28 

1 

16 

0 

0 

0 

7.52 

3.38 

2.36 

17 

.0 

0 

5 

4 

3 

NEW  I NGTON  1  NW 

88.0 

64.2 

76.1 

99 

4 

46 

29 

5 

16 

0 

0 

0 

8.27 

2.60 

6 

.0 

0 

7 

5 

4 

SWAINSBORO 

85.4 

62.4 

73.9 

96 

11+ 

44 

29+ 

ie 

1  2 

0 

0 

0 

4.13 

1.57 

26 

.0 

0 

6 

2 

2 

WARRENTON 

84.8 

62.2 

73.5 

1.2 

97 

1  2 

43 

29+ 

2C 

11 

0 

! 

0 

2.95 

-  .60 

1.35 

27 

.0 

0 

4 

2 

2 

WAYNESBORO  2  NE 

36.8 

62.8 

74.8 

97 

13+ 

41 

29 

8 

i : 

c 

1 

0 

1.80 

.73 

18 

.0 

0 

5 

1 

0 

DIVISION 

74.6 

1.6 

5.36 

1.56 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

GEORGIA 


CONTINUED   SEPTEMBER  1962 


Temperature 

Precipitation 

Station 

Average 

Maximum 

Average 

Minimum 

< 

Departure 
From  Normal 

.? 

X 

I 
a 

I 
-* 

Date 

Degree  Doys 

No.  of  Day* 

Total 

.  1 

r  z 
a  | 
o.  i£ 

o 

a 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

a 
5 
S 

o 

6 

2 
a 

a 

o 

.50  or  More  I 

1  00  or  Mare 

.  1 
ft* 

.  Jt 

k  J 

o  J 

SOUTHWEST 

ALBANY 

89.4 

66.9 

78.2 

98 

1  2 

41 

17 

0 

0 

0 

3.45 

-  .11 

1.71 

26 

•  O 

0 

6 

2 

1 

AMERICUS  *  ENE 

86  •  9n 

66*5* 

75.2M 

1*6 

95 

10+ 

45 

1 5 

11 

0 

0 

0 

4.71 

1.22 

3.00 

7 

•  O 

u 

S 

2 

1 

BA I NBR I DGE 

8  8.4 

* 

77.5 

_  0.3 

98 

5+ 

44 

14 

0 

0 

0 

5.07 

.07 

1.73 

8 

•  0 

0 

12 

3 

1 

JLAKELY 

76.8 

.4 

97 

12 

50 

30+ 

3 

14 

0 

0 

0 

4.59 

.20 

1.73 

27 

.0 

0 

7 

3 

2 

CAIRO  2  NNW 

8  7*3 

67*  1 

77.2 

96 

5 

49 

1  4 

0 

0 

0 

2.30 

-  2.33 

.40 

27 

•  0 

o 

10 

1 

1 

CAMILLA 

88*5 

6  7.4 

78.0 

98 

12 

46 

?o 

s 

16 

0 

0 

0 

3*11 

.78 

27 

•  0 

0 

6 

3 

0 

CUTHBERT 

88*5 

77.6 

98 

1  2 

50 

To 

![' 

1 

1 5 

0 

0 

0 

3  .05 

1.25 

14 

.0 

0 

6 

2 

1 

FORT  GAINES 

36*2 

65.5 

75.9 

_ 

* 

96 

5 

46 

1 3 

0 

0 

0 

2.14 

-  2.10 

.76 

27 

•  0 

6 

2 

0 

.UMPK IN 

8  7  ■  7* 

66  . 1 M 

76.  9M 

99 

1 1 

49 

1 2 

0 

0 

0 

1.86 

.80 

26 

.0 

0 

* 

2 

0 

HORGAN 

68*0 

61.3 

74.7 

95 

1  3+ 

42 

1 1 

1 5 

0 

0 

0 

2.03 

.90 

7 

.0 

0 

S 

2 

0 

'LAINS  SW  GA  EXP  STA 

86-7 

64.9 

75.8 

96 

1  2+ 

49 

30  + 

12 

0 

5.33 

4.15 

7 

.  0 

0 

* 

1 

1 

THOMASVILLE 

85.7 

64.5 

75.1 

-  2.3 

45 

29 

5 

1  0 

0 

0 

0 

5.78 

•  88 

1.45 

2 

.0 

0 

11 

3 

2 

THOMASVILLE  wb  CITY 

86.7 

68.0 

77.4 

-  1.0 

a-r 

12 

5 1 

29 

2 

14 

0 

0 

0 

6.64 

1.82 

1.95 

2 

.0 

0 

10 

« 

2 

0 1  V I  S I  ON 

76.6 

-  0.9 

3.65 

•  42 

.0 

SOUTH  CENTRAL 

ALAPAHA  EXP  STATION 

87.1 

6  5.1 

76.1 

0  6 

95 

17 

0 

0 

0 

3.64 

.22 

.85 

6 

•  0 

0 

9 

3 

0 

IORDELE  WATER  WORKS 

75. 6M 

98 

5 

44 

T 

13 

'  0 

0 

0 

4.61 

.98 

26 

•  0 

0 

8 

5 

0 

>OUGLAS  2  NNE 

86.2 

76.2 

95 

13 

47 

?Q 

13 

0 

0 

0 

6.33 

2.23 

4 

.0 

0 

10 

5 

2 

MT2GERAL0 

66*6 

76.6 

_   Q.  H 

96 

5 

50 

2 

1  5 

4.71 

.87 

1.54 

6 

•  0 

0 

8 

3 

1 

10MERVILLE   3  WSW 

87*2 

62*4 

74.8 

95 

13  + 

40 

70 

1 1 

14 

0 

0 

0 

3.90 

1.43 

4 

.0 

0 

6 

4 

1 

.UMBER  CITY 

87.1 

63*4 

75.3 

96 

12  + 

44 

50 

1  ^ 

]  6 

0 

0 

0 

3.28 

-  1.04 

1.10 

18 

•  0 

0 

7 

2 

1 

MOULTRIE  2  ESE 

65*0 

75.9 

1  8 

96 

5 

46 

14 

0 

0 

0 

5.81 

1.57 

1.19 

23 

.0 

0 

11 

5 

1 

«ASHVILLE  5  SSE 

87*4r> 

76. 5M 

95 

5 

48 

?o 

15 

0 

0 

0 

6.29 

2.50 

8 

.0 

0 

10 

3 

2 

JUITMAN 

86.7V 

65*1" 

75. 5M 

-    2  4 

94 

1  ?  + 

44 

1 6 

0 

0 

0 

4.40 

.42 

1.45 

9 

0 

9 

3 

1 

TIFTON  EXP  STATION 

76.0 

* 

95 

13  + 

47 

1  4 

0 

0 

?  ,*! 

.41 

1.72 

5 

*rt 

0 

4 

3 

2 

/ALDOSTA  WB  AIRPORT 

86.7 

66*9 

76.8 

95 

1  3+ 

48 

1 6 

0 

2.08 

27 

0 

10 

3 

1 

/ALDOSTA  4  NW 

8  7.2 

6  5.9 

76.6 

95 

12  + 

43 

1 5 

0 

2.6 

1.15 

27 

.0 

0 

7 

1 

1 

DIVISION 

76.0 

j  _ 

* 

•  43 

.0 

SOUTHEAST 

kLMA   FAA  AIRPORT 

87.4 

65.1 

76.3 

96 

29 

7 

1 6 

0 

0 

0 

1.91 

.53 

22 

.0 

0 

* 

2 

0 

ILACK.BEARD  ISLAND 

85.1 

69.6 

77.4 

t  A 

I  J 

29 

1 

9 

0 

0 

0 

9.01 

2.27 

2 

.0 

0 

11 

6 

3 

iRUNSWICK 

87.1 

70.3 

78.7 

-  0.2 

ot 

29 

0 

11 

0 

0 

0 

7.53 

-   1  •  5  3 

1.66 

23 

.0 

0 

8 

6 

3 

IRUNSWICK  FAA  AIRPORT 

84.4 

69.5 

77.0 

17 

29 

2 

7 

0 

0 

0 

21.19 

9.82 

1 

.0 

0 

1  1 

9 

4 

:AMP  STEWART 

83.4 

66.4 

74.9 

95 

29 

3 

3 

0 

CI 

0 

3.75 

1.39 

23 

.0 

0 

' 

2 

1 

rLEMING  EXP  STATION 

84.6 

64.9 

74.8 

93 

12  + 

45 

29 

6 

7 

0 

0 

0 

4.83 

1.84 

6 

.0 

0 

9 

3 

1 

rOLKSTON  9  SW 

90.1" 

68. 8M 

79.51" 

95 

12  + 

62 

27 

0 

0 

0 

0 

6.14 

1.83 

6 

.0 

0 

7 

5 

3 

JLENNVILLE 

86.4 

65.7 

76.1 

-  0.7 

95 

12+ 

49 

29 

3 

14 

0 

0 

0 

3.90 

-  1.50 

.91 

2 

.0 

0 

3 

0 

JESUP  8  S 

86.4 

64.8 

75.6 

97 

5 

43 

29 

7 

1  1 

0 

0 

0 

2.17 

.59 

23 

.0 

0 

7 

1 

0 

4AHUN  T  A 

86.5 

64.4 

75.5 

95 

1?  + 

45 

29 

8 

16 

0 

0 

0 

7.27 

3.19 

23 

.0 

0 

? 

4 

2 

iAPELO  ISLAND 

84.41" 

74. 8M 

79. 6M 

92 

17 

54 

28 

1 

i 

0 

0 

0 

8.37 

1.67 

18 

.0 

0 

1  1 

6 

3 

SAVANNAH  USDA   PLANT  GDN 

85.1 

64.4 

74.8 

-  1.1 

94 

13  + 

45 

29 

8 

1  0 

0 

0 

0 

5.33 

-  1.69 

1.36 

7 

.0 

0 

]  0 

i> 

2 

SAVANNAH  WB  ap  r 

84.5 

66.0 

75.3 

-  1.4 

95 

5 

50 

29+ 

5 

9 

0 

0 

0 

6.56 

1.31 

2.24 

6 

.0 

0 

! 

4 

3 

SAVANNAH  BEACH 

84.  If 

66.  4M 

75.6" 

91 

12 

55 

28 

0 

2 

0 

0 

0 

3.70 

1.88 

22 

.0 

0 

7 

? 

2 

5URRENCY  2  WNW 

87.31" 

61  .9* 

74.6V 

97 

6 

40 

29 

20 

14 

0 

0 

0 

2.03 

.78 

23 

.0 

0 

- 

; 

0 

IAYCROSS 

88.3 

63.1 

75.7 

-  2.2 

95 

1 

40 

30 

10 

17 

0 

0 

0 

3.14 

-  2.21 

1.97 

23 

.0 

0 

6 

' 

1 

DIVISION 

76.3 

-  1.1 

6.05 

-  .44 

.0 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


Highest  Temperature:     99°  on  the  29+  at  7  stations. 

Lowest  Temperature:     31°  on  the  29th  at  Blairsvllle 
Exp.  Station. 

Greatest  Total  Precipitation:     21.19  inches  at  Bruns- 
wick FAA  Airport. 

Least  Total  Precipitation:     1.24  inches  at  Alley. 

Greatest  One-day  Precipitation:     9.82  inches  on  the 

1st  at  Brunswick  FAA 
Airport. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   127  - 


DAILY  PRECIPITATION 

SEPTEMBER  196! 


Station 

Total 

Day  of  Month 

1  1 

2  | 

3 

4 

1 

5  1 

6 

7 

9 

10 

1 1 

io 

11 

1 

1 A 

\ 

I 

1 

18 

1Q 

i 

on  01 

1 

00 

01  OA 

1 

OR 

1 

07 

OQ      oq      in      11 1 
zu     zy     ou  ji 

AB6EVI LLE 

2*65 

.02 

.43 

•  04 

.12 

.03 

.48 

.  14 

.06 

.06 

•  03 

.93 

.68 

ADA  1 RSV 1 LLE 

2.75 

.08 

•  39 

.69 

■  11 

1.22 

.20 

AOEL  2  S 

5.56 

•  04 

•  19 

.72 

.0*. 

1  .26 

•  741 

.02 

T 

.05, 

.15 

1.35 

.25 

AILEY 

1.24 

.07 

.05 

1.121 

ALAPAHA    EXP    STAT  ION 

3*64 

.12 

.61 

.85 

.20 

.12 

.80 

•  lOi 

.40 

.44 

ALBANY 

3*45 

•  03 

.42 

.40 

T 

.50 

•  02 

.02 

.04 

.10 

.06 

.04 

.03| 

.02 

.02 

1.71 

.10 

ALL  ATOONA  DAM  2 

3*65 

.34 

.63 

.73 

•  SO 

.05 

.02 

1.56 

.31 

ALMA  FAA  A  1 R PORT 

1.91 

T 

•  09 

T 

T 

.02 

T 

.53 

•  09 

.16 

.05 

ALPHARETTA  1  WNW 

2.39 

.05 

T 

3.00 

1  .09 

T 

.77 

.01! 

T 

.45 

T 

AMERICUS  4  ENE 

4.71 

.10 

T 

T 

-88| 

.36 

.32 

APPLING  1  NW 

2.37 

.21 

.62 

.20: 

1.34 

ATHENS 

7.36 

.01 

1.65 

4.04 

.53 

2.78 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

3.85 

.14 

.36 

.15 

1.52 

.03 

ATHENS  WB  A  1 RPOR  T 

5  .30 

T 

2.62 

T 

.32 

.10 

2.26 

T 

ATKINSON   1  W 

6.30 

.20 

1.50 

.50 

.10 

4.00 

ATLANTA  BOLTON 

3.31 

.05 

.63 

.17 

.11 

■  74 

.11 

.44 

.05; 

1.75 

ATLANTA  W8  AIRPORT  R 

3.51 

.04 

.06 

•  05 

•  01 

•03 

.17 

•  12 

.11 

.04 

2.42 

.01 

AUGUSTA  W6  AIRPORT  R 

2.99 

.20 

T 

7 

T 

.37 

.36 

T 

1.77 

T 

HA  1 NBR  t  DGE 

.  14 

.28 

•  04 

.30 

1  .73 

•  14 

■  22 

.29 

.22' 

.30 

.68 

.20 

.53 

BALL  GROUND 

5.99 

.73 

.39 

1.02 

.08 

3.32 

.07 

.38 

BEA VERDALE 

4.48 

.26 

.02 

•  33 

.17 

.07 

1.40 

1.78 

.45 

8LACKBEARD  ISLAND 

9.01 

2.27 

•  48 

T 

T 

1*10 

.15 

•  13 

.05 

•  93 

T 

.24 

.481 

.02 

.05 

.68 

1.15 

.47 

.06 

T 

BLAIRSVILLE   EXP  STA 

2.62 

.42 

.19 

.08 

.02 

.85 

.14 

.88 

4.59 

.10 

•  09 

.05 

T 

•  10 

T 

T 

.37 

•  18 

T 

■  04 

1.21 

.72 

1.73 

blue  ridge 

3.84 

.67 

.22 

T 

.05 

T 

.02 

.10 

1.05 

.53 

■  64 

.36 

BOWMAN 

4.63 

■  12 

.40 

•  02 

.66 

1.40 

.61 

1.40 

BROOKLET    1  W 

5.79 

.07 

1.49 

.03 

•  13 

1.23 

-  15. 

.08 

.96 

1.65 

BRUNSW  ICK 

7.53 

.97 

.13 

1,60 

.28 

T 

.06 

.80 

.08 

.90 

1.66 

1.05 

BRUNSWICK  FAA  AIRPORT 

21*19 

9.82 

T 

.11 

.87 

.52 

4.36 

T 

.05 

.48 

1.14 

T 

.72 

.48 

T  .76 

1.30 

.97  T 

1.23 

T 

T 

8UENA  VISTA 

3.40 

.06 

.68 

•  20 

.19 

.02 

•  26 

.35 

BUTLER 

4.82 

2.22 

.02 

•  24 

1.18 

.30 

.02 

1.08 

BUTLER  CREEK 

3.70 

.11 

T 

.03 

T 

.05 

.35 

.34] 

.12 

2.46 

CAIRO  2  NNW 

2.30 

.09 

•  15 

.07 

T 

.10 

.33 

.04 

•  05 

.03 

•  16 

•  03 

•  11 

.10 

.25 

.39 

.40 

CALHOUN  EXP  STATION 

.30 

.14 

.67 

•  30 

.40 

•  16 

.30 

.70 

.10 

.06 

CAM  1  LL  A 

3.11 

.08 

•  62 

.54 

.03 

•  04 

■  04 

.31 

.351 

.29 

.03 

.78 

CAMP  STEWART 

3.75 

.26 

•  26 

.86 

•  34 

.05 

.03 

•  01 

•  14 

.02 

.02 

.01 

.26 

1.39 

.08 

.02 

CANTON 

3.76 

.10 

1  .47 

.09 

•  111 

1.64 

.35 

CARNESVILLE 

4.90 

•  99 

•  65; 

2.45 

.81 

C ARROLLTON 

3*81 

.39 

.02 

.06 

.14 

•  18 

.65 

.10 

■  03 

.24 

2.00 

CAR  TERS 

6.22 

.96 

.10 

2.00 

.67 

1.91 

.58 

CARTERSV 1 LLE 

3.11 

.31 

.96 

.01 

.08 

•  05 

.  4  1 

.90 

.25 

.14 

CARTERSV 1 LLE   3  SW 

3.20 

T 

.66 

.76 

•  02 

.03 

•  02 

T 

1.28 

.41 

CEDARTOWN 

3.41 

T 

.06 

.08 

.16 

.08 

1.50 

•  05, 

1.20 

T 

.28 

CHATSWORTH 

2.81 

.23 

.13 

.18 

.31 

.05 

1.04 

.20 

.67 

5.16 

1.53 

.96 

.31 

.11 

.13 

•  90 

.84 

•  38 

CLAYTON 

5.55 

T 

.43 

.26 

.02 

•  08 

.28 

.01 

2.30 

1.87 

.  10 

■  20 

CLEVELAND 

5.83 

.57 

.40 

.25 

•  02 

T 

.07 

.02 

.61 

3-55 

.02 

T 

.32 

COLUMBUS  WB  AIRPORT  R 

3.24 

•  30 

.01 

.02 

.04 

T 

.01 

.36 

1.05 

.02 

1.16 

.01 

■  24 

COMMERCE   2  SSW 

4.85 

T 

.82 

.54 

2.72 

T 

.77 

CONCORD 

2.48 

T 

.06 

.10 

.02 

.02 

1.04 

.15 

T 

.27 

.82 

CORDELE  WATER  WORKS 

4.61 

.08 

.74 

.20 

.44 

•  58 

.30 

.08 

.56 

.60 

.98 

.05 

CORNELIA 

5.74 

1.19 

.80 

.05 

•  20 

.35 

2.30 

.60 

.25 

COVINGTON 

3.55 

.38 

1.47 

.09 

1.61 

CUMMING  1  N 

6.55 

1  .50 

.30 

■  44 

.15 

3.71 

.45 

2.03 

T 

.02 

.31 

•  31 

1.25 

T 

.  14 

CUTHBERT 

3.05 

•  09 

.33 

.03 

T 

T 

.04 

T 

1.25 

.10 

T 

.15 

.42 

.64 

OAHLONEGA 

5.29 

•  22 

.51 

•  28 

•  02 

.15 

3.78 

•  33 

DALLAS  5  SE 

2.19 

•  05 

T 

T 

.07 

.01 

.05 

1.04 

•  18 

.26 

T 

.53 

4.23 

.48 

.38 

.02 

.03 

.88 

.08 

.53 

1  .4ft 

.37 

DAN V 1 LLE 

4.04 

.46 

.46 

T 

.15 

1.92 

1.05 

DAWSON 

3.02 

.16 

.09 

.03 

.71 

.05 

.05 

.01 

.54 

.52 

.20 

■  66 

DAWSONV 1 LLE 

7.34 

.67 

2.75 

.77 

.22 

2.57 

•  36 

DOCTORTOWN  1  WSW 

8*08 

.06 

•  02 

2.46 

.03 

.04 

1.77 

1.50 

.36 

.04 

.01 

.06 

1.45 

.16 

.  10 

T 

DONALSONV 1 LL E  3  W 

T 

.21 

3.95 

.02 

1.36 

1.55 

-  . 

T 

.38 

.08 

.47 

•  02 

.09 

.08 

.15 

.07 

•  53 

DOUGLAS  2  NNE 

6.33 

.08 

.30 

2.23 

. 

.51 

.12 

.30 

T 

1.00 

■  54j 

.86 

.17 

DOUGLASVI LLE 

3.04 

.11 

.33 

.31 

.26 

.  1  1 

1.92 

DOVER 

6.40 

.38 

.45 

.22 

1.38 

1.10 

2.19 

.68 

DUBLIN  3  S 

5.73 

.11 

1.30 

.24 

1.15 

•  B3 

2.  10 

3.47 

.07 

.58 

.11 

.03 

.18 

.15 

.43 

T 

1.07 

.8? 

ELBERTON   2  N 

3.95 

.05 

•  14 

.45 

.77 

.25 

2.29 

4.42 

.15 

.01 

.29 

.07 

1.45 

.01 

.65 

.01 

.99 

T 

.59 

EMBRY 

2.17 

.27 

•  23 

.35 

•  52 

.55 

.25 

EXPERIMENT 

3.33 

•  15 

.05 

.04 

.01 

.01 

•  18 

1.30 

.09 

.62 

.44 

.44 

2*51 

.53 

.76 

T 

1.20 

1  "GERALD 

4.71 

.21 

.36 

1.54 

.02 

T 

.02 

.02 

.76 

.16 

•  49 

.40 

.08 

.57 

.06 

FLEMING  EXP  STATION 

4.83 

.10 

.10 

1.94 

.19 

.65 

•  03 

.061 

.46 

.28 

.9  3 

.05 

.14 

FOLKSTON  3  SSW 

4.91 

•  07 

.13 

.25 

.20 

.05 

.07 

.95 

.12) 

.35 

.32  .15 

1.15 

.85 

FOLKSTON  9  SW 

6.14 

•  13 

1.32 

.20 

.67 

1.47 

.52 

cnOT  Y("4  I  wet 

2.66 

T 

.13 

T 

T 

.16 

.10 

.15 

T 

2.10 

2.14 

.11 

.10 

.65 

•  05 

.25 

•  22 

.76 

FORT  VALLEY  3  E 

3.96 

.67 

.05 

.10 

.02 

.62 

1.29 

.10 

.39 

.72 

FRANKLIN 

3.12 

•  58 

.13 

.35 

•  34 

.10 

.  12 

.20 

1.30 

GAINESVILLE 

4.55 

.01 

T 

.10 

.99 

T 

T 

.09 

2.94 

T 

.42 

G  t  BSON 

3.59 

T 

1.70 

.55' 

.10 

.94 

GLENNV 1 LLE 

3.90  .02 

.91 

T 

.50 

.37 

•  14 

.04 

.10 

.02 

.39 

.07 

.20 

.90 

.24 

GOAT  ROCK 

3.os! 

.01 

.06 

.21 

.09 

•09 

1.61 

.53 

.48 

GOOFREY  4  NE 

2.66 

1.83 

.08 

.75 

GREENVILLE  2  W 

2.14 

T 

.22 

T 

.15 

T 

.20 

.34 

.23 

.67 

.33 

2.79 

.01 

.20 

.07 

T 

.01 

.97 

.09 

.41 

T 

1.03 

4.49 

.45 

•  44 

.05 

.85 

1.40 

1.24 

.06 

HAWK  1 NSV 1 LLE 

3.40 

.17 

T 

.19 

T 

.11 

T 

.42 

1.35 

1.16 

HELEN   1  SE 

4.59 

•  92 

.61 

.04 

•  04 

.03 

1.72 

.11 

.42 

HOMERV 1 LLE  3  WSW 

3.90 

.59 

1*43 

.58 

.62 

T 

.09 

.02 

.08 

.30 

.19 

7.56 

3.70 

.97 

.20 

2.35 

•  34 

JESUP  8  S 

2.17 

.01 

.34 

.10 

.22 

.08 

.08 

.30 

.16^ 

.  16 

,  .07 

.59 

.06 

JONES80RO 

2.71 

.06 

.17 

.28 

.40 

1.80 

JULIETTE 

3.01 

.11 

.40 

.63 

.28 

.03 

1.56 

KENSINGTON 

4.89 

1.16 

.03 

.  26 

.16 

•  02 

■  43 

•  24 

2.00 

.59 

2.72 

.33 

•  14 

2.03 

.22 

LA  FAYETTE 

6.53 

1.12 

.41 

.08 

1.20 

1.50 

1.74 

.46 

LA  GRANGE 

3.20 

.01 

•  11 

•  06 

2.12 

.09 

.20 

.19 

T 

.42 

LEXINGTON 

2.16 

T 

•  41 

•  42 

1.35 

LINCOLNTON 

3.54 

•  02 

.90 

.02 

1.50 

7.54 

•  05 

.30 

.50 

.85 

.50 

1.34 

.50 

1.50 

2.00 

L  UM  8  E  R  CITY 

3.28 

.67 

.09 

.22 

1.1 0: 

.36  .20 

.25 

.39 

LUMPK  IN 

,  1.86 

•23 

.10 

.09 

.60 

MACON  WB  AIRPORT  R 

1.83. 

T 

.02 

.04 

:. 

T 

T 

T 

.32 

T 

.06 

.01 

•  55 

.80 

.03 

MAR SHALL V 1 LL  E 

4.55 

3.28 

•  05 

•  os! 

.08 

.16 

.45 

MAYSVILLE 

4.25 

T 

1.31 

T 

.16 

2-15 

.02, 

.61 

HC  INTYRE 

'  2,20l 

.21 

.34 

1.07 

•  56 

METTER 

6.55 

T 

.92 

.05 

.22 

.04 

•  08 

1.75 

1.00 

1-05 

-id 

.  10 

1.15 

2.05 

M  1 DV 1 LLE 

4.69 

.34 

.06 

.  19 

.58 

.52 

2.76 

MIDVILLE  EXP  STA 

7.05 

2.00 

.25 

.05 

.75 

2.00 

2.00 

S*o  lefetenco  noles  following  Station  [ndsi 


DAILY  PRECIPITATION 


lLI 


Day  of  Month 


10     11      12     13     14  I  15 


16  I  17     18     19     20  21 


25     26     27     28     29  30 


MILLEDGEVILLE 
HILLEN 

MILLHAVEN  6  E 
MONTEZUMA 
MONT  I  CELLO 

MORGAN 
MORGAN  5  NW 
MOULTRIE  2  ESE 
MOUNT  VERNON  3 
NAHUNTA 


5  SSE 


NASMV I LLE 
HEWING TON 
NEWNAN 

NORCR05S  4  N 
PATTERSON 

PLAINS  SW  GA  EXP  ST A 

PRESTON  3  SW 

QUI  THAN 

RESACA 

RINGGOLD 

ROME 

ROME  WB  AIRPORT  R 

SANDERSV I LLE 

SAPELO    I SL AND 

SAVANNAH  USDA  PLANT  GON 

SAVANNAH  W6  AP  R 

SAVANNAH  BEACH 

SILOAM 

SPARTA  2  NNW 
ST  I LLMORE 

SUMMERVI LLE 
SURRENCY  2  WNW 
SWAINSBORO 
TALBOT  TON 
TALLAPOOSA  2  NNW 

TAYLORSVI LLE 
THOMAS TON  2  S 
TMOMASV I LLE 
THOMASV I LLE  WB  CITY 
TIFTON  EXP  STATION 

TOCCOA 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 
VAL DOST A  4  NW 
WALE SKA 
WARREN TON 

WASHINGTON 
WAYCROSS 
WAYNESBORO  2  NE 
WEST  POINT 
WINDER   1  SSE 


.65     .10  T 


.90 
i69 

.75  .«5 
T 

•OA  .57  .20 

2.50     .10  .20 


T         .01  .02 
T  1.05 
.73  .25 


.19     .20  .28 
.30  .23 
.15  .05 


•  OA 


2.40 
•02 


1.45 

-04 

2.05 


.16  1.36 
1.41  .01 

1.90  1.52i 
1.67 


1.53 
.08 
.25 


1.19 
3.19 
1.90 


.02     .92  1.93 


1.84  l.bH 


1.35 
.05 
1.06 


.01 

1.16 

.46 
.07 
.06  1.57 
.92 

•  33 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 
And 
Depth 

Day  of  month 

« 
« 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

N 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

ATHENS 

HORT  FARM  STA  3 

2  INCHES 

MAX 
MIN 

87 
80 

88 
80 

90 
80 

90 
82 

88 

82 

86 
81 

85 
68 

75 
69 

79 
73 

81 
76 

82 
77 

84 
79 

84 
79 

85 
79 

83 
77 

83 
79 

8  1 
77 

82 
76 

79 
71 

77 
71 

75 
67 

77 
69 

75 
68 

74 
69 

75 
68 

75 
69 

70 
68 

68 
65 

75 
59 

76 
60 

80.3 
73.3 

*  INCHES 

MAX 
MIN 

85 
80 

85 
80 

86 
80 

86 

82 

85 
81 

84 
80 

83 
69 

73 
69 

76 
73 

79 
75 

80 
77 

81 
79 

81 
78 

81 
79 

81 
78 

81 
80 

80 
77 

80 
75 

77 
72. 

75 
71 

7* 
69 

74 
68 

72 
69 

72 
69 

72 
68 

74 
68 

69 
68 

69 
67 

72 
60 

73 
61 

78.0 
73.4 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

86 
83 

85 
83 

87 
83 

86 
84 

5  i 
78 

90 
82 

65 
76 

76 
74 

88 

73 

80 
78 

82 
79 

82 
81 

83 
81 

83 
82 

83 
81 

83 
Bl 

82 
81 

82 
77 

80 
78 

78 
77 

77 
75 

74 
72 

78 

73 

75 
72 

76 
74 

75 
71 

72 
71 

72 
69 

75 
66 

72 
67 

80.6 
76.7 

TIFTON 

EXP  STATION 

3  INCHES 

MAX 
MIN 

79 
78 

82 
77 

62 
77 

83 
76 

83 
76 

82 
76 

83 
77 

78 
75 

79 
"74 

82 
75 

83 
76 

Si 

76 

85 
76 

85 
77 

85 
78 

83 
76 

83 
77 

82 
74 

82 

w 

80 
73 

79 
70 

75 
71 

75 
72 

74 
68 

73 
69 

76 
70 

77 
71 

74 
65 

70 
64 

70 
64 

79.6 
73.4 

6  INCHES 

MAX 
MIN 

82 
75 

78 
77 

78 
78 

78 
77 

78 
77 

79 
78 

79 
78 

78 
78 

78 
77 

78 
77 

78 
77 

79 
78 

79 
78 

79 
78 

78 

78 
77 

78 
77 

77 
77 

78 
77 

78 
77 

77 
76 

75 
74 

72 
68 

72 
72 

71 
70 

73 
71 

74 
73 

74 
73 

73 
71 

71 
70 

76.7 
75.4 

ATHENS  HORT  FARM  STA  3  -  SLOPE  OF  GROUND i   LESS  THAN  5  PERCENT  TO  THE  SOUTH  SOUTHEAST.     SOIL  TYPE,     CECIL  SANDY  LOAM.     GROUND  COVER i 

GROUND  ALMOST  BARE,   SOME  THIN  NATIVE  GRASS .      INSTRUMENTATION!     PALMER  DIAL-TYPE  LIQUID  IN  STEEL  THERMOMETERS. 

TIFTON  EXP  STATION  -  SLOPE  OF  GROUND i     LESS  THAN  5  PERCENT  TO  THE  NORTHWEST .     SOIL  TYPE,     TIFTON  LOAMY  SAND.     GROUND  COVER,  PERENNIAL 

GRASS  SOD.  INSTRUMENTATION,  3  INCH  DEPTH  -  FRI EZ  STANDARD  DISTANCE  AND  SOIL  THERMOGRAPH ,  MODEL  1100,  6  INCH  DEPTH  - 
FRIEZ  AIR  AND  DISTANCE  THERMOGRAPH,  MODEL  1120. 


EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

e 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

3X1 

31 

ALLATOONA  DAM  2 

EVAP 
WIND 

.25 
50 

.22 
41 

.22 
37 

.06 

26 

.23 
26 

.20 
41 

.  11 
56 

.09 
95 

.09 
70 

.  14 
31 

.  12 
19 

.19 
24 

23 

.17 
33 

.14 
28 

.  14 
37 

.09 
26 

.  18 

29 

.24 
29 

.  17 

29 

.24 
64 

.20 
101 

.12 
31 

.  19 
49 

.  15 

.07 
29 

.01 
28 

.  18 
44 

.  10 
35 

.13 
45 

4.66 
1228 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.29 
11 
95 
70 

.  15 
9 
95 
71 

.30 
14 
96 
70 

.26 
16 
94 
72 

.  18 

29 
93 
72 

.25 
14 
90 
69 

.25 
19 
85 
60 

.07 
24 
81 
60 

.11 
36 
86 
72 

.01 

96 
72 

.21 
7 
97 
75 

.20 
b 

100 
75 

.20 
7 
99 

.  18 
14 
96 
74 

.20 

97 
70 

.07 
8 
88 
71 

.23 
27 
94 
71 

.  17 
24 
94 
64 

.18 
20 
97 
56 

.  19 

23 
96 
56 

.  2 : 
52 
83 
49 

.12 
23 
7? 
65 

21 
86 
65 

.  18 

33 

81 
67 

15 
81 
59 

.48 
11 
82 
67 

.  29 
44 
82 
64 

.24 

■ 

75 
50 

.21 

27 
79 
69 

.11 
12 
81 
64 

5.89 
602 
89.0 
66.3 

[experiment 

EVAP 
WIND 

.30 
35 

.26 
18 

.26 
17 

.28 
20 

.22 
33 

42 

45 

40 

20 

8 

.  IB 

17 

.24 
20 

.15 
18 

.  14 
33 

42 

.20 
40 

.26 
30 

.21 
25 

.  2  3 

35 

.  15 
30 

.13 
60 

.  3  1 
58 

.  17 

30 

.08 

33 

.16 
55 

.14 
45 

.  17 
30 

.  35 

65 

B  6.65 
980 

[ROME  WB  AIRPORT 

EVAP 
WIND 

.27 
32 

.25 

.  15 
12 

.22 
14 

.20 

22 

.28 
48 

35 

.05 

.  12 

ie 

.  12 

.19 

*» 

.  14 
4 

.07 

.12 
0 

24 

.26 
24 

.24 

.21 
13 

.27 
74 

.21 
34 

.12 
14 

.19 
29 

.  IB 
29 

.  10 

.10 

4.97 
667 

ITIFTON  EXP  STATION 

EVAP 
WIND 

.  18 
47 

.30 
42 

.13 
19 

.19 

.20 
17 

.  19 

23 

.17 
31 

.02 
41 

31 

.  ii 

.17 
13 

.  18 
16 

.14 

.  14 
19 

39 

.17 

.20 
67 

6 

.20 
22 

66 

.  53 

62 

51 

.  19 
38 

.  10 

.  19 
48 

5.31 
1041 

Sm  ratof*nc»  not—  loUowlnq  Suoon  Indat 
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DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
SEPTEMBER  1962 


Station 

Day  Oi  Month 

Average 

1   |  2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13  | 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

AILEY 

MAX 

89 

91 

94 

95 

97 

94 

83 

84 

86 

91 

90 

89 

89 

84 

91 

90 

86 

85 

64 

88 

81 

80 

82 

73 

78 

82 

6  1 

86 

89 

92 

86.8 

MIN 

68 

69 

68 

72 

72 

71 

64 

66 

67 

68 

70 

69 

66 

66 

69 

69 

66 

64 

63 

62 

53 

53 

56 

57 

60 

58 

63 

66 

70 

72 

65.2 

ALAPAHA   EXP  STATION 

MAX 

90 

90 

90 

93 

93 

95 

91 

75 

9  n 

92 

93 

94 

94 

93 

91 

92 

90 

87 

90 

87 

86 

79 

69 

8 1 

79 

86 

87 

80 

73 

80 

87.1 

MIN 

68 

69 

69 

70 

71 

69 

71 

69 

70 

70 

70 

70 

70 

69 

69 

68 

67 

69 

67 

64 

56 

58 

63 

62 

62 

67 

69 

46 

43 

48 

65.1 

ALBANY 

MAX 

96 

95 

95 

97 

97 

95 

82 

84 

92 

96 

97 

98 

9  5 

90 

92 

94 

89 

90 

91 

92 

83 

74 

89 

83 

87 

88 

82 

74 

85 

89.4 

MIN 

70 

75 

70 

72 

74 

72 

71 

70 

71 

71 

73 

73 

72 

73 

70 

71 

73 

69 

62 

58 

58 

65 

62 

63 

64 

69 

67 

51 

47 

50 

66.9 

ALLATOONA  DAM  2 

MAX 

91 

91 

91 

95 

97 

89 

88 

70 

78 

81 

88 

90 

92 

91 

89 

65 

87 

87 

81 

80 

77 

69 

74 

77 

74 

76 

68 

7 1 

69 

73 

82.3 

MIN 

65 

63 

68 

69 

69 

63 

60 

60 

67 

67 

68 

69 

68 

67 

66 

70 

69 

59 

50 

54 

53 

52 

56 

59 

54 

55 

55 

42 

39 

49 

60.2 

ALMA  FAA  AIRPORT 

MAX 

91 

90 

94 

93 

95 

94 

80 

68 

91 

94 

94 

96 

92 

92 

92 

90 

90 

92 

89 

88 

79 

68 

8  1 

76 

86 

86 

8 1 

73 

81 

83 

87.4 

MIN 

69 

73 

69 

71 

70 

70 

66 

69 

72 

70 

69 

69 

70 

68 

67 

65 

69 

70 

67 

62 

64 

61 

61 

58 

66 

69 

56 

46 

45 

51 

65.1 

ALPHARETTA   1  WNW 

MAX 

93 

92 

93 

97 

93 

91 

91 

65 

75 

64 

9  1 

9  1 

93 

93 

91 

89 

83 

83 

81 

80 

79 

72 

76 

80 

78 

78 

68 

70 

69 

73 

83.1 

MIN 

60 

59 

64 

66 

67 

63 

59 

58 

63 

66 

66 

66 

65 

67 

62 

62 

65 

57 

48 

49 

49 

51 

51 

56 

48 

51 

55 

43 

37 

36 

57.0 

AMERICUS  4  ENE 

MAX 

93 

92 

95 

93 

95 

95 

81 

79 

87 

95 

94 

94 

92 

64 

89 

91 

66 

83 

87 

66 

82 

87 

77 

72 

71 

79 

86.9 

MIN 

66 

71 

68 

71 

70 

69 

64 

64 

69 

69 

70 

72 

69 

70 

66 

68 

70 

64 

60 

52 

54 

58 

58 

62 

47 

45 

49 

63.5 

APPLING    1  NW 

MAX 

94 

94 

95 

98 

99 

97 

90 

74 

89 

92 

95 

99 

9  7 

97 

95 

95 

86 

81 

87 

87 

8  1 

74 

64 

8  1 

80 

82 

73 

78 

74 

76 

86.8 

MIN 

59 

61 

65 

68 

70 

68 

62 

62 

65 

69 

69 

69 

64 

67 

65 

67 

70 

66 

55 

55 

48 

51 

53 

56 

45 

55 

62 

43 

43 

44 

59.9 

ATHENS 

MAX 

89 

89 

93 

92 

92 

85 

72 

76 

81 

87 

90 

90 

89 

86 

87 

78 

83 

81 

79 

76 

69 

68 

77 

72 

75 

69 

72 

71 

7  1 

73 

60.4 

MIN 

64 

64 

66 

70 

70 

70 

58 

61 

67 

69 

69 

71 

69 

72 

66 

68 

70 

61 

54 

56 

51 

55 

55 

55 

50 

64 

60 

47 

44 

48 

61.5 

ATHENS   COL   OF   AGR 1 

MAX 

92 

93 

95 

95 

94 

88 

72 

77 

85 

9 1 

93 

94 

95 

94 

60 

85 

85 

83 

84 

77 

70 

60 

76 

80 

78 

74 

75 

75 

77 

89.3 

MIN 

65 

64 

65 

68 

69 

67 

58 

61 

67 

68 

69 

70 

65 

71 

65 

66 

69 

62 

52 

53 

50 

54 

54 

54 

49 

63 

60 

45 

43 

46 

60.4 

ATHENS   WB  AIRPORT 

MAX 

91 

92 

96 

96 

95 

88 

66 

90 

93 

93 

93 

80 

84 

83 

81 

78 

70 

69 

78 

74 

79 

67 

74 

72 

73 

76 

82.4 

MIN 

66 

64 

66 

70 

70 

66 

58 

61 

67 

68 

69 

71 

67 

72 

67 

67 

66 

61 

54 

55 

50 

54 

54 

54 

51 

63 

51 

46 

43 

46 

60.6 

ATLANTA   WB  AIRPORT 

MAX 

89 

91 

93 

9  1 

9 1 

88 

69 

70 

82 

87 

90 

88 

88 

85 

83 

81 

79 

78 

69 

71 

77 

73 

76 

66 

69 

67 

70 

72 

80.1 

MIN 

64 

63 

66 

68 

70 

65 

59 

60 

66 

66 

69 

70 

67 

67 

64 

67 

69 

59 

52 

55 

49 

54 

55 

54 

52 

62 

51 

43 

41 

50 

59.9 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

MAX 

92 

93 

95 

94 

98 

88 

79 

86 

9  i 

93 

94 

95 

94 

92 

89 

80 

86 

89 

81 

74 

65 

60 

78 

80 

77 

79 

73 

76 

79 

85.4 

MIN 

64 

66 

70 

70 

72 

66 

64 

63 

70 

70 

70 

71 

70 

68 

68 

68 

71 

69 

63 

60 

48 

60 

55 

53 

50 

63 

55 

46 

47 

47 

62.6 

BAI NBR IDGE 

MAX 

98 

97 

95 

97 

98 

95 

85 

88 

91 

95 

96 

96 

95 

91 

92 

93 

86 

69 

66 

86 

80 

77 

78 

79 

88 

86 

80 

72 

74 

64 

88.4 

M  1  N 

70 

70 

72 

71 

74 

72 

70 

71 

71 

72 

71 

77 

71 

77 

68 

64 

72 

67 

65 

59 

59 

63 

62 

65 

64 

69 

65 

51 

44 

48 

66.5 

BLACKBEARO  ISLAND 

MAX 

90 

82 

88 

89 

92 

92 

90 

79 

84 

88 

88 

68 

92 

90 

88 

90 

90 

92 

68 

85 

86 

77 

73 

77 

76 

78 

86 

6  1 

75 

79 

88.1 

M  1  N 

77 

74 

73 

75 

76 

71 

68 

68 

72 

75 

75 

75 

74 

73 

68 

72 

73 

73 

72 

72 

65 

65 

65 

64 

68 

66 

73 

53 

52 

59 

69.6 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

MAX 

87 

88 

88 

89 

88 

82 

82 

7  1 

72 

85 

84 

86 

69 

90 

89 

85 

75 

80 

76 

77 

74 

68 

76 

75 

72 

75 

66 

65 

64 

71 

79.0 

M  1  N 

52 

54 

58 

63 

63 

62 

60 

60 

60 

61 

61 

60 

55 

59 

61 

63 

64 

51 

40 

42 

43 

43 

49 

54 

44 

49 

52 

36 

31 

34 

52.8 

BLAKELY 

MAX 

93 

94 

93 

95 

96 

92 

84 

86 

91 

5 

95 

86 

87 

88 

90 

79 

73 

87 

79 

86 

68 

79 

71 

77 

82 

67.7 

MIN 

68 

68 

69 

70 

74 

71 

70 

69 

70 

71 

71 

71 

69 

71 

67 

70 

71 

67 

62 

59 

56 

62 

62 

63 

65 

69 

65 

54 

50 

50 

65.8 

BLUE  RIDGE 

MAX 

91 

92 

84 

83 

78 

85 

80 

81 

78 

76 

79 

80 

73 

75 

66 

63 

68 

72 

75 

82.0 

MIN 

55 

55 

61 

61 

61 

66 

61 

61 

61 

61 

65 

60 

57 

57 

63 

67 

65 

51 

46 

46 

42 

45 

46 

55 

50 

60 

55 

37 

36 

39 

54.8 

BROOKLET   1  w 

MAX 

90 

94 

97 

97 

97 

90 

76 

92 

93 

84 

91 

82 

75 

70 

76 

77 

78 

85 

78 

76 

76 

80 

86.2 

MIN 

67 

74 

70 

70 

70 

70 

62 

64 

70 

71 

70 

67 

67 

67 

65 

67 

69 

69 

66 

64 

49 

56 

59 

55 

62 

66 

66 

49 

49 

53 

64.2 

BRUNSWICK 

MAX 

87 

89 

89 

93 

90 

87 

86 

8  1 

80 

75 

89 

84 

8  7 

82 

78 

79 

86 

67.1 

MIN 

73 

76 

76 

75 

76 

71 

68 

71 

73 

76 

75 

76 

76 

73 

71 

73 

72 

71 

71 

71 

62 

65 

64 

69 

67 

71 

73 

56 

55 

63 

70.3 

BRUNSWICK    FAA  AIRPORT 

MAX 

86 

B6 

90 

9  1 

90 

80 

69 

93 

90 

85 

64 

76 

77 

75 

75 

79 

85 

62 

72 

76 

82 

64.4 

MIN 

72 

75 

71 

78 

72 

71 

64 

73 

72 

73 

74 

76 

75 

73 

70 

72 

75 

73 

72 

72 

67 

64 

66 

65 

67 

72 

64 

54 

53 

61 

69.5 

BUENA  VISTA 

MAX 

96 

94 

94 

97 

95 

93 

85 

78 

89 

94 

95 

95 

92 

89 

86 

85 

85 

85 

81 

76 

e  3 

76 

74 

7  7 

80 

87.2 

MIN 

64 

69 

68 

71 

71 

70 

64 

65 

69 

70 

72 

72 

69 

70 

67 

68 

71 

65 

62 

61 

52 

61 

67 

62 

51 

49 

50 

64.8 

CAIRO  2  NNW 

MAX 

90 

91 

94 

93 

96 

93 

92 

87 

66 

8  7 

89 

85 

75 

80 

77 

87 

86 

79 

75 

?7 

82 

67.3 

MIN 

70 

71 

70 

73 

74 

72 

71 

71 

70 

72 

71 

72 

70 

7  2 

67 

70 

71 

68 

68 

64 

59 

64 

61 

65 

66 

69 

67 

53 

49 

53 

67.1 

CALHOUN   EXP  STATION 

MAX 

93 

95 

97 

94 

87 

89 

81 

76 

84 

86 

82 

8  1 

76 

72 

84 

84 

73 

80 

73 

70 

72 

70 

83.5 

MIN 

59 

58 

62 

61 

66 

62 

60 

67 

66 

64 

66 

65 

64 

65 

62 

62 

66 

52 

45 

50 

44 

48 

48 

52 

51 

48 

36 

34 

39 

55.9 

CAMILLA 

MAX 

95 

97 

96 

92 

89 

87 

87 

90 

8  1 

76 

82 

79 

89 

90 

79 

72 

79 

84 

68.5 

MIN 

71 

73 

70 

73 

73 

72 

71 

71 

72 

73 

73 

73 

72 

72 

69 

71 

73 

70 

67 

62 

59 

65 

62 

65 

65 

69 

67 

52 

46 

51 

67.4 

CAMP  STEWART 

MAX 

83 

89 

84 

84 

84 

88 

86 

88 

63 

76 

75 

72 

77 

78 

81 

79 

72 

80 

83 

83.4 

MIN 

69 

72 

73 

71 

72 

70 

64 

67 

72 

73 

72 

73 

70 

70 

69 

68 

72 

71 

70 

67 

55 

57 

63 

58 

59 

68 

69 

50 

49 

59 

66.4 

CARROLL  TON 

MAX 

91 

94 

92 

85 

65 

82 

80 

76 

70 

74 

78 

73 

79 

75 

70 

68 

70 

74 

82.4 

MIN 

60 

59 

64 

66 

69 

65 

61 

61 

66 

65 

66 

70 

61 

69 

64 

65 

65 

62 

50 

52 

51 

48 

54 

57 

50 

64 

57 

43 

39 

44 

56.9 

CARTERSVILLE 

MAX 

94 

96 

90 

90 

86 

82 

82 

77 

72 

79 

85 

78 

8  1 

75 

70 

71 

72 

78 

85.4 

MIN 

59 

60 

64 

67 

67 

63 

61 

63 

66 

69 

66 

63 

66 

67 

65 

66 

71 

56 

46 

51 

52 

51 

54 

53 

55 

61 

56 

36 

36 

44 

58.5 

CEOARTOWN 

MAX 

95 

96 

97 

97 

93 

92 

84 

87 

86 

82 

82 

78 

72 

77 

60 

77 

81 

75 

74 

72 

75 

77 

84.5 

MIN 

61 

60 

65 

68 

67 

63 

62 

62 

65 

65 

69 

70 

67 

69 

68 

63 

70 

56 

50 

53 

47 

46 

53 

55 

51 

65 

53 

40 

37 

42 

58.7 

CLAYTON 

MAX 

88 

87 

90 

80 

83 

82 

80 

79 

72 

72 

76 

71 

75 

72 

70 

69 

7  1 

73 

80.3 

MIN 

53 

54 

61 

61 

62 

62 

56 

59 

62 

62 

60 

62 

59 

61 

60 

66 

62 

57 

47 

51 

39 

41 

52 

53 

44 

59 

54 

40 

34 

40 

54.4 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

MAX 

94 

94 

93 

95 

96 

91 

86 

86 

86 

84 

76 

76 

83 

80 

78 

79 

76 

76 

82 

85.6 

MIN 

67 

69 

69 

73 

72 

71 

67 

66 

70 

71 

72 

74 

71 

72 

70 

70 

70 

66 

60 

59 

57 

60 

62 

59 

64 

68 

57 

51 

46 

47 

65.0 

COMMERCE  2  SSW 

MAX 

91 

9  0 

90 

80 

85 

83 

80 

79 

69 

72 

79 

74 

77 

68 

72 

74 

75 

82.7 

MIN 

57 

56 

62 

65 

61 

59 

56 

65 

63 

65 

61 

65 

62 

66 

63 

53 

45 

45 

48 

44 

49 

50 

44 

45 

58 

37 

36 

39 

54.6 

CORDELE  WATER  WORKS 

MAX 

93 

94 

92 

90 

9 1 

87 

87 

85 

82 

76 

84 

82 

79 

85 

78 

76 

7  7 

81 

87.0 

MIN 

68 

69 

70 

71 

71 

65 

67 

71 

69 

71 

73 

69 

71 

67 

70 

72 

68 

59 

56 

54 

61 

58 

57 

62 

67 

64 

47 

44 

48 

64.1 

CORNEL  1  A 

MAX 

87 

88 

91 

85 

80 

70 

8  1 

8 1 

80 

78 

75 

68 

73 

68 

76 

68 

69 

68 

69 

69 

78.5 

MIN 

se 

58 

62 

66 

65 

62 

54 

59 

64 

66 

63 

64 

62 

67 

63 

67 

62 

55 

48 

50 

49 

50 

49 

54 

46 

57 

55 

39 

37 

41 

56.4 

COVINGTON 

MAX 

90 

90 

94 

94 

94 

90 

81 

?5 

81 

82 

79 

80 

69 

69 

78 

74 

77 

69 

72 

69 

72 

74 

82.3 

MIN 

64 

64 

64 

68 

69 

67 

59 

60 

67 

68 

69 

69 

66 

ro 

64 

66 

70 

59 

52 

55 

49 

54 

55 

53 

51 

64 

59 

44 

41 

46 

60.2 

CUTHBERT 

MAX 

94 

93 

9 1 

96 

93 

82 

93 

90 

85 

89 

89 

84 

75 

88 

82 

86 

87 

78 

75 

80 

82 

88.5 

MIN 

70 

73 

72 

72 

73 

73 

72 

68 

71 

71 

73 

74 

71 

71 

70 

70 

72 

69 

62 

62 

55 

62 

61 

61 

63 

70 

63 

53 

50 

51 

66.6 

OAHLONEGA 

M*< 

89 

90 

89 

94 

92 

89 

84 

64 

70 

77 

86 

90 

92 

90 

88 

87 

73 

83 

80 

80 

77 

65 

72 

75 

70 

75 

69 

69 

67 

70 

79.9 

MIN 

59 

63 

59 

65 

64 

64 

57 

57 

62 

66 

65 

65 

63 

65 

64 

66 

64 

60 

49 

50 

51 

49 

52 

53 

48 

52 

55 

45 

37 

40 

57.0 

DALLAS  5  SE 

MAX 

92 

91 

94 

96 

95 

94 

91 

74 

72 

83 

91 

93 

94 

92 

89 

86 

87 

84 

81 

80 

76 

77 

75 

80 

68 

71 

70 

73 

83.9 

MIN 

60 

59 

63 

66 

64 

61 

58 

58 

59 

65 

64 

67 

64 

66 

60 

64 

65 

57 

47 

49 

49 

49 

50 

54 

53 

36 

37 

43 

56.0 

DAL  TON 

MAX 

95 

94 

95 

97 

93 

85 

86 

75 

77 

87 

90 

92 

96 

95 

85 

87 

82 

86 

83 

82 

76 

75 

80 

83 

77 

76 

67 

64 

71 

74 

83.6 

MIN 

66 

63 

67 

71 

69 

62 

64 

63 

64 

69 

67 

65 

66 

66 

66 

70 

69 

56 

49 

53 

48 

53 

50 

56 

56 

62 

53 

43 

40 

43 

59.6 

See  Rule  rente-  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  Ot  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

DOUGLAS   2  NNE 

MAX 

90 

90 

93 

94 

94 

91 

77 

83 

69 

94 

94 

95 

93 

89 

91 

69 

90 

H8 

67 

65 

76 

66 

79 

78 

85 

85 

79 

71 

79 

Ml  N 

69 

73 

70 

71 

72 

71 

67 

69 

71 

71 

71 

72 

71 

70 

70 

69 

70 

70 

J  -1 

63 

56 

64 

61 

59 

6  0 

70 

7  0 

6  j 

47 

50 

66. 

2 

DUBLIN    3  S 

MAX 

97 

94 

95 

16 

97 

95 

94 

75 

88 

92 

96 

97 

9  6 

93 

93 

93 

90 

86 

IS 

84 

87 

18 

70 

75 

76 

60 

84 

6  ■ 

77 

M  t  N 

65 

66 

68 

71 

69 

62 

64 

68 

71 

70 

72 

*  . 

68 

65 

66 

69 

65 

6  0 

53 

49 

53 

56 

58 

68 

60 

65 

45 

45 

62. 

1 

EASTMAN    1  w 

MAX 

' ' 

93 

95 

95 

95 

95 

92 

74 

82 

89 

92 

95 

93 

92 

93 

94 

92 

85 

85 

87 

85 

77 

80 

83 

8  0 

80 

84 

79 

72 

79 

MIN 

67 

70 

70 

71 

73 

63 

63 

67 

71 

71 

73 

6  - 

69 

70 

71 

69 

6? 

60 

51 

6  ! 

57 

56 

58 

65 

50 

64. 

2 

ELBERTON  2  N 

MAX 

>; 

95 

96 

97 

94 

90 

73 

61 

84 

91 

96 

95 

97 

93 

9  0 

85 

67 

85 

85 

78 

72 

72 

78 

75 

76 

74 

75 

73 

74 

76 

MIN 

57 

58 

60 

63 

67 

65 

60 

60 

65 

64 

63 

65 

60 

65 

61 

65 

67 

55 

48 

48 

46 

46 

48 

49 

42 

55 

59 

37 

35 

40 

55. 

8 

EXPERIMENT 

MAX 

92 

9  1 

93 

96 

95 

94 

92 

66 

73 

87 

93 

95 

95 

92 

89 

90 

88 

86 

84 

83 

83 

71 

69 

60 

77 

78 

72 

73 

71 

76 

64 

MIN 

65 

66 

67 

71 

70 

68 

60 

60 

65 

68 

71 

72 

6  1 

70 

65 

68 

71 

62 

54 

56 

50 

53 

55 

56 

56 

65 

6  0 

9  3 

42 

54 

61. 

6 

FITZGERALD 

MAX 

92 

92 

94 

9  1 

96 

91 

80 

82 

90 

90 

94 

94 

92 

93 

9  1 

92 

90 

86 

■6 

86 

83 

7* 

61 

76 

62 

87 

79 

75 

77 

8  1 

66 

MIN 

69 

73 

72 

73 

73 

70 

66 

69 

71 

73 

73 

74 

71 

71 

71 

72 

72 

70 

65 

62 

54 

62 

60 

59 

64 

69 

6  7 

52 

50 

52 

66. 

6 

FLEMING   EXP   STAT  ION 

MAX 

85 

88 

88 

90 

93 

89 

79 

83 

9  0 

91 

93 

9  0 

88 

88 

87 

90 

88 

87 

83 

81 

70 

75 

78 

80 

85 

•6 

77 

77 

78 

84. 

6 

MIN 

66 

69 

71 

71 

70 

65 

66 

n 

72 

70 

70 

6  9 

67 

63 

66 

67 

70 

70 

67 

55 

62 

63 

55 

61 

66 

jr 

48 

45 

53 

64. 

9 

FOLKSTON  9  SW 

MAX 

90 

90 

93 

89 

89 

94 

90 

95 

94 

95 

94 

91 

9 

89 

88 

89 

89 

92 

l1 

66 

89 

89 

86 

66 

90. 

J 

MIN 

68 

69 

67 

68 

70 

74 

73 

72 

70 

69 

71 

72 

73 

69 

72 

70 

66 

68 

68 

70 

66 

63 

62 

6f 

67 

65 

68. 

8 

FORSYTH    1  S 

MAX 

90 

92 

95 

93 

87 

75 

87 

94 

95 

95 

9  3 

87 

91 

87 

86 

85 

84 

64 

77 

66 

60 

77 

75 

76 

75 

72 

75 

77 

84. 

7 

MIN 

65 

68 

65 

56 

70 

70 

62 

61 

70 

ro 

68 

68 

68 

69 

64 

67 

70 

64 

58 

58 

46 

56 

57 

56 

56 

65 

6  D 

47 

46 

48 

62. 

1 

FORT  GAINES 

MAX 

92 

92 

92 

9  5 

96 

92 

66 

64 

9  1 

94 

95 

95 

91 

83 

BO 

90 

85 

85 

91 

89 

80 

74 

75 

65 

6  0 

85 

72 

76 

62 

86  ■ 

? 

MIN 

65 

72 

70 

72 

73 

72 

71 

70 

71 

.'0 

72 

72 

69 

72 

73 

68 

71 

67 

60 

56 

56 

58 

61 

63 

• 

69 

64 

52 

47 

46 

65. 

5 

FORT   VALLEY   3  E 

MAX 

92 

94 

96 

93 

99 

96 

72 

78 

87 

92 

97 

96 

91 

89 

91 

90 

88 

84 

87 

84 

73 

69 

61 

79 

71 

84 

'6 

73 

76 

79 

85 

MIN 

66 

69 

66 

69 

71 

71 

63 

63 

70 

70 

69 

71 

68 

70 

66 

69 

68 

65 

6  0 

59 

52 

59 

59 

56 

60 

66 

55 

47 

46 

46 

63. 

0 

GAINESVILLE 

MAX 

92 

92 

97 

96 

94 

87 

76 

73 

80 

9  0 

93 

93 

92 

89 

90 

61 

64 

81 

8  0 

78 

70 

70 

77 

72 

73 

70 

7  0 

70 

72 

75 

81. 

MIN 

63 

64 

68 

66 

69 

66 

58 

60 

65 

67 

67 

69 

6  7 

70 

6  6 

68 

64 

60 

54 

56 

50 

51 

54 

56 

51 

62 

55 

47 

42 

48 

60. 

2 

GLENNV 1 LLE 

MAX 

84 

91 

92 

93 

95 

94 

77 

86 

91 

93 

95 

95 

91 

90 

90 

93 

88 

a  | 

85 

77 

6  9 

80 

80 

60 

87 

80 

72 

80 

62 

MIN 

66 

71 

71 

70 

72 

71 

64 

67 

70 

72 

72 

73 

6  1 

66 

65 

67 

70 

71 

69 

65 

54 

60 

61 

57 

6  6 

67 

70 

51 

49 

52 

65. 

7 

GREENVILLE  2  H 

MAX 

93 

95 

95 

96 

95 

95 

87 

72 

87 

(3 

93 

93 

92 

92 

9  0 

90 

68 

83 

B  i 

62 

80 

72 

80 

78 

76 

76 

76 

71 

75 

79 

85. 

2 

MIN 

63 

66 

66 

70 

67 

68 

62 

62 

66 

67 

69 

69 

6  B 

66 

64 

69 

69 

61 

57 

58 

52 

54 

56 

56 

66 

56 

8  6 

46 

47 

61. 

1 

GRIFFIN 

MAX 

93 

95 

97 

94 

97 

95 

83 

73 

85 

94 

94 

95 

93 

88 

9  0 

87 

86 

84 

63 

84 

73 

66 

60 

77 

76 

74 

7* 

71 

75 

78 

84 . 

5 

MIN 

68 

69 

71 

72 

71 

69 

60 

61 

67 

69 

73 

73 

68 

69 

67 

70 

71 

63 

6  B 

58 

52 

56 

57 

56 

57 

65 

6  0 

4  6 

47 

52 

63. 

2 

HARTWELL 

MAX 

96 

97 

99 

99 

96 

85 

73 

60 

92 

93 

96 

96 

98 

93 

9' 

92 

89 

87 

84 

78 

72 

72 

62 

76 

60 

75 

'8 

75 

76 

79 

86 . 

1 

MIN 

6' 

65 

68 

69 

69 

69 

58 

62 

66 

6  B 

70 

70 

66 

71 

72 

66 

64 

62 

57 

56 

51 

56 

55 

56 

53 

61 

60 

45 

47 

50 

61. 

7 

HAWK  1 NSVI LLE 

MAX 

94 

99 

99 

97 

85 

80 

90 

93 

93 

96 

94 

92 

96 

93 

87 

87 

90 

88 

80 

73 

83 

81 

77 

86 

80 

75 

76 

82 

87. 

4 

MIN 

69 

70 

72 

72 

64 

66 

72 

70 

70 

73 

70 

70 

6  6 

70 

71 

67 

61 

56 

53 

6  9 

57 

59 

64 

66 

64 

47 

46 

57 

64. 

5 

HELEN    1  SE 

MAX 

89 

90 

93 

92 

87 

81 

73 

70 

79 

6  B 

90 

93 

>fl 

86 

85 

" 

83 

8  1 

81 

81 

68 

73 

77 

71 

76 

71 

71 

69 

72 

73 

80. 

3 

MIN 

54 

54 

60 

59 

60 

60 

57 

61 

63 

60 

60 

61 

58 

62 

59 

66 

62 

44 

43 

42 

43 

-0 

47 

55 

43 

56 

55 

36 

33 

37 

53. 

1 

HOMERV 1 LLE   3  WSW 

MAX 

89 

91 

93 

92 

95 

92 

79 

66 

90 

90 

94 

93 

95 

91 

91 

90 

9  1 

89 

8  B 

87 

64 

75 

79 

79 

8  9 

87 

^9 

76 

79 

82 

87. 

2 

MIN 

66 

68 

66 

67 

68 

66 

68 

67 

68 

67 

67 

66 

66 

65 

64 

63 

60 

67 

it 

62 

57 

6  0 

59 

61 

62 

63 

6  ] 

44 

40 

46 

62. 

JASPER    1  NNW 

MAX 

89 

91 

93 

93 

87 

66 

76 

72 

80 

85 

68 

91 

88 

87 

84 

78 

82 

79 

77 

74 

67 

73 

75 

71 

'6 

70 

ro 

66 

70 

71 

79. 

7 

MIN 

63 

62 

64 

66 

65 

62 

57 

61 

66 

68 

65 

65 

66 

65 

65 

64 

65 

56 

48 

55 

53 

52 

50 

54 

60 

61 

6? 

39 

38 

44 

58. 

JESUP  8  S 

MAX 

85 

89 

91 

92 

97 

93 

76 

85 

89 

9* 

92 

94 

9  2 

90 

91 

90 

93 

91 

8  6 

85 

82 

70 

76 

77 

8  3 

68 

6  3 

76 

79 

80 

86. 

4 

MIN 

68 

68 

71 

69 

69 

69 

65 

68 

70 

71 

70 

69 

71 

68 

64 

65 

65 

70 

70 

67 

57 

61 

62 

58 

69 

68 

7  0 

45 

43 

50 

64. 

8 

LA  FAYETTE 

MAX 

94 

95 

94 

95 

90 

86 

69 

87 

88 

89 

66 

90 

87 

86 

86 

86 

85 

86 

84 

63 

76 

75 

76 

78 

79 

76 

6  8 

71 

72 

74 

83. 

6. 

MIN 

70 

74 

73 

75 

72 

70 

60 

60 

65 

71 

70 

7  1 

6  8 

62 

63 

66 

64 

60 

6  8, 

59 

50 

46 

42 

44 

45 

40 

5? 

40 

37 

39 

58. 

9 

LA  GRANGE 

MAX 

93 

95 

98 

96 

96 

94 

90 

80 

88 

94 

95 

96 

92 

86 

69 

87 

89 

84 

83 

81 

75 

74 

82 

78 

81 

78 

74 

72 

75 

79 

85. 

6 

M  |  N 

60 

62 

64 

69 

70 

68 

66 

63 

63 

65 

65 

71 

66 

70 

67 

70 

71 

60 

52 

53 

51 

49 

55 

58 

69 

64 

6  0 

42 

39 

38 

60. 

? 

L INCOLNTON 

MAX 

9 

94 

95 

96 

95 

82 

70 

84 

89 

91 

97 

95 

94 

95 

95 

91 

86 

89 

79 

70 

67 

78 

78 

83 

73 

77 

74 

77 

79 

85. 

0 

MIN 

66 

70 

70 

71 

72 

70 

65 

64 

68 

71 

71 

71 

68 

71 

69 

70 

70 

71 

65 

65 

50 

0 

53 

53 

6C 

65 

6  ) 

43 

46 

50 

63. 

7 

LOUI SVILLE 

MAX 

93 

95 

92 

93 

95 

90 

82 

90 

90 

92 

96 

94 

B8 

88 

91 

85 

75 

83 

87 

82 

72 

72 

78 

75 

77 

78 

79 

rc 

76 

74 

84. 

4 

MIN 

65 

68 

72 

71 

72 

64 

63 

70 

71 

72 

71 

73 

69 

67 

67 

68 

70 

66 

60 

60 

50 

56 

59 

55 

57 

65 

6  1 

46 

48 

49 

63. 

8 

LUMBER  CITY 

MAX 

92 

9  1 

95 

93 

96 

95 

94 

75 

86 

90 

94 

96 

95 

94 

93 

93 

91 

90 

66 

87 

87 

77 

67 

81 

90 

79 

85 

8  0 

72 

79 

87. 

1 

MIN 

64 

67 

68 

69 

70 

70 

64 

65 

68 

70 

70 

70 

71 

67 

65 

65 

67 

69 

64 

60 

53 

60 

59 

57 

37 

68 

69 

46 

44 

47 

63. 

4 

LUMPK 1 N 

MAX 

96 

95 

96 

96 

98 

93 

85 

80 

98 

99 

95 

67 

88 

91 

82 

86 

89 

90 

80 

76 

86 

80 

82 

85 

77 

72 

SO 

64 

87. 

7 

M  1  N 

10 

72 

70 

73 

73 

71 

70 

67 

71 

73 

75 

71 

72 

69 

70 

72 

67 

62 

58 

56 

5  1 

63 

59 

63 

70 

63 

52 

49 

54 

66. 

1 

MACON   MB  AIRPORT 

MAX 

92 

92 

95 

94 

98 

94 

71 

78 

89 

94 

98 

97 

93 

92 

93 

93 

88 

87 

87 

86 

75 

69 

63 

80 

72 

85 

'8 

74 

77 

80 

86. 

1 

MIN 

68 

70 

71 

73 

73 

71 

65 

66 

72 

71 

72 

72 

}  0 

71 

6  h 

70 

70 

66 

59 

57 

53 

6  1 

59 

56 

6  0 

67 

55 

49 

46 

49 

64. 

3 

MARSHALLVILLE 

MAX 

91 

93 

95 

95 

97 

97 

92 

73 

94 

97 

96 

92 

90 

89 

91 

91 

65 

8  I 

66 

61 

72 

78 

82 

75 

84 

77 

74 

75 

80 

66. 

8 

MIN 

66 

68 

67 

70 

70 

69 

61 

63 

6  8 

74 

72 

67 

67 

64 

66 

66 

64 

57 

54 

50 

57 

53 

53 

58 

65 

61 

45 

44 

49 

61. 

7 

MC  INTYRE 

MAX 

9  0 

89 

92 

95 

95 

96 

95 

71 

8  1 

86 

94 

98 

95 

93 

9. 

91 

88 

84 

85 

85 

83 

74 

66 

81 

78 

70 

94 

76 

76 

77 

85. 

3 

MIN 

6  ? 

64 

66 

67 

70 

69 

64 

64 

66 

66 

67 

69 

67 

66 

62 

64 

69 

61 

56 

53 

47 

57 

56 

53 

9: 

61 

6; 

40 

40 

40 

60. 

1 

MET  TER 

MAX 

96 

94 

93 

94 

98 

91 

79 

66 

89 

92 

96 

95 

95 

91 

92 

90 

90 

86 

9  0 

88 

78 

74 

80 

80 

77 

83 

80 

75 

79 

80 

67. 

o 

MIN 

6  B 

73 

73 

72 

71 

72 

64 

67 

70 

71 

72 

71 

64 

64 

66 

69 

70 

71 

67 

65 

52 

69 

58 

56 

64 

64 

59 

SO 

50 

53 

64. 

8 

MIDVILLE  ExP  STA 

MAX 

89 

93 

94 

94 

93 

90 

75 

84 

88 

90 

94 

94 

9  0 

69 

91 

89 

82 

85 

87 

83 

74 

73 

80 

79 

79 

79 

77 

72 

76 

79 

84. 

7 

MIN 

65 

68 

71 

71 

72 

69 

64 

63 

71 

72 

7  1 

73 

6  9 

68 

6  " 

69 

69 

67 

62 

62 

57 

56 

59 

56 

56 

66 

6  6 

54 

49 

50 

64. 

5 

H 1 LLEOGEV 1 LLE 

MAX 

9 ! 

95 

95 

94 

68 

80 

87 

90 

95 

95 

92 

92 

92 

84 

62 

84 

82 

82 

72 

76 

80 

77 

74 

78 

75 

72 

75 

83. 

7 

MIN 

0  9 

72 

70 

63 

63 

65 

69 

69 

70 

6  7 

69 

65 

67 

69 

64 

58 

56 

50 

52 

54 

54 

56 

56 

63 

47 

45 

46 

61. 

1 

MILLEN 

MAX 

92 

96 

96 

97 

97 

94 

66 

85 

91 

93 

96 

96 

93 

92 

92 

90 

86 

87 

90 

90 

79 

75 

82 

79 

81 

81 

6 

8  0 

78 

82 

87. 

9 

MIN 

62 

67 

71 

70 

69 

65 

62 

70 

70 

70 

71 

6  6 

66 

64 

67 

69 

67 

62 

60 

50 

56 

56 

53 

59 

65 

65 

44 

46 

46 

62. 

7 

MONT  1 CE  LLO 

MAX 

90 

90 

92 

94 

93 

92 

93 

65 

72 

9  0 

93 

94 

9! 

93 

88 

91 

68 

81 

81 

83 

82 

72 

67 

78 

8  0 

76 

73 

75 

73 

75 

83. 

6 

MIN 

65 

68 

65 

FO 

70 

69 

62 

60 

63 

6« 

70 

72 

6  7 

70 

6  6 

68 

67 

55 

52 

54 

50 

54 

56 

57 

66 

57 

6  1 

96 

48 

47 

61. 

1 

MORGAN 

MAX 

92 

93 

93 

95 

95 

93 

86 

88 

91 

93 

94 

95 

9  5 

93 

9  2 

91 

91 

87 

B  1 

87 

87 

76 

79 

84 

86 

66 

77 

76 

76 

81 

86. 

0 

MIN 

65 

68 

64 

66 

68 

67 

67 

65 

65 

68 

67 

66 

6  7 

66 

6  6 

64 

64 

64 

56 

56 

54 

59 

57 

57 

60 

60 

61 

46 

42 

47 

61  . 

9 

MOULTRIE  2  ESE 

MAX 

93 

93 

94 

91 

96 

95 

78 

79 

91 

93 

94 

95 

93 

91 

92 

92 

89 

89 

88 

85 

80 

72 

80 

79 

88 

66 

78 

70 

79 

82 

86. 

6 

MIN 

68 

66 

65 

71 

71 

67 

69 

70 

70 

71 

70 

70 

68 

69 

i,; 

70 

69 

69 

6? 

60 

56 

61 

60 

61 

6  6 

68 

6  6 

50 

46 

51 

65. 

0 

NAHUNTA 

MAX 

91 

91 

91 

93 

95 

94 

76 

65 

91 

92 

94 

95 

92 

90 

92 

90 

92 

90 

87 

85 

78 

79 

75 

76 

65 

86 

79 

72 

79 

81 

86. 

5 

MIN 

69 

69 

69 

69 

69 

67 

66 

67 

69 

70 

69 

69 

68 

66 

64 

65 

65 

69 

67 

66 

58 

62 

62 

58 

6  1 

67 

67 

49 

45 

53 

64. 

4 

NASHVILLE  5  SSE 

MAX 

91 

90 

94 

9,: 

95 

93 

64 

90 

92 

94 

94 

92 

92 

91 

91 

90 

88 

88 

67 

61 

7* 

80 

80 

88 

85 

79 

79 

78 

82 

87. 

4 

MIN 

60 

71 

70 

71 

72 

69 

70 

70 

72 

72 

70 

69 

69 

70 

69 

66 

69 

6  8 

62 

57 

61 

60 

62 

66 

68 

68 

49 

48 

50 

65. 

5 

Sm  Ro)or*nco  NoIm  Following  Sutlon  ladox 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Station 

Day  Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29  | 

30 

31 

NEW  1 NGTON    1  NW 

MAX 

93 

95 

97 

99 

97 

96 

81 

87 

92 

97 

93 

93 

80 

72 

80 

78 

83 

88 

0 

MIN 

63 

71 

68 

69 

72 

71 

67 

64 

70 

71 

69 

73 

67 

67 

64 

65 

71 

69 

66 

64 

49 

59 

59 

54 

60 

64 

68 

47 

46 

58 

64 

2 

NEWNAN 

MAX 

94 

95 

96 

97 

94 

92 

87 

72 

86 

93 

96 

76 

76 

85 

5 

MIN 

64 

66 

69 

74 

67 

65 

60 

60 

67 

69 

69 

72 

69 

70 

64 

69 

73 

60 

54 

57 

53 

56 

57 

57 

56 

65 

57 

46 

44 

48 

61 

9 

PLAINS   SW   GA   EXP  STA 

MAX 

95 

94 

95 

96 

92 

9  1 

84 

82 

89 

93 

96 

96 

93 

87 

92 

90 

66 

84 

87 

86 

85 

8  1 

65 

72 

78 

82 

86 

7 

MIN 

67 

72 

69 

72 

72 

71 

67 

66 

70 

70 

71 

73 

70 

71 

68 

68 

67 

67 

61 

61 

53 

60 

61 

58 

63 

68 

64 

50 

49 

49 

64 

9 

OUI TMAN 

MAX 

90 

93 

93 

92 

93 

93 

84 

90 

94 

60 

86 

78 

72 

77 

86 

7 

MIN 

70 

69 

69 

68 

71 

68 

69 

70 

68 

70 

70 

67 

68 

67 

68 

69 

66 

67 

61 

57 

58 

60 

60 

62 

66 

67 

49 

44 

46 

64 

3 

ROME 

MAX 

9  3 

97 

95 

97 

90 

88 

8 1 

76 

8  5 

90 

92 

93 

93 

84 

8  5 

6 1 

80 

71 

74 

78 

83 

6 

MIN 

62 

60 

65 

68 

68 

64 

62 

61 

65 

67 

68 

69 

67 

67 

67 

69 

69 

57 

50 

55 

48 

46 

53 

57 

52 

62 

50 

42 

36 

43 

59 

0 

ROME   WB  AIRPORT 

MAX 

94 

95 

97 

97 

91 

90 

69 

76 

87 

90 

93 

96 

86 

86 

77 

83 

8 

MIN 

61 

60 

64 

67 

68 

64 

63 

63 

65 

67 

67 

69 

66 

67 

67 

69 

66 

57 

48 

55 

47 

46 

52 

53 

52 

62 

52 

39 

36 

43 

56 

5 

SANDERSV 1 LLE 

MAX 

a  9 

90 

96 

97 

97 

92 

90 

96 

9  3 

92 

86 

9 1 

75 

72 

75 

77 

83 

9 

MIN 

65 

65 

70 

70 

72 

70 

63 

65 

71 

71 

70 

72 

66 

69 

66 

70 

71 

65 

59 

56 

50 

60 

59 

54 

59 

65 

64 

45 

47 

51 

63 

.5 

SAPELO  ISLAND 

MAX 

89 

9 1 

82 

85 

86 

88 

88 

87 

8 

76 

80 

80 

64 

MIN 

82 

81 

80 

80 

82 

82 

78 

76 

79 

81 

81 

80 

77 

80 

81 

62 

80 

78 

71 

65 

64 

68 

65 

54 

55 

62 

74 

8 

SAVANNAH  USOA   PLANT  GON 

MAX 

B  9 

87 

89 

89 

90 

94 

90 

80 

84 

9 1 

91 

93 

94 

90 

90 

83 

80 

8  0 

73 

80 

65 

.1 

MIN 

65 

70 

70 

68 

70 

70 

64 

65 

67 

70 

70 

71 

66 

68 

62 

66 

69 

72 

69 

67 

54 

60 

62 

57 

59 

66 

68 

47 

45 

52 

64 

* 

SAVANNAH  WB  AP 

MAX 

87 

86 

89 

9 1 

95 

89 

60 

84 

90 

9 1 

91 

93 

88 

90 

9  0 

80 

83 

80 

73 

80 

84 

5 

MIN 

68 

73 

72 

72 

73 

67 

65 

66 

72 

73 

72 

71 

70 

69 

66 

70 

70 

72 

71 

63 

56 

61 

62 

58 

62 

68 

62 

50 

50 

56 

66 

0 

SAVANNAH  BEACH 

MAX 

87 

86 

88 

B9 

88 

88 

66 

87 

86 

86 

9  1 

90 

88 

87 

77 

84 

.7 

MIN 

71 

73 

76 

68 

62 

64 

68 

75 

68 

68 

69 

66 

72 

69 

» 

67 

61 

66 

57 

64 

64 

56 

57 

63 

62 

55 

72 

73 

66 

SI  LOAM 

MAX 

92 

93 

95 

95 

96 

88 

73 

82 

87 

94 

96 

9  7 

96 

93 

93 

78 

84 

5 

MIN 

65 

66 

68 

71 

71 

69 

61 

61 

68 

69 

72 

69 

65 

69 

67 

69 

70 

62 

55 

55 

49 

54 

55 

52 

54 

62 

62 

44 

43 

50 

61 

.6 

SURRENCY  2  WNW 

MAX 

e  B 

9 1 

93 

95 

8  1 

87 

9 1 

92 

95 

94 

92 

92 

90 

82 

87 

.3 

MIN 

64 

67 

67 

68 

67 

63 

67 

66 

66 

66 

66 

66 

63 

60 

68 

68 

67 

64 

60 

52 

59 

55 

64 

66 

67 

41 

40 

44 

61 

.9 

SWAINSBORO 

MAX 

90 

83 

86 

96 

93 

79 

85 

4 

MIN 

65 

67 

71 

71 

71 

68 

61 

63 

67 

66 

71 

71 

67 

67 

64 

66 

68 

66 

60 

59 

49 

55 

56 

53 

62 

64 

66 

44 

44 

47 

62 

* 

TALBOTTON 

MAX 

94 

95 

98 

75 

95 

96 

95 

93 

87 

8  8 

73 

60 

87 

.3 

M  1  N 

61 

67 

66 

67 

68 

65 

63 

60 

62 

62 

69 

68 

68 

69 

69 

62 

71 

62 

56 

54 

50 

56 

57 

56 

56 

56 

61 

48 

42 

47 

60 

7 

TALLAPOOSA   2  NNW 

MAX 

80 

73 

86 

9 1 

94 

92 

84 

86 

76 

83 

.9 

MIN 

58 

56 

61 

65 

63 

62 

61 

64 

63 

63 

67 

64 

64 

65 

63 

66 

66 

5  5 

48 

43 

43 

49 

49 

47 

64 

47 

35 

32 

38 

56 

2 

THOMASTON  2  S 

MAX 

97 

96 

97 

9  7 

97 

96 

93 

76 

90 

98 

98 

94 

93 

86 

92 

80 

81 

87 

,7 

MIN 

61 

63 

61 

68 

63 

70 

64 

63 

63 

63 

68 

68 

67 

69 

63 

63 

63 

63 

54 

54 

51 

60 

55 

56 

56 

65 

60 

46 

43 

46 

60 

3 

THOMASV 1 LLE 

MAX 

9 1 

90 

93 

89 

94 

89 

83 

92 

89 

91 

92 

92 

90 

90 

89 

82 

85 

7 

MIN 

67 

69 

68 

68 

71 

69 

69 

69 

69 

70 

70 

70 

69 

66 

66 

68 

68 

68 

66 

60 

57 

57 

60 

63 

63 

66 

65 

50 

45 

49 

64 

5 

THOMASV 1 LLE  WB  CITY 

MAX 

92 

95 

90 

63 

83 

93 

92 

95 

9  7 

94 

94 

92 

81 

86 

7 

MIN 

71 

72 

71 

74 

75 

72 

72 

72 

72 

73 

73 

73 

71 

72 

70 

72 

71 

72 

69 

65 

60 

63 

62 

65 

67 

70 

60 

55 

51 

56 

68 

0 

TIFTON  EXP  STATION 

MAX 

90 

93 

92 

76 

8  1 

89 

91 

94 

92 

78 

66 

4 

MIN 

72 

70 

7? 

70 

71 

69 

68 

70 

72 

71 

71 

68 

68 

68 

70 

69 

69 

67 

64 

56 

62 

59 

60 

61 

67 

66 

49 

47 

53 

65 

6 

TOCCOA 

MAX 

93 

9 1 

89 

82 

65 

75 

82 

5 

MIN 

62 

63 

66 

68 

67 

66 

56 

62 

67 

67 

67 

66 

64 

67 

67 

68 

62 

65 

52 

56 

50 

49 

54 

57 

49 

60 

60 

44 

42 

46 

59 

7 

VALOOSTA  WB  AIRPORT 

MAX 

93 

90 

93 

83 

80 

90 

9  1 

94 

95 

92 

92 

90 

90 

78 

86 

78 

79 

66 

7 

MIN 

68 

72 

70 

71 

73 

71 

71 

72 

71 

72 

72 

72 

70 

71 

69 

70 

66 

68 

70 

67 

60 

60 

63 

64 

65 

67 

70 

53 

48 

50 

66 

9 

VALDOSTA  4  NW 

MAX 

82 

90 

92 

93 

9  5 

92 

92 

92 

90 

88 

78 

83 

87 

2 

MIN 

70 

70 

69 

69 

71 

69 

71 

72 

70 

71 

71 

71 

69 

69 

68 

69 

65 

70 

69 

62 

59 

62 

62 

64 

66 

67 

69 

49 

43 

50 

65 

9 

WARRENTON 

MAX 

90 

82 

87 

91 

95 

9  7 

94 

93 

94 

82 

80 

83 

60 

73 

68 

85 

79 

79 

74 

86 

74 

74 

77 

84 

6 

MIN 

66 

66 

69 

70 

71 

69 

65 

64 

70 

70 

70 

71 

66 

68 

65 

61 

70 

63 

56 

57 

49 

57 

54 

53 

53 

65 

63 

43 

43 

49 

62 

2 

WASH  1 NGTON 

MAX 

68 

88 

89 

93 

93 

85 

67 

80 

85 

92 

95 

93 

93 

91 

90 

82 

82 

85 

83 

78 

70 

74 

78 

76 

78 

71 

75 

73 

71 

83 

1 

MIN 

62 

58 

66 

67 

70 

69 

60 

59 

61 

60 

69 

68 

65 

67 

66 

66 

68 

61 

53 

54 

46 

49 

52 

49 

49 

52 

60 

43 

43 

43 

56 

5 

WAYCROSS 

MAX 

9 1 

91 

93 

94 

94 

95 

93 

76 

88 

94 

93 

94 

95 

94 

92 

92 

92 

93 

92 

89 

88 

77 

77 

78 

81 

87 

87 

81 

76 

62 

88 

3 

MIN 

64 

62 

69 

68 

65 

69 

67 

66 

64 

72 

70 

69 

67 

68 

67 

66 

64 

64 

69 

65 

57 

57 

62 

61 

60 

64 

66 

46 

44 

40 

63 

1 

WAYNESBORO   2  NE 

MAX 

92 

94 

94 

95 

95 

90 

79 

87 

87 

93 

97 

96 

97 

9* 

94 

86 

84 

87 

89 

87 

75 

72 

78 

80 

81 

81 

81 

80 

79 

78 

86 

6 

M  1  N 

61 

64 

69 

68 

72 

68 

64 

63 

64 

70 

71 

71 

69 

67 

66 

69 

72 

70 

62 

61 

49 

58 

54 

56 

58 

61 

55 

56 

41 

56 

62 

6 

WEST  POINT 

MAX 

93 

92 

97 

97 

96 

95 

93 

77 

87 

95 

94 

95 

95 

94 

90 

91 

88 

85 

85 

82 

77 

75 

82 

78 

61 

78 

76 

75 

76 

79 

86 

6 

M  1  N 

62 

64 

66 

67 

70 

68 

66 

64 

69 

67 

69 

72 

68 

72 

69 

72 

71 

63 

55 

54 

54 

54 

56 

58 

58 

67 

59 

46 

41 

45 

62 

3 

WINOER    1  SSE 

MAX 

92 

93 

96 

96 

96 

89 

77 

68 

78 

83 

87 

93 

95 

97 

92 

87 

85 

84 

80 

79 

72 

71 

74 

75 

78 

73 

72 

71 

73 

74 

82 

7 

MIN 

63 

61 

62 

64 

67 

64 

59 

58 

61 

66 

65 

63 

67 

69 

63 

62 

61 

59 

50 

52 

48 

52 

53 

54 

53 

56 

56 

46 

41 

46 

58 

0 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind 

speed 

p.h. 

Relative    humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
oi 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1 1  00  A 
EST 

7.00  A 
EST 

1,00  P 
EST 

7,00  P 
EST 

Trace 

.01-09 

10-  49 

66 -OS 

1.00-1.99 

2.00 
and  over 

Total 

ATHENS  WB  AIRPORT 

ENE 

19 

6.5 

17++ 

E 

20+ 

87 

91 

57 

71 

4 

0 

2 

0 

0 

2 

8 

5.6 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

ENE 

22 

6.3 

16++ 

NNW 

27+ 

83 

90 

56 

64 

0 

7 

1 

1 

0 

1 

10 

69 

5.5 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

SE 

12 

5.4 

30++ 

SE 

12 

89 

93 

53 

70 

5 

0 

5 

0 

1 

0 

11 

6.4 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

6.7 

32++ 

ESE 

13 

88 

51 

67 

1 

6 

3 

0 

2 

0 

12 

5.9 

MACON  WB  AIRPORT 

NE 

18 

5.7 

20 

NW 

27 

85 

90 

51 

66 

6 

5 

1 

2 

0 

0 

14 

63 

5.6 

ROME  WB  AIRPORT 

94 

53 

1 

5 

3 

0 

1 

0 

10 

5.6 

SAVANNAH  WB  AIRPORT 

NNE 

17 

7.1 

45 

W 

6 

89 

93 

61 

80 

3 

3 

3 

1 

2 

1 

13 

60 

7.0 

THOMASV1LLE  WB  CITY 

4 

6 

2 

2 

0 

17 

7.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION 


SEPTEMBER  1962 


Cluveland  3  NNE,  Tenn 

I  -o- 


Chattanooga  WB  AP,  Tenn. 


Conasauga  1  n,  Tenn. 

/ 


Aodreva  2  8,  H.  c 

Franklin  1  SSW, 
Coweet*  bp  Sta,  K.  C. 


@/  Copperhlll,  Tenn.  COW"tm  bp  St>'        C'  r  <h 

^   J  O  O  "j  -A      Highland.  2  8.  H.  C. 

ickaniauna    PaTk    Ringgold'  7~  I  ™  ~  "™    ■  •»  - —     I       ■■  la«li£"|>  

k,^;r,-r.S,.,r-9-Vl        °  J  •4—*^""  f"\  P  8  WW,  s.  c 

■•!Vstl     /         Clayton  > 
>    \ay  .o.'t.m  -O 

_      /  Burton  Du  » 


H«ad,  -y.  C. 


GEORGIA 


1O1 


■Longcreek  1  N,   S.  C. 


6  r 

'  A. 


- Cooper  Gap 

-b- 


*  f^   W«lb»lU,  1 

,      Helen'    SE  /  N 

U       foccoa  2  W  *W>    ^\  O 

^Cleveland  ;  \ 


75TH  MERIDIAN  TIKE  ZOKE 


-O-Cloaaon  College,  8,  C. 
Oakway,   3.  C. 


I-  .^l^^*n  Ground  U  -O-'Galncavl 

I  •Rome  a  SW  OO^T" Al  latoona  Da; 

:'V_S£S".<  SSI  JJq_  Caters,,  A.  g  / 

I    •    _  T»)""»,llle^iroodsto^r       -O-AlphaW.tta   1  »s» 

-. — -°-  c'd"'T°      I  \  .«rY  I  "°.d 

t— -  -  —  ^    |  Dallas  5  SE  f       ,  \ 

\ 


Commerce   2  SSW 


1  -o- 

Tallapoosa  2  HJtl 
I 


Douglasvllle^ 


Atlanta  WB  AP 


Hlghto.er,   Ala.  A"^"^         V  O  ,'  \  Acodf 

•  _     /  /  Joncsboro  %  '  \ 


ck  Hills,  Ala. 


i       Newnan  ^  Experiment 

\  *X  / 

I  HaralsonV  v  Griffin 

IWEST    <  "T"J1 


_  Greenville  2  W  f) 

La  Grange 


f  Concord  ^ 

y      •  ~i  • 


',»..«  Po'ln,     I  Mb»'l  The  Rock.— » 

f-f-^vA*  r 

S    HaJlltoo  4  .  Tho„.«.  2  S  J 

.    |  *  £.u«.JCENTRAI>-7 

|          Rock  i        -Q-  / 

O                   Vd4_,  iTalbotton/  "\ 

ellkk,  Ala.        ^yl       '  — j  ^ 

1  (^ColumbuB  WB  Airport  ^         r  V 

/  '  ;  ■>»«., 


thens  Hoaf  fE 


Athene  Col  of  Agr 


He  Cormlck  9  E,  S.  C. 

■4        °  I 

Johnston  2  SS»,  S.  C. 

-o- 


N  /  Vppllnu  1  M»v 


Clarka  Bill  Du,  S.  C. 


Forsyth  1  S 


Seale,  A 


faula,  Ali 

0.5-*^  , 


-r 


Harshallvlll 


Bainbr ldge 


-o- 

Haapton,    S.  C 


x.o    1-°"  V 


-o- 

Brooklec  1  f 


hO- 

land  2  SE,  3.  c. 


ntral\ 

•She*  y-@v4 


Savannah  USDA  PI  Gardeoj 


-O"       1  ^^H«Blng  Exp  St. 

"^""s    -O-  )  ^ 


•oodruff  Dab,  F 


STATION  LEGEND 


Hontlcello  2  S,  fla 

■o- 


O     •     9    Preciplfotion  only 
<D  Precipitation,  storage 

■O  ♦  -O-  Precipitation  ond  Temperature  Laaont  6  www  Fla 

-<J>-  -w^-   -<^-  Precipitation,  Temperature  and  Evaporation 
®  Soil  Toaperature  only 

Type  of  gage       O   Nop- recording, 
•  Recording,       (V    Both  types 

Double  circle  combinations  indicate  the  availability  of 
more  detailed  meteorological  data 


I  I 

l^!         Folkaton  3  33W 


Folkstoi 


l      to  ; 

0      fr     Folkaton  9  SW  Z 


-o- 

Jaap«r  3  SE,  Fla 


3k. 


O- 

Farnandlnm  Baach,  Fla 


4^' 


@ 

JacluiODvllla  IB  AP,  Fla 


Glao  St.  Mary  Nuraarlaa,  Pla 


ISOUNES  ARE  DRAWN  THROUGH  POINTS  OF  APPROXIMATELY  EQUAL  VALUE.    CAUTION  SHOULD  BE  USED  IN  INTERPOLATING  ON  THESE  MAPS, 

PARTICULARLY  IN  MOUNTAINOUS  AREAS.   

-  133  - 


AVERAGE  TEMPERATURE 


SEPTEMBER  1962 


Cleveland  3  HNE.  Tenn. 

I  -o 


Chattanooga  «B  AP,  Ten 

@  \ 


Chickaiiup  i>a.rk    Ringgold'  ./2' 


Conasauga  1  N,  Term. 

J  Copper-hill,  Tean. 

9  69'      -O-  66° 


Coweeta  Bxp  sta,  N.  C. 

_A      HighlandB  2 

"9"  -o- 


\  NQRTWWE 

|      lenalngtool  f 


Valley  iHead,  Al 


72* » 


V 


Tullapoosa  2  mm 


GEORGIA 


Ajocassee  8  WHW,  S.  C. 

66°    I  Pickens  5  SB,  S.  C. 


STATUTE  MILES 


■eek  1  N,  S.  C. 


75TB  MERIDIAN  TIME  ZONE 


Jam  * 


/Toccoa  7  S 


-^-Clemson  College,  S.  C. 
Oakvay,    S.  C. 

@ 

Anderson  FAA  AP,   S.  C. 


Carnesville 


^Fields  Cross  Roads— 


Antrevl 1 le ,   S.  C. 


Woodstock       -O-Alphyetta  1  mw  V_  

 \  I      *lnder  1  SSE 


Norcross  4  N 


Elber 

O         V.  Calhoun  Falls,   S.  C. 
ns  WB  Airport  <-  Carlton  Brfige  \ 


Dallas  5  SE 


lanta  Bolton  C^JVJ T  R 


jglasvllle X  Atlanta  WB  AP        ■  f 


o  i 

Hlghtower.  Ala 


Rock  Hills,  Ala. 


(west  (  ~i\ 

Greenville  2  W    O  '  1 


— %  La    r.rangp  | 

T  ..i  I 


1 


JV  •    I  i 

Ty'  The  RockJ-^ 


7C«»*est  Poio 


»,  \1;0l°lltJcENTRAl?-J 


iGoatARock  I        -O-  / 

-O-  VD-lXA  [Talbotton/ 
ellka,  Ala.       >^    \'  [,  ' 


-< 


/    I  r  ~\  DanAll^' 
*     Fort  Valley/3  E   1  r\  s 

o    V  o  i  i 

S./  \ 

-O-  aa/flianvllle  s  /v 
\  J/  I  \         l      """^JF*!  ^    Hawkinsville  v 

I  ^Eastman  1  W 

Abbeville^ 


-  Clarke  Hill  Dam,  S.  C. 

-o- 

Aiken,  S.  C. 

.       I         /  \ 

-^•^         _/  Augusta  WB  Airport 


lie  3  w,  S.  C 

o- 


-o- 

Bamberg,   S.  C. 


/ 


% 'EAST  ( 


-o 

Sanderavil 


\ Louisville 
—  -r- 


I'ufcin    3  S 


_^TH/|A/EST\         /—vsdDTTH  ^ 

I  \      Cutbbert       V    Dawson   '  I  m    <     Asbburn  1  S  -O-  1 


Araericus  4  ENE 
Plains  SW  Ga  Exp  Sta 


Woodruff  Da«, 


-o- 

Cairo  2  (WW 


.central! 


\  Savannah  WB  A 

\Bellvllle  V-^  y~  V» 

h  Savannah  DSDA  PI  Garden 

-7^  


Flemlug  Exp  Station 
Camp  Stewar 


\  (CENTRAL 

Tlfton  EJtp  Station  V-   

/  -o-V 

I  — — ''Alapaba  Exp  Stat] 

\  ) 

\  Nashville  5 

o:  o^J- 


I  -o- 

GleDDVllle 

f    [S  SOUTHEAST  ' 

Doctortown  1  WSW 
Jesup  i 


-o 

Douglas  2  HNE 


■o  / 

J        Houltrie  2  "~ 


T 


V  ^                              1          Tho^sVllle  »B  City"       n~®~J                       (  \  tr>-  "* 

v--^-  1  M     j  *  ^.  •  f —.^-i 

^T~~"^"* ""*"" —  ?■  L  Fargo  I  <  ^ 

s™™*  tF<5f*o                      ito.tic.iro' J  »,  n».                          T^f--— a_.  j  , 


O     •     9    Precipitotion  only 
(D  Precipitation,  storage 

■O-         -O  Precipitation  ana"  Temz    stare  Lamont  6  WKW  Pi 

-<J>-         -<^-  Precipitotion,  Temperature  and  Evaporation 
9  Soil  Temperature  only 

Type  of  goge:      O    Noa- recording, 
•  Recording ;       O    S0//1  O'P" 

Double  circle  combinations  indicate  the  availability  of 
more  detailed  meteorological  data 


-o- 

lUdlsoD.  Fla. 


-o- 

JaBper  3  SB,  Fla. 


Fernandina  Beach,  Fla. 


@ 


Jacksonville  WB  AP,  Fla 


Glen  St.    k»ry   Nurseries,  Fla. 


ISOUNES  ARE  DRAWN  THROUGH  POINTS  OF  APPROXIMATELY  EQUAL  VALUE.  CAUTION  SHOULD  BE  USED  IN  INTERPOLATING  ON  THESE  MAPS, 
PARTICULARLY  IN  MOUNTAINOUS  AREAS. 
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STATION  INDEX 


MAI  IKJ  N 

INDEX  NO. 

B 

H 

Z 

0 
< 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

DRAIN 

P 

3 

o 
as 

2 

Bl 

Si 
> 

Si 

ABBEVIll E 

MlLCOK 

• 

32  00 

8* 

(aOAIRSVILLE 

0041 

BAR TOM 

12 

94  21 

84  56 

720 

BA 

c 

MRS.  C.    I.  JARRE  T  T 

COOKE 

91  07 

S3  25 

240 

5" 

COOKE  CO.  FORESTRY  UNIT 

ooto 

MONTGOMERY 

10 

32  11 

62  34 

3P 

BP 

6RLw TON -PARKER  COLLEGE 

0131 

14 

31  21 

83  13 

290 

74 

TA 

ROY  C.  HOLLANO 

j ALBANY 

0140 

DOUGHERTY 

6 

31  39 

B4  10 

210 

TP 

TA 

M 

FRANK  S.  ORION 

ALLATOONA   DAH  2 

01B1 

BARTOW 

3 

34  10 

84  44 

975 

e* 

BA 

6A 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

31  32 

82  31 

200 

HIO 

HID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

021* 

3 

64  IB 

1100 

7  A 

EL  1  E.  GRIMES 

0243 

b 

32  Ob 

84  10 

4f> 

BLANCHE  S.  RHYME 

*"t».           E«P   StA  NRSV 

0244 

SUMTER 

6 

32  04 

64  16 

490 

C 

U.OF  OA. EXP. STA.  NRSY  ' 

APPLING  1  NH 

0911 

COLUMBIA 

33  33 

62  20 

360 

4A 

ROY  D.    T ANKERSLE Y 

14 

31  41 

85  59 

429 

9P 

SP 

RADIO  STATION  WMES 

0430 

10 

33  96 

63  23 

TOO 

4R 

BA 

PROF.  E.  S.  SELL 

ATHENS  COL  OF  AGR1 

0432 

CLARKE 

10 

33  39 

65  21 

4P 

4P 

4P 

COLLEGE  EXP.  STATION 

ATHENS  US  AIRPORT 

0433 

CLARKE 

i  D 

33  37 

83  19 

796 

N10 

HIO 

C  HJ 

u.s.  weather  Bureau 

ATHENS  HORT  FARM  STA  3 

0436 

CLARKE 

10 

33  99 

83  22 

734 

G 

UNIVERSITY  OF  GEORGIA 

31  13 

61  32 

TA 

MRS.  CATHLAEEN  SMITH 

0444 

3 

S3  46 

84  28 

TT2 

TA 

HENRY  T.  BARNETT 

0491 

4 

33  39 

84  25 

975 

HID 

HID 

C  HJ 

U.S.  weather  Bureau 

AUGUSTA  MB  AIRPORT 

0493 

RICHMOND 

33  22 

81  96 

MID 

HIO 

C  HJ 

U  S    WEATHER  BUREAU 

AVALON  1  w 

0926 

STEPHENS 

<* 

34  31 

63  13 

690 

c 

bQlL  CONSERVATION  SVC. 

BA INBR I0GE 

30  99 

64  34 

120 

TP 

TA 

C  H 

miss  mart  h.  Mullen 

060) 

CHEROKEE 

1 

84  23 

1100 

7A 

MRS.  ESIELLE  GROGAN 

8EAVER0ALE 

0746 

12 

64  91 

'24 

SA 

MRS.  H.  E.  WARMACK 

BCLLV  1  LLC 

0767 

CVANS 

11 

32  09 

81  58 

c 

HENRY  C.  MEARN 

BLACKBEARO  ISLAND 

096* 

MC  INTOSH 

31  29 

81  13 

10 

U.S.  FISH  *  MLOLF.  SVC. 

6LAIRSVILLE  EXP  STA 

3*  91 

83  56 

19J6 

•4 

BA 

GEORGIA  MTN.   UP.  STA. 

097* 

4 

DR.  J.  G.  ST AN01FER 

1024 

34  92 

84  19 

1760 

P.  B.  CARRUTH 

BOhkan 

1132 

ELBERT 

34  17 

83  02 

780 

6A 

mrs.  Gwendolyn  drown  . 

BROOKLET    1  W 

1266 

BULLOCH 

11 

32  23 

81  4) 

190 

6P 

M.    C.  CROHLEY 

BRUNSW | CK 

GLYNN 

31  08 

81  30 

SP 

SP 

BENJAMIN  £.  JAMLS 

BRUNSWICK   FAA  AP 

1343 

2 

31  09 

61  23 

14 

MID 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY  : 

1372 

,6 

32  16 

64  31 

665 

9P 

SP 

C  H 

GEORGIA  FORESTRY  COMM. 

BURTON  OAM 

1413 

RABUN 

14 

34  47 

63  33 

1770 

C         GUY  H.  RUCKER 

BUTLER 

1429 

TAYLOR 

4 

32  33 

64  14 

625 

THOMAS  F .  MATHEWS 

S3  72 

81  36 

BA 

EDWIN  S.  EPSTEIN.  JR. 

1463 

8 

84  13 

265 

6P 

J.  0.  BELCHER 

1474 

12 

4*' 

4P 

NW  GA.  EXP.  STATION 

CAMILLA 

1900 

MITCHELL 

31  14 

64  13 

175 

5P 

TA 

CHARLES  L.  KLLLY 

CAMP  STEWART 

1944 

LIBERTY 

11 

31  92 

81  37 

97 

POST  ENGINEERS 

CHEROKEE 

34  14 

64  29 

690 

7A 

C         C.  8.  TEASLE  Y 

1619 

14 

34  27 

63  14 

TOO 

BA 

C 

MISS  JIMMIE  R.  AGNEW 

CARROLL  TON 

1640 

CARROLL 

65  05 

995 

C  H 

CITY  OF  CARROLLtON 

CARTERS 

1697 

MURRAY 

12 

34  3b 

84  42 

6A 

RALPH  M.  MESSER 

CARTtRSVILLE 

1669 

BARTOW 

12 

34  ID 

84  46 

737 

5P 

RADIO  STAT  ION  WARM 

BARTOW 

34  09 

84  50 

685 

GRANVEL  p.  tatum 

CAVE  SPGS  A  SSW 

1719 

POLK 

34  03 

65  21 

800 

WILLIAM  W.  0ARNET 

CEDAR  TOWN 

1732 

POLK 

34  01 

65  15 

785 

RALPH  H.  AYERS 

CHATSWORTh 

1B96 

MURRAY 

12 

34  46 

64  4T 

769 

7A 

C 

MRS.  LOIS  J.  COLE 

CM 1 C K AMAUGA  PARK 

1906 

WALKER 

18 

34  39 

85  17 

740 

7A 

TVA-566 

14  92 

83  23 

1995 

SP 

SP 

W1LBURN  0.  MANE Y 

CLERMONT    3  SW 

I  »«a 

3 

1100 

c 

JIMMY   C.  OUILLIAN 

1004 

3 

34  36 

83  46 

1570 

6A 

MARY  L .  SUTTON 

COLOUITT 

2193 

MILLER 

31  10 

64  44 

193 

If 

SP 

CUT  OF  COLOUITT 

COLUMBUS 

2161 

MUSCOGEE 

3 

32  78 

84  59 

231 

ARTHUR  L.  SMITH 

COLUMBUS  MB  AIRPORT 

MUSC OGEE 

84  16 

365 

HID 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

COMMERCE    2  SSM 

21  SO 

10 

34  11 

83  29 

767 

TA 

JA 

JOE  NEISLER 

CONCORD 

2196 

PIKE 

4 

13  09 

84  27 

"* 

7P 

C.  R.  SMITH 

COOLIDGE 

2236 

THOMAS 

6 

31  01 

63  52 

230 

C.  M.  ELLINGTON.  JR. 

COOPER  GAP 

2246 

LUMPKIN 

12 

54  38 

84  03 

1900 

M.  LUTHER  GAOOIS 

CMDELE  MATER  MORKS 

CRISP 

31  58 

83  47 

305 

1  p 

CITY  OF  COROELt 

2263 

HABERSHAM 

14 

34  31 

63  32 

1470 

TA 

MRS.  BOBBIE  C.  FOSTER 

COVINGTON 

2316 

53  36 

83  52 

770 

BA 

JACK  L.  CHAPMAN 

CUMMING  1  N 

240  e 

FORSYTH 

3 

34  13 

84  08 

1300 

1 

MILES  M.  WOLFE 

CURRWILLE   2  M 

2429 

FLOYO 

12 

34  2T 

85  06 

650 

JOSEPH  B.  DAVIS 

CUTHBERT 

RANDOLPH 

84  47 

461 

5P 

SP 

F  IRE  DEPARTMENT 

DA ML ONEGA 

2473 

3 

34  52 

83  59 

1519 

pa 

8A 

JOE  W.  WOODWARD 

24  B9 

9 

64  46 

1095 

7A 

C  H 

LUl HER   M.    BYRD.  JR. 

OA  L  T  ON 

2493 

WHITFIELD 

12 

34  4b 

84  57 

720 

V* 

9A 

JOHN  S.  ANDREWS 

DANVILLE 

2332 

TWIGGS 

10 

32  36 

63  15 

430 

EARL  T.  SMITH 

TERRELL 

84  27 

355 

HENRY  L.  RANDALL 

237  B 

9 

34  29 

64  07 

1370 

MRS.    THELMA   F.  COX 

OOC  TOR TOWN    1  MSM 

2716 

WAYNE 

1 

81  51 

8A 

R.  C.  THOMPSON 

DOLES 

272B 

WORTH 

31  42 

83  53 

256 

C 

MRS.  SARA  L.  HILL 

OONALSONVI LLE    3  M 

7736 

SEMINOLE 

• 

31  02 

84  53 

139 

CARL  J.  PATTERSON 

DOUGLAS  2  NNE 

31  31 

82  91 

240 

WARREN  GRANTHAM 

DOUGLA  SVILLC 

2791 

DOUGLAS 

3 

33  45 

1219 

6A 

LEONA  B.  THOMPSON 

2799 

SCREVEN 

11 

32  35 

81  43 

109 

-■' 

WARREN  M.  MYANT 

DUBLIN  3  S 

2639 

LAURENS 

10 

32  SO 

62  54 

219 

8A 

BA 

MlLlFORO  P.  NALLEY 

DUBLIN  2 

2844 

LAURENS 

10 

37  32 

82  54 

190 

c 

CITY  OF  DUBLIN 

CASTANOLLEE  2  SM 

34  31 

83  16 

660 

c 

SOIL  CONSERVATION  SVC. 

2944 

9 

52  12 

400 

8A 

GA.   FORESTRY  COMM. 

3026 

31  34 

84  44 

295 

DAN   W.  HAMMACK 

ELBERTON  2  N 

3060 

ELBERT 

14 

14  08 

82  52 

540 

SP 

TA 

L.  M.  C  HA  STAIN 

ELLIJAV 

3119 

GILMER 

12 

34  42 

B4  29 

1300 

tit. 

MRS.  LORA  DOVCR 

3I4T 

PAULDING 

IT 

33  57 

84  59 

1200 

Si 

MISS  JANET  ALLGOOO 

84  17 

925 

10A 

IQA 

OH 

U.  OF  GA.  EXP.  STATION 

F A 1 RNOuNT 

3299 

GORDON 

12 

34  26 

735 

BA 

DYMPLE  0.  MARHACK 

FARGO 

3312 

CLINCH 

14 

30  41 

82  34 

c 

ST.  REGIS  PAPER  CO. 

FIELDS  CROSS  ROADS 

3363 

FULTON 

$ 

34  OT 

64  19 

1090 

c 

SAMUEL  R.  HARMON 

FIT2GERAL0 

3386 

BEN  HILL 

14 

31  43 

83  15 

371 

SP 

CITY  FIRE  DEPT. 

Fleming  cap  station 

3409 

LIBERTY 

2 

31  53 

61  24 

19 

4P 

4P 

C  H 

SOIL  CONSERVATION  SVC. 

FOLKSTON  3  SSW 

3440 

CHARLTON 

13 

30  48 

20 

10A 

FRANK   H.  DAVIS 

FOLKSTOM  9  SM 

CHARL  TON 

19 

30  44 

62  06 

120 

9P 

SP 

OKEFENOKEE  refuge 

FORSYTH  t  S 

3306 

MONROE 

33  01 

630 

4P 

6P 

CITY  OF  FOR  S YT  M 

FORT  GAINES 

3916 

CLAY 

31  36 

69  03 

340 

9P 

FORT  VALLEY  1  C 

3944 

PEACH 

• 

37  34 

83  51 

490 

MID 

OLIVER    1.  SNAPP 

FRANKLIN 

3347 

HEARD 

3 

33  17 

89  06 

BA 

R.  L.  AUBREY 

GAINESVILLE 

3421 

3 

34  19 

•  3  90 

1294 

4P 

6A 

SAM  S.  HARBEN 

GIBSON 

J699 

1 1 

33  14 

62  36 

540 

TA 

SANFORD  N.  8RADDY 

GLENNVlLLE 

3794 

1 

81  55 

1  71 

M.   Ca  BARNARD 

GOAT  ROCK 

HARRIS 

32  36 

89  09 

450 

GA.  POWER  COMPANY 

GODFREY  *  NE 

1792 

MORGAN 

33  29 

83  27 

570 

MRS  CURTIS  TUMLIN 

STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

AGE  I 

U 

now 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

DRAIN 

p 

< 

LONG 

ELEVJ 

! 

E 

< 

SPECIAL 

GREENVILLE  2  M 

991 S 

13  02 

4P 

*p 

STAIl  FORESTRY  SERVICE 

GRIFFIN 

1934 

SPAI DING 

9 

33  13 

14 

960 

4P 

SA 

HORACE  D.  WESTBROOKS 

HAMILTON 

4028 

HARRIS 

3 

12  43 

92 

769 

Charlie  t.  hall 

HAMILTON  4  M 

*0  >  > 

HARRIS 

32  49 

BLUE  SPRINGS  FARM 

MARAL  son 

40T0 

COWETA 

33  14 

MRS.  RuTH  T.  GABLE 

HARTMELL 

4199 

14 

42 

99 

690 

»» 

5P 

RALPH  0.  SC01T 

HAWKlNSVlLLC 

*i  ro 

PULASKI 

9 

32  17 

249 

4P 

TA 

H 

R.    A.   MC  LENDON 

HA2LEHURST 

4204 

JEFF  DAVIS 

1 

31  33 

*? 

33 

253 

C 

HOODROw  w.  BROwN 

HClCN  1  SE 

4230 

MHl  IE 

3 

HOMERV1LLE   3  MSM 

4429 

CL 1 NCH 

14 

31  02 

181 

M 

UNION  BAG  CAMP  RAPtR  CO 

JACKSON  OAM 

4429 

9 

43 

91 

420 

GA.   POWER  COMPANY 

JASPER    1  NNW 

4646 

PICKENS 

5 

34  29 

''if 

27 

1465 

4P 

HA 

C  H 

HOWARD  L.  DILOtCK 

JESUP 

46TI 

WAYNf 

1 

31  37 

41 

99 

100 

C 

CMY  OF  JESUP 

JESUP  8  S 

WAYNE 

brums,  pulp  *  paplr  co* 

JOHNTOWN 

DAW SON 

34  31 

HISS  MAMIE  L.  FAU5ETI 

JONE  SBORO 

4T00 

6 

21 

4A 

CICERO  M.  SMINT 

JULIETTE 

4726 

MONROE 

9 

33  07 

83 

48 

373 

7A 

CLAUDE  SCOT  7 

KENSINGTON 

'•94 

MALKER 

18 

34  47 

81 

22 

650 

TVA-722 

KINGSTON 

BARTOW 

34  14 

SUSAN  MCO.  HAAGIS 

LA  FAYETTE 

MALKER 

34  42 

C  H 

LA  GRANGE 

4949. 

7A 

Ray  j.  relIhan 

LEXINGTON 

S14S 

OGLETHORPE 

14 

33  52 

83 

07 

T29 

SA 

SIDNEY  E.  STEVENS 

LIME  BRANCH 

5192 

POLK 

* 

33  96 

89 

650 

CORPS  OF  ENGINE  IRS 

L 1NCOLNTON 

9204 

LINCOLN 

33  47 

24 

JAMES  C.  BLACKwELL 

LOUISVILLE 

3314 

JEFFERSON 

NESBIT  BAKER 

LUMBER  CITY 

3384 

9 

42 

130 

TA 

7A 

M.  ALEX  JERNIGAN 

LUMPKIN 

9394 

STEWART 

3 

32  03 

•6 

44 

982 

SP 

SP 

C  H 

JOHN  C.  HOUSE 

MACON  M8  AIRPORT 

8  IBB 

32  42 

•3 

99 

C  HJ 

u.s.  weather  bureau 

MARSHALLVILLE 

9550 

MACON 

3?  27 

49 

CITY  OF  HARSHALLVlLLE 

MAYSVILLE 

9493 

JACKSON 

10 

34  IS 

89 

94 

920 

MC  1NTYRE 

262 

BA 

SA 

COSBY  C.  DANIELS 

METTER 

9B11 

CANDLER 

1  1 

37  24 

42 

04 

1» 

SP 

SP 

MIOVILLE 

111] 

BURKE 

1 1 

32  90 

42 

i*. 

166 

MRS.  E.  B.  KING 

M10VILLE  £KP  STA 

ivncc 

32  53 

SC  GA.  BRANCH  EX».  STA. 

Ml LLEOGE VlLLE 

BALDWIN 

33  05 

h.  LOUIS  hORNE 

' HtLLEN 

JENKINS 

SP 

SP 

WALLACE  V.  EDENF IElO 

M1LLHAVEN  S  £ 

3694 

SCREVEN 

14 

32  56 

Bl 

30 

100 

TA 

OLLIC  D.  CALVERT 

MONROE 

99T] 

WALTON 

10 

S3 

43 

760 

INACTIVE  3/40 

MONTE2UMA 

MACON 

32  18 

GEORGE  FOWLER 

MONTICELLO 

JASPER 

33  18 

POSTMASTER 

MORGAN 

9P 

SP 

calhoun  Pub.  wks.  camp 

MORGAN  5  NM 

6043 

CALHOUN 

6 

31  36 

BA 

34 

273 

TA 

Clare nc l  w.  chEnly 

MOULTRIE  2  ESE 

4067 

COLOUITT 

16 

31  10 

S3 

45 

140 

4P 

RADIO  STATION  WMIM 

MOUNT    VtRNON    )  wNW 

WHEELER 

32  12 

TA 

L.  G.  REYNOLDS 

4P 

31  08 

9P 

SP 

GA.  FORESTRY  COMM. 

NEW  1 NGTON  1  NW 

6323 

SCREVEN 

11 

81 

31 

161 

6P 

C.  A.  SOMCLL 

NEWNAN 

6333 

9 

BA 

49 

990 

4P 

TA 

JAMES  0.  HARDIN.  JR. 

NORCROSS  4  N 

GWINNET 

34  00 

BA 

MRS.  M.  H.  DEMPSEY 

PATTERSON 

PIERCE 

31  23 

BA 

GA.  FORESTRY  COMM. 

PEARSON 

4879 

C 

COUNTY  AGENT 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

rosT 

SUMTER 

6 

32  03 

44 

22 

900 

9f> 

9P 

BRANCH  EXP.  STATION 

PRESTON  3  SM 

7201 

WEBSTER 

6 

32  02 

•J 

99 

4|9 

JOHN  L.  STEWART 

QUITMAN 

BROOKS 

BA 

HESTER  M.  LEWIS 

RESACA 

GORDON 

34  34 

TA 

WILL  I  AM   W.  POLLOCK 

7489 

1  1 

07 

BA 

TVA-72I 

ROME 

7600 

Floyd5* 

34  )S 

BS 

09 

996 

4P 

•A 

WILLIAM  H.   TOWERS.  Ill 

ROME  8  SW 

7609 

FLOYD 

* 

34  10 

L6 

TOO 

C 

J.M.  MONTGOMERY,  JR. 

ROME  we  AIRPORT 

Floyd 

34  21 

89 

HIO 

MIO 

C  MJ 

U.S.  wE AT HER  BUREAU 

SANDERSV I LLE 

WASHINGTON 

32  38 

4P 

RADIO  STATION  MSM 

TBOB 

2 

9P 

9P 

U.  GA.  MARINE  610.  LAB. 

SAVANNAH  USDA  PLANT  GDN 

TB42 

CHATHAM 

2 

32  00 

41 

16 

22 

BA 

BA 

PLANT    INTRODUCTION  STA. 

SAVANNAH  WS  AP 

2 

32  08 

41 

12 

48 

HIO 

U.S.  WE A 1 HER  BUREAU 

SAVANNAH  OEACH 

7860 

CHATHAM 

)2  00 

SP 

CUT  OF  SAVANNAH  BEACH 

SI  LOAM 

GREENE 

33  32 

H      MRS.    KABtL   C>   CRUMP TON 

6223 

7A 

MRS.   LOIS  B.  WARRLN 

ST  I  LLMORE 

4391 

EMANUEL 

1 

32  26 

82 

19 

255 

TA  | 

MRS .MAR JOR IE  HUDSON 

SUMMERVl LLE 

8436 

CHATTOOGA 

* 

34  29 

22 

760 

6A 

JAMES  R.  BURGESS 

SURRENCY  2  WNW 

APPLING 

5P 

UNION  BAG  CAMP  PAPER 

SWAINSBORO 

EMANUEL 

32  35 

RADIO  STATION  WJAI 

SMEET  GUM 

6A 

C 

TVA-129 

SYLVAN 1 A 

8517 

SCREVEN 

14 

32  45 

81 

99 

254 

C 

SCREVEN  FORESTRY  UNIT 

TALBOTTON 

8535 

* 

32  40 

32 

TOO 

La  R.  MINER.  SR. 

TALLAPOOSA  2  NNW 

HARALSON 

65 

BA 

MRS.   MAUJ  M.  HAGOOD 

TAYLORSVILLE 

BAR TOM 

34  05 

THOMAS  F.  COUSINS 

c 

CECIL  HARRIS 

THOMAS TON  2  S 

6661 

UPSON 

6 

32  32 

84 

19 

665 

9P 

5P 

RADIO  STATION  WSFI 

THOMASVILLE 

8666 

THOMAS 

6 

30  51 

83 

99 

|A 

MRS. SARAH  P.  PORTER 

THOMASVlLLE   WB  CITY 

Thomas 

8 

30  50 

43 

99 

283 

7A 

U.S.  MEAlMER  BUREAU 

T  1  FTON  EXP  STATION 

8703 

16 

49 

31 

337 

BA 

OH 

GA.CSTL. PLAIN  EXP.  STA. 

BT40 

89 

19 

1019 

4P 

VIRGLE  E.  CRAIG 

TOCCOA  2  W 

STEPHENS 

3* 

89 

970 

C 

SOIL  CONSERVATION  SVC. 

TOCCOA  7  S 

8748 

STEPHENS 

83 

20 

620 

c 

SOIL  CONSERVATION  SVC . 

TRAY  MOUNTAIN 

8806 

43 

42 

6A 

c 

TVA-194 

VALDOSTA  MB  AIRPORT 

8969 

LOWNDE  s 

S3 

7A 

C  H 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

B974 

16 

30  52 

43 

20 

263 

4P 

4P 

C  H 

GEORGE  B.  COOK 

WALESKA 

CHEROKEE 

9 

34  |9 

84 

13 

1100 

MRS.  MARY  P,  CLlNE 

11 

33  24 

82 

•.0 

500 

9P 

SA 

L.   MONROE    C  A  SON 

WASHINGTON 

9157 

WILKES 

14 

■2 

610 

william  I,  Thornton 

WATK INSV ILLE  ARS 

9149 

OCONEE 

10 

13  52 

83 

24 

750 

C 

AGR.  RESEARCH  SVC. 

91B4 

13 

91  13 

82 

22 

140 

8A 

8A 

IRA  F.  M ALTON 

WAYNESBORO  2  NE 

BURKE 

33  07 

81 

99 

2  TO 

6P 

RADIO  STATION  mb«0 

WEST  POINT 

9291 

TROUP 

32  52 

89 

11 

37i 

4P 

J.    SMITH  LANIER 

MINOCR  1  5SE 

9444 

BARROw 

33  58 

49 

960 

5P 

7A 

CECIL  H.  GRIOER 

WOODBURY 

9904 

MERIWETHER 

84 

99 

800 

•  A 

ALVIN  A.  SIMS 

WOODSTOCK 

9924 

CHEROKEE 

34  06 

91 

997 

SA 

W.  G.  BOOTH 

B-OCHLOCKONEEi     9-OCMULGEEi      10-OCONEE ,      11-OGEECHEE,    12-OOST AnAUL A ,  13-SATlLLA, 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Georgia  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Agricultural  Engineering  Building 

University  of  Georgia,  Athens,  Georgia,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of 
this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this 

issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours 
ending  at  time  of  observation. 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Extremes  Table";   "Daily  Precipitation*    Table;   "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;   and  snowfall  in  the 
" Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table ,  when  publ ished ,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observat  ion .     The  Stat  ion  Index  shows  observat  ion 
t  imes  in  local  standard  t  ime .     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  t ime . 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  those 
stat ions  snow  on  ground  values  are  at  7: 00  a.m.,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table .     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month . 
J     "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publ ica t ion . 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table; 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;   and  the  Station  Index. 

+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  .station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  included  in  following  measurement ,   time  distribution  unknown . 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  t  ime  of  observat  ion  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  part ly  est  imated ,   using  a  rat  io  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall . 

M     One  or  more  days  of  record  missing ;   if  average  value  is  entered ,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  record  ing  gage .     (These  amounts  are  ess en t  ially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  publ ished  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  t  ime  of  observat  ion  column  in  Station  Index  means  observat  ion  made  near  sunset . 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  prev ious  month . 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,   E.S.T.   of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions   in  the  U.   S.   for  each  month  are  described   in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY ,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25, 

D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,   etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,   D.  C.   for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local 
Climatological  Data  for  the  respective  stations,   obtained  as  indicated  above,   price  15  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary).     Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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Temperature 


Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 

75 
E 

z 

E 

Highest 

g 

Q 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Max. 

Min. 

S 

y 

5  s 

NORTHWEST 

ALLATOONA  OAM  2 

75.4 

50.2 

62.8 

8  5 

14 

2  8 

26 

134 

c 

J: 

1.80 

.  99 

3 

CALHOUN  EXP  STATION 

76.4 

45.2 

60.8 

86 

13 

24 

27+ 

163 

j: 

2.23 

1.72 

3 

CARTFRSVILLF 

77*8 

47.1 

62.5 

8  7 

13+ 

2  3 

27 

154 

j: 

•  62 

,23 

21 

CEOARTOWN 

76.5 

48,8 

62.7 

86 

13+ 

25 

27 

151 

J: 

^ 

2,85 

,  7e 

8 

DALLAS  5  Sf 

76,  1 

47,2 

61.7 

85 

22 

155 

3,34 

2,37 

DALTON 

76.4 

49.6 

63.0 

86 

26 

77 

141 

5,53 

4,00 

LA  FAYETTE 

75.4 

M 

M 

87 

2  3 

74 

4,90 

3,82 

ROM17 

77.  ? 

48.8 

63.0 

86 

* 

26 

1  34 

3.66 

•  91 

2.18 

ROME   WR  AIRPORT 

R 

76.7 

47.0 

61.9 

.  '  7 
* 

87 

24 

+ 

167 

0 

2.26 

-  .67 

1.53 

DIVISION 

62.3 

0.1 

3.02 

.16 

NORTH  CENTRAL 

ALPHARETTA    1  WNW 

74.9 

47.5 

61.2 

84 

1  5  + 

2  5 

160 

0 

0 

5 

0 

5.44 

3.72 

ATHENS 

74.6 

52.7 

63,  7 

0.5 

84 

7 

30 

2  7 

116 

0 

0 

1 

0 

1  .94 

-  1.03 

.75 

3 

ATHENS  COL   OF  AGR 1 

77.9 

51.1 

64.5 

87 

13 

27 

27 

118 

0 

0 

4 

0 

1.85 

,97 

2 

ATHENS  WP  AIRPORT 

76.2 

51.9 

64.1 

1.1 

86 

13 

28 

27 

120 

0 

0 

3 

0 

1  .38 

-  1.48 

,61 

2 

ATLANTA    WR  AIRPORT 

R 

73.7 

51.7 

62.7 

83 

7 

30 

26 

1  32 

1,53 

,91 

,75 

3 

PL  A IRSVILLF  EXP  ST  A 

72.6 

41.5 

57.2 

0.4 

83 

14 

17 

27 

247 

2.27 

-  .88 

.80 

3 

BLUE  RIDGF 

74.9 

42.0 

58.5 

84 

14  + 

19 

27 

211 

2.64 

1.73 

3 

COMMERCE  2  SSW 

76. S 

43.6 

60.2 

B6 

17  + 

21 

27 

180 

■ 

c 

6 

c 

2.71 

1.36 

4 

DAHLONFGA 

7'. 4 

47.4 

60.4 

83 

25 

172 

c 

1.72 

-  1.58 

.39 

® 

GA INESVILLE 

74.3 

51.8 

63.1 

* 

84 

7  + 

30 

2^ 

130 

0 

c 

1 

.  0 

1  .70 

-   1  .44 

.48 

HELEN   1  SE 

74.6 

44.1 

59.4 

85 

7  + 

20 

2  7 

186 

0 

0 

5 

0 

3.77 

1.70 

JASPER   1  NNW 

72.8 

46,8 

60.8 

82 

25 

167 

0 

0 

5 

0 

3.75 

1  .60 

WINDER   1  SSE 

77.3 

48.9 

63.  1 

87 

18  + 

24 

27+ 

120 

c 

0 

4 

0 

2,14 

,90 

D 1 V 1 S 1  ON 

61.5 

0.3 

2,53 

.46 

NOR  THE A  ST 

CLAYTON 

74.5 

44.1 

59.3 

0.5 

84 

17+ 

1 8 

28 

193 

4.42 

,20 

2.50 

3 

CORNEL  1  A 

72.4 

4  7.5 

60.0 

*  * 

84 

24 

1  79 

2.59 

-  ,86 

.96 

ELBERTON  2  N 

77  .  S 

44.3 

60.9 

86 

15  + 

19 

1 70 

,91 

.  5  ] 

HARTWELL 

79.4 

52.8 

66.  1 

2  6 

9  1 

29 

97 

^ 

1,02 

-  1,99 

.  54 

TOCCOA 

76.5 

50.7 

63.6 

1.2 

86 

8+ 

26 

2  7 

126 

c 

3.39 

,10 

1.62 

WASHINGTON 

76.8 

48.3 

62.6 

_ 

2.2 

86 

g 

25 

27+ 

139 

Q 

1.06 

-  1.52 

.41 

5 

DIVI  S  ION 

62.  1 

0.1 

2.23 

-  1.04 

WEST  CENTRAL 

BUENA  VISTA 

80.  1* 

55.  7N 

68  •  2M 

90 

8 

27 

72 

1 

0 

0 

0 

1.83 

.62 

2 

CARROLLTON 

7nn 

48.6 

61.7 

8; 

8+ 

2  5 

2  7 

14  5 

0 

0 

5 

0 

1.23 

•  4£ 

3 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

R 

80.0 

53.1 

66.6 

1.2 

89 

10  + 

3 1 

27+ 

96 

0 

0 

2 

0 

1  .44 

-  .33 

1.2C 

21 

EXPERIMENT 

78.5 

52.3 

65.4 

87 

16+ 

27 

26 

1 02 

c 

c 

2 

0 

1,17 

•  58 

4 

GREENVILLE   2  W 

79,8 

52.7 

66.  3 

88 

17+ 

29 

26 

88 

,  79 

•  30 

21 

GRIFFIN 

78.5 

5  5.7 

67.1 

1.6 

87 

13+ 

32 

26 

78 

1,25 

.99 

•  79 

4 

LA  GRANGE 

79.6 

49.  ? 

64.4 

89 

8  + 

24 

26 

1  18 

\ 

c 

6 

c 

.66 

•  31 

22 

MARSHALLV 1 LLE 

8  1  ,4 

52.6 

67.0 

91 

8 

31 

26 

82 

c 

] 

c 

1  .75 

.66 

21 

NFWNAN 

78.5 

52.1 

65.3 

1  •  3 

88 

26 

105 

1.73 

-  .65 

1.62 

TALBOTTON 

81.3 

50.3 

65.8 

89 

28 

77 

79 

c 

3 

\ 

1  .74 

1  .00 

TALLAPOOSA    2  NNW 

76.9 

45.7 

61.3 

0  9 
* 

88 

19 

26 

159 

c 

c 

4.25 

1  .78 

2.61 

THOMASTON  2  S 

80.5 

49.8 

65.2 

95 

28 

2  8  + 

1  1 1 

c 

c 

.73 

.57 

2 1 

WEST  POINT 

80.3 

50.6 

65.5 

* 

90 

28 

6 

98 

] 

c 

4 

c 

1.68 

.60 

.88 

D  1  V 1 S 1  ON 

65.4 

1  0 
* 

1  .56 

,66 

CENTRAL 

A  1  LEY 

83.3M 

56. 5M 

69. 9M 

92 

34 

26 

39 

2 

0 

0 

0 

4.10 

3.09 

COV 1 NGTON 

75.4 

50.5 

63.0 

- 

0 

85 

26 

26 

135 

0 

0 

5 

0 

2.31 

-  .17 

1  .44 

DUPLIN  3  S 

79.7 

50.2 

65.0 

- 

1.5 

89 

14+ 

31 

27 

114 

0 

0 

3 

0 

2.01 

-  .66 

1.17 

22 

FASTMAN   1  W 

80.4 

54.9 

67.7 

0.1 

88 

9+ 

33 

28 

78 

0 

0 

0 

0 

1.91 

-  .64 

1.32 

22 

FORSYTH   1  S 

78.6 

52.6 

65.6 

88 

7 

28 

27 

103 

c 

c 

4 

c 

1  .95 

.52 

3 

FORT  VALLEY   3  F 

80.2 

52.4 

66.3 

0.7 

92 

8 

31 

27 

95 

2 

0 

3 

0 

1  .89 

-  .69 

.99 

22 

HAWK INSVILLF 

82.0 

53.9 

68.0 

1.0 

90 

13  + 

30 

27 

77 

3 

0 

2 

0 

3.64 

1.31 

2.10 

4 

MACON   WB  AIRPORT 

R 

80.  1 

54.2 

67.2 

1.0 

92 

8 

31 

27 

87 

2 

c 

] 

c 

1.75 

-  .26 

.91 

21 

MC  INTYRE 

80.5 

48.6 

64.6 

89 

24 

1  06 

C 

c 

5 

c 

3.82 

2.02 

M 1 LLEDGFV 1 LLE 

77.8 

50.0 

63.9 

0.7 

88 

28 

77 

126 

C 

c 

5 

c 

2,58 

.55 

1.18 

MONT  1  CELLO 

79.  1 

52.5 

65.8 

88 

n 

31 

96 

91 

c 

0 

2 

c 

3,73 

3.25 

SANDFRSV 1 LLE 

77. 8M 

53. 6M 

65.  7v 

87 

8 

28 

77 

107 

c 

c 

2 

c 

3.51 

1  .66 

SI  LOAM 

78.4 

53.1 

65.8 

* 

88 

6+ 

28 

26 

101 

2.48 

.03 

1.02 

DIVISION 

66.0 

0.5 

2.74 

.38 

EAST  CFNTRAL 

APPLING   1  NW 

78.  IK 

49.  2r> 

63.  IV 

87 

8 

26 

27 

131 

0 

0 

5 

0 

3.11 

1.29 

4 

AUGUSTA   WR  AIRPORT 

R 

78.7 

51.6 

65.2 

0.0 

88 

7 

29 

27 

110 

c 

0 

4 

0 

2.58 

.57 

1.84 

4 

RROOXLFT    1  W 

80.4 

55.4 

67.9 

0.2 

89 

7 

34 

28  + 

76 

c 

( 

C 

2.35 

.07 

1.37 

4 

LOUISVILLF 

77.6 

53.6 

65.6 

0.5 

86 

11  + 

31 

26 

101 

0 

0 

2 

c 

5.30 

2.56 

4.40 

4 

METTER 

81.5 

56.3 

68.9 

90 

7 

35 

28 

63 

1 

0 

C 

0 

1.47 

.82 

22 

MIDVILLF  EXP  STA 

78.7 

*4.7 

66.7 

87 

7 

32 

27 

86 

c 

0 

1 

0 

6.07 

4.20 

4 

MILLEN 

81.8 

51  .5 

66.7 

89 

28 

91 

0 

0 

4 

0 

6.00 

3.52 

5.03 

NEW  1 NGTON   1  NW 

81.0 

53.5 

67.3 

89 

7 

30 

28 

84 

c 

0 

2 

c 

2.65 

1.97 

4 

SWA  1 NSRORO 

79.9 

52.2 

66.1 

88 

23  + 

28 

27 

96 

r 

c 

4 

0 

8.01 

6.84 

4 

WA  RRENTON 

77.3 

52.5 

64.9 

0.3 

86 

7 

29 

26 

105 

c 

c 

4 

0 

4.51 

1.84 

2.20 

5 

WAYNESRORO   2  NE 

81.4 

54.8 

68.  1 

9C 

8 

29 

27 

74 

1 

0 

1 

c 

1.14 

.79 

5 

DIVISION 

66.5 

0.2 

3.93 

1.47 

Precipitation 


No.  of  Days 
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Temperature 


5  E 
<  S 


•  E 

H 


No.  of  Days 


Precipitation 


No.  of  Day* 


s  S 


SOUTHWEST 
ALBANY 

AMFRICUS  4  ENE 

BAIN°RIDGE 

BLAKFLY 

CAIRO   2  NNW 

CAMILLA 

CLtTHBERT 

FORT  r.JINFC 

LUMPK  I  N 

MORGAN 

PLAINS   SW  GA   EXP   ST  A 
THOMASV I LLE 
THOMASVILLF  WB  CITY 

DIVISION 

SOUTH  CENTRAL 

ALAPAHA  EXP  STATION 
DOUGLAS  2  NNE 
F  I  TZGFRALD 
HOMERVILLE   3  WSW 
LUMBFR  CITY 
MOULTRIF  2  ESE 
NASHVILLE   5  SSE 
OUITMAN 

TIFTCN  EXP  STATION 
VALPOSTA  WB  AIRPORT 
VALDOSTA  4  NW 

DIVISION 

SOUTHEAST 

ALMA  FAA  AIRPORT 
BLACXBFARD  ISLAND 
BRUNSWICK 

BRUNSWICK   FAA  AIRPORT 

CAMP  STEWART 

FLFMING   EXP  STATION 

FOL K  S TON    0  *W 

GLENNVILLE 

JESUP   6  S 

NAHUNTA 

SAPELO  ISLAND 

SAVANNAH   USDA    PLANT  GDN 

SAVANNAH    WB    AP  S 

SAVANNAH  BEACH 

SURRFNC Y  2  WNW 

WAYCROSS 

DIVISION 


84.0 

80.2 

83. e 

81.3 

82.8 

83.9 

PI  .8 

80.9 

82.0C 

81.8 

80.4 

81.4 

82.2 


83.3 
81  .6 
80.8 
82.9 
80.9 
81.8 
82.7 
82.3 
81.0 
82.3 
82.3 


83.6 
81.2 
82.1 
80.0 
81.7 

so. e 

M 
82.5 
82.5 
82.4 

79.  8f 
81.1 
80.0 

80.  8r< 
83.2 
84.2 


55.2 
53.8 
54.2 
55.9 
57.2 
56.2 
57.8 
55.6 
57. If 
49. 7f 
55. 
53. 
58. 


51.8 
54.4 
57.0 
52.9 
50.7 
55.8 
54.2 
51.1 
54.4 
55.3 


52.7 
60.6 
61.1 
60.1 
57.2 
55.2 
58.2 
56.6 
54.1 
53.8 
62.  IK 
53.9 
56.5 
M 

50.1 
52.6 


69.6 

67.0 

69.0 

68.6 

70.0 

70.1 

69.8 

68.3 

69. 6M 

65. 8M 

68.0 

67.6 

70.5 

68.8 


67.6 
68.0 
68.9 
67.9 
65.8 
68.8 
68.5 
66.7 
67.7 
68.8 
68.  1 


68.2 
70.9 
71.6 
70.1 
69.5 
68.0 

M 

69.6 

68.3 

68.1 

71  ,0V 

67.5 

68.3 

M 

66.7 
68.4 

69.0 


0.7 
0.3 
0.3 
0.2 


1.2 
0.8 


0.1 
0.7 


2.8 
0.4 


1.1 
1.1 


0.9 
0.3 


92 
91 
91 
91 
92 
B  8 

90 
92 
91 
91 

89|  11  + 
7 

9+ 
8  + 
1 


<  '  *1 

27 

284 

26 

27 

27 

274 

27 

26 

27 

26 


26 

27 

27 

274 

26 

26 

:7 

27 

27-t 

27 

27 

>< 

27 

26 


68 
84 
67 
67 
51 
58 
53 
71 
60 
124 
73 
78 
54 


1.24 
3.16 
1.69 
2.50 
.67 
1.53 
1  .45 
2.26 
1.24 
2.22 
2.99 
.60 
.44 


1.01 
1.30 
1  .50 
2.94 
1.60 
5.69 
1  .28 
1.26 
.56 
1.72 
1.14 

1.82 


.65 
4.79 
2.22 

.91 
1.29 
1.^3 
2.00 
2.56 
1.57 

.95 
2.83 

.68 

.92 
1.29 
3.63 
1  .60 


.87 
1.01 
.32 
.60 
1.57 


1.58 
L  •  83 


L.16 
.80 


1.10 
3.43 


.89 
1.48 


2.25 
1  .66 


1.28 
1.41 


.64 
2.35 
.73 
.69 
.26 
.98 
.47 
1.00 
.43 
1.10 
1.64 
.46 
.32 


.  74 
.64 
.58 

2.30 
.98 

4.20 
.54 
.70 
.33 
.63 
.58 


.48  21 

2.16  5 
1 .33  4 

.40  4 

.49  2 

.79  4 

.95  9 

1  .07  4 

1.17  22 


.90 
1.20 
.45 
.51 
.51 
1.66 
.96 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:     95°  on  the  7th  at  Thomaston  2  S 

Lowest  Temperature:     17°  on  the  27th  at  BlairRville  Exp 
Station 

Greatest  Total  Precipitation:     8.01   inches  at  Swainsboro 

Least  Total  Precipitation:     0.44  inch  at  Thomasvil le  WB 
City 

Greatest  One-Day  Precipitation:     6.84   inches  on  the  4th 

at  Swainsboro 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Station 

2 

Day  of  Month 

E— 

,  1 
1  1 

2 

3 

4  | 

5  | 

g 

7 

3  1 

9 

10  |  11  j  12 

13  |  14  |  15 

16  1 

17  | 

18 

19 

20  r  21 

22  1  23  (  24 

25  [  26  j  "B7 

28  |  29  j  30 

31 

ABBEVILLE 

.86 

.08 

.06 

.02 

.07 

"51 

ADA 1 RSV 1 LL  E 

3.86 

07  * 

AOEL  2  S 

•  81 

.02 

•  45 

A  1  LEV 

4.10 

.17 

84 

ALAPAMA  EXP  STATION 

1  .01 

!l6 

.11 

.74 

ALBANY 

1.2* 

.38 

•  01 

.18 

.  3  1 

* 

ALLATOONA  DAM  2 

•  1 1 

•  99 

•  03 

•  05 

* 

•  21  . 

ALMA  FAA  AIRPORT 

•  06 

* 

• 

ALPHARE  T  T A  1  WNW 

5.4* 

*81 

.04 

3  72 

. 

24 

AHERICUS  4  ENE 

3.16 

T 

2.35 

.13 

.05 

T 

T 

.63 

APPLING  1  NW 

3.11 

* 

10 

* 

ATHENS 

.02 

.16 

* 

ATHENS  COL  OF  AGR I 

1.85 

* 

_  I 

ATHENS  WB  AIRPORT 

1.38 

* 

*  11 

T 

_ 

16 

ATKINSON   1  W 

.86 

.86 

ATLANTA  BOLTON 

4.27 

"  "J 

2.90 

•  21 

.25 

21  j 
*  * 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

.19 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

R 

2.58 

1  .84 

•  1  0 

•  35 

BAINBRIDGE 

1.69 

73 

07 

"2 

48 

05 

J 

BALL  GROUND 

1*55 

.37 

.04 

.72 

.01 

.28 

.13  . 

6EAVERDALE 

5.61 

4.58 

.01 

.06 

03 

* 

BLACKBEARD  ISLAND 

"70 

*0S  " 

BLA1RSV1LLE  EXP  STA 

2^27 

.  B  0 

.52 

.06 

•  13  • 

8LAKELY 

2.50 

*69 

.14 

20 

BLUE  RIDGE 

2.64 

.03 

.26 

1.73 

.02 

.02 

.58 

BOWMAN 

.84 

T 

.40 

*™ 

.06 

.02 

1 

BROOKLET   1  W 

1.37 

*9B 
* 

BRUNSWICK 

2.22 

•  59 

.30 

BRUNSWICK  FAA  AIRPORT 

•  91 

08 

* 

1  *40 

30 

08  * 

BUENA  VISTA 

1.83 

.62 

•  11 

.09 

.02 

I  59 

.29 

•  11  • 

BUTLER 

1.99 

*rt* 

.99 

"it 

BUTlER  creek 

.01 

•  06 

1.16 

1.03 

.06 

*?_ 

CAIRO  2  NNW 

.67 

•  02 

•  04 

•  26 

•  22 

* 

CALHOUN  EXP  STATION 

2.23 

.OB 

03 

1.72 

.0 

10  • 

CAMILLA 

1.53 

.56 

•  09 

.88 

CAMP  STEWART 

1.29 

''tr, 

.02 

*34 

,7  * 

CARNESVILLE 

1.95 

.97 

01 

*  1  5 

carrollton 

1.23 

48 

.09 

*05  * 

CARTERS 

4.88 

.35 

3.00 

1.20 

-23 

.10  . 

CARTERSVlLLE 

.62 

.02 

"  -  s 

T 

.08 

*23 

*21  1 

CARTERSVILLE   3  SW 

•  07 

' ("' ' 1 

•  06 

•  20 

T 

*?? 

.15  . 

CEDARTOWN 

2.85 

CHATSWORTH 

3.60 

.25 

CH1CKAMAUGA  PARK 

3.40 

.19 

2.03 

•  15 

.13 

.90 

T  . 

CLAYTON 

4.42 

1.22 

2 . 50 

•  24 

T 

.12 

•  32 

.02  • 

CLEVELAND 

.37 

1.46 

•  7i» 

.02 

•  06 

■  17 

T 

•  39 

.  10  * 

COLUMBUS 

2.15 

1.22 

.90 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

R 

1.44 

.19 

T 

T 

1.20 

COMMERCE  2  SSW 

2.71 

.22 

1.04 

1.36 

.07 

.02  . 

CONCORD 

•  74 

.25 

•  13 

•  06 

•  30 

CORNEL  I A 

•  38 

•  98 

.69 

•  05 

.01 

•  46 

.02  . 

COVINGTON 

2.31 

1  .44 

.04 

CUMMING  1  H 

3.74 

"  58 

*     0  ^ 

1.95 

.02 

.11 

"21 

CURRYVILLE  2  W 

3.29 

•  19 

2.52 

.14 

T 

.44 

T  . 

CUTHBERT 

1.45 

*zl 

.18 

'tl 

DAHLONEGA 

"57 

*io 

DALLAS  5  SE 

3.34 

«31 

•  08 

.02 

T 

DALTON 

5.53 

* 

4.00 

02 

63 

in  * 
* 

DANVILLE 

2.31 

.87 

.07 

U02 

.35 

DAWSON 

2.10 

1.26 

•  06 

.05 

.05 

■  68 

DAWSON VI llE 

.21 

*f  , 

OOCTORTOWN  1  WSW 

.72 

'ft? 

"ni 

•  3.i 

DONALSONVI LLE    3  w 

3.47 

.01 

.15 

OOUGLAS  2  NNE 

1  .30 

T 

.06 

T 

.64 

.60 

OOUGLASVILLE 

3*35 

.42 

1  .90 

* \9 

.45 

.18 

.21  • 

1.20 

.69 

.64 

DUBLIN  3  S 

2.01 

05 

•  1 5 

1.17 

EASTMAN   1  W 

1*91 

*2  1 

.22 

.09 

EL8ERTON  2  N 

•  91 

.08 

.24 

•  51 

.02 

.06 

ELL I JAY 

5.04 

.39 

1  .43 

1.67 

.56 

■  Of 

.83 

.11  « 

.20 

2.83 

■  18 

•  02 

.05 

•  15 

•  17  . 

EXPERIMENT 

1.17 

.04 

F  A  1 RMOUNT 

4.80 

.34 

3.15 

.26 

T 

.81 

T  * 

FITZGERALD 

1.50 

.03 

.10 

.13 

.16 

T 

.58 

•  50 

FLEMING  EXP  STATION 

1.53 

.20 

.79 

.06 

.47 

.01  • 

•  45 

.15 

FOLKSTON  9  SW 

2.00 

.75 

•  95 

FOR5YTH  1  S 

1.95 

.38D  .52 

*  32 

•  40 

"  2 

FORT  GAINES 

2.26 

.56 

1.00 

.20 

.50 

FORT  VALLEY  3  E 

1.89 

.49 

T 

.29 

.05 

.  .3  J 

T 

T 

•  99 

* 

FRANKL 1 N 

1.56 

•  09 

■  OS 

GAINESVILLE 

1.70 

.34 

.21 

.48 

T 

•  21 

.21 

■  18 

.0"  ■ 

GIBSON 

3.59 

T 

T 

1.42 

•  55 

GC  ENNV I LLE 

2.56 

.05 

.88 

•  05 

1.07 

.01 

.04 

•  46 

GOAT  ROCK 

2.50 

.16 

.28 

.82 

.01 

1.23 

GODFREY  4  NE 

1.12 

.13 

•  42 

•  04 

•  50 

GREENVILLE   2  W 

.79 

.11 

.18 

.10 

.30 

■  10 

GRIFFIN 

1.25 

.03 

.79 

.29 

.14 

HARTWELL 

1.02 

•  28 

.10 

.54 

•  10 

HAWK 1 NSV I LLE 

3.64 

.23 

T 

2.10 

T 

■  06 

1.25 

T  * 

1.15 

1.70 

.17 

.19 

.51 

.05  • 

HOMERVILLE    3  WSW 

2.94 

2.30 

.04 

■  35 

■  25 

JASPER  1  NNW 

3.75 

.35 

•  95 

•  55 

•  30 

JESUP  e  S 

1.57 

.14 

.04 

.22 

1.17 

JONESBORO 

2.01 

.35 

•07 

1*29 

•  30 

.28 

3.  3 1 

.06 

•  03 

KENSINGTON 

4.40 

.17 

.44 

.01 

.48 

■  02  . 

KINGSTON 

1.37 

.47 

.10 

.17 

.  19  • 

LA  FAYETTE 

4.90 

.14 

3.62 

.22 

.60 

.12  • 

LA  GRANGE 

.66 

.06 

•  25 

■  31 

* 

L  E  X  t  NGTON 

1.20 

•  C  1 

1  .05 

.10 

L I NCOLNTON 

.83 

.23 

.27 

.23 

.07 

LOUISVILLE 

5.30 

4.40 

.25 

.65 

LUMBER  CITY 

1  .60 

.98 

.02 

.03 

.57 

LUMPK IN 

1.24 

.05 

.06 

.31 

.02 

.37 

.43 

MACON  WB  AIRPORT 

R 

1.75 

.'-»* 

.17 

.27 

.25 

.06 

T 

.91 

.01  • 

MARSHALLVILLE 

1.75 

.50 

.45 

.10 

.04 

.66 

MAYSV1LLE 

2.92 

.22 

.72 

1.81 

- :  1 

■  05 

.06  . 

MC  1NTYRE 

3.82 

1.80 

2.02 

HETTER 

1.47 

.03 

.05 

.45 

•  12 

.82 

MI DV I LLE 

6.30 

4.23 

.66 

.22 

1.19 

MIDVILLE  EXP  STA 

6.07 

.08 

4.20 

.79 

1.00 

Sw  NiMMOl  nol.s  loUowing  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 

GEORGIA 

Continued   October  i«i 


Station 

Day  of  Month 

1 

2 

3 

A 

S  |  6 

7  |  8  1 

9 

10  |  11  |  12 

13  |  14  |  IS 

16  |  17  |  18 

19  |  20  |  21 

22  1  23  1  24 

25  [  28  1  27 

28  |  29  |  3D 

31 

Ml LLEDGEVl LLE 
M1LLEN 

MILLHAVEN  8  E 
MONTEZUMA 
MONT ICELLO 

2.56 
6.00 
4.  43 
2. OA 
3.73 

.54 
.2* 

.02 

1.16 
5.03 
1  .96 
.24 

3.25 

1.00 
.02 

1.77 
.03 

■  12 

.15 

•  01 

1.22 
.24 

MORGAN 
MORGAN  5  NW 

MOULTRIE  2  ESE 
MOUNT   VERNON   3  WNW 
NAMUN I  A 

2.22 
2.1* 
3.69 
1.33 
•  95 

•  65 
4.20 

.14 
•  OA 

.35 

•  66 

•  10 
T 

■  06 

•  58 

.09 
•  ' 
.02 

.0* 

.12 
.37 
.80 
1.07 
.90 

.02 

.01  '. 

NASHVILLE  5  SSE 
NEWINGTON  I  NW 
NEWNAN 
NORCROSS  4  N 
PATTERSON 

1.26 
2.65 
1.73 
4.83 
4.80 

.02 
1.03 

.  ' 

illi 

3.70 
■  96 

■  03 

.62 

.12 
7 

.34 
.63 
.07 

.02 
1.74 

.02  '. 
.01  . 
.02  . 

PLAINS  SH  GA  EXP  STA 

PRESTON  3  SW 

QUI THAU 

RESACA 

RINGGOLO 

2.99 
2.33 
1.26 
2.79 
5.29 

1.64 
.92 
.06 
.26 
•  27 

•A3 

1.74 
3. A3 

•  27 
.63 

.09 

T 

.11 
.62 
.62 
.62 

.02 

.06 

.39 
7 

.13 

.27 
.65 
.70 
.03 
.97 

.01  '. 

.05  . 

ROME 

ROME  MB  AIRPORT  R 

SANDERSVI LLE 

SAPELO  ISLAND 

SAVANNAH  USDA  PLANT  GON 

3.66 
2.26 
3.51 
2.83 
.68 

•  16 
1.20 

.19 
■  10 

.16 
•  07 

2.18 
1.53 

loi 

.01 

1.66 
•  07 

.67 
T 

.07 

.71 
7  .03 

.29 
.07 

7 

.39 
.89 

.48 

.55 
.45 

.05 

•  09  • 

.05  '. 
.01  . 

Savannah  wb  ap  r 
savannah  beach 

SI  LOAM 

SPARTA  2  NNW 

ST ILLMORE 

•  92 
1.29 
2.68 
2.05 
2.43 

.02 
T 

T 

•  20 
.02 

T 

•  OA 
T 

•  32 
.10 
.37 
1.35 
1.25 

.0, 
.10 
.86 
•  25 
T 

.31 

1.02 
.23 
T 

T 

T 

.31 

.06 
.38 
.17 
.22 
1.18 

T  . 

SUMHERVILLE 
SURRENCY  2  WNW 
SWAINSBORO 
TALBOTTON 
TALLAPOOSA  2  NNW 

6.26 
3.63 
8.01 
1.7* 
A. 23 

.19 
.54 

5.65 
■  01 
.03 

2.61 

1.66 
6.84 
.20 
.06 

.97 

■  10 
.29 
.19 

7 

.23 

.08 
.19 
.62 
1.00 
.22 

■  24  • 
.33  '. 

TAYLORSVILLE 
THOMAS TON  2  S 
TMOMASV I LLE 
THOMASV I LLE  WB  CITY 
T I F TON  EXP  STATION 

1.15 
.73 
.60 
•  AA 
.56 

.17 
•  02 
.05 
.04 
.09 

•A2 

T 
T 

.00 

.02 
T 

.02 

.46 
.32 

T 

.14  T 

.57 

.44 

.04 
.07 
.08 
.33 

.12  . 

TOCCOA 

VALOOSTA  WB  AIRPORT 
VALDOSTA  *  NW 
WALE  SKA 
HARRENTON 

3.39 
1.72 
1.1* 
2.66 
*.51 

.26 
•  01 
T 

.91 

■  97 

T 

•01 
-51 

1.63 

.46 
1  .90 

.13 
2.20 

.23 
.45 

I 

.  i7 
.08 

.30 

T 

T  T 

.38 

.51 
.58 

.23 
.21 

.02  . 
.83  . 
.01  . 
.12  . 

WASHINGTON 
WAYCROSS 
WAYNESBORO  2  NE 
WEST  POINT 
UINOER  1  SSE 

1.06 

1.1* 
1.68 
2.1A 

•  13 
.30 

.29 

.01 

.  88 
.81 

.14 

•  20 

.32 

.41  .02 

.02 

.79 

.90 

.07 
.30 

.0. 

.13  .01 

.96 

.35 

.35 

.13 

.02  . 

WOODBURY 
WOODSTOCK 

•  45 
1.99 

.60 

.50 

.13 

•  36 

.32 
.36 

.17  . 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


oacaaa 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
or 

Avg 

ALLATOONA  DAM  2 

EVAP 

.  14 

.09 

.12 

.  18 

. :  e 

.24 

* 

.  1 1 

.09 

.20 

.09 

.04 

.11 

.02 

.14 

.07 

.  15 

.  16 

.  12 

.00 

.  18 

.15 

.  10 

.  16 

.  10 

.  12 

.  11 

.09 

.  10 

B  3.45 

WIND 

34 

82 

72 

43 

26 

35 

31 

22 

47 

34 

37 

35 

35 

37 

33 

40 

36 

42 

34 

35 

25 

38 

29 

56 

35 

57 

44 

51 

33 

?a 

41 

1227 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

EVAP 

.  IB 

.  16 

.04 

.17 

.  16 

.  16 

.16 

.20 

.21 

.22 

.  18 

.  14 

.  14 

.21 

.  10 

.  14 

.13 

.19 

.  18 

.18 

.04 

.20 

.04 

.25 

.  15 

.  16 

.06 

.19 

.09 

.08 

.07 

4.58 

WIND 

25 

23 

55 

8 

7 

33 

!'J 

24 

46 

18 

7 

9 

4 

3 

5 

7 

9 

15 

10 

9 

15 

21 

60 

55 

55 

43 

21 

10 

9 

13 

19 

657 

MAX 

80 

78 

71 

80 

84 

84 

85 

86 

85 

84 

84 

85 

86 

85 

82 

85 

86 

85 

60 

75 

74 

73 

75 

68 

62 

60 

62 

67 

75 

71 

71 

79.6 

MIN 

58 

64 

66 

65 

61 

75 

72 

68 

67 

58 

61 

64 

76 

75 

63 

65 

64 

63 

56 

65 

62 

55 

51 

39 

39 

39 

42 

48 

48 

49 

55 

52.7 

EXPERIMENT 

EVAP 

.17 

.13 

.00 

.05 

.21 

.  16 

.25 

.  14 

.21 

.14 

.20 

.17 

.17 

.  16 

.16 

.  14 

.13 

.  16 

.  14 

.20 

.  14 

.07 

.  14 

.22 

.  12 

.22 

.07 

.  16 

.  11 

.10 

.  16 

4.60 

WIND 

30 

65 

70 

20 

20 

35 

68 

52 

70 

15 

20 

15 

15 

18 

17 

35 

20 

35 

15 

20 

55 

75 

35 

80 

38 

82 

25 

28 

12 

5 

60 

1150 

ROME  WB  AIRPORT 

EVAP 

.  18 

.24 

.  19 

.  13 

.18 

.  12 

.  13 

.20 

.  14 

.09 

.  10 

.  12 

.14 

.  IS 

.09 

.  19 

.  12 

.09 

.12 

.  16 

.13 

.17 

.  14 

.18 

« 

.20 

.  13 

.07 

.  13 

B  4.34 

WIND 

33 

48 

75 

19 

22 

13 

19 

29 

33 

25 

11 

9 

9 

8 

11 

20 

20 

SO 

20 

17 

18 

36 

33 

55 

33 

61 

30 

17 

17 

10 

39 

840 

TIFTON  EXP  STATION 

EVAP 

.10 

.  10 

.08 

.06 

.11 

.27 

.22 

.  13 

.23 

.  18 

.  16 

.42 

.11 

.  17 

.07 

.28 

.  19 

.21 

.22 

.15 

.  15 

.  18 

.23 

.  15 

.  17 

.  16 

.12 

.12 

.12 

.09 

5.  17 

WIND 

51 

50 

43 

26 

26 

24 

15 

47 

50 

44 

21 

25 

16 

15 

33 

40 

30 

44 

46 

40 

26 

71 

34 

73 

33 

44 

45 

34 

22 

14 

23 

1105 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 
and 
Depth 

Day  of  month 

i  

. 

S 

.  2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

14 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 


29 

30 

31 

Av. 

ATHENS  HORT.   FARM  STA  3 

2  INCHES 

MAX 
MIN 

76 
63 

76 
69 

72 
69 

77 
66 

7  7 
64 

78 
66 

e: 

69 

ei 
71 

81 
69 

82 
64 

82 
66 

83 
66 

86 
67 

84 
69 

83 
68 

83 
70 

85 
68 

85 
69 

83 
66 

82 
63 

80 
68 

75 
63 

75 
60 

71 
53 

68 
51 

65 
48 

68 
47 

71 

50 

T4> 
54 

72 
56 

73 
62 

77.7 
63. 1 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

73 
64 

73 
69 

70 
69 

75 

75 
64 

75 
66 

77 
69 

77 
70 

76 
69 

79 
65 

77 
69 

80 

63 

82 
68 

80 
69 

7, 
69 

80 
70 

81 
70 

80 
69 

78 
65 

78 
64 

78 
69 

72 
63 

71 
60 

72 
55 

65 
52 

64 
50 

'  64 
49 

67 
5? 

69 
55 

69 

57  1 

67 
63 

74.3 
63.7 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

74 
69 

73 
71 

74 
72 

74 
71 

75 
70 

76 
71 

79 
75 

79 
75 

78 
75 

76 

71 

78 

72 

77 
74 

79 
75 

80 
75 

81 
75 

81 
76 

80 

75 

81 
76 

80 

73 

77 
72 

79 
73 

76 
70 

74 
68 

72 
63 

69 
61 

65 
58 

63 
57 

65 
58 

67 
62 

68 
64 

68 

65 

74.8 
69.7 

TIFTON  EXP  STATION 

3  INCHES 

MAX 
MIN 

71 
64 

73 
68 

76 

7  0 

76 
72 

75 
70 

76 
68 

76 
68 

76 
70 

77 
72 

77 
68 

75 
67 

75 
66 

75 
68 

7* 
68 

74 
68 

76 
70 

76 
69 

73 
68 

74 
65 

72 
65 

71 
70 

72 
65 

72 
64 

69 
60 

65 
57 

63 

65 
55 

65 
63 

64 
54 

64 
55 

65 
60 

72.  1 
65.  3 

6  INCHES 

MAX 
MIN 

70 
70 

71 
69 

73 
71 

77 
75 

76 

75 

75 
74 

74 

73 

74 
73 

7* 

73 

75 
74 

74 

73 

73 
72 

7S 
74 

71 
70 

73 
72 

73 
71 

74 

73 

74 

73 

73 
73 

72 
70 

72 
65 

71 
70 

70 
69 

70 
69 

69 
87 

67 
66 

65 
64 

60 
65 

6  4 

63 

65 
64 

66 
65 

71.3 
69.8 

ATHENS  HORT  FARM  STA  3  -  SLOPE  OF  GROUND i   LESS  THAN  5  PERCENT  TO  THE  SOUTH  SOUTHEAST.     SOIL  TYPE ■     CECIL  SANDY  LOAM.     GROUND  COVERi 

GROUND  ALMOST  BARE,   SOME   THIN  NATIVE  GRASS.      INSTRUMENTATION!     PALMER  DIAL-TYPE  LIQUID  IN  STEEL  THERMOMETERS. 


TIFTON  EXP  STATION  -  SLOPE  OF  GROUNOi     LESS  THAN  5  PERCENT  TO  THE  NORTHWEST.     SOIL  TYPE i     TIFTON  LOAMY  SAND.     GROUND  COVERi  PERENNIAL 

GRASS  SOD.  INSTRUMENTATION,  3  INCH  DEPTH  -  FRIE2  STANDARD  DISTANCE  AND  SOIL  THERMOGRAPH,  MODEL  1100,  6  INCH  DEPTH  - 
FRIEZ  AIR  AND  DISTANCE  THERMOGRAPH,  MODEL  1120. 
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DAILY  TEMPERAT  URES 


Station 

Day 

31  Mo 
16 

1 

nlh 

Average 

*  1 

g 

7  |  8 

g 

10 

1 

11 

1 

12 

13 

14 

15 

17 

1 

18 

19  1 

1 

20 

1 

21 

22 

23  | 

24 

25  I 

26  27 

1 

28 

99 

29  j 

30 

3 1 

AILEV 

89 

92 

98 

88 

65 

86 

87 

82 

83 

88 

81 

84 

83 

61 

66 

83 

80 

82 

80 

60 

78 

73 

60 

78 



MIN 

58 

;  9 

72 

71 

62 

62 

70 

70 

68 

67 

59 

64 

61 

68 

60 

62 

60 

60 

58 

48 

49 

56 

48 

42 

34 

36 

*1 

39 

44 

47 

56^5 

ALAPAHA   EXP  STATION 

88 

89 

87 

89 

90 

85 

89 

88 

86 

88 

90 

89 

88 

87 

67 

85 

81 

85 

87 

80 

81 

66 

70 

66 

76 

60 

75 

MIN 

54 

66 

69 

70 

62 

56 

54 

59 

67 

54 

51 

52 

56 

55 

61 

59 

58 

62 

50 

45 

46 

56 

48 

38 

31 

31 

32 

3* 

35 

42 

50 

Sill 

ALBANY 

90 

85 

85 

91 

89 

90 

68 

89 

91 

91 

87 

89 

90 

87 

64 

86 

86 

79 

63 

70 

71 

67 

70 

77 

81 

81 

75 

MIN 

6* 

7: 

71 

69 

60 

56 

61 

•  • 

68 

55 

55 

60 

61 

61 

64 

64 

60 

63 

52 

48 

61 

59 

46 

*2 

34 

32 

34 

33 

34 

51 

50 

55!° 

ALLATOONA   DAM  2 

71 

75 

76 

80 

82 

79 

64 

82 

84 

85 

81 

80 

79 

82 

78 

77 

83 

72 

71 

69 

50 

63 

71 

74 

75 

MIN 

54 

57 

61 

64 

52 

53 

61 

64 

60 

49 

50 

56 

56 

59 

59 

60 

57 

52 

49 

50 

59 

47 

44 

34 

34 

28 

29 

32 

41 

42 

43 

5o!2 

ALMA   FAA  AIRPORT 

91 

87 

89 

92 

90 

69 

88 

85 

88 

88 

88 

89 

88 

67 

85 

80 

64 

87 

84 

63 

65 

69 

78 

82 

77 

79 

MIN 

65 

71 

69 

68 

■  H 

55 

58 

69 

57 

56 

49 

57 

54 

57 

64 

63 

61 

57 

48 

43 

54 

55 

51 

37 

31 

27 

32 

33 

40 

49 

47 

52.7 

ALPHARETTA    1  WNw 

» 

72 

78 

78 

84 

77 

82 

82 

82 

84 

84 

82 

79 

81 

77 

75 

79 

75 

71 

67 

55 

63 

70 

73 

73 

MIN 

48 

53 

61 

63 

53 

56 

56 

59 

59 

49 

49 

52 

53 

54 

55 

57 

57 

54 

44 

45 

46 

48 

44 

29 

27 

29 

25 

27 

37 

38 

44 

47.5 

AHERICUS  ^  ENE 

MA 

80 

7  g 

85 

82 

84 

86 

87 

90 

65 

86 

86 

66 

86 

68 

86 

86 

86 

81 

80 

83 

78 

76 

79 

72 

61 

64 

65 

73 

76 

79 

71 

MIN 

60 

64 

66 

66 

56 

57 

60 

64 

64 

57 

55 

57 

58 

58 

66 

62 

58 

61 

52 

48 

66 

53 

47 

36 

32 

33 

34 

34 

41 

47 

53 

53.6 

APPLING   1  Nw 

79 

6  1 

74 

85 

75 

76 

86 

87 

85 

85 

85 

84 

85 

86 

85 

62 

85 

77 

76 

78 

78 

74 

78 

61 

65 

62 

73 

77 

78 

MIN 

48 

58 

65 

65 

57 

57 

59 

65 

64 

52 

51 

94 

55 

56 

56 

59 

53 

42 

48 

55 

47 

32 

26 

27 

26 

27 

34 

42 

45 

49.2 

ATHENS 

MAX 

75 

71 

69 

79 

78 

82 

64 

83 

80 

82 

SO 

81 

63 

80 

78 

79 

62 

75 

72 

77 

75 

70 

72 

61 

62 

58 

60 

72 

75 

74 

65 

74.6 

MIN 

55 

62 

65 

64 

55 

59 

62 

65 

64 

55 

56 

58 

57 

58 

58 

60 

58 

59 

50 

47 

se 

54 

49 

36 

33 

33 

30 

34 

41 

44 

54 

52.7 

ATHENS   COL   OF   AGR I 

MAX 

79 

V  6 

73 

80 

82 

65 

86 

86 

84 

86 

85 

65 

87 

85 

62 

83 

86 

85 

77 

80 

78 

73 

71 

62 

60 

59 

63 

73 

77 

75 

71 

7  7.9 

MIN 

55 

63 

65 

64 

53 

58 

60 

62 

63 

54 

54 

55 

55 

66 

56 

59 

56 

60 

50 

45 

56 

53 

47 

34 

30 

30 

27 

31 

37 

40 

54 

51.1 

ATHENS   WQ  AIRPORT 

MAX 

78 

73 

71 

80 

81 

84 

85 

85 

82 

84 

82 

84 

86 

83 

81 

61 

85 

77 

75 

78 

75 

72 

74 

60 

62 

58 

62 

71 

76 

74 

62 

76  2 

MIN 

55 

64 

61 

54 

59 

62 

64 

61 

55 

56 

57 

57 

61 

57 

61 

58 

56 

52 

46 

58 

53 

46 

35 

31 

31 

28 

34 

43 

43 

46 

51.9 

ATLANTA  W8  AIRPORT 

75 

69 

73 

77 

77 

82 

8  3 

82 

77 

81 

80 

u0 

80 

80 

60 

78 

81 

77 

74 

76 

75 

70 

70 

55 

60 

55 

69 

71 

74 

61 

MIN 

54 

61 

63 

59 

55 

63 

63 

61 

54 

54 

57 

57 

57 

58 

62 

59 

57 

54 

50 

59 

51 

45 

35 

32 

30 

31 

37 

41 

44 

44 

51.7 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

MAX 

8  3 

77 

84 

73 

78 

86 

88 

85 

84 

85 

85 

86 

67 

86 

83 

84 

86 

79 

77 

79 

80 

76 

80 

62 

65 

61 

61 

73 

77 

79 

70 

76  7 

MIN 

64 

69 

68 

63 

62 

57 

62 

65 

59 

53 

53 

58 

56 

58 

58 

60 

58 

58 

46 

42 

53 

57 

50 

36 

32 

31 

29 

32 

36 

43 

43 

51.6 

BA I NBR I DGE 

MAX 

82 

88 

89 

83 

86 

90 

90 

92 

68 

88 

66 

89 

88 

90 

66 

86 

89 

67 

83 

87 

89 

80 

83 

69 

71 

68 

7  i 

78 

82 

79 

77 

MIN 

59 

68 

67 

68 

57 

56 

58 

68 

69 

55 

55 

62 

60 

60 

62 

62 

57 

61 

51 

47 

57 

62 

47 

43 

33 

30 

30 

31 

42 

53 

49 

54^2 

8LACK.8EARD  ISLAND 

MAX 

82 

82 

83 

85 

84 

82 

69 

91 

90 

90 

83 

85 

85 

65 

64 

67 

87 

85 

82 

78 

80 

87 

60 

81 

66 

70 

65 

65 

70 

77 

77 

81  2 

MIN 

72 

to 

71 

71 

69 

62 

65 

70 

71 

61 

61 

61 

62 

64 

69 

74 

67 

67 

56 

52 

56 

66 

59 

50 

43 

43 

40 

45 

51 

53 

56 

60.6 

BLAIRSVILLE   EXP  STA 

MAX 

72 

74 

69 

71 

76 

76 

7  8 

BO 

81 

74 

60 

81 

81 

83 

82 

82 

60 

78 

76 

76 

78 

72 

68 

62 

52 

53 

49 

62 

70 

72 

72 

72.8 

MIN 

39 

44 

63 

61 

47 

48 

53 

57 

54 

43 

41 

44 

46 

48 

49 

48 

52 

53 

37 

36 

40 

42 

35 

25 

23 

23 

17 

21 

33 

32 

34 

41.5 

BLAKELY 

MAX 

79 

64 

87 

85 

84 

87 

63 

90 

87 

86 

84 

86 

67 

86 

85 

85 

66 

85 

81 

84 

86 

78 

82 

69 

70 

64 

67 

74 

78 

79 

71 

81.3 

MIN 

62 

67 

69 

59 

60 

60 

70 

67 

58 

57 

59 

61 

60 

62 

64 

61 

63 

55 

52 

61 

59 

50 

42 

37 

32 

35 

37 

46 

53 

51 

55.9 

72 

80 

80 

84 

80 

80 

63 

82 

60 

83 

64 

82 

80 

80 

SO 

76 

78 

76 

73 

73 

56 

55 

56 

60 

70 

72 

70 

68 

74  9 

MIN 

41 

6C 

62 

50 

51 

52 

53 

50 

51 

49 

45 

40 

45 

43 

43 

50 

53 

48 

38 

40 

43 

40 

38 

27 

24 

24 

19 

30 

34 

30 

30 

42.0 

BROOKLET   1  W 

85 

87 

84 

84 

66 

89 

85 

85 

86 

86 

86 

87 

85 

84 

65 

84 

76 

79 

78 

88 

79 

76 

71 

65 

6 1 

62 

71 

76 

79 

75 

80  4 

MIN 

60 

o7 

68 

67 

65 

60 

65 

67 

67 

55 

53 

60 

57 

58 

63 

63 

61 

64 

53 

49 

53 

61 

54 

42 

35 

37 

34 

34 

43 

47 

55 

55.4 

BRUNSW I CK. 

86 

85 

82 

88 

90 

86 

84 

86 

85 

84 

86 

86 

85 

84 

82 

80 

87 

63 

81 

79 

69 

69 

67 

73 

78 

76 

71 

MIN 

70 

n 

72 

69 

70 

64 

67 

70 

72 

62 

62 

66 

64 

66 

69 

69 

66 

67 

55 

52 

62 

62 

60 

48 

43 

40 

39 

49 

54 

55 

60 

61.1 

BRUNSWICK    FAA  AIRPORT 

85 

86 

80 

87 

90 

61 

83 

84 

83 

82 

84 

84 

83 

83 

79 

80 

87 

83 

80 

65 

69 

65 

69 

74 

74 

69 

MIN 

72 

7 : 

72 

70 

66 

61 

69 

1  1 

67 

61 

60 

66 

62 

65 

67 

70 

67 

63 

51 

51 

63 

64 

60 

47 

41 

39 

39 

50 

53 

55 

52 

60.1 

BUENA  VISTA 

79 

86 

83 

88 

87 

89 

86 

84 

87 

82 

84 

86 

83 

78 

82 

60 

74 

79 

65 

72 

77 

76 

73 

MIN 

67 

70 

68 

59 

59 

62 

69 

64 

59 

56 

59 

61 

63 

63 

63 

53 

52 

64 

54 

35 

34 

33 

38 

43 

51 

46 

55.7 

CAIRO  2  NNW 

89 

85 

85 

89 

90 

88 

86 

85 

86 

87 

88 

87 

87 

86 

85 

83 

85 

86 

80 

82 

72 

69 

69 

77 

62 

77 

76 

MIN 

66 

70 

68 

69 

62 

57 

60 

67 

69 

61 

56 

63 

60 

65 

62 

65 

61 

64 

58 

51 

58 

64 

51 

44 

37 

40 

36 

39 

46 

53 

51 

57.2 

CALHOUN   EXP  STATION 

72 

82 

80 

81 

80 

83 

84 

82 

84 

86 

85 

85 

81 

80 

77 

78 

82 

82 

71 

71 

57 

59 

56 

65 

72 

73 

75 

69 

76  4 

MIN 

43 

59 

64 

61 

46 

53 

52 

50 

50 

50 

48 

50 

50 

51 

54 

52 

52 

42 

41 

41 

52 

50 

40 

29 

27 

24 

24 

30 

34 

35 

46 

45.2 

CAMILLA 

MAX 

87 

90 

83 

86 

90 

89 

89 

87 

69 

90 

90 

89 

68 

87 

86 

82 

87 

86 

80 

83 

;z 

69 

67 

70 

77 

84 

81 

74 

83  9 

MIN 

67 

67 

70 

70 

60 

57 

61 

69 

68 

57 

57 

62 

61 

61 

67 

63 

61 

62 

52 

48 

61 

61 

48 

42 

36 

35 

37 

34 

44 

54 

50 

56.2 

CAMP  STEWART 

MAX 

83 

80 

88 

85 

87 

90 

92 

88 

92 

90 

87 

85 

87 

84 

86 

84 

84 

81 

77 

80 

68 

62 

62 

66 

66 

64 

73 

78 

79 

78 

MIN 

65 

70 

70 

70 

69 

59 

60 

69 

70 

59 

55 

55 

59 

60 

64 

65 

63 

66 

56 

47 

59 

65 

57 

45 

34 

30 

36 

38 

48 

50 

59 

57.2 

CARROLLTON 

MAX 

75 

72 

77 

77 

78 

82 

8  3 

8  3 

78 

81 

80 

79 

81 

82 

79 

77 

79 

77 

74 

80 

74 

69 

68 

59 

59 

61 

66 

73 

74 

76 

65 

74  8 

MIN 

53 

64 

68 

65 

49 

55 

58 

56 

61 

48 

49 

51 

51 

56 

57 

59 

55 

52 

47 

44 

54 

50 

41 

34 

29 

27 

25 

30 

32 

37 

48 

46.6 

CARTERSVILLE 

MAX 

76 

72 

79 

81 

81 

86 

87 

81 

65 

86 

62 

87 

86 

86 

85 

83 

79 

79 

84 

79 

75 

70 

57 

60 

75 

76 

77 

74 

77  e 

MIN 

57 

62 

67 

64 

47 

66 

57 

61 

59 

41 

49 

51 

51 

54 

58 

62 

54 

51 

44 

42 

54 

44 

39 

27 

26 

24 

23 

30 

35 

36 

36 

47.1 

CEOARTOWN 

MAX 

74 

71 

81 

80 

82 

86 

85 

83 

82 

84 

85 

85 

86 

84 

85 

79 

80 

79 

78 

62 

78 

72 

66 

57 

59 

58 

6  7 

73 

71 

75 

64 

76.5 

MIN 

50 

62 

66 

65 

48 

58 

60 

61 

60 

47 

49 

SI 

52 

62 

63 

56 

57 

50 

44 

44 

56 

47 

42 

29 

29 

26 

25 

32 

35 

37 

47 

48.8 

CL  AY  TON 

MAX 

70 

67 

79 

79 

79 

81 

84 

82 

83 

62 

61 

80 

80 

84 

77 

74 

79 

73 

72 

68 

59 

55 

53 

61 

72 

76 

72 

66 

74  •  5 

MIN 

40 

58 

60 

61 

52 

51 

52 

60 

51 

44 

45 

44 

51 

53 

49 

50 

52 

51 

40 

39 

49 

45 

39 

34 

28 

23 

22 

18 

25 

34 

46 

44.1 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

85 

83 

83 

68 

85 

89 

85 

86 

88 

87 

86 

85 

66 

84 

82 

85 

75 

75 

79 

61 

65 

73 

75 

75 

67 

MIN 

62 

69 

70 

63 

55 

57 

58 

67 

64 

54 

54 

54 

56 

60 

62 

64 

60 

62 

50 

48 

57 

53 

47 

38 

34 

31 

31 

35 

38 

51 

42 

53.1 

COMMERCE  2  SSW 

MAX 

76 

77 

72 

68 

82 

61 

85 

82 

85 

86 

84 

85 

85 

82 

86 

78 

75 

74 

80 

76 

74 

73 

61 

60 

59 

62 

72 

77 

75 

76  6 

MIN 

41 

52 

60 

63 

50 

50 

53 

53 

50 

50 

49 

50 

50 

50 

51 

51 

41 

41 

40 

41 

43 

40 

32 

26 

22 

21 

22 

30 

35 

36 

43.6 

CORNEL  I  A 

MAX 

72 

65 

62 

79 

78 

79 

78 

62 

80 

81 

3C 

77 

77 

76 

84 

75 

72 

76 

71 

71 

66 

56 

57 

68 

74 

72 

62 

72  4 

MIN 

49 

59 

60 

60 

50 

54 

56 

64 

58 

48 

49 

50 

53 

55 

53 

55 

54 

52 

43 

41 

55 

47 

43 

31 

27 

26 

24 

30 

39 

39 

49 

47.5 

COV I NGTON 

MAX 

77 

73 

74 

78 

79 

82 

85 

84 

79 

82 

82 

62 

83 

82 

80 

60 

83 

76 

73 

78 

76 

72 

72 

60 

62 

71 

74 

75 

65 

75  4 

MIN 

55 

62 

67 

64 

54 

57 

60 

62 

61 

54 

52 

55 

54 

57 

57 

59 

56 

59 

47 

46 

55 

51 

44 

32 

31 

26 

27 

32 

35 

41 

52 

50.5 

CUTHBERT 

MAX 

80 

83 

86 

84 

85 

90 

89 

91 

86 

90 

86 

67 

87 

87 

85 

87 

67 

86 

81 

85 

81 

76 

80 

75 

64 

74 

79 

79 

74 

MIN 

64 

71 

70 

60 

61 

62 

71 

66 

59 

59 

62 

62 

62 

64 

65 

63 

63 

55 

54 

65 

56 

51 

41 

41 

35 

38 

45 

46 

54 

55 

57.8 

OAHLONEGA 

MAX 

72 

70 

67 

67 

60 

78 

62 

83 

82 

78 

82 

80 

82 

62 

79 

79 

77 

81 

77 

74 

77 

74 

71 

67 

55 

56 

53 

57 

68 

73 

71 

73.4 

MIN 

46 

54 

60 

61 

52 

53 

57 

60 

60 

51 

48 

49 

53 

54 

54 

55 

57 

55 

»6 

43 

45 

47 

46 

35 

29 

28 

25 

30 

34 

40 

41 

47.4 

DALLAS   5  SE 

MAX 

75 

73 

72 

75 

79 

79 

85 

85 

84 

79 

85 

84 

85 

65 

85 

81 

77 

81 

78 

77 

83 

75 

71 

69 

55 

59 

56 

65 

73 

74 

75 

76.1 

MIN 

53 

56 

60 

62 

47 

54 

59 

60 

58 

48 

50 

53 

53 

54 

56 

59 

53 

49 

45 

43 

54 

46 

41 

31 

26 

22 

24 

30 

37 

38 

42 

47.2 

DALTON 

MAX 

78 

1  ^ 

74 

78 

81 

61 

85 

84 

84 

79 

84 

63 

85 

66 

85 

85 

82 

79 

76 

76 

82 

74 

70 

66 

56 

58 

55 

65 

72 

73 

74 

76.4 

MIN 

50 

61 

64 

62 

51 

59 

58 

62 

56 

49 

51 

S3 

56 

58 

58 

59 

59 

52 

46 

45 

59 

48 

43 

33 

31 

28 

26 

37 

42 

39 

44 

49.6 

DOUGLAS   2  NNE 

MAX 

81 

88 

89 

88 

85 

88 

89 

89 

86 

86 

84 

85 

88 

85 

85 

86 

84 

83 

78 

83 

86 

79 

80 

64 

67 

63 

65 

76 

80 

77 

81.6 

MIN 

65 

6| 

71 

72 

64 

56 

61 

64 

68 

56 

54 

55 

57 

59 

60 

64 

61 

64 

55 

45 

47 

62 

52 

42 

35 

34 

32 

34 

35 

45 

50 

54.4 

See  reference  notes  following  Station  Indei. 
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Continued 


DAILY  TEMPERAT  URES 


GEORGIA 
OCTOBER  1962 


Day   01  Monlh 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

2'j 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 
< 

DUBLIN    3  S 

MAX 

80 

84 

85 

81 

80 

82 

B7 

89 

87 

85 

84 

82 

86 

89 

85 

82 

87 

86 

80 

74 

80 

83 

79 

78 

65 

64 

62 

65 

75 

74 

72 

79 

.7 

MIN 

SO 

62 

6  9 

68 

66 

55 

58 

62 

61 

52 

51 

60 

55 

60 

58 

55 

4  6 

40 

42 

56 

45 

38 

33 

32 

31 

32 

36 

39 

44 

50 

.2 

EASTMAN   1  W 

MAX 

80 

82 

B  5 

87 

81 

83 

87 

86 

88 

85 

67 

85 

86 

87 

66 

83 

84 

85 

61 

77 

82 

83 

73 

80 

62 

67 

62 

65 

75 

77 

78 

SO 

.4 

MIN 

61 

66 

69 

61 

62 

67 

65 

56 

54 

59 

61 

60 

61 

59 

52 

46 

5S 

56 

50 

39 

36 

37 

34 

33 

63 

50 

52 

5* 

.9 

ELBERTON  2  N 

MAX 

78 

75 

73 

78 

81 

85 

81 

85 

S3 

86 

83 

0  6 

86 

85 

86 

82 

85 

80 

75 

79 

76 

74 

76 

66 

63 

58 

61 

72 

76 

75 

69 

77 

.5 

MIN 

*5 

60 

64 

52 

54 

60 

57 

'» 6 

46 

-  6 

48 

49 

48 

52 

50 

54 

39 

35 

49 

45 

35 

26 

23 

21 

19 

23 

30 

33 

46 

44 

.3 

EXPERIMENT 

MAX 

76 

81 

78 

78 

fir 

SI 

86 

87 

87 

81 

86 

85 

85 

86 

85 

87 

83 

65 

79 

76 

81 

76 

75 

76 

58 

64 

60 

65 

73 

76 

76 

78 

.' 

IN 

64 

67 

64 

66 

63 

54 

56 

55 

56 

59 

59 

59 

51 

6  0 

54 

45 

34 

31 

27 

33 

40 

40 

46 

52 

32 

.3 

FITZGERALD 

MAX 

84 

80 

89 

84 

85 

B  ' 

90 

90 

86 

85 

85 

86 

87 

B ' 

85 

64 

84 

81 

78 

80 

86 

1  80 

78 

77' 

66 

64 

63 

72 

77 

74 

73 

80 

. 

64 

60 

62 

60 

6  I 

65 

61 

'- 1 

60 

53 

4  1 

35 

36 

37 

35 

45 

53 

53 

57 

.0 

FLEMING  EXP  STATION 

MAX 

84 

87 

se 

81 

84 

3< 

68 

87 

86 

83 

84 

5  6 

85 

84 

64 

85 

84 

82 

77 

77 

86 

85 

•0 

76  j 

66 

65 

63 

71 

77 

79 

76 

SO 

64 

56 

59 

65 

42 

55 

40 

32 

29 

31 

38 

43 

47 

57 

55 

.2 

FOLK.STON  9  SW 

MAX 

88 

86 

HI 

88 

90 

a  i 

90 

87 

90 

89 

88 

83 

65 

76 

74 

73 

76 

76 

82 

74 

58 

62 

6 

65 

62 

54 

44 

54 

52 

38 

38 

36 

39 

42 

51 

60 

56 

•  2 

FORSYTH  1  S 

MAX 

80 

79 

85 

85 

81 

86 

88 

83 

82 

84 

83 

B4 

86 

85 

60 

83 

65 

81 

75 

81 

74 

75 

79 

69 

65 

60 

62 

72 

76 

76 

72 

76 

.6 

52 

60 

51 

46 

53 

45 

35 

32 

29 

28 

32 

36 

46 

55 

52 

•  6 

FORT  GAINES 

MAX 

80 

81 

8  6 

62 

B4 

87 

88 

66 

85 

84 

85 

-t 

66 

8  7 

83 

85 

85 

85 

82 

63 

BO 

82 

79 

75 

67 

65 

67 

72 

77 

80 

72 

80 

■ 

MIN 

64 

69 

68 

56 

6  D 

•  - 

61 

65 

46 

4  3 

36 

32 

31 

34 

41 

53 

55 

S3 

• 

FORT    VALLEY   3  E 

MAX 

61 

79 

87 

80 

83 

89 

91 

92 

65 

86 

84 

86 

88 

B6 

64 

84 

86 

81 

77 

83 

79 

77 

61 

63 

66 

64 

64 

73 

77 

80 

69 

SO 

.2 

S8 

67 

61 

65 

5 

" 

54 

56 

6  9 

61 

62 

49 

47 

' 

5 1 

47 

36 

33 

32 

3  1 

32 

37 

47 

46 

52 

'* 

GAINESVILLE 

MAX 

74 

68 

68 

80 

BO 

83 

62 

82 

80 

84 

80 

B  j 

82 

82 

78 

79 

84 

78 

74 

78 

73 

72 

68 

57 

58 

56 

62  j 

70 

72 

72 

64 

74 

.3 

MIN 

52 

59 

6  ) 

63 

53 

5  B 

61 

64 

60 

55 

53 

56 

57 

• 

60 

58 

48 

3  *i 

5 1 

48 

33 

33 

34 

30 

36 

43 

44 

50 

51 

.6 

GLENNV I LLE 

MAX 

84 

89 

9  B 

66 

86 

88 

90 

89 

87 

86 

86 

87 

87 

86 

66 

87 

86 

82 

78 

81 

88 

82 

81 

71 

68 

64 

67 

75 

80 

80 

79 

62 

.5 

MIN 

70 

69 

6 

64 

68 

6  ) 

57 

54 

60 

58 

59 

64 

64 

65 

* 

34 

44 

48 

58 

3  6 

■ 

GREENVILLE  2  w 

MAX 

79 

80 

B  . 

81 

62 

82 

86 

88 

64 

86 

87 

B  1 

87 

86 

85 

87 

88 

85 

79 

S3 

8 

75 

77 

65 

64 

66! 

74 

77 

75 

75i 

79 

MIN 

47 

65 

68 

6 

59 

<  . 

59 

57 

6  6 

58 

60 

60 

60 

46 

35 

29 

40 

42 

60 

50 

52 

.7 

GRIFFIN 

MAX 

80 

76 

76 

80 

82 

86 

87 

87 

62 

66 

85 

85 

87 

84 

63 

83 

85 

6  1 

77 

83 

76 

77 

78 

60 

66 

61 

66 

75 

77 

77 

67 

76 

.5 

MIN 

65 

70 

65 

56 

61 

65 

69 

6  5 

60 

61 

6  0 

60 

63 

61 

61 

54 

50 

36 

35 

32 

35 

44 

47 

50 

52 

55 

.7 

HARTWELL 

MAX 

80 

75 

70 

81 

84 

95 

91 

89 

87 

89 

8b 

88 

89 

89 

84 

84 

66 

81 

77 

82 

80 

71 

60 

63 

65 

57 

63 

75 

81 

78 

70 

79 

.4 

MIN 

55 

64 

63 

63 

6  0 

62 

66 

62 

56 

57 

57 

59 

58 

59 

61 

61 

54 

49 

54 

48 

3  4 

32 

30 

29 

38 

<.  7 

37 

48 

5  2 

- 

HAWK INSVlLLE 

MAX 

84 

82 

B2 

81 

85 

89 

90 

90 

86 

88 

86 

87 

90 

89 

85 

65 

88 

84 

80 

85 

77 

S3 

77 

70 

65 

66 

75 

79 

79 

73 

=  . 

: 

MIN 

60 

67 

7 . 

67 

6  0 

57 

61 

68 

65 

63 

53 

60 

57 

59 

63 

63 

61 

5  1 

47 

54 

57 

47 

39' 

33 

32 

30 

33 

39 

47 

47 

S3 

9 

HELEN   1  SE 

MAX 

74 

66 

67 

77 

61 

83 

80 

64 

79 

85 

81 

84 

83 

80 

80 

79 

65 

76 

74 

78 

7  6 

72 

68 

58 

59 

56 

60 

72 

78 

74 

6b 

74 

6 

M 1 N 

41 

58 

60 

52 

6  0 

53 

59 

57 

44 

44 

46 

47 

51 

50 

48 

40 

38 

6  0 

46 

40 

26 

26 

29 

20 

26 

35 

34 

48 

44 

1 

HOMERV I LLE    3  WSW 

MAX 

82 

90 

90 

88 

87 

89 

90 

87 

69 

68 

91 

90 

84 

67 

86 

86 

65 

85 

60 

81 

at 

81 

81 

75 

69 

i( 

67 

75 

79 

75 

79 

62 

9 

62 

62 

6  i 

67 

65 

51 

54 

64 

65 

63 

57 

63 

56 

60 

58 

59 

59 

47 

39 

L 

62 

47 

42 

31 

2 9 

30 

32 

40 

51 

56 

6  2 

9 

JASPER    1  NNM 

MAX 

72 

69 

71 

77 

77 

81 

81 

60 

76 

81 

81 

SI 

62 

61 

79 

78 

80 

75 

73 

78 

7* 

70 

64 

53 

55 

51 

61 

70 

73 

71 

62 

72 

8 

MIN 

59 

6  0 

56 

59 

63 

55 

55 

53 

54 

56 

5  6 

56 

46 

45 

* 

2 

2  6 

25 

31 

43 

42 

4  1 

48 

6 

JESUP   8  S 

MAX 

84 

92 

89 

87 

85 

ee 

91 

90 

91 

85 

86 

86 

87 

85 

85 

66 

85 

84 

79 

61 

86 

80 

77 

67 

65 

65 

73 

76 

78 

76 

82 

5 

MIN 

63 

70 

70 

72 

67 

59 

65 

6  ' 

49 

49 

6o 

55 

59 

64 

60 

40 

50 

65 
65 

43 

29 

29 

36 

39 

47 

57 

54 

1 

LA  FAYETTE 

MAX 

75 

75 

77 

80 

80 

79 

67 

86 

84 

87 

80 

78 

79 

82 

84 

83 

82 

6  2 

76 

79 

87 

73 

71 

66 

57 

66 

58 

59 

61 

65 

66 

75 

* 

MIN 

58 

60 

51 

46 

* 

23 

24 

2 

34 

36 

41 

36 

LA  GRANGE 

MAX 

78 

80 

79 

82 

83 

87 

89 

89 

83 

87 

65 

66 

88 

87 

84 

82 

85 

i  1 

79 

63 

78 

82 

ti 

65 

65 

61 

67 

72 

76 

76 

71 

79 

6 

MIN 

59 

65 

'  0 

67 

49 

54 

67 

58 

48 

49 

6  0 

5 1 

56 

59 

46 

* 

29 

26 

30 

32 

41 

52 

49 

2 

LOUISVILLE 

MAX 

80 

79 

84 

86 

78 

84 

66 

81 

82 

60 

86 

65 

84 

80 

SO 

82 

82 

76 

74 

77 

8  0 

74 

76 

72 

64 

6  . 

61 

70 

76 

79 

67 

77. 

6 

M  I  N 

58 

67 

68 

64 

60 

58 

67 

64 

65 

55 

54 

59 

63 

39 

62 

62 

59 

SI 

52 

55 

57 

49 

37 

34 

'  i 

32 

35 

37 

43 

48 

53 

6 

LUMBER  CITY 

MAX 

81 

84 

86 

87 

S3 

84 

89 

90 

67 

66 

85 

B5 

85 

6  6 

87 

86 

67 

86 

83 

76 

81 

86 

76 

79 

62 

67 

62 

65 

72 

77 

74 

- 

9 

MIN 

51 

63 

70 

70 

63 

55 

56 

63 

65 

50 

50 

5  1 

56 

56 

60 

60 

56 

48 

41 

43 

59 

47 

38 

32 

29 

28 

30 

36 

38 

47 

50 

7 

LUMPKIN 

MAX 

79 

89 

84 

84 

3b 

90 

89 

91 

86 

89 

65 

89 

90 

90 

85 

86 

87 

83 

63 

79 

75 

6  0 

71 

66 

65 

70 

75 

79 

69 

82 

0 

MIN 

55 

66 

70 

69 

59 

61 

63 

70 

67 

58 

62 

64 

62 

61' 

64 

62 

61 

54 

56 

64 

5 1 

49 

39 

38 

34 

41 

44 

50 

55 

57. 

1 

MACON  WB  AIRPORT 

MAX 

83 

81 

85 

SO 

83 

89 

90 

92 

86 

86 

64 

86 

88 

68 

83 

65 

87 

81 

77 

82 

80 

77 

81 

62 

67 

64 

65 

72 

76 

77 

70 

- 

2 

MIN 

60 

68 

70 

66 

5  6 

5B 

65 

69 

63 

55 

55 

59 

58 

60 

63 

64 

59 

56 

52 

48 

62 

55 

48 

39 

36 

33 

3 1 

34 

39 

48 

48 

-  • 

2 

MARSHALLVILLE 

MAX 

81 

79 

87 

82 

84 

87 

90 

91 

86 

85 

84 

07 

86 

se. 

90 

84 

88 

63 

79 

79 

80 

83 

82 

79 

67 

63 

71 

72 

76 

76 

72 

81. 

4 

MIN 

49 

65 

6  6 

67 

5  5 

57 

65 

69 

63 

53 

52 

5  8 

56 

6  C 

59 

61 

49 

46 

62 

52 

46 

3  5 

33 

31 

33 

34 

34 

48 

55 

52. 

6 

MC  INTYRE 

MAX 

79 

81 

83 

84 

76 

83 

88 

89 

89 

84 

84 

8J 

85 

B ' 

85 

82 

64 

65 

64 

85 

84 

82 

81 

61 

62 

67 

66 

64 

73 

77 

79 

80. 

5 

MIN 

52 

56 

67 

66 

55 

54 

60 

62 

61 

4  7 

47 

53 

51 

52 

54 

52 

56 

46 

55 

* 

48 

34 

29 

24 

25 

26 

32 

37 

45 

6 

METTER 

MAX 

83 

87 

91 

83 

(5 

87 

90 

88 

87 

86 

85 

87 

87 

85 

65 

86 

86 

83 

76 

81 

87 

82 

Oi 

77 

67 

64 

63 

74 

78 

76 

70 

81. 

5 

MIN 

62 

69 

b> 

66 

62 

61 

60 

68 

67 

57 

56 

62 

58 

6  . 

65 

63 

62 

64 

48 

57 

5  3 

43 

36 

38 

36 

35 

42 

49 

57 

3 

M1DVILLE  EXP  STA 

MAX 

81 

81 

S3 

78 

BO 

86 

87 

83 

84 

84 

S3 

85 

85 

0- 

83 

65 

65 

76 

76 

81 

79 

77 

78 

70 

65 

61 

62 

73 

75 

76 

70 

78. 

7 

MIN 

58 

68 

63 

67 

68 

6  6 

60 

67 

66 

54 

55 

60 

58 

68 

62 

61 

62 

52 

45 

5C 

59 

58 

3  9 

34 

33 

32 

34 

45 

48 

51 

54 . 

7 

HILLEDGEVILLE 

MAX 

78 

80 

78 

82 

75 

81 

85 

88 

86 

64 

83 

84 

85 

86 

86 

82 

80 

85 

78 

74 

79 

76 

76 

78 

61 

66 

60 

62 

72 

75 

67 

77. 

6 

MIN 

57 

59 

66 

66 

56 

56 

58 

60 

63 

54 

52 

54 

54 

55 

56 

58 

50 

46 

8 

53 

45 

38 

32 

30 

28 

30 

32 

35 

43 

0 

HILLEN 

MAX 

83 

83 

86 

85 

S3 

06 

89 

88 

86 

86 

86 

87 

86 

86 

84 

86 

87 

85 

83 

80 

03 

84 

BO 

79 

67 

65 

64 

74 

78 

80 

75 

81. 

e 

MIN 

59 

68 

6  B 

66 

62 

57 

61 

62 

65 

52 

51 

58 

55 

5  6 

60 

41 

68 

*" 

36 

32 

28 

29 

29 

37 

45 

62 

!  .  - 

6 

MONT  I  CELLO 

MAX 

77 

79 

77 

60 

82 

si 

87 

86 

88 

86 

85 

83 

85 

36 

84 

85 

66 

85 

79 

75 

86 

77 

75 

72 

78 

60 

60 

63 

78 

76 

74 

79. 

1 

MIN 

52 

57 

65 

66 

56 

59 

58 

66 

60 

56 

56 

59 

59 

59 

59 

50 

54 

38 

3 1 

32 

36 

41 

45 

46 

52. 

5 

MORGAN 

MAX 

81 

84 

86 

86 

83 

87 

87 

89 

89 

90 

83 

86 

86 

16 

86 

85 

86 

86 

83 

83 

04 

84 

3 

79 

69 

61 

66 

73 

77 

77 

74 

81. 

8 

MIN 

54 

53 

55 

64 

54 

50 

61 

55 

55 

56 

61 

56 

44 

26 

26 

30 

30 

45 

45 

49a 

7 

MOULTRIE  2  ESE 

MAX 

83 

87 

89 

86 

88 

89 

89 

87 

85 

66 

86 

91 

87 

87 

87 

85 

85 

83 

80 

82 

85 

79 

6  0 

72 

67 

64 

66 

78 

79 

75 

74 

81. 

6 

MIN 

65 

65 

1  • 

69 

66 

60 

56 

66 

67 

58 

55 

6  1 

58 

60 

63 

63 

60 

63 

53 

48 

59 

63 

51 

42 

36 

36 

35 

36 

45 

51 

51 

55. 

8 

NAHUNTA 

MAX 

85 

91 

91 

87 

86 

08 

90 

88 

90 

85 

86 

87 

87 

87 

85 

86 

85 

83 

79 

81 

87 

83 

00 

74 

69 

64 

66 

75 

79 

75 

75 

82. 

4 

MIN 

63 

69 

70 

69 

65 

55 

58 

64 

67 

50 

51 

56 

54 

58 

62 

64 

61 

62 

51 

41 

51 

61 

50 

41 

31 

31 

29 

36 

42 

48 

57 

53. 

B 

NASHVILLE   5  SSE 

MAX 

85 

88 

i  1 

87 

86 

Be 

90 

89 

88 

86 

65 

89 

87 

87 

67 

66 

85 

84 

86 

82 

85 

61 

80 

77 

66 

6  6 

66 

75 

79 

75 

76 

62. 

7 

MIN 

65 

70 

68 

68 

65 

55 

58 

67 

66 

52 

52 

59 

56 

59 

62 

62 

61 

61 

50 

45 

65 

63 

45 

40 

31 

31 

31 

32 

41 

52 

57 

54. 

2 

NEW  1 NGTON  l  NH 

MAX 

85 

84 

87 

83 

8  3 

86 

89 

87 

86 

85 

87 

86 

87 

86 

84 

67 

86 

79 

78 

82 

87 

76 

8  0 

70 

66 

64 

64 

74 

77 

78 

75 

SI. 

0 

M|\ 

58 

68 

69 

68 

65 

57 

60 

63 

67 

52 

52 

58 

56 

67 

60 

60 

56 

641 

52 

47 

52 

62 

52 

42 

36 

33 

32 

30 

33 

44 

53 

53. 

5 

NEWNAN 

MAX 

77 

76 

79 

86 

83 

86 

88 

87 

83 

87 

85 

85 

86 

88 

82 

85 

84 

81 

76 

61 

76 

75 

67 

62 

65 

6  1 

66 

74 

76 

78 

68 

76. 

3 

MIN 

57 

64 

69 

66 

53 

59 

61 

66 

61 

54 

54 

55 

53 

60 

62 

59 

58 

54 

52 

47 

58 

51 

50 

33 

30 

26 

29 

37 

42 

44 

52 

32. 

1 

S»»  r«f*r«oc«  notti  follo*int  Statlo*  I  ewJ#i. 
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Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
OCTOBER  1962 


Day  OI  Monlh 


aianon 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8   |  9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

1 

17 

1 

18 

19 

 L 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28  | 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

PLAINS   SW  GA  EXP  5TA 

MAX 

85 

8  2 

85 

82 

82 

87 

87 

90 

84 

86 

84 

87 

86 

88 

84 

85 

86 

82 

79 

63 

78 

73 

79 

70 

66 

63 

67 

73 

79 

79 

70 

80. ' 

MIN 

60 

69 

70 

69 

59 

59 

62 

69 

66 

56 

57 

60 

58 

58 

62 

63 

62 

64 

53 

50 

62 

56 

48 

38 

35 

35 

35 

36 

42 

50 

54 

55  ■ 

QUI TMAN 

MAX 

82 

84 

B7 

89 

86 

65 

88 

89 

91 

87 

85 

84 

85 

86 

87 

87 

86 

86 

85 

60 

82 

86 

85 

79 

65 

68 

65 

66 

75 

78 

82. 

MIN 

61 

67 

66 

66 

62 

53 

56 

62 

65 

52 

51 

52 

52 

56 

60 

61 

60 

57 

47 

42 

46 

50 

47 

40 

3  1 

31 

26 

32 

38 

41 

ROME 

MAX 

75 

80 

77 

81 

81 

86 

86 

84 

61 

84 

82 

85 

85 

86 

83 

60 

82 

79 

78 

83 

79 

72 

70 

58 

60 

56 

68 

75 

75 

76 

65 

77. 

MIN 

50 

6  3 

61 

64 

50 

5  7 

61 

61 

58 

4 

51 

52 

53 

56 

5  7 

5  7 

55 

50 

45 

44 

58 

48 

44 

32 

29 

27 

26 

34 

38 

38 

46 

48  ■ 

ROME  WB  AIRPORT 

MAX 

75 

72 

80 

80 

82 

87 

87 

85 

81 

65 

83 

84 

85 

85 

85 

82 

81 

79 

77 

82 

80 

72 

69 

56 

60 

56 

66 

73 

74 

74 

62 

76. 

MIN 

63 

68 

55 

48 

56 

62 

53 

47 

5 1 

5 1 

52 

55 

57 

57 

56 

51 

44 

42 

57 

44 

38 

29 

26 

24 

24 

31 

35 

35 

34 

SANOERSV I LLE 

MAX 

80 

a; 

84 

76 

82 

85 

86 

87 

85 

84 

83 

64 

84 

82 

82 

82 

85 

75 

7* 

79 

80 

78 

59 

65 

61 

61 

69 

79 

77 

65 

77. 

MIN 

67 

67 

68 

56 

58 

66 

64 

3 

59 

59 

62 

60 

61 

56 

61 

52 

45 

63 

48 

38 

33 

30 

28 

33 

45 

45 

55 

53  • 

SAPELO   I SLAND 

82 

B5 

e ) 

83 

80 

80 

91 

89 

88 

81 

83 

82 

82 

84 

83 

84 

80 

76 

78 

88 

80 

80 

77 

69 

66 

64 

66 

75 

76 

70 

79. 

MIN 

72 

71 

72 

72 

70 

t  ' 

70 

62 

65 

66 

70 

70 

76 

70 

60 

55 

60 

67 

61 

49 

43 

43 

41 

SO 

55 

56 

63 

SAVANNAH  USDA   PLAN  I  60N 

80 

84 

i'. 

88 

82 

86 

88 

89 

87 

86 

89 

84 

86 

66 

85 

85 

84 

84 

80 

76 

79 

86 

80 

81 

64 

68 

64 

65 

74 

79 

60 

81. 

MIN 

67 

70 

68 

67 

56 

63 

67 

69 

51 

58 

56 

57 

61 

61 

61 

62 

53 

41 

50 

62 

55 

41 

31 

28 

30 

34 

41 

45 

55 

53  • 

SAVANNAH  MB  AP 

MAX 

82 

83 

B8 

80 

84 

88 

90 

88 

B  } 

83 

84 

66 

86 

83 

83 

84 

84 

80 

77 

78 

87 

78 

80 

63 

67 

62 

62 

72 

77 

79 

76 

80. 

MIN 

64 

68 

66 

6  0 

6 

69 

64 

57 

62 

59 

59 

67 

67 

63 

62 

53 

47 

57 

63 

57 

42 

36 

34 

32 

36 

45 

50 

47 

66  • 

SAVANNAH  BEACH 

B2 

32 

82 

83 

87 

89 

88 

69 

88 

88 

83 

83 

81 

80 

83 

85 

82 

84 

81 

85 

77 

80 

78 

67 

67 

69 

76 

74 

70 

80. 

MIN 

63 

64 

6 

61 

66 

64 

64 

65 

66 

56 

61 

49 

40 

43 

43 

59 

SI  LOAM 

80 

sc 

B2 

78 

82 

87 

88 

88 

86 

85 

84 

85 

86 

84 

82 

83 

85 

78 

75 

80 

76 

73 

77 

65 

65 

60 

63 

73 

76 

76 

69 

78. 

MIN 

65 

67 

59 

* 

65 

64 

5 

59 

58 

59 

60 

61 

59 

59 

50 

46 

57 

53 

47 

34 

31 

28 

31 

38 

41 

49 

53 

53  . 

SURRENCY   2  WNW 

MAX 

85 

88 

9C 

86 

86 

89 

90 

90 

85 

85 

87 

86 

86 

87 

87 

87 

63 

79 

66 

86 

82 

82 

76 

79 

65 

66 

75 

80 

77 

77 

83. 

MIN 

64 

66 

64 

46 

54 

52 

54 

60 

58 

56 

56 

50 

38 

46 

58 

44 

36 

26 

24 

25 

29 

35 

44 

51 

SWA  I NSBORO 

82 

B5 

85 

79 

81 

85 

88 

84 

84 

86 

86 

83 

82 

84 

84 

80 

75 

79 

85 

79 

88 

74 

65 

65 

62 

72 

76 

78 

71 

79. 

MIN 

64 

58 

62 

65 

64 

52 

54 

5  8 

56 

57 

60 

61 

52 

61 

51 

43 

53 

56 

48 

38 

31 

32 

28 

30 

40 

46 

51 

52  • 

T  AL  BOT  T  ON 

MAX 

81 

B2 

85 

84 

84 

88 

89 

88 

86 

84 

86 

88 

88 

83 

83 

87 

84 

61 

83 

83 

78 

78 

78 

76 

63 

65 

72 

76 

75 

75 

81. 

MIN 

62 

65 

64 

" 

56 

56 

59 

60 

5 

54 

5  0 

48 

56 

5  8 

60 

58 

57 

U& 

45 

46 

48 

48 

45 

33 

30 

28 

31 

37 

47 

54 

50. 

Tallapoosa  2  nnw 

74 

81 

72 

81 

81 

86 

85 

80 

85 

88 

« 

85 

86 

62 

79 

79 

78 

79 

81 

75 

72 

70 

57 

63 

59 

67 

73 

75 

77 

70 
48 

76. 

MIN 

59 

59 

40 

61 

56 

52 

52 

50 

41 

40 

52 

45 

46 

26 

25 

19 

21 

37 

30 

34 

45  • 

THOMaSTON  2  s 

84 

9  2 

82 

85 

86 

89 

95 

90 

84 

83 

87 

84 

87 

86 

87 

87 

84 

79 

79 

75 

74 

77 

70 

67 

64 

64 

72 

78 

77 

70 

60. 

MIN 

64 

63 

53 

53 

56 

53 

60 

56 

60 

49 

46 

45 

45 

43 

36 

31 

29 

28 

28 

37 

45 

55 

49  • 

THOMAS V I LL  E 

83 

B  ' 

84 

86 

88 

90 

86 

86 

84 

85 

88 

85 

86 

86 

84 

81 

83 

86 

80 

80 

65 

68 

67 

79 

80 

73 

75 

81. 

M|N 

66 

66 

60 

57 

58 

62 

60 

56 

61 

5  1 

48 

56 

54 

42 

44 

32 

33 

33 

33 

43 

45 

51 

53. 

T HOMAS V ILLE   WB  CITY 

84 

88 

90 

85 

85 

90 

89 

87 

86 

87 

88 

89 

87 

66 

85 

S3 

80 

84 

86 

80 

80 

64 

68 

65 

67 

78 

82 

75 

75 

82. 

MIN 

70 

67 

60 

60 

66 

63 

63 

66 

64 

62 

63 

57 

53 

64 

60 

53 

45 

40 

37 

40 

39 

49 

59 

50 

58. 

T  I F TON   E^P  STATION 

Bl 

83 

85 

88 

63 

85 

89 

87 

86 

82 

85 

85 

87 

86 

84 

85 

83 

79 

83 

85 

77 

79 

63 

67 

65 

66 

74 

79 

74 

81. 

MIN 

68 

66 

° 

58 

61 

64 

65 

61 

63 

54 

46 

48 

60 

49 

40 

34 

32 

36 

35 

35 

43 

49 

54.  i 

TOCCOA 

75 

69 

67 

80 

82 

84 

86 

86 

84 

85 

84 

as 

85 

83 

80 

81 

85 

79 

75 

79 

79 

73 

71 

60 

60 

56 

60 

78 

79 

75 

68 

76. 

MIN 

58 

66 

60 

54 

57 

56 

59 

58 

58 

58 

56 

48 

45 

51 

51 

46 

32 

30 

29 

26 

30 

47 

41 

52 

5  0. 

VALOOSTA  WB  Al RPOR T 

82 

96 

89 

90 

87 

86 

89 

87 

85 

85 

86 

87 

87 

87 

86 

85 

84 

80 

83 

87 

82 

80 

66 

68 

65 

66 

76 

78 

74 

62. 

MIN 

69 

57 

60 

69 

58 

55 

55 

60 

60 

61 

67 

63 

64 

55 

47 

48 

59 

54 

47 

35 

35 

34 

36 

42 

45 

54 

55  . 

VALDOSTA   4  NW 

85 

B9 

90 

87 

86 

90 

89 

88 

87 

86 

85 

85 

87 

87 

87 

86 

85 

84 

80 

83 

87 

81 

80 

70 

69 

66 

67 

76 

79 

74 

77 

82. 

MIN 

68 

64 

56 

63 

66 

52 

52 

61 

57 

58 

63 

64 

57 

59 

46 

42 

52 

64 

47 

42 

32 

28 

30 

33 

41 

51 

58 

53  • ' 

WARRENTON 

84 

77 

82 

78 

75 

85 

86 

85 

62 

84 

82 

84 

85 

83 

80 

80 

84 

75 

74 

77 

75 

73 

79 

67 

64 

60 

60 

72 

76 

79 

1° 

77. 

MIN 

63 

62 

66 

63 

55 

58 

6  7 

59 

59 

60 

59 

58 

49 

46 

54 

55 

44 

35 

31 

29 

32 

32 

39 

46 

54 

52, 

WASH  1 NGTON 

76 

79 

71 

79 

75 

80 

79 

86 

8  5 

82 

84 

83 

84 

81 

83 

82 

81 

85 

76 

74 

75 

77 

70 

77 

60 

64 

59 

72 

72 

76 

75 

76. 

MIN 

64 

64 

54 

" 

63 

59 

63 

52 

54 

54 

55 

50 

54 

55 

57 

57 

47 

42 

41 

53 

44 

34 

29 

25 

25 

27 

39 

38 

44 

48, 

WAYCROSS 

MAX 

94 

91 

92 

89 

88 

88 

91 

88 

89 

87 

87 

88 

88 

88 

87 

88 

66 

86 

81 

85 

89 

84 

82 

66 

69 

66 

70 

77 

80 

78 

84., 

MIN 

64 

66 

70 

72 

67 

54 

53 

67 

64 

52 

51 

47 

55 

57 

65 

63 

61 

62 

52 

41 

41 

65 

51 

44 

32 

30 

30 

35 

34 

41 

44 

52. ( 

WAYNESBORO   2  NE 

MAX 

84 

B2 

86 

85 

84 

86 

87 

90 

85 

84 

88 

84 

89 

68 

88 

84 

84 

84 

84 

82 

80 

80 

80 

78 

66 

67 

61 

72 

78 

76 

75 

81. < 

MIN 

64 

70 

66 

64 

64 

59 

57 

65 

64 

56 

57 

65 

58 

61 

64 

68 

58 

60 

58 

47 

54 

55 

50 

38 

36 

34 

29 

35 

42 

52 

46 

54. 

WEST  POINT 

MAX 

79 

79 

79 

85 

84 

88 

87 

90 

68 

87 

84 

65 

87 

87 

84 

83 

86 

82 

81 

83 

76 

76 

80 

70 

67 

64 

67 

74 

78 

76 

73 

80. 

MIN 

52 

65 

70 

68 

51 

52 

59 

62 

61 

51 

51 

53 

55 

59 

59 

59 

58 

56 

49 

47 

57 

53 

43 

34 

31 

28 

29 

32 

34 

39 

52 

50.1 

WINDER   1  SSE 

MAX 

79 

70 

74 

77 

81 

84 

86 

86 

82 

83 

86 

85 

87 

85 

80 

82 

64 

87 

84 

80 

77 

75 

68 

64 

62 

56 

61 

69 

76 

78 

69 

77.. 

M  I  N 

51 

64 

64 

60 

51 

54 

56 

53 

57 

51 

47 

52 

51 

54 

52 

57 

54 

56 

50 

50 

53 

49 

43 

38 

32 

24 

24 

29 

47 

48 

45 

48.  < 

SUPPLEMENTAL  DATA 


GEORGIA 
OCTOBER  1962 


Station 

Wind  direction 

Wind  speed 
m  p  h 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1,00  A 
EST 

7i00  A 
EST 

1:00  P 
EST 

7:00  P 
EST 

Trace 

01-09 

.10-49 

66-09 

1.00-1.99 

200 
and  over 

Total 

ATHENS  WB  AIRPORT 

NW 

15 

6.3 

25++ 

WNW 

25 

82 

90 

52 

68 

3 

1 

3 

1 

0 

0 

8 

4.1 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

WNW 

15 

6.2 

22+i- 

WSW 

7 

75 

82 

46 

60 

2 

2 

3 

1 

0 

0 

8 

82 

3.6 

AUGUSTA  WE  AIRPORT 

NW 

10 

5.2 

20++ 

NW 

23 

87 

93 

50 

73 

1 

1 

3 

° 

1 

0 

6 

4.3 

COLUMBUS  WE  AIRPORT 

5.0 

23++ 

NW 

31 

91 

45 

67 

2 

2 

1 

0 

1 

0 

6 

3.8 

r-IACON  WB  AIRPORT 

NW 

13 

4.4 

19 

W 

25 

84 

92 

44 

59 

1 

3 

3 

1 

0 

0 

8 

75 

3.9 

ROME  WE  AIRPORT 

~ 

94 

45 

1 

2 

3 

0 

1 

0 

7 

3.9 

SAVANNAH  W6  AIRPORT 

NW 

10 

7.6 

25 

N 

18 

85 

91 

48 

71 

3 

3 

1 

1 

0 

0 

8 

75 

4.0 

THOMASVILLE  WB  CITY 

_ 

3 

2 

1 

0 

0 

0 

6 

3.6 

See  reference  notes  following  Station  Indei. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


Aadr« va  2  I,   M.  C 


\  NQ 

t  lenalngt— 

I  /  o  '7 


c  ~ — "trs^fiuT—  -  - 


Coveeta  Exp  Sta,  H,  C. 

_        _A_     Hlrblaode  2 

i  jr  -o- 


Brevard.  M.  C. 


.  *.  C. 


o- 

Caeaare  Head,  "3.  C. 


GEORGIA 


_**Jocaaae«  8  Win,   8.  C. 

Pickena  5  SI,   S.  C. 
•Longcreek  1  W,  5.  C. 


STATUTE  MILES 


7STB  MERIDIAN  TIKI  ZORI 


Helen  1 


Cmwm  spga  «  asw  _ 


I        ^  Line  Bran 


/-v       $  Toe  ca«  X  _ 

^Cleveland  ■  \ 


-^j-Cleaaton  Collef*,  S.  C. 


O  Ottoiy,   8.  C. 


/Toccoa  7S       W  ^» 


Rock  Mills,  Al 


Newnan  ^  Experlat..v 

J  ^  7 

.—^  Griffin 

.'WEST  rxT"J  I 

Greenville  3  •    O  V  ' 

-I 


FAA  AP,   S.  C. 

at  3  SW  | 

\  I 

Maya  v  i  1  \  / 

Comaerce^SS*  V-Calboun  Fall.,  3.  C. 


lie  Coralck  9  E,  S.  C. 

o  I 


Covington     J  ^  Slloasi 

A  Godfrey  4  NE  /  *<> 


*r  1 
J"krD^  Central; 


Johnston  2  SSW,  8.  C. 

o- 


larka  Bill  Du,  8.  C. 


X       KODTO.       /  V^Xf'   J    i       ^  ^2 


VQ..\. 


BlackvUU-  3  t,  8.  C 

Creek 


o-  -  H  1 — ■ — .         „  T  ! 

2     iu«k    i   -o-  ^ 

Op.Hk..   41..        \1T"  1  <  \    '»«  "»•>  3 

-: — I       o      V,'  -o-  |  j 

lrpo.rt     „  .       <-~V.         J  J 


HCoIubous  WB  Alrpor 


N    /  -  i 


*  r 


0  *        ,  August.  »B  AlrpoJt 


HUlcdgevilK 


.  Amer^ofcs  Exp  Sta  Nrsy  ^^^i 

Lumpkin    ,preJlon  '3  s.     ^  \ 

 1  *.Plalns  S«  Ga  Exp  Sta  - 


-o- 

Bubtri,  S.  C. 


-o 

Sandersv 


/ 


IsouthWe$tn, 

Dawson    >  > 


He  1  Nfrt,  Ala.  *J 


I      a     OMorgan  5 


Blakely 

-o- 


Ol>ona  Is 


-o- 

J>  M11L 


Hasp  ton,    S.  C 


Brooklet  1  W 


'■Or  32 


v —     Sapclo  iBlaou 


STATION    LECENO  Hontlc.Uo  2  S,  Pl«.  ■—■ —  J_  _ _  ^  , 


0    •     0    Precipitation  onfy 
©  Precipi lotion,  storage 

■O  ♦   -O-   Precipitation  ana"  Temperature 
■^h  -4^  Precipitation,  Temperature  and  €<roporot/on 

9  Soil  Temperature  only 

//pe-  O    No*- recording , 

•  Recording,       9    fto/A  /vp*5 

Double  circle  combinations  indicate  the  ovailobllity  of 
more  detailed  meteorological  data 


-o- 


.  -o- 

J««p.r  3  SI,  ri». 


-o 

Fernaadloa  Beach,  ria 


@ 

Jtchaonvlll*  ffB  JLP,  Pla. 


Gl«o  St,  lUrr  lurHrUi,  Fla. 


ISOUNES  ARE  DRAWN  THROUGH  POINTS  OF  APPROXIMATELY  EQUAL  VALUE.  CAUTION  SHOULD  BE  USED  IN  INTERPOLATING  ON  THESE  MAPS, 
PARTICULARLY  IN  MOUNTAINOUS  AREAS. 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


OCTOBER  1962 


Cleveland  3  HUE.  Ten 


Andre..  2E.  ,.  C.  FrRnku„  ,  ,sw>  „_  c 


Chattanooga  RB  AP,  Te 


Con  as  a  ut;*  1  N,  Tenn  . 

/  Copperhlll,  Tenn 

-o 


Coveeta  Exp  Sta,  N.  C. 


 .i.......    Park   Bingtfold  7^" 

I  NQRTKWESTl J^-'1 

|/  Laf.yet 


ley  Jlead,  Alt  


Caesars  Head,  "S.  C. 


5  SE,   S.  C. 


GEORGIA 


STATUTE  MILES 


75TH  MERIDIAN  TIME  ZONE 


 Resaca  O  Carters  v.    ,-i.oojer  «■»  —       lotcy.'JLf-  X 

'»       '  I  — ~  ~~n-~ »  u       V  Cleveland ^  7  s 

Calhoun  Exp  Station    I  T*»»       ,         4>        j    1  illTQ-   /  . *■ s, 

f    •,  Jasper  "l  NN«-0-_    >  •T~\  D.hlonegA  '  *       >W      *  M>_*A"" 1  "X!, 

S^r.lU.;6       r  r^!  #  ■"">"°"  Da.sonvllle  #         \/    ^-r  '  ^astmoller?: 

I  Ct,rry,llle  2  «_..-. .-»-.„■;    •""»>"  1  Sf5 Cler.oot  3S«  ,    Carnes.ll.L  Ha 

1  Cartersville  IS!    1   !  0>Canton,        Ocmainlng  1  N  uaysvllle 

■  An  a     >—  a-BfV-/*-  Alia  t  r,nnn     Ha  _     -T1  .  """1  > 


-<^>  ■       -          College,  S.  C. 

OakMy,   S.  C. 


ISOLINES  ARE  DRAWN  THROUGH  POINTS  OF  APPROXIMATELY  EQUAL  VALUE.  CAUTION  SHOULD  BE  USED  IN  INTERPOLATING  ON  THESE  MAPS, 
PARTICULARLY  IN  MOUNTAINOUS  AREAS. 
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STATION  INDEX 


STATION 

J     INDEX  NO.  j 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

u 
p 

< 

J 

U 
if 

O 

s 

o 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

uDoLn v  en 

b 
Q 
P 

& 
a 
u 

SPECIAL 

AMEVI  LLC 

10  10 

WILCOX 

32  00 

19  1* 

2*0 

C 

■      iah  m.  :A«cuf  LL 

ADAIHSVJLLE 

BARTOW 

12 

3*  21 

6*  9* 

720 

Ia 

C 

MRS.  C.  T.  JARRE TT 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  Georgia  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Agricultural  Engineering  Building, 
University  of  Georgia,  Athens,  Georgia,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of 
this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this 

issue. 

Divisions,   as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  ?F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement   in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours 
ending  at  time  of  observation. 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result   in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Extremes  Table";   "Daily  Precipitation"  Table;   "Daily  Temperature"  Table;   and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  publ ished,   are  for  the  24  hours  ending  at  t  ime  of  observat  ion .     The  Stat  ion  Index  shows  observat  ion 
t  imes  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observat  ions  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  PftA  stations.     For  those 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,   H,   and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 


c 

Recording  Rain  Gage  Station. 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

Hourly 

precipitation  values 

are  processed  for  spec ial  purposes ,   and  are 

published 

later   in  "Hourly 

G 

"Soil  Temperature"  Table. 

H 

"Snowfall  and  Snow  on  Ground" 

Table. 

Omission  of  data  in 

any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow 

on  ground 

in  that  month . 

J 

"Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 


No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publ ica t ion . 

-    No  record  in  the    'Supplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table; 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table ;   and  the  Stat  ion  Index. 

+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates . 

++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed .     This  station  is  not  equ ipped  with  automat ic  wind  instruments . 

*  Amount  inc luded  in  following  measurement ,  t ime  distr ibut ion  unknown . 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield . 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall . 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  t  ime  of  observat  ion  column  in  Station  Index  means  observat  ion  made  near  sunset . 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,   E.S.T.   of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY ,   and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,  exposure,  etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C.   for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local 
Climatological  Data  for  the  respective  stations,   obtained  as  indicated  above,   price  15  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary).     Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,   D.  C. 
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0 

3 

2 

2 

COVINGTON 

62.0 

38.9 

50.5 

1  .9 

71 

17  + 

24 

6 

430 

0 

0 

1  0 

0 

4.85 

1.86 

1.17 

22 

.0 

C 

9 

4 

2 

DUBLIN  3  S 

67.0 

38.5 

52.8 

3.4 

77 

18 

29 

6 

362 

0 

o 

6 

r 

3.05 

.97 

.87 

13+ 

.0 

0 

0 

3 

0 

EASTMAN  1  W 

65.6 

40.9 

53.3 

- 

4.1 

74 

22 

29 

6 

347 

0 

0 

1 

0 

2.66 

.71 

1.30 

9 

.0 

0 

- 

2 

1 

FORSYTH  1  S 

63.3 

41.0 

52.2 

75 

17 

29 

6 

379 

0 

0 

3 

0 

3.11 

1.15 

21 

.0 

0 

5 

3 

1 

FORT  VALLEY   3  E 

64.0 

40.4 

52.2 

- 

2.4 

76 

17 

30 

6 

379 

0 

0 

3 

0 

2.64 

-  .05 

.97 

9 

.0 

0 

2 

0 

HAWrUNSVILLE 

6  7.1 

41.2 

64.2 

2.3 

78 

17 

28 

6 

321 

0 

0 

5 

0 

3.40 

1.12 

1.77 

9 

.0 

0 

7 

2 

1 

MACON  WB  AIRPORT 

R 

64.5 

'.1.7 

53.1 

- 

2.3 

76 

17 

29 

6 

352 

0 

0 

1 

0 

3.57 

1.12 

1.38 

21 

.0 

0 

0 

3 

1 

MC  INTYRE 

t6.7 

35.6 

50.7 

76 

18 

26 

23+ 

426 

0 

0 

12 

0 

3.85 

1.65 

9 

,c 

0 

5 

3 

1 

MILLEDGEVILLE 

38.  3M 

51.4M 

2.2 

7  5 

18 

30 

1  5  + 

0 

0 

5 

0 

3.69 

22 

0 

3 

2 

MONTI  CELLO 

63.2 

38.8 

51,0 

75 

1 

28 

6 

412 

0 

0 

6 

0 

3.73 

1.23 

22 

.0 

0 

7 

3 

1 

SANDERSVILLE 

63.0 

41.6 

6  2  .  ' 

75 

17 

29 

6 

377 

0 

0 

2 

3.38 

1.06 

9 

0 

1 

SI  LOAM 

63.3 

42.4 

52.9 

0.3 

75 

17 

30 

6 

361 

0 

0 

3 

0 

3.15 

.39 

1.03 

22 

.0 

0 

7 

2 

2 

DIVISION 

52.6 

- 

2.2 

3.42 

.91 

.0 

EAST  CENTRAL 

APPLING   1  NW 

63.3 

38.9 

61.1 

74 

18 

26 

7+ 

412 

0 

: 

* 

0 

2.99 

1.13 

• 

.0 

0 

6 

2 

1 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

R 

64.1 

40.5 

52.3 

1.8 

76 

1  7 

29 

2  3+ 

376 

0 

0 

4 

0 

2.45 

.27 

1.47 

9 

.0 

0 

4 

2 

1 

BROOKLET   1  W 

56.6 

43.3 

54.5 

- 

3.7 

80 

21 

32 

6 

314 

0 

0 

1 

0 

2.43 

.40 

1.40 

9 

.0 

0 

6 

2 

1 

LOUISVILLE 

63.3 

42.3 

52.8 

3.1 

73 

17 

31 

2  3 

359 

0 

0 

4 

0 

2.90 

.74 

1.45 

9 

.0 

0 

4 

2 

1 

METTER 

66.5 

43.7 

55*1 

78 

21 

34 

2  3+ 

292 

0 

0 

0 

c 

2.74 

1.23 

9 

.0 

c 

3 

2 

MIDVILLE  EXP  STA 

63.5 

42  .  7 

53.1 

76 

17 

31 

6 

350 

0 

0 

2 

c 

3.18 

1.55 

9 

.0 

0 

3 

2 

2 

NEW  1 NGTON   1  NW 

65.4 

4  1.1 

53.3 

80 

2  1 

2  7 

6 

348 

0 

0 

5 

0 

2.63 

1.51 

.0 

0 

4 

2 

1 

SWAINSBORO 

64.3 

40.4 

52.4 

74 

21  + 

28 

16 

371 

0 

0 

6 

C 

3.19 

1.45 

9 

.0 

0 

4 

2 

2 

WARRENTON 

54.7 

41.7 

53.2 

1.0 

75 

17 

29 

6 

345 

0 

0 

4 

0 

4.09 

1.51 

1.80 

9 

.0 

0 

7 

2 

1 

WAYNESBORO  2  NE 

65.2 

41  .4 

63.3 

77 

18 

27 

6 

345 

0 

0 

5 

c 

3.37 

2.00 

22 

.0 

0 

i 

2 

2 

DIVISION 

53.1 

3.0 

3.00 

.80 

.0 

SOUTHWEST 

ALBANY 

60.7 

43.4 

56.1 

2.2 

80 

17 

32 

15 

272 

0 

0 

2 

0 

3.76 

1.24 

1.78 

9 

.0 

0 

4 

3 

1 

AMERICUS  4  ENE 

66.  1 

40.6 

52.9 

3.7 

76 

17 

28 

6 

359 

c 

0 

4 

0 

2.48 

-  .07 

1.16 

9 

.0 

0 

5 

2 

1 

Precipitation 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


GEORGIA 
NOVEMBER  1962 


Temperature 


Station 

•  1 

B  J 
e  n 

<  5 

Minimum 

■ 

0 

« 
< 

Departure 
From  Normol 

Highest 

o 

s 
t 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

5 
t- 

5  > 
r  z 

a  | 

a  £ 

£ 

| 

6 

• 

a 

Snow,  Sleot 

No.  of  Days 

Max. 

Mln. 

o 

a. 
a 

o 

1 

9 

i 

o 

1 

• 

1 
t 

8 

>t 

}1 

•J 

o  i 

BA1NBRIDGE 

69.8 

41.9 

55.9 

-  2.2 

83 

17 

27 

6 

282 

o 

5 

6.31 

3.94 

2.  32 

29 

BLAKELY 

65.9 

43.5 

54.7 

-  3.0 

78 

17 

30 

6 

304 

0 

0 

1 

0 

5.10 

2.19 

1.41 

30 

.0 

0 

7 

5 

l 

CAIRO   2  NNW 

68.0 

45.6 

56.8 

80 

17 

33 

15 

257 

0 

0 

0 

0 

5.39 

3.04 

1.58 

30 

CAMILLA 

68.1 

44.0 

56.1 

81 

17 

30 

6 

273 

0 

0 

2 

0 

5.40 

1.82 

30 

.0 

0 

6 

4 

3 

CUTHBERT 

67.1 

44.3 

55.7 

78 

17 

32 

6 

276 

0 

0 

1 

0 

3.04 

.92 

9 

.0 

0 

8 

2 

0 

FORT  GAINES 

66.3 

42.2 

54.3 

-  2.9 

77 

17 

28 

6 

323 

0 

ib 

3 

0 

3.62 

.94 

1.25 

9 

.0 

0 

6 

3 

2 

LUMPK. 1 N 

6b  .  3M 

44.  OM 

55.2M 

75 

16 

34 

2  3+ 

269 

0 

0 

0 

0 

2.56 

1.10 

9 

. 

3 

5 

2 

1 

MORGA  N 

68  .4 

38.  1 

53  •  ? 

76 

23+ 

26 

6 

344 

0 

0 

5 

0 

3.24 

1.45 

9 

.0 

0 

s 

3 

1 

Dl   A  IMC     CLI     r  A     C  V  D  CTA 

KLAIN J    bW    OA    CAK  blA 

65.3 

42.1 

53.7 

74 

1 7+ 

30 

6 

334 

0 

0 

2 

0 

3.29 

1.46 

9 

.0 

0 

4 

2 

2 

THOH A  SV I LL  E 

6  7.4 

43.2 

55.3 

-  3.6 

79 

17 

29 

6 

293 

0 

0 

2 

0 

4.70 

2.60 

1.28 

9 

.0 

0 

7 

4 

2 

TmOMASVILLE  wb  city 

66.6 

46.3 

56.5 

-  2.9 

79 

17 

36 

6 

261 

0 

0 

0 

0 

4.97 

2.89 

1.70 

30 

.0 

0 

6 

4 

2 

0  I  V  I S I  ON 

55.1 

-  2.9 

4.14 

1.63 

.0 

SOUTH  CENTRAL 

A  1    ID  SUA     C  V  O     CTAT  Irtkl 

68.0 

40.3 

54.2 

-  3.5 

80 

18 

29 

15 

324 

0 

0 

8 

0 

3.92 

2.24 

1  .60 

9 

.0 

0 

8 

2 

2 

COROELE  WATER  WORKS 

67.0 

41.0 

54.0 

78 

17 

28 

6 

331 

0 

o 

5 

o 

2.51 

1.46 

9 

.0 

o 

K 

1 

I 

DOUGLAS  2  NNE 

65.4 

41  .  1 

53.3 

76 

18 

31 

16+ 

346 

0 

0 

4 

0 

3.19 

.90 

22 

.0 

0 

7 

3 

0 

FITZGERALD 

65.8 

44.2 

55.0 

-  3.4 

77 

17 

31 

26 

298 

0 

0 

2 

0 

2.98 

.88 

1.35 

9 

.0 

o 

5 

2 

I 

HOMER V I LLE   3  WSW 

67.8 

42.  1 

55.0 

79 

17 

26 

15 

296 

0 

0 

4 

0 

2.64 

1.37 

30 

.0 

0 

6 

1 

1 

LUMBER  CITY 

66.1 

38.9 

52.5 

78 

18 

25 

6 

373 

0 

0 

7 

0 

2.20 

.29 

1.08 

9 

.0 

0 

6 

1 

1 

MOULTRIE  2  ESE 

66.9 

44.0 

55.5 

-  4.2 

80 

17 

31 

15 

288 

0 

0 

2 

0 

4.56 

2.48 

1.90 

30 

.0 

0 

6 

2 

2 

NASHVILLE   5  SSE 

67.5 

43.0 

55.3 

79 

17 

30 

2  3+ 

290 

0 

0 

2 

0 

3.19 

1.48 

30 

.0 

0 

7 

2 

1 

OU I TMAN 

68.3 

38.6 

53.5 

-  6.4 

80 

18 

26 

6 

34? 

0 

0 

7 

0 

3.58 

1.29 

1.05 

30 

.0 

0 

7 

4 

1 

TIFTON  EXP  STATION 

66.4 

43.0 

54.7 

-  3.2 

78 

18 

33 

6 

30V 

0 

0 

0 

0 

3.98 

2.18 

1.41 

22 

.0 

0 

6 

3 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 

68.1 

42.6 

55.4 

79 

18 

30 

15 

284 

0 

0 

3 

0 

3.83 

1.26 

30 

.0 

0 

7 

3 

1 

VALDOSTA  4  NW 

67.6 

42.4 

55.1 

80 

1 7 

25 

6 

298 

0 

0 

4 

0 

3.70 

1.01 

30 

.0 

0 

7 

4 

1 

0 1  V I S 1  ON 

54.5 

-  3.9 

3.36 

1.39 

.0 

SOUT  HEAST 

ALMA   FAA  AIRPORT 

67.6 

41.4 

54.5 

80 

1  7 

29 

23+ 

314 

0 

0 

4 

0 

2.93 

1.13 

30 

.0 

0 

7 

2 

1 

BLACKBEARD  ISLAND 

66.5 

46.0 

56.3 

79 

19 

30 

6 

259 

0 

0 

1 

0 

2.02 

.65 

30 

.0 

0 

6 

1 

0 

BRUNSWICK 

68.4 

48.4 

58.4 

-  3.4 

82 

18 

39 

26+ 

204 

0 

0 

0 

0 

5.40 

3.87 

4.00 

30 

.0 

0 

4 

2 

1 

BRUNSWICK  FAA  AIRPORT 

65.8 

47.4 

56.6 

81 

18 

35 

23 

253 

0 

0 

0 

0 

7.38 

5.86 

30 

•  O 

0 

£ 

I 

1 

CAMP  STEWART 

67.0 

45.0 

56.0 

80 

2 1 

31 

23 

274 

o 

o 

1 

o 

1  .28 

•  56 

22 

.0 

0 

2 

2 

0 

FLEMING  EXP  STATION 

66.8 

42.9 

54.9 

80 

21 

29 

2  3+ 

299 

0 

0 

6 

0 

1.52 

.75 

9 

.0 

0 

4 

1 

0 

FOLKSTON  9  SW 

68. 6M 

44. 1M 

56. 4M 

78 

25  + 

28 

6 

254 

0 

0 

2 

0 

1.47 

1.20 

30 

.0 

0 

2 

I 

1 

GLENNV I LLE 

66.7 

44.2 

55.5 

-  3.1 

79 

21 

32 

2  3+ 

283 

0 

0 

2 

0 

1  .72 

-  .27 

1  .08 

9 

2 

1 

1 

JESUP  8  S 

67.0 

41.  6M 

54. 3M 

79 

21 

27 

15 

318 

0 

0 

6 

0 

3.11 

1.28 

30 

4 

3 

1 

NAHUNTA 

68.  2M 

41.  1M 

54. 7N 

82 

18 

26 

15+ 

312 

0 

0 

5 

n 

4.43 

3.04 

30 

5 

2 

1 

SAPELO  ISLAND 

66.2 

48.  4M 

57.  3N 

82 

13 

39 

23+ 

231 

0 

0 

0 

0 

3.81 

2.40 

30 

4 

2 

1 

SAVANNAH  USDA  PLANT  GDN 

66.4 

41.9 

54.2 

-  2.4 

79 

22 

27 

23+ 

319 

0 

0 

6 

0 

1.65 

-  .44 

.70 

9 

.0 

0 

5 

1 

0 

SAVANNAH  WB  AP  R 

64.9 

43.8 

54.4 

-  2.9 

79 

21 

31 

6 

317 

0 

0 

I 

0 

1.85 

-  .20 

.53 

9 

.0 

0 

'u 

1 

0 

SAVANNAH  BEACH 

64.  8M 

48.  8M 

56.  ef 

74 

17 

40 

26+ 

243 

0 

0 

0 

0 

1.03 

.57 

9 

.0 

0 

3 

1 

0 

SURRENCY  2  WNW 

67.4 

39.1 

53.3 

79 

17 

23 

6 

346 

0 

0 

8 

0 

1.92 

1.07 

9 

.0 

0 

3 

2 

1 

WAYCROSS 

69.2 

40.4 

54.8 

-  4.9 

79 

19  + 

26 

6 

302 

0 

0 

3 

0 

2.74 

.73 

1.32 

30 

.0 

0 

4 

2 

1 

DIVISION 

55.5 

-  3.6 

2.77 

1.02 

.0 

Precipitation 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:     83"  on  the  17th  at  Bainbridge 

Lowest  Temperature:      15°  on  the  6th  at  Blairsville  Exp  Station 

Greatest  Total  Precipitation:     9.  10  inches  at  Atlanta  Bolton 

Least  Total  Precipitation:     1.  03  inches  at  Savannah  Beach 

Greatest  One-day  Precipitation:     5.  86  inches  on  the  30th  at 
Brunswick  FAA  AP 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:    Trace  at  Blue  Ridge 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


GEORGIA 
NOVEMBER  1962 


Day  of  Month 


8  9 

10 

 L 

11 

 L 

12 

13 

14  15 

If.  1? 

18 

19 

20 

 L 

21 

22     23  24 

25  1 

i 

26 

I 

27 

28 

 L 

29 

3(1 

31 

1.20 

.88 

" 

•  17 

1  12 

^8 

2.55 

.53 

•  02 

.64 

1.19 

.23 

.20 

Is7 

.15 

1.12 

.07 

.29 

1.44 

.36 

.04 

1.30 

1.60 

.10 

.10 

.18 

.26 

.13 

1.38 

1.78 

.03 

.09 

.04 

•03 

•  99 

.20 

.60 

2.22 

.88 

.14 

.26 

.10 

.93 

.26 

.27 

1.51 

.01 

.23 

.60  .34 

.03 

.15 

7 

7 

.39 

.02 

.14 

1.13 

1.23 

•  26 

.51 

.27 

7 

.68 

.29 

.45 

2.09 

.01 

1.16 

I 

.10 

7 

.15 

.05 

.05 

7 

.12 

.05 

1.13 

.46 

T 

.02 

.18 

.20 

.26 

.67 

.07 

.56 

.42 

.66 

.48 

.01 

.26 

.35 

1.97 

.08 

.90 

.30 

.15 

.36 

.42 

2.38 

.35 

.08 

.02  .93 

7 

.41 

T 

.03 

.37 

.50 

2.55 

I 

.01 

.03 

.34 

.48 

.08 

2  00 

1.90 

.63 

.05 

.63 

.81 

.21 

.81 

3.75 

.14 

.17 

.70  .67 
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T 

.06 

.49 

.38 

3.14 

7 

7 

.02 

.20 

.11  1.47 

I 

7 

.03 

.21 

.55 

.01 

.03 

.04 
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•  06 
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1.51 
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1.64 
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.02  2.46 
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.64 

T 

.39 

7 
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.99 

•  55 

•  44 

.25 
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.12 

.02 

T  1.20 

•  39 

.68 

.05 

1.23 

•  12 

•  24 

1.44 

7 

7 

•  08 

1.58 

.14 

.31 

.05 

.71 

1.12 

.02 

.14  .38 

.11 

7 

.31 

.49 

7 

7 

.03 

.64 

.17 

.65 

.52 

.12 

.52 

2.45 

.13 

.14  .98 

.31 

.57 

1  .02 

1.91 

.02 

•  11 

7 

1.46 

.07 

.13 

.26 

.19 

.33 

.03 

.04 

.75 

.33 

.53 

1.21 

.13 

•  51 

1.76 

■  06 

.05 

.75 

.11 

.40 

.27 

.64 

.35 

l  .03 

1.17 

.03 

.11 

1.70 

.26 

•  44 

.51 

1.12 

.23 

.63 

1.64 

7 

.21 

2.56 

.67 

.31 

.30 

.20 

1.15 

.06 

.42 

.40 

.04 

7 

.16 

.01  .92 

•  17 

.03 

.29 

.32 

.71 

.10 

.22 

.27 

T  1.48 

.31 

.65 

.08 

1.19 

.17 

•  39 

1.53 

7 

7 

.05 

2.02 

.36 

.0,' 

.66 

.02 

.66 

.34 

.51 

1.86 

.02 

.17 

.06  2.60 

.81 

.33 

.11 

.18 

1.36 

.02 

.22 

•  11 

.28 

.09 

7 

7 

.04 

2.20 

.87 

.10 

.85 

.10 

1.35 

.06 

.14 

7 

.30 

.65 

.14 

.29 

1.57 

.30 

1.00 

•  07 

•  26 

.29 

1.51 

.13 

.75 

.15 

.04 

.38 

.02 

.04 

.24 

•  27 

.19 

.01 

.02 

.04 

•  84 

.08 

1.16 

1.57 

.65 

.08 

.29 

.21 

7 

.04 

.90 

.11 

•  01 

1.95 

.26 

.23 

.59 

.61 

.36 

.74 

1.86 

7 

7 

.10 

•  26 

1.22 

.25 

.03 

.16 

•  91 

.87 

.12 

.87 

.12 

.22 

.72 

.08 

.05 

1.30 

.04 

.40 

7 

7 

.22 

.81 

7 

f 

.07 

.02 

1 

2.08 

.10 

.21 

.16 

.23 

•  37 

2.21 

.02  2.15 

1.10 

7 

.25 

.05 

1.53 

•  15 

.54 

1.34 

.05 

•  06 

.25 

.10 

T  2.00 

.58 

.05 

.55 

.06 

.80 

.48 

.79 

1.15 

.10 

.27 

1.10 

.04 

.12 

.41 

.54 

.77 

1.25 

.68 

.01 

.04 

.25 

1 

2.25 

1.26 

.41 

.12 

1.09 

.12 

.27 

.61 

7 

7 

.14 

1.35 

.08 

.13 

.11 

.04 

-02 

•  90 

T 

7 

.06 

.16 

.75 

.09 

.01 

.26 

.09 

.10 

.25 

.05 

.95 

.55 

.55 

I 

•  27 

1.20 

7  .65 

•  38 

•  33 

.60 

1.15 

T 

T 

7 

1.25 

.12 

.11 

1.12 

.30 

•  72 

.97 

.03 

* 

.10 

■ 

.26 

•  13 

.12 

.92 

7 

7 

•  10 

.01 

1.76 

.28 

.24 

.39 

.47 

.38 

•  55 

3.76 

.18 

.  19 

T  .79 

.36 

.66 

T 

.85 

7 

.14 

.48 

2.34 

7 

7 

.11 

T 

1.10 

.30 

.23 

.17 

7 

.35 

1.00 

.10 

7 

1.08 

.01 

.03 

.03 

.45 

7 

.06 

.04 

.70  .96 

.22 

.01 

•  32 

.54 

1.79 

.01 

.08 

.30 

.10 

.41 

.35 

.37 

.23 

1.40 

.23 

.10  1.55 

•  22 

.15 

•  67 

.63 

2.00 

.22 

7 

.05 

.16 

1.11 

.07 

.It 

.25 

.49 

.42 

1.82 

1.20 

.01 

.02 

•  21 

.0, 

1.55 

.01 

.10 

.02 

.01 

.01 

.33 

.23 

1.80 

.30 

7 

1.77 

.10 

.33 

.10 

.25 

.75 

.10 

1.52 

.13 

.37 

.27 

•  99 

.20 

1.67 

•  08 

7  .33 

.07 

.16 

•  09 

.19 

1.37 

1.70 

1.15 

.30 

.26 

.20 

.95 

.25 

.30 

1.18 

.15 

.83 

.05 

.02 

.62 

.04 

.08 

1.20 

1  .50 

.10 

.18 

1.20 

.75 

2.15 

.32 

.43 

.48 

.26 

.10 

■  61 

1.29 

.15 

.08  3.16 

.86 

•  11 

.15 

.06 

1.25 

•  14 

.15 

.18 

.03 

2.18 

.47 

.62 

1.05 

.28 

•  76 

.49 

.30 

2.90 

.52 

.08 

.32 

.10 

1.80 

.30 

•  18 

.10 

.12 

1.68 

.16 

.23 

.30 

•  50 

.60 

1.50 

3.12 

7 

.08 

1.10 

.05 

.40 

.50 

.15 

.75 

2.00 

7 

1.78 

•  83 

7 

.26 

.23 

.25 

.65 

1.45 

.18 

•  45 

.77 

.05 

1.08 

.08 

.17 

.12 

.10 

.42 

.11 

.04 

1.10 

.22 

•  36 

•  70 

.18 

.15  .52 

.87 

7 

.22 

•  34 

1.38 

7 

7 

.07 

.02 

.90 

.14 

.25 

.19 

1.35 

.07 

.03 

.13 

.76 

.27 

.78 

.75 

•  12 

.55 

2.45 

7 

.12 

7 

1.65 

.43 

.73 

.86 

.18 

1.23 

•  06 

.07 

.15 

.04 

1.08 

7 

.03 

.06 

1.41 

.14 

.06 

.31 

1.30 

.13 

.04 

ABBEVILLE 
AOMRSVILLE 
AOEL  2  S 
AILEY 

ALAPAHA  EXP  STATION 
ALBANY 

ALLATOONA  0AM  2 
ALMA  FAA  AIRPORT 
ALPHARETTA  1  WNW 
AMERICUS  4  ENE 

APPLING  1  NW 
ATHENS 

ATHENS  COL  OF  AGRI 
ATHENS  WB  AIRPORT 
ATKINSON  1  W 

ATLANTA  BOLTON 
ATLANTA  WB  AIRPORT 
AUGUSTA  WB  AIRPORT 
BAINBRIOGE 
BALL  GROUND 

BEAVERDALE 
BLACKBEARD  ISLAND 
BLAIRSVILLE  EXP  STA 
BLAKELY 
BLUE  RIDGE 

BOWMAN 

BROOKLET   1  W 
BRUNSWICK 

BRUNSWICK  FAA  AIRPORT 
8UENA  VISTA 

BUTLER 

BUTLER  CREEK 
CAIRO  2  NNW 
CALHOUN  EXP  STATION 
CAMILLA 

CAMP  STEWART 
CANTON 
CARNESV1LLE 
CARROLL TON 
CARTERS 

CARTERSVILLE 
CARTERSV1 LLE   3  SW 
CEOARTOWN 
CHATSWORTh 
CHICKAMAUGA  PARK 

CLAYTON 

CLEVELAND 

COLUMBUS 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 
COMMERCE  2  SSW 

CONCORD 

COROELE  WATER  WORKS 
CORNELIA 
COVINGTON 
CUMMING   1  N 

CJRRYVILLE  2  W 
CUTHBERT 
DAHLONEGA 
DALLAS  5  SE 

.ALTQN 

DANVILLE 
DAWSON 
DAWSONVI LLE 
DOCTORTOWN  1  WSW 
OONALSONVILLE  3  W 

DOUGLAS  2  NNE 
DOUGLASVI LLE 
DOVER 

DUBLIN  3  S 
EASTMAN  1  W 

EL8ERT0N  2  N 

Ell I  jay 

EMBRY 

EXPERIMENT 
FA  J  RMOUNT 

FITZGERALD 

FLEMING  EXP  STATION 
. FOLKSTON  3  SSW 
: FOLKSTON  9  SW 
: FORSYTH  1  S 

! FORT  GAINES 
FORT  VALLEY  3  E 
FRANKLIN 
GAINESVILLE 
GIBSON 

GLENNV I LLE 
GOAT  ROCK 
GODFREY  4  NE 
GREENVILLE  2  W 
GRIFFIN 

HARTWELL 
HAWK INSV1 LLE 
HELEN  1  SE 
HOMERV I LLE  3  WSW 
JASPER  1  NNW 

j  E  Sup  s  s 

JONESBORO 

JtJLIETTE 

KENSINGTON 

KINGSTON 

LA  FAYETTE 
LA  GRANGE 
LEXINGTON 
L I NCOLNTON 
LOUISVILLE 

LUMBER  CITY 
LUMPKIN 

MACON  WB  AIRPORT 
MARSHAL LV1 LLE 
MAYSV I LLE 

MC  INTYRE 
METTER 
Ml  DV I  LLE 


7.27 

4.62 
2.43 
5.40 
7.38 
2.93 

3.15 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


Station 

~n 

O 
H 

Day  of  Month 

20 

1   |   2  | 

3 

a     1    r     1  * 

4  |  5  |  6 

1 

8  | 

9 

1 

10  | 

I 

11 

12 

i  1 

13     14  IS 

1  1 

16  17 

!  8 

19 

21 

 1  1  

22  |  23  24 

 l  l  

„  | 

25 

 ,  L 

„  1  „ 

26  27 

™  1 

28  ; 

«  1 

29 

— i 

X 

31 

Ml  OVULE  EXP  STA 

3.18 

1.55 

.01 

•29 

T 

1.23 

■  09 

HI LtEOOEV 1LLE 

3.69 

1.06 

.10 

.48 

1 

.22 

•  02 

.99 

1.22 

T 

.06 

I 

HILLHAVEN  6  E 

1  "oi 

•  67 

•  76 

■  06 

MONT  EZUHA 

.07 

MONT  1  CELLO 

3.73 

•  43 

•  05 

•  43 

•  *1 

■  91 

.12 

1.23 

•  15 

MORGAN 

1.49 

.03 

•  19 

•66> 

.30 

.63 

MORGAN  5  NW 

3.33 

1.20 

.03 

.07 

.26 

•  16 

.39 

.09 

.»» 

MOULTRIE  2  ESE 

**** 

•01 

•  li 

•02 

1.01 

•09 

•  *8) 

•  03 

•o* 

.43 

•  45 

1.90 

MOUNT   VERNON    3  WNW 

?"?! 

.10 

.18 

*•* 

■22 

1.10 

•  02 

.09 

T 

NAHUNT A 

• 

•  18) 

•  57 

•»S 

T 

T 

•  42 

•  02 

•  17 

.06 

NASHVILLE  5  SSE 

3.19 

.13 

.79 

•  16 

•  19 

.02 

•02 

.22 

.22 

1.46 

NEW  1  NO TON  1  NW 

2.63 

1.51 

.09 

.12 

•09 

•  63 

•  05 

.11 

NE WNAN 

a. 87 

1.88 

■  16 

•  52 

1*09 

•  34 

4,09 

.02 

•  09 

•0* 

N0RCR0SS  *  N 

t  'Vt 

1  .07 

•  31 

.44 

.79 

.19 

•  72 

3.08 

.03 

patters  on 

* 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

3.29 

.02 

1.46 

•o*i 

T 

•09 

•  32 

1.13 

•  03 

.16 

.03 

PRESTON  3  SM 

3.03 

1.19 

. .  -> 

.10 

•  02 

•  17 

.32 

.90 

.23 

.03 

Ou  I  Than 

3.58 

•  15 

•  81 

•03 

•  13 

•  13 

.07 

•61 

•  60 

1.03 

RESACA 

7.50 

1 

2.68 

•  72 

•71 

*?« 

.15 

■  06 

i? 

"*i 

■  13 

RINGGOLD 

i 

*i  n 

ROME 

6.36 

.02 

2.*2 

.50 

.23 

.34 

.26 

1.0* 

.29 

•  40 

.65 

.02 

T 

.21 

ROME  WB  AIRPORT  R 

6.2* 

T 

T 

1.84 

1.3* 

.  Ifi 

.64 

•60 

.26 

.96 

T 

.04 

.16 

T 

SANDERSVlLLE 

3.38 

1  .06 

•  27 

■  66 

•  20 

•96 

•™ 

. 

sapelo  island 

3.81 

■09 

.18 

•  69 

.04 

•** 

.04 

2-« 

SAVANNAH  USOA  PLANT  GDN 

1  .65 

■  01 

•  19 

.  70 

•  20 

•  02 

* 

1  ft 
•  16 

SAVANNAH  WB  AP  R 

1.89 

T 

•  10 

.03 

.33 

•  53 

•  08 

.02 

•  22 

•  31 

T 

.15 

T 

i 

SAVANNAH  BEACH 

1.03 

.14 

.57 

.03 

•  0* 

.01 

•  24 

S 1 LOAH 

3.15 

•  05 

1.02 

•** 

•*? 

SPARTA  2  NNW 

1  *?0 

"oil 

ST ILLMORE 

2  .AO 

•  32 

•  *9 

•  47 

* 

•  23 

SUMMERVILLE 

6.59 

.02 

2.*8 

•  55 

.17 

.24 

.12 

1,79 

.27 

•69 

.12 

•  09 

.03 

.32 

SURRENCY  2  WNW 

1.92 

.03 

1.07 

■  03 

•  10 

•  55 

•0* 

.01 

.  ■ 

SWA 1NSBORO 

3.19 

1  .45 

.01 

■  ' 

*ii 

•02 

.07 

... 

TALBOTTON 

3.  80 

1  .44 

•  88 

TALLAPOOSA  2  NNW 

5.07 

2.83 

•  17 

•  64 

"  * 

• 

• 

* 

TATLORSVILLE 

5.9* 

2.00 

•  5* 

.33 

•01 

.29 

.30 

1.31 

.09 

.27 

THOMASTON  2  S 

A. 64 

.10 

1.04 

. ; 

•  40 

.63 

1.10 

1.20 

.0* 

THOMASVILLC 

4  .  70 

.22 

1.28 

-  0  * 

•  05 

"*3 

•o* 

■  10 

.32 

TMOMASVILLE  WB  CITY 

♦  •97 

•  20 

1.35 

•  05 

•  11 

1  \ 

"Si 

1.70 

TIFTON  EXP  STATION 

3.98 

•03 

1  >00 

.02 

.16 

1  o 

• 

1.41 

"  1  ft 

•  16 

TOCCOA 

*.»9 

T 

.76 

.29 

.20 

T 

1.13 

T 

.11 

•29 

1.71 

.01 

.05 

T 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 

3.83 

.20 

•  65 

.07 

.35  T 

.04 

.11 

T 

.90  T 

.23 

1.26 

VALDOSTA  *  NW 

3.70 

•  1  0 

.07 

•  60 

!o2 

1.01 

HALE  SKA 

6.76 

1.90 

1.02 

*tl 

.30 

.79 

•  30 

.47 

1.32 

.17 

HARRENTON 

4.09 

.06 

1.80 

.46 

.10 

.27 

•40 

.90 

.10 

WASHINGTON 

4.99 

•05  .01 

.12 

2.41 

.53 

.07 

.47 

.51 

.72 

.10 

WAYCROSS 

2.7* 

.01 

.08 

.40 

.08 

.05 

•09 

-  .09 

•09 

.55 

T 

.12 

1.32 

WAYNESBORO  2  NE 

3.37 

1.12 

2.00 

•  05 

.14 

.06 

WEST  POINT 

7.51 

1.43 

.21 

.23 

.61 

.63 

2.11 

2,34 

.13 

WINOER  1  SSE 

5.23 

.30 

.77 

.58 

.44 

2.00 

.16 

WOODBURY 

4.95 

T 

1.41 

.0* 

.07 

.08 

.36 

•  46 

1.00 

1.34 

.21 

WOODSTOCK 

7.00 

1.68 

.76 

•25 

.36 

.02 

1.05 

.39 

.94 

1.81 

T 

.1* 
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DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
NOVEMBER  1962 


Station 

DayOI  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29  | 

30 

31 

AILEY 

76 

72 

58 

60 

68 

56 

70 

74 

70 

70 

72 

69 

cfi 

70 

70 

74 

76 

76 

74 

73 

74 

76 

70 

68 

66 

70 

67 

60 

63 

MIN 

51 

39 

39 

41 

34 

36 

52 

52 

50 

49 

46 

39 

49 

43 

42 

40 

45 

.4 

ALAPAHA   EXP  STATION 

7B 

66 

68 

69 

68 

65 

67 

73 

71 

64 

66 

73 

72 

70 

65 

71 

74 

80 

74 

72 

64 

75 

67 

65 

66 

70 

56 

61 

54 

M  I N 

45 

35 

32 

34 

38 

30 

3 

* 

48 

33 

37 

36 

35 

36 

40 

48 

49 

'.0 

j 

ALBANY 

68 

70 

68 

70 

65 

67 

72 

72 

63 

67 

75 

75 

71 

66 

71 

77 

80 

72 

73 

59 

76 

68 

67 

71 

71 

58 

65 

56 

57 

68 

MIN 

36 

36 

40 

39 

38 

31 

40 

49 

40 

34 

45 

52 

38 

32 

* 

60 

59 

* 

53 

5 

50 

33 

33 

40 

38 

36 

50 

51 

52 

43 

4 

ALLATOONA   DAM  2 

60 

61 

59 

60 

59 

49 

57 

63 

54 

55 

59 

66 

50 

55 

65 

67 

68 

66 

68 

55 

52 

58 

56 

61 

62 

59 

55 

60 

55 

6  r 

59 

4 

MIN 

29 

30 

40 

40 

26 

27 

42 

33 

32 

43 

39 

30 

31 

35 

46 

49 

38 

40 

44 

47 

28 

33 

41 

34 

21 

22 

44 

46 

36 

.0 

ALMA   FAA  AIRPORT 

MAX 

68 

71 

68 

69 

64 

67 

73 

73 

69 

67 

76 

70 

70 

65 

73 

74 

80 

74 

70 

59 

76 

68 

65 

69 

70 

55 

57 

53 

56 

67 

6 

MIN 

39 

43 

4 

34 

31 

39 

52 

46 

35 

36 

* 

33 

36 

54 

44 

53 

57 

39 

29 

31 

42 

36 

37 

48 

50 

50 

41 

.4 

ALPHARETTA    1  WNW 

61 

59 

59 

60 

55 

49 

57 

63 

60 

55 

59 

66 

50 

60 

63 

67 

67 

65 

58 

54 

51 

58 

55 

65 

63 

51 

53 

67 

56 

62 

58 

MIN 

29 

31 

36 

32 

35 

22 

2  8 

31 

48 

38 

35 

39 

39 

2 

29 

31 

44 

50 

35 

41 

* 

49 

29 

30 

3 1 

31 

26 

30 

46 

49 

35 

5 

AMERICUS   A  ENE 

65 

64 

66 

65 

58 

63 

65 

71 

61 

63 

73 

72 

68 

62 

69 

75 

76 

71 

66 

59 

72 

67 

64 

66 

60 

54 

61 

55 

56 

MIN 

36 

36 

36 

35 

28 

38 

52 

47 

37 

35 

46 

46 

35 

36 

3 

56 

58 

39 

47 

52 

47 

30 

33 

38 

32 

31 

44 

47 

46 

40 

•  6 

APPLING   1  NW 

65 

63 

64 

61 

63 

58 

61 

66 

71 

66 

65 

70 

65 

66 

63 

69 

71 

74 

69 

55 

56 

69 

62 

63 

65 

53 

52 

56 

54 

63 

MIN 

31 

32 

41 

38 

42 

26 

26 

32 

49 

44 

36 

34 

40 

30 

32 

42 

50 

60 

40 

42 

44 

53 

29 

33 

35 

33 

35 

42 

47 

48 

38 

»9 

ATHENS 

61 

59 

57 

60 

52 

58 

63 

64 

58 

64 

72 

57 

66 

65 

69 

69 

70 

63 

54 

50 

58 

5  9 

65 

66 

56 

52 

64 

57 

65 

MIN 

34 

35 

44 

39 

42 

28 

30 

47 

47 

36 

40 

42 

31 

36 

59 

54 

48 

50 

30 

34 

42 

30 

34 

♦6 

49 

51 

to 

.9 

aTucmc    /-ai     Ac    a  r  B  1 
A  1  Mt^o    LUL    Ur  Auf\| 

61 

61 

61 

62 

62 

61 

64 

64 

63 

63 

74 

62 

67 

65 

69 

70 

71 

65 

64 

53 

60 

62 

65 

67 

64 

51 

64 

59 

65 

65 

63 

MIN 

31 

33 

44 

38 

41 

29 

48 

47 

42 

33 

38 

31 

35 

40 

31 

34 

43 

30 

36 

*5 

48 

50 

40 

.5 

ATHENS  W8  AIRPORT 

61 

60 

60 

62 

52 

59 

64 

65 

60 

63 

72 

51 

65 

63 

68 

69 

70 

64 

53 

52 

61 

59 

65 

66 

52 

51 

64 

56 

65 

MIN 

34 

36 

44 

40 

33 

26 

33 

47 

44 

36 

41 

41 

33 

38 

* 

59 

42 

44 

49 

39 

31 

36 

38 

31 

37 

46 

48 

49 

40 

.2 

ATLANTA   WB   AI RPOR T 

59 

57 

57 

57. 

49 

55 

60 

57 

56 

59 

66 

54 

56 

61 

64 

67 

67 

62 

55 

51 

58 

55 

61 

61 

55 

50 

66 

52 

66 

MIN 

34 

36 

42 

30 

40 

40 

° 

32 

42 

41 

38 

43 

48 

34 

° 

35 

32 

36 

40 

48 

52 

39 

'„ 

AUGUSTA  WB  A  I RPORT 

MAX 

63 

65 

58 

65 

57 

61 

67 

71 

69 

68 

70 

65 

66 

63 

70 

72 

76 

71 

59 

54 

75 

66 

64 

67 

55 

52 

54 

56 

62 

MIN 

33 

40 

41 

36 

31 

39 

56 

47 

43 

44 

53 

41 

29 

34 

36 

34 

40 

46 

51 

50 

40 

.5 

8 A I NBR I DG  E 

MAX 

68 

70 

68 

70 

68 

67 

75 

72 

71 

66 

75 

72 

72 

67 

71 

79 

83 

78 

72 

69 

78 

69 

66 

70 

71 

60 

55 

66 

55 

MIN 

* 

35 

46 

3 

36 

9 

38 

63 

45 

63 

* 

1 

* 

39 

34 

5  0 

40 

45 

41 

.9 

8LACK8EARD    1 SLAND 

MAX 

70 

63 

64 

65 

67 

65 

62 

71 

72 

69 

67 

71 

b5 

69 

60 

70 

72 

75 

79 

66 

65 

69 

70 

62 

70 

70 

54 

54 

57 

MIN 

45 

46 

45 

46 

46 

30 

45 

45 

61 

43 

38 

46 

54 

56 

55 

40 

39 

50 

40 

40 

47 

51 

53 

46 

.0 

3LAIRSVILLE   EXP  STA 

MAX 

58 

58 

56 

57 

50 

41 

58 

62 

58 

61 

55 

65 

53 

55 

61 

66 

63 

62 

52 

52 

55 

58 

51 

66 

64 

54 

55 

67 

63 

MIN 

21 

28 

36 

45 

24 

24 

26 

25 

18 

1 

52 

39 

29 

3 

BLAKELY 

MAX 

64 

67 

66 

66 

62 

63 

70 

70 

62 

64 

74 

71 

67 

66 

74 

78 

70 

70 

59 

59 

66 

64 

67 

68 

58 

67 

55 

54 

MIN 

41 

41 

30 

40 

35 

39 

56 

54 

42 

50 

56 

48 

36 

36 

38 

35 

50 

50 

50 

43 

.  5 

□  L  U  t     K  1  Llut 

67 

65 

61 

56 

46 

50 

58 

62 

62 

64 

70 

57 

55 

55 

56 

58 

60 

58 

57 

56 

58 

55 

56 

56 

58 

56 

62 

56 

58 

MIN 

29 

29 

28 

5 

33 

20 

25 

40 

40 

34 

26 

30 

34 

30 

30 

28 

38 

42 

8 

49 

48 

43 

38 

40 

32 

33 

20 

29 

28 

29 

32 

.9 

BROOKLET  X  W 

63 

66 

64 

64 

60 

64 

72 

72 

69 

65 

68 

67 

66 

60 

69 

70 

77 

77 

68 

58 

80 

71 

62 

73 

66 

51 

52 

56 

57 

65 

.  6 

MIN 

39 

42 

43 

43 

4 1 

32 

35 

50 

5  3 

43 

40 

37 

4 

38 

33 

39 

51 

57 

45 

51 

5  3 

51 

33 

34 

43 

35 

42 

48 

50 

50 

43 

.3 

8RUNSW I CK. 

MAX 

69 

70 

66 

66 

65 

65 

73 

73 

71 

62 

72 

67 

,  71 

66 

72 

73 

80 

62 

80 

62 

78 

72 

64 

69 

73 

62 

54 

54 

60 

60 

68 

•  4 

MIN 

42 

49 

48 

47 

46 

39 

48 

57 

44 

42 

46 

50 

42 

39 

46 

58 

56 

53 

5  7 

58 

55 

39 

45 

53 

39 

43 

49 

51 

52 

48 

.4 

BRUNSWICK-  FAA  AIRPORT 

MAX 

62 

67 

62 

65 

66 

61 

6'9 

72 

70 

67 

71 

66 

69 

58 

66 

72 

78 

81 

65 

64 

72 

70 

61 

67 

72 

55 

54 

55 

60 

55 

65 

■  8 

MIN 

44 

50 

47 

47 

42 

39 

46 

60 

51 

45 

42 

43 

49 

38 

36 

47 

54 

58 

54 

58 

59 

47 

35 

42 

48 

41 

44 

50 

52 

54 

47 

.4 

BUENA  VISTA 

MAX 

63 

63 

63 

63 

57 

61 

63 

69 

61 

70 

65 

65 

66 

74 

76 

72 

66 

61 

72 

64 

63 

66 

55 

64 

58 

57 

65 

64 

.6 

MIN 

38 

40 

43 

38 

30 

37 

52 

45 

35 

46 

38 

40 

44 

58 

59 

40 

48 

53 

47 

32 

38 

34 

37 

47 

48 

54 

43 

.  1 

C A  I RO   2   NN W 

66 

68 

68 

68 

66 

65 

74 

70 

64 

65 

74 

75 

68 

65 

71 

76 

80 

76 

72 

67 

75 

67 

65 

67 

70 

64 

63 

55 

55 

MIN 

39 

39 

44 

40 

39 

35 

44 

56 

51 

38 

37 

47 

53 

41 

33 

42 

60 

64 

46 

55 

64 

49 

37 

41 

48 

39 

39 

49 

50 

49 

45 

6 

CALHOUN   EXP  STATION 

61 

55 

61 

62 

51 

60 

63 

58 

53 

65 

67 

61 

55 

56 

66 

68 

65 

63 

60 

54 

60 

60 

62 

63 

64 

56 

61 

57 

67 

MIN 

28 

30 

31 

31 

20 

24 

42 

30 

39 

40 

27 

28 

3 

46 

45 

46 

27 

28 

28 

27 

42 

* 

32 

34 

.0 

CAM  I LL  A 

72 

72 

67 

69 

65 

66 

72 

71 

65 

64 

74 

74 

68 

66 

71 

77 

61 

71 

71 

64 

76 

67 

65 

68 

69 

57 

64 

57 

55 

68 

MIN 

35 

38 

41 

40 

39 

30 

40 

59 

52 

36 

34 

46 

53 

39 

33 

42 

59 

64 

45 

60 

50 

32 

36 

43 

50 

49 

49 

44 

.0 

/"AMD  CTCwADT 

71 

66 

62 

66 

63 

64 

71 

72 

70 

68 

71 

69 

68 

69 

71 

72 

78 

76 

69 

60 

80 

74 

64 

70 

69 

58 

53 

58 

53 

67 

MIN 

40 

44 

44 

45 

43 

33 

39 

55 

64 

44 

37 

39 

46 

38 

34 

41 

63 

58 

47 

54 

53 

31 

35 

48 

43 

47 

43 

49 

45 

.J 

62 

58 

59 

59 

53 

60 

65 

56 

56 

60 

70 

57 

"9 

67 

68 

71 

69 

64 

60 

54 

62 

62 

65 

65 

58 

54 

66 

57 

65 

MIN 

29 

30 

38 

31 

39 

23 

27 

47 

40 

40 

28 

38 

40 

30 

29 

37 

55 

49 

36 

45 

49 

48 

29 

31 

35 

28 

4< 

48 

48 

37 

.5 

carter  sv i  lle 

MAX 

63 

57 

58 

57 

54 

62 

65 

59 

54 

59 

69 

65 

56 

61 

69 

67 

66 

65 

59 

53 

60 

58 

58 

63 

60 

56 

60 

58 

72 

70 

MIN 

26 

30 

38 

33 

36 

20 

26 

46 

38 

30 

27 

46 

40 

35 

29 

3 

* 

49 

45 

50 

1 

25 

30 

44 

30 

43 

44 

41 

36 

.3 

CEDAR  T  OWN 

59 

56 

60 

56 

52 

60 

65 

57 

51 

60 

70 

58 

58 

65 

68 

70 

66 

64 

60 

56 

63 

62 

61 

64 

57 

65 

61 

55 

70 

MIN 

29 

31 

47 

39 

38 

22 

27 

47 

41 

40 

27 

41 

39 

27 

30 

39 

41 

48 

37 

50 

50 

49 

26 

30 

42 

28 

24 

45 

46 

41 

37 

,4 

C  L A  YTON 

61 

58 

54 

56 

47 

58 

63 

57 

56 

57 

71 

54 

64 

66 

69 

67 

61 

61 

58 

57 

56 

59 

65 

67 

62 

53 

60 

63 

61 

60 

MIN 

27 

27 

36 

26 

33 

20 

23 

)9 

47 

36 

33 

29 

2  7 

23 

29 

44 

55 

52 

33 

41 

46 

48 

23 

28 

41 

23 

25 

50 

53 

44 

35 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

63 

62 

63 

62 

56 

62 

66 

59 

60 

62 

72 

63 

65 

67 

69 

74 

76 

67 

66 

57 

69 

61 

66 

66 

59 

56 

67 

55 

62 

MIN 

36 

35 

42 

37 

33 

28 

35 

54 

45 

36 

31 

43 

47 

33 

31 

38 

60 

46 

41 

50 

35 

31 

31 

36 

34 

31 

52 

40 

2 

COMMERCE   2  SSW 

63 

62 

58 

61 

60 

50 

59 

64 

63 

58 

64 

72 

50 

66 

65 

70 

69 

62 

65 

52 

50 

60 

58 

61 

67 

54 

51 

66 

58 

MIN 

25 

26 

30 

34 

32 

1 9 

19 

29 

48 

42 

28 

28 

38 

25 

25 

28 

38 

48 

40 

48 

45 

49 

25 

29 

24 

27 

47 

50 

3  3 

'.2 

cordele  water  WORKS 

67 

63 

65 

67 

63 

63 

69 

72 

67 

65 

72 

74 

70 

65 

69 

75 

78 

77 

70 

65 

73 

68 

64 

67 

64 

57 

62 

57 

58 

67 

MIN 

34 

36 

36 

38 

39 

28 

35 

53 

49 

38 

30 

42 

48 

35 

30 

38 

58 

62 

40 

49 

53 

49 

30 

31 

36 

34 

34 

46 

48 

50 

41 

0 

CORNEL  I A 

58 

55 

56 

58 

46 

55 

60 

56 

53 

57 

70 

52 

62 

63 

67 

63 

59 

57 

52 

51 

53 

53 

61 

65 

51 

49 

64 

56 

65 

MIN 

28 

35 

38 

32 

34 

21 

26 

40 

40 

36 

33 

42 

36 

27 

32 

44 

55 

46 

35 

41 

46 

44 

28 

33 

* 

26 

29 

46 

46 

48 

37 

1 

COV I NGTON 

61 

60 

63 

63 

53 

59 

64 

62 

60 

62 

70 

59 

64 

65 

69 

71 

71 

63 

57 

53 

64 

61 

64 

64 

55 

50 

65 

57 

65 

MIN 

31 

35 

42 

33 

39 

24 

26 

46 

45 

42 

32 

39 

42 

30 

32 

40 

56 

49 

37 

44 

48 

48 

29 

32 

38 

31 

30 

45 

49 

50 

38 

9 

CUTHBERT 

MAX 

65 

66 

67 

66 

61 

65 

70 

70 

63 

64 

74 

70 

66 

66 

70 

74 

78 

75 

68 

65 

74 

65 

64 

68 

66 

59 

66 

62 

56 

70 

67 

1 

MIN 

39 

41 

43 

41 

38 

32 

41 

55 

50 

38 

40 

53 

47 

38 

38 

41 

58 

53 

42 

51 

56 

49 

36 

38 

44 

37 

38 

49 

50 

53 

44 

3 

DAHLONEGA 

MAX 

60 

59 

55 

57 

58 

43 

54 

60 

55 

56 

59 

68 

50 

59 

63 

65 

62 

60 

57 

48 

52 

55 

53 

63 

64 

52 

49 

65 

58 

66 

57 

5 

MIN 

30 

32 

37 

32 

34 

22 

23 

30 

43 

36 

31 

37 

42 

34 

34 

38 

39 

53 

35 

37 

43 

49 

33 

34 

37 

28 

31 

40 

46 

39 

36 

0 

DALLAS   5  SE 

MAX 

60 

61 

61 

50 

60 

63 

55 

55 

58 

67 

54 

56 

66 

69 

70 

67 

58 

56 

56 

60 

55 

64 

65 

59 

54 

64 

53 

67 

60 

1 

MIN 

29 

31 

36 

21 

23 

32 

45 

37 

30 

37 

37 

32 

30 

38 

49 

48 

34 

39 

43 

48 

25 

30 

31 

30 

25 

29 

44 

47 

35 

0 

DAL TON 

MAX 

62 

60 

54 

61 

54 

50 

59 

63 

49 

52 

60 

67 

54 

54 

64 

69 

66 

63 

54 

54 

55 

60 

59 

62 

63 

56 

55 

60 

56 

71 

58 

9 

MIN 

33 

35 

38 

39 

36 

25 

29 

40 

46 

41 

33 

40 

39 

33 

32 

41 

49 

48 

39 

43 

46 

48 

29 

32 

42 

34 

31 

35 

43 

45 

38 

1 

See  reference  notes  following  Station  lode*. 


-    154  - 


Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


GEORGI A 
NOVEMBER  1962 


Station 

_J 

4 

5 

DOUGLAS  2  NNE 

MAX 

75 

64 

66 

67 

MIN 

40 

39 

19 

44 

42 

DUBLIN  3  S 

MAX 

70 

74 

69 

64 

67 

M  I  N 

38 

40 

36 

36 

38 

EASTMAN   1  W 

MAX 

71 

63 

65 

65 

65 

MIN 

39 

38 

41 

37 

40 

EL8ERT0N  2  N 

MAX 

62 

60 

64 

59 

57 

MIN 

26 

26 

39 

36 

40 

EXPERIMENT 

MAX 

64 

61 

60 

63 

61 

MIN 

31 

35 

39 

34 

41 

FITZGERALD 

MAX 

68 

65 

63 

65 

63 

MIN 

41 

40 

45 

41 

41 

FLEMING  EXP  STATION 

MAX 

67 

66 

61 

65 

64 

39 

41 

46 

44 

39 

FOLKSTON  9  SW 

MAX 

71 

67 

6.' 

67 

64 

MIN 

47 

44 

42 

47 

41 

FORSYTH  1  S 

MAX 

61 

60 

61 

64 

58 

36 

35 

42 

36 

40 

FORT  GAINES 

MAX 

65 

65 

65 

66 

63 

MIN 

37 

36 

41 

40 

38 

FORT  VALLEY   3  E 

MAX 

63 

63 

63 

67 

57 

M  1  N 

36 

36 

42 

37 

33 

GAINESVILLE 

MAX 

64 

56 

58 

58 

49 

MIN 

34 

36 

43 

36 

37 

6LENNVILLE 

MAX 

67 

69 

66 

67 

62 

39 

42 

45 

44 

40 

GREENVILLE  2  W 

MAX 

62 

60 

6  ) 

61 

55 

MIN 

33 

35 

38 

39 

34 

GRIFFIN 

MAX 

63 

60 

61 

63 

55 

MIN 

37 

40 

43 

38 

42 

HARTWELL 

MAX 

69 

60 

61 

64 

59 

MIN 

36 

36 

39 

40 

36 

HAWKINSVILLE 

MAX 

66 

67 

67 

69 

65 

MIN 

37 

36 

40 

39 

40 

HELEN   1  SE 

MAX 

61 

57 

58 

56 

55 

M  I  N 

25 

27 

37 

28 

34 

HOMERVILLE   3  WSW 

MAX 

67 

69 

6  1 

67 

65 

M  I  N 

40 

37 

44 

44 

39 

JASPER    1  NNW 

MAX 

60 

54 

59 

55 

48 

MIN 

33 

34 

39 

30 

32 

JESUP  8  S 

MAX 

68 

68 

it 

66 

64 

MIN 

39 

42 

40 

44 

30 

LA  FAYETTE 

MAX 

70 

68 

69 

70 

64 

M I  N 

40 

39 

41 

42 

40 

LA  GRANGE 

MAX 

62 

61 

62 

62 

56 

28 

29 

32 

34 

40 

LOUISVILLE 

MAX 

65 

62 

61 

64 

56 

MIN 

34 

41 

46 

42 

44 

LUMBER  CITY 

MAX 

75 

64 

67 

65 

65 

36 

34 

35 

42 

38 

LUMPKIN 

MAX 

64 

66 

64 

67 

61 

MIN 

37 

38 

42 

41 

38 

MACON  WB  AIRPORT 

MAX 

64 

64 

63 

66 

56 

Ml  N 

36 

37 

44 

38 

36 

MARSHALLVILLE 

MAX 

64 

65 

67 

65 

57 

MIN 

34 

38 

60 

41 

35 

MC  INTYRE 

MAX 

69 

69 

6! 

64 

66 

MIN 

31 

33 

31 

36 

38 

METTER 

MAX 

64 

67 

63 

65 

62 

40 

43 

47 

42 

43 

M1DVILLE   EXP  STA 

MAX 

68 

63 

59 

64 

58 

35 

40 

47 

42 

43 

M I LLEDGEV I LLE 

MAX 

67 

68 

63 

36 

34 

37 

MONT  I  CELLO 

MAX 

75 

63 

62 

62 

63 

MIN 

31 

37 

37 

37 

38 

MORGAN 

MAX 

63 

65 

66 

65 

34 

32 

34 

33 

34 

MOULTRIE  2  ESE 

MAX 

65 

66 

68 

68 

62 

MIN 

40 

39 

42 

40 

39 

NAHUNTA 

MAX 

69 

68 

63 

MIN 

38 

42 

40 

NASHVILLE    '  SSE 

MAX 

69 

67 

67 

68 

66 

MIN 

40 

36 

40 

41 

40 

NEW  1 NGTON   1  NW 

MAX 

64 

67 

60 

65 

61 

MIN 

40 

40 

49 

41 

39 

NEWNAN 

MAX 

62 

60 

62 

61 

54 

MIN 

3* 

37 

38 

36 

38 

Day  Of  Month 


6 

7 

3 

9 

1 0 

[  J 

12 

1 3 

16 

17 

62 

64 

70 

71 

66 

63 

70 

66 

67 

62 

69 

72 

76 

31 

31 

46 

56 

42 

38 

39 

42 

38 

31 

31 

40 

69 

58 

60 

64 

74 

68 

65 

74 

72 

72 

66 

70 

72 

77 

29 

31 

33 

50 

41 

35 

38 

44 

33 

30 

33 

40 

56 

59 

62 

68 

70 

64 

64 

71 

72 

67 

64 

70 

72 

71 

34 

42 

55 

41 

35 

35 

42 

35 

35 

41 

47 

61 

57 

61 

65 

63 

64 

67 

60 

63 

64 

68 

70 

70 

68 

17 

20 

35 

49 

42 

28 

29 

35 

33 

27 

35 

52 

42 

52 

61 

64 

60 

51 

63 

70 

61 

62 

66 

68 

70 

72 

38 

40 

49 

50 

40 

34 

51 

43 

31 

38 

43 

58 

" 

61 

70 

72 

70 

64 

69 

70 

66 

64 

68 

71 

77 

74 

32 

40 

54 

52 

40 

40 

46 

49 

39 

35 

43 

58 

61 

63 

71 

73 

71 

65 

68 

67 

67 

65 

70 

70 

76 

75 

2  ) 

33 

53 

57 

45 

32 

35 

4, 

32 

29 

35 

49 

56 

69 

75 

75 

76 

73 

73 

76 

67 

58 

59 

65 

69 

78 

28 

37 

53 

53 

43 

41 

43 

49 

31 

38 

43 

48 

56 

59 

62 

63 

62 

64 

70 

66 

6  1 

64 

69 

72 

75 

70 

29 

33 

49 

48 

43 

33 

42 

45 

34 

36 

42 

56 

55 

'62 

70 

68 

60 

61 

70 

68 

70 

65 

67 

72 

77 

75 

28 

38 

56 

40 

38 

38 

50 

48 

35 

33 

44 

56 

55 

'  - 

65 

70 

60 

66 

72 

70 

6  5 

63 

70 

73 

78 

69 

30 

34 

52 

45 

37 

43 

43 

34 

32 

41 

57 

** 

57 

61 

58 

54 

6  0 

70 

58 

62 

62 

66 

64 

62 

61 

28 

32 

45 

41 

40 

37 

42 

41 

34 

38 

45 

57 

49 

65 

72 

71 

68 

6  V 

72 

69 

68 

64 

72 

73 

78 

75 

32 

37 

54 

54 

43 

38 

40 

49 

38 

34 

40 

53 

57 

61 

65 

62 

56 

61 

71 

69 

63 

66 

68 

69 

72 

68 

27 

35 

51 

34 

30 

37 

50 

42 

35 

38 

46 

58 

53 

64 

64 

58 

65 

71 

61 

63 

67 

71 

70 

72 

64 

31 

42 

50 

43 

41 

37 

50 

44 

36 

42 

47 

59 

5  4 

61 

67 

65 

62 

58 

72 

59 

67 

67 

73 

71 

72 

69 

30 

33 

47 

48 

34 

37 

38 

38 

35 

40 

45 

48 

-6 

63 

68 

71 

67 

6< 

75 

75 

70 

65 

70 

74 

78 

74 

2s 

34 

52 

50 

40 

31 

39 

48 

34 

30 

36 

53 

62 

60 

62 

59 

55 

5  ! 

71 

54 

61 

65 

72 

65 

60 

60 

21 

23 

39 

41 

36 

32 

39 

.. .) 

25 

28 

36 

55 

45 

65 

73 

72 

68 

65 

73 

70 

70 

63 

71 

» 

79 

77 

27 

37 

49 

52 

4C 

29 

36 

54 

36 

26 

36 

46 

68 

58 

62 

54 

54 

54 

65 

55 

58 

64 

65 

62 

61 

61 

.  . 

31 

45 

37 

35 

35 

41 

'40 

30 

37 

43 

59 

45 

63 

72 

72 

70 

65 

70 

69 

68 

65 

69 

71 

77 

78 

i  8 

35 

52 

56 

42 

31 

33 

44 

32 

27 

34 

45 

52 

52 

56 

60 

50 

56 

58 

59 

51 

58 

61 

68 

70 

71 

23 

30 

31 

40 

34 

34 

46 

47 

39 

38 

40 

43 

44 

63 

66 

62 

58 

61 

72 

66 

62 

68 

64 

73 

73 

-69 

23 

29 

49 

43 

je 

27 

41 

45 

29 

I  8 

41 

58 

55 

57 

64 

70 

68 

67 

67 

67 

65 

62 

68 

70 

73 

69 

32 

34 

50 

53 

46 

36 

39 

47 

35 

33 

40 

55 

60 

61 

63 

71 

72 

65 

70 

6  6 

72 

62 

68 

71 

78 

25 

32 

38 

52 

43 

39 

32 

38 

32 

30 

35 

39 

59 

66 

70 

66 

60 

63 

73 

65 

67 

70 

75 

71 

T2 

34 

43 

56 

47 

37 

43 

53 

46 

36 

46 

59 

55 

61 

65 

69 

63 

66 

73 

68 

66 

65 

71 

73 

76 

68 

29 

34 

52 

47 

43 

37 

43 

45 

36 

34 

43 

58 

47 

59 

66 

71 

65 

60 

73 

71 

6  6 

63 

6  • 

80 

29 

36 

52 

47 

38 

37 

40 

45 

32 

32 

40 

56 

62 

65 

72 

6  » 

68 

73 

66 

6! 

70 

73 

76 

30 

26 

32 

47 

33 

33 

34 

42 

28 

26 

33 

38 

55 

62 

71 

71 

69 

66 

69 

72 

6  b 

63 

70 

73 

75 

77 

34 

38 

53 

55 

42 

39 

40 

49 

40 

35 

40 

46 

53 

61 

68 

69 

68 

64 

69 

67 

6^ 

63 

68 

71 

76 

70 

31 

33 

49 

53 

42 

36 

38 

46 

36 

34 

39 

53 

58 

60 

63 

71 

6  1 

66 

72 

61- 

65 

69 

71 

75 

30 

35 

48 

44 

34 

36 

38 

30 

30 

34 

38 

52 

54 

62 

65 

65 

65 

71 

64 

65 

66 

70 

70 

74 

28 

30 

34 

49 

43 

31 

36 

44 

36 

36 

41 

45 

56 

65 

70 

73 

64 

64 

73 

72 

66 

66 

68 

73 

76 

70 

26 

28 

49 

48 

33 

30 

48 

45 

35 

36 

36 

48 

44 

64 

72 

70 

65 

.... 

72 

74 

68 

64 

TO 

73 

80 

77 

32 

41 

54 

M 

38 

38 

48 

53 

39 

31 

44 

38 

60 

65 

74 

75 

70 

67 

74 

69 

70 

62 

72 

74 

79 

82 

26 

38 

52 

51 

39 

32 

34 

39 

33 

26 

34 

44 

59 

65 

72 

71 

67 

64 

72 

70 

68 

65 

70 

74 

79 

75 

30 

37 

51 

» 

40 

34 

39 

54 

40 

35 

37 

55 

62 

63 

70 

72 

69 

66 

69 

65 

66 

62 

6  1 

70 

76 

77 

27 

30 

48 

54 

44 

37 

34 

41 

36 

29 

33 

42 

49 

62 

66 

61 

62 

61 

71 

61 

62 

60 

68 

71 

69 

64 

28 

38 

50 

43 

41 

32 

48 

42 

35 

33 

42 

59 

52 

I 

m 


19 

20 

21 

22 

23 

21 

25 

26 

27 

28 

29 

30  31 

■ 
< 

72 

68 

61 

74 

65 

60 

64 

65 

61 

35 

S3 

54 

65.4 

45 

44 

54 

53 

33 

34 

33 

ST 

36 

36 

49 

49 

41.1 

71 

61 

68 

73 

65 

65 

66 

68 

60 

67 

39 

60 

67.0 

41 

42 

98 

50 

32 

33 

34 

32 

32 

34 

46 

49 

38.5 

71 

66 

66 

74 

65 

64 

66 

59 

34 

62 

55 

58 

65.6 

42 

44 

50 

54 

33 

34 

39 

34 

33 

40 

46 

50 

40.9 

60 

34 

62 

62 

62 

65 

60 

90 

61 

39 

65 

62 

62.1 

34 

43 

47 

51 

23 

28 

37 

25 

24 

44 

48 

49 

35.5 

60 

61 

63 

67 

58 

64 

66 

56 

34 

67 

65 

63 

62.5 

38 

44 

48 

50 

31 

34 

40 

32 

32 

44 

49 

45 

41.2 

67 

66 

73 

72 

61 

65 

64 

38 

38 

54 

S3 

60 

66.8 

44 

53 

55 

47 

36 

36 

43 

31 

36 

47 

50 

30 

44.2 

73 

59 

80 

74 

65 

70 

67 

61 

33 

36 

60 

60 

66.8 

44 

53 

54 

54 

29 

31 

46 

40 

42 

49 

51 

53 

42.9 

73 

74 

76 

78 

64 

63 

57 

65 

57 

68.6 

49 

53 

49 

47 

36 

39 

42 

42 

49 

44.1 

60 

58 

67 

62 

62 

66 

59 

53 

64 

60 

62 

63 

63.3 

40 

45 

52 

49 

33 

32 

37 

31 

3T 

46 

48 

47 

41.0 

70 

65 

li 

66 

65 

65 

65 

58 

6T 

62 

55 

67 

66.3 

60 

51 

59 

48 

32 

34 

41 

3T 

29 

SO 

30 

43 

42.2 

62 

55 

70 

62 

62 

66 

37 

54 

62 

52 

60 

64 

64.0 

40 

48 

54 

38 

31 

33 

36 

33 

36 

47 

50 

50 

40.4 

50 

52 

54 

56 

65 

64 

55 

51 

66 

58 

66 

66 

59.4 

39 

42 

48 

46 

33 

38 

45 

31 

31 

47 

50 

50 

40.5 

57 

79 

72 

64 

70 

66 

55 

33 

55 

58 

60 

66.7 

66 

53 

54 

53 

32 

35 

46 

36 

40 

48 

51 

52 

44.2 

66 

6T 

64 

55 

63 

59 

62 

63.3 

32 

32 

42 

32 

33 

45 

47 

39.1 

62 

54 

66 

62 

65 

65 

55 

53 

66 

57 

63 

66 

62.9 

40 

45 

50 

48 

33 

38 

45 

33 

36 

45 

49 

49 

42.9 

65 

51 

57 

62 

67 

69 

67 

61 

66 

64 

68 

74 

64.9 

42 

43 

48 

46 

32 

39 

44 

30 

31 

40 

47 

51 

40.0 

67 

60 

70 

68 

65 

68 

65 

6  8 

63 

56 

59 

65 

67.1 

41 

49 

5  5 

50 

29 

32 

36 

34 

34 

47 

50 

50 

41.2 

5  1 

53 

55 

65 

65 

67 

37 

51 

68 

60 

69 

68 

60.7 

30 

42 

46 

42 

25 

27 

42 

25 

29 

4, 

54 

49 

35.6 

73 

70 

77 

74 

64 

67 

73 

6  2 

52 

53 

57 

57 

67.8 

44 

55 

57 

51 

29 

33 

40 

3T 

33 

48 

51 

54 

42.1 

50 

53 

57 

57 

63 

63 

56 

54 

68 

60 

68 

67 

58.8 

36 

42 

48 

43 

31 

40 

44 

29 

2  8 

44 

48 

52 

38.4 

67 

59 

79 

76 

63 

69 

69 

6  6 

52 

53 

58 

58 

67.0 

45 

54 

55 

51 

28 

43 

ST 

39 

48 

50 

50 

41.6 

61 

70 

60 

59 

60 

62 

68 

67 

Tl 

69 

60 

68 

63.1 

42 

43 

42 

43 

30 

28 

30 

31 

33 

32 

33 

32 

37.0 

64 

59 

66 

63 

66 

66 

65 

54 

68 

61 

63 

68 

64.1 

35 

46 

53 

50 

26 

2  9 

36 

S3 

25 

47 

49 

48 

38.2 

61 

52 

70 

67 

61 

67 

61 

50 

56 

55 

62 

62 

63.3 

42 

44 

51 

56 

31 

33 

32 

32 

40 

40 

50 

50 

42.3 

73 

67 

61 

75 

62 

63 

67 

6  3 

54 

58 

59 

58 

66.1 

..  1 

46 

53 

52 

28 

31 

33 

35 

34 

36 

48 

52 

38.9 

69 

69 

7  2 

65 

66 

67 

68 

58 

68 

59 

56 

67 

66.3 

4( 

50 

52 

49 

34 

36 

39 

36 

38 

49 

50 

51 

44.0 

64 

56 

71 

63 

65 

65 

58 

53 

63 

33 

62 

64 

64.3 

42 

49 

55 

42 

33 

34 

38 

S3 

36 

47 

49 

51 

41.7 

76 

62 

71 

66 

66 

67 

65 

65 

63 

37 

59 

68 

65.9 

68 

46 

52 

53 

30 

34 

34 

31 

34 

45 

47 

48 

39.9 

70 

61 

62 

72 

64 

65 

68 

5T 

54 

62 

55 

63 

65.7 

33 

39 

40 

53 

26 

27 

32 

31 

i  8 

39 

45 

47 

35.6 

t  g 

59 

78 

74 

63 

70 

65 

39 

54 

37 

58 

62 

66.5 

46 

51 

54 

46 

34 

37 

36 

33 

42 

49 

51 

51 

43.7 

6  0 

55 

66 

66 

63 

66 

66 

31 

54 

56 

59 

62 

63.3 

42 

44 

53 

54 

32 

36 

40 

33 

41 

48 

50 

50 

42.7 

6  1 

60 

56 

TO 

63 

66 

67 

55 

53 

62 

54 

64 

64.4 

39 

43 

48 

52 

31 

32 

34 

33 

33 

36 

46 

49 

38.3 

63 

60 

55 

61 

59 

64 

65 

33 

53 

65 

58 

62 

63.2 

39 

40 

44 

51 

32 

33 

39 

31 

32 

40 

43 

46 

38.8 

75 

67 

66 

76 

68 

67 

68 

6T 

69 

67 

67 

68.4 

3* 

47 

46 

40 

28 

33 

36 

33 

41 

41 

41 

46 

38.1 

6'- 

60 

76 

70 

63 

67 

69 

62 

61 

35 

35 

59 

66.9 

44 

54 

55 

.9 

37 

44 

36 

36 

47 

49 

48 

44.0 

70 

60 

79 

76 

65 

71 

T3 

60 

33 

54 

58 

57 

68.2 

48 

53 

55 

51 

27 

31 

47 

35 

33 

46 

48 

49 

41.1 

71 

64 

76 

T3 

65 

66 

70 

62 

60 

55 

56 

57 

67.3 

43 

55 

58 

50 

30 

33 

41 

3T 

34 

48 

50 

48 

43.0 

66 

56 

80 

TO 

65 

69 

38 

S3 

33 

56 

62 

64 

65.4 

41 

50 

53 

48 

30 

32 

37 

33 

42 

48 

46 

50 

41.1 

61 

37 

63 

61 

63 

63 

38 

34 

6T 

72 

64 

66 

63.0 

37 

43 

51 

49 

26 

36 

40 

32 

32 

44 

46 

47 

40.4 

5«s  r«f «>r«BC«  M>t«6  follovlaf  Katio*  lftd«a. 
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DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
NOVEMBER  1962 


Day  01  Month 


Station 

J 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 



28 

29 

1 

30 

31 

Avei 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

MAX 

64 

65 

64 

65 

59 

64 

69 

72 

62 

62 

72 

70 

65 

65 

68 

74 

74 

69 

67 

62 

72 

65 

64 

67 

61 

56 

64 

56 

56 

65 

65.3 

M  I N 

38 

38 

41 

40 

39 

30 

37 

50 

48 

37 

35 

48 

47 

37 

36 

42 

56 

56 

41 

49 

54 

48 

32 

33 

38 

35 

34 

47 

48 

49 

QUITMAN 

MAX 

75 

66 

66 

66 

67 

65 

65 

75 

70 

65 

65 

72 

73 

70 

65 

69 

75 

80 

79 

72 

71 

78 

64 

66 

68 

71 

56 

h  : 

55 

58 

68.3 

MIN 

35 

33 

34 

38 

36 

26 

31 

44 

53 

35 

30 

40 

50 

36 

27 

27 

39 

46 

48 

54 

46 

3 1 

33 

33 

36 

32 

36 

45 

49 

38.6 

ROME 

MAX 

62 

55 

63 

55 

53 

61 

64 

50 

51 

61 

70 

58 

58 

57 

69 

69 

66 

62 

57 

52 

63 

60 

65 

65 

60 

58 

65 

54 

74 

72 

61.0 

MIN 

29 

33 

39 

38 

37 

24 

27 

45 

40 

39 

29 

40 

41 

29 

30 

40 

40 

48 

36 

44 

49 

49 

26 

30 

42 

27 

26 

44 

48 

ROME  WB  AIRPORT 

MAX 

60 

57 

62 

55 

51 

60 

62 

51 

51 

60 

69 

54 

57 

66 

66 

71 

64 

58 

55 

52 

62 

57 

63 

65 

59 

57 

63 

49 

70 

69 

59.8 

MIN 

28 

31 

39 

37 

29 

22 

26 

47 

42 

34 

27 

42 

35 

30 

29 

38 

58 

43 

39 

45 

49 

31 

26 

29 

36 

26 

26 

44 

45 

SANDERSV I LLE 

MAX 

60 

62 

61 

64 

59 

59 

64 

69 

66 

64 

71 

67 

65 

61 

69 

70 

75 

67 

59 

55 

69 

63 

63 

65 

56 

51 

57 

5* 

62 

62 

63.0 

MIN 

34 

37 

45 

41 

38 

29 

34 

51 

51 

42 

37 

39 

49 

34 

35 

38 

58 

53 

43 

46 

54 

43 

30 

34 

37 

33 

38 

46 

50 

41.6 

SAPELO  ISLAND 

MAX 

66 

65 

65 

66 

65 

61 

68 

71 

70 

67 

69 

66 

67 

56 

70 

71 

80 

62 

69 

67 

73 

68 

60 

68 

72 

55 

53 

55 

60 

60 

66.2 

MIN 

50 

48 

47 

47 

42 

46 

59 

50 

45 

42 

44 

49 

42 

39 

46 

52 

57 

57 

57 

58 

54 

39 

44 

50 

40 

44 

50 

52 

SAVANNAH  USDA   PLANT  GDN 

MAX 

78 

65 

64 

57 

65 

63 

63 

71 

73 

70 

68 

71 

68 

67 

63 

70 

72 

77 

77 

62 

56 

79 

68 

64 

72 

66 

53 

53 

57 

60 

66.4 

MIN 

38 

39 

47 

40 

42 

27 

30 

49 

59 

44 

33 

32 

45 

35 

26 

33 

47 

5  1 

43 

52 

56 

52 

27 

31 

43 

36 

42 

50 

53 

53 

41.9 

SAVANNAH  WB  AP 

MAX 

63 

63 

55 

64 

62 

61 

68 

72 

71 

67 

70 

66 

67 

62 

69 

71 

76 

77 

61 

56 

79 

69 

62 

71 

61 

52 

53 

57 

60 

62 

64.9 

MIN 

40 

45 

48 

43 

36 

31 

36 

53 

50 

45 

38 

38 

45 

37 

33 

40 

55 

47 

52 

45 

32 

36 

37 

45 

49 

52 

53 

43.8 

SAVANNAH  BEACH 

MAX 

70 

61 

62 

64 

60 

62 

64 

66 

70 

67 

69 

67 

66 

67 

70 

74 

71 

65 

65 

70 

69 

60 

69 

64 

56 

56 

55 

55 

64.8 

47 

52 

53 

54 

48 

44 

45 

58 

59 

58 

50 

43 

43 

40 

40 

64 

60 

40 

40 

40 

56 

43 

60 

54 

40 

43 

46 

43 

48.8 

SILOAM 

MAX 

62 

62 

62 

65 

55 

60 

65 

70 

64 

65 

72 

61 

65 

65 

71 

73 

75 

65 

57 

54 

66 

65 

65 

67 

55 

50 

60 

56 

65 

63 

63.3 

MIN 

35 

38 

44 

39 

41 

30 

38 

48 

46 

44 

36 

44 

45 

35 

38 

43 

58 

56 

44 

48 

5 

32 

37 

42 

31 

38 

46 

49 

49 

42  .4 

SURRENCY   2  WNW 

MAX 

68 

69 

68 

66 

65 

64 

70 

71 

68 

67 

74 

69 

70 

63 

71 

74 

79 

75 

70 

61 

77 

75 

64 

70 

68 

60 

55 

55 

57 

57 

67.4 

MIN 

32 

33 

41 

39 

35 

23 

30 

49 

53 

40 

29 

36 

42 

31 

25 

35 

48 

57 

39 

51 

53 

50 

24 

27 

40 

33 

33 

46 

49 

50 

39.1 

SWAINSBORO 

MAX 

62 

69 

59 

64 

58 

61 

67 

70 

68 

64 

69 

68 

66 

63 

69 

71 

74 

69 

62 

60 

74 

73 

63 

67 

57 

52 

57 

52 

60 

61 

64.3 

MIN 

36 

38 

42 

37 

42 

29 

31 

50 

52 

42 

36 

37 

46 

34 

29 

28 

54 

39 

41 

5 1 

50 

29 

33 

40 

31 

36 

45 

47 

46 

TALBOTTON 

MAX 

62 

61 

65 

64 

58 

62 

65 

65 

60 

63 

68 

65 

67 

67 

68 

72 

77 

68 

65 

58 

69 

65 

65 

68 

65 

56 

67 

58 

60 

66 

64.6 

MIN 

34 

29 

36 

35 

35 

27 

33 

44 

46 

37 

34 

44 

45 

33 

35 

41 

58 

57 

38 

48 

54 

44 

32 

30 

35 

32 

38 

46 

49 

47 

TALLAPOOSA   2  NNW 

MAX 

62 

57 

71 

71 

60 

63 

66 

55 

60 

61 

73 

61 

59 

67 

68 

70 

66 

65 

60 

57 

62 

62 

65 

63 

60 

53 

64 

59 

67 

68 

63.2 

26 

28 

35 

38 

30 

19 

24 

45 

30 

40 

24 

38 

49 

27 

26 

35 

47 

34 

45 

49 

48 

32 

27 

26 

27 

22 

45 

46 

THOMASTON  2  S 

MAX 

63 

63 

65 

65 

58 

64 

66 

67 

64 

64 

73 

68 

66 

66 

69 

72 

75 

70 

66 

61 

65 

62 

69 

67 

64 

57 

62 

59 

62 

68 

65.5 

MIN 

33 

33 

43 

35 

41 

30 

31 

41 

46 

40 

33 

39 

44 

33 

30 

35 

54 

54 

40 

46 

51 

50 

30 

30 

30 

30 

30 

46 

46 

THOMASVI LLE 

MAX 

66 

68 

66 

67 

64 

65 

72 

69 

66 

63 

66 

71 

69 

65 

71 

75 

79 

76 

73 

67 

75 

69 

65 

67 

70 

67 

63 

54 

56 

55 

67.4 

35 

35 

36 

39 

37 

29 

37 

55 

56 

38 

34 

48 

51 

36 

31 

44 

57 

63 

46 

52 

56 

49 

35 

40 

39 

39 

34 

45 

50 

49 

43.2 

THOMASV I LLE   WB  CITY 

MAX 

65 

67 

67 

66 

63 

64 

73 

69 

64 

63 

73 

73 

67 

64 

70 

74 

79 

76 

73 

68 

75 

66 

63 

69 

70 

54 

61 

53 

55 

54 

66.6 

40 

40 

46 

43 

41 

36 

46 

57 

45 

39 

43 

53 

48 

41 

40 

50 

62 

56 

47 

57 

60 

46 

39 

40 

48 

38 

37 

49 

51 

49 

46  .3 

TIFTON   EXP  STATION 

MAX 

75 

64 

67 

64 

67 

62 

64 

70 

70 

64 

65 

72 

72 

67 

63 

69 

74 

78 

71 

70 

63 

73 

66 

63 

67 

68 

54 

60 

53 

56 

66.4 

41 

40 

40 

39 

39 

33 

39 

49 

59 

42 

35 

44 

51 

39 

35 

41 

48 

62 

44 

46 

54 

51 

34 

35 

39 

36 

37 

42 

48 

47 

TOCCOA 

MAX 

60 

58 

59 

60 

51 

59 

63 

59 

55 

62 

71 

59 

67 

66 

71 

67 

63 

64 

50 

52 

53 

58 

65 

68 

58 

52 

67 

59 

68 

67 

61.0 

30 

34 

42 

34 

39 

26 

30 

43 

44 

39 

36 

37 

43 

33 

37 

45 

57 

50 

36 

43 

48 

47 

3  1 

40 

43 

29 

33 

48 

52 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 

MAX 

77 

65 

68 

68 

66 

65 

65 

75 

71 

66 

64 

72 

70 

69 

64 

70 

73 

79 

77 

73 

71 

76 

68 

64 

69 

71 

55 

60 

55 

57 

68.1 

42 

41 

40 

44 

42 

32 

34 

50 

55 

39 

34 

36 

47 

41 

30 

31 

40 

58 

50 

50 

59 

51 

37 

38 

38 

40 

38 

40 

50 

VALDOSTA   4  NW 

MAX 

68 

67 

67 

68 

65 

65 

74 

71 

63 

64 

73 

72 

69 

64 

71 

75 

80 

79 

74 

67 

76 

71 

64 

69 

70 

61 

60 

55 

56 

55 

67.8 

MIN 

40 

33 

43 

41 

37 

25 

37 

52 

52 

38 

28 

38 

55 

37 

27 

36 

52 

62 

49 

54 

58 

50 

28 

34 

41 

38 

36 

50 

51 

50 

42.4 

WARRENTON 

MAX 

61 

62 

60 

64 

60 

60 

68 

69 

67 

66 

70 

63 

67 

71 

70 

72 

75 

70 

63 

58 

69 

69 

64 

65 

60 

57 

59 

55 

64 

62 

64.7 

MIN 

35 

39 

45 

39 

43 

29 

32 

48 

52 

45 

35 

39 

45 

32 

34 

40 

55 

59 

42 

44 

49 

53 

33 

35 

39 

30 

38 

46 

49 

41.7 

WASHINGTON 

MAX 

60 

62 

58 

54 

63 

54 

58 

64 

66 

62 

63 

70 

54 

60 

63 

69 

70 

73 

66 

54 

54 

66 

60 

64 

64 

66 

49 

56 

53 

65 

61.3 

MIN 

31 

30 

32 

39 

43 

27 

26 

28 

44 

44 

37 

40 

43 

31 

34 

35 

44 

47 

37 

39 

42 

40 

33 

30 

31 

30 

30 

40 

44 

48 

36.6 

WAYCROSS 

MAX 

79 

68 

70 

69 

69 

66 

66 

74 

73 

72 

67 

74 

70 

71 

66 

72 

76 

78 

79 

76 

63 

78 

66 

68 

69 

73 

55 

55 

55 

56 

69.2 

MIN 

39 

39 

40 

39 

39 

26 

33 

46 

52 

41 

32 

36 

39 

37 

28 

28 

41 

52 

47 

50 

55 

52 

32 

33 

43 

37 

36 

40 

49 

50 

40.4 

WAYNESBORO  2  NE 

MAX 

64 

65 

60 

65 

57 

61 

68 

70 

70 

67 

70 

67 

66 

62 

70 

72 

70 

77 

61 

60 

75 

70 

69 

67 

66 

59 

51 

54 

61 

63 

65.2 

MIN 

35 

38 

49 

47 

46 

27 

29 

45 

54 

46 

35 

35 

38 

32 

40 

31 

49 

55 

41 

48 

51 

50 

29 

33 

43 

37 

40 

42 

48 

49 

41.4 

WEST  POINT 

MAX 

69 

62 

63 

62 

58 

62 

67 

63 

57 

63 

74 

66 

64 

67 

70 

74 

73 

68 

68 

62 

67 

67 

68 

58 

56 

68 

68 

65 

66 

65.3 

MIN 

31 

32 

31 

37 

40 

27 

31 

49 

45 

40 

29 

44 

43 

31 

30 

42 

60 

55 

39 

47 

57 

5' 

30 

31 

32 

34 

29 

46 

50 

49 

39.7 

WINDER   1  SSE 

MAX 

64 

58 

60 

54 

50 

58 

63 

69 

59 

62 

68 

61 

65 

ti 

66 

67 

68 

68 

62 

51 

56 

57 

65 

66 

64 

60 

64 

57 

65 

66 

62.1 

MIN 

29 

33 

39 

33 

36 

25 

24 

42 

36 

39 

34 

39 

38 

39 

38 

38 

39 

38 

36 

44 

46 

44 

34 

31 

29 

28 

29 

39 

46 

40 

36.2 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind  speed 

m.  p.  h 

Relative    humidity  averages 
percent 

Number  of  days  witn  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1  ,00  A 
EST 

7,00  A 
EST 

1  ,00  P 
EST 

7  ,00  P 
EST 

Trace 

01-09 

10-49 

66-OS 

1.00-1.99 

200 
and  over 

Total 

ATHENS  W8  AIRPORT 

ENE 

19 

8.9 

28++ 

NW 

22+ 

79 

84 

55 

67 

4 

4 

2 

2 

0 

1 

13 

- 

5.8 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

NE 

14 

8.2 

23++ 

NW 

17 

74 

79 

56 

64 

5 

2 

3 

3 

0 

1 

14 

58 

6.1 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

NE 

11 

7.3 

31++ 

WNW 

22 

82 

86 

55 

72 

3 

4 

2 

1 

1 

0 

11 

6.2 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

8.6 

28++ 

WSW 

28 

87 

53 

"72 

1 

4 

0 

2 

0 

11 

6.1 

MACON  WB  AIRPORT 

NE 

13 

7.9 

29 

NW 

22 

78 

85 

51 

62 

2 

3 

2 

1 

0 

12 

55 

5.5 

ROME  WB  AIRPORT 

89 

58 

3 

1 

2 

4 

2 

0 

12 

6.1 

SAVANNAH  WB  AIRPORT 

NNE 

18 

10.6 

30 

SW 

22 

81 

85 

56 

72 

4 

3 

5 

1 

0 

0 

13 

51 

6.1 

THOMASVI LLE  W8  CITY 

0 

4 

2 

2 

0 

9 

5.0 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


GEORGIA 
NOVEMBER  1962 


Station 
and 

Day  of  month 

. 

< 

Depth 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

23 

26 

27 

28 

29    30  31 

ATHENS  HORT .   FARM  STA  3 



2  I NCHES 

MAX 

71 

70 

65 

66 

64 

64 

65 

62 

56 

3 ' 

30 

MIN 

52 

53 

55 

53 

52 

45 

47 

56 

57 

49 

45 

49 

50 

45 

♦6 

50 

57 

60 

so 

51 

50 

55 

43 

A  INCHES 

MAX 

67 

67 

63 

62 

61 

61 

62 

61 

60 

56 

59 

59 

60 

57 

57 

57 

60 

60 

60 

54 

56 

5  5 

55 

55 

MIN 

53 

53 

5o 

54 

54 

47 

46 

57 

57 

53 

46 

51 

50 

46 

47 

50 

57 

60 

50 

51 

51 

54 

43 

50 

49 

8  INCHES 

MAX 

70 

67 

67 

66 

64 

65 

62 

63 

62 

61 

59 

59 

60 

60 

58 

58 

60 

61 

58 

57 

58 

58 

MIN 

62 

60 

61 

60 

60 

55 

55 

60 

60 

57 

43 

56 

55 

52 

59 

57 

55 

56 

57 

50 

■ 

TIFTON  EXP  STATION 

3  INCHES 

MAX 

65 

63 

62 

62 

62 

59 

57 

60 

58 

68 

56 

59 

59 

57 

56 

56 

62 

60 

57 

59 

56 

■ 

MIN 

58 

56 

57 

55 

54 

51 

51 

54 

53 

62 

53 

53 

49 

49 

54 

61 

55 

55 

56 

57 

5  0 

49 

6  INCHES 

MAX 

66 

65 

65 

64 

64 

64 

64 

65 

57 

63 

61 

62 

62 

62 

62 

60 

63 

62 

63 

63 

MIN 

65 

64 

64 

63 

63 

63 

64 

49 

62 

60 

61 

61 

61 

55 

62 

60 



i 

ATHENS  HORT  FARM  STA  3  -  SLOPE  OF  GROUND i   LESS  THAN  5  PERCENT  TO  THE  SOUTH  SOUTHEAST.     SOIL  TYPE i     CECIL  SANDY  LOAM.     GROUND  COVERi 

GROUND  ALMOST  BARE,  SOME  THIN  NATIVE  GRASS.     INSTRUMENTATION!     PALMER  DIAL-TYPE  LIOUIO  IN  STEEL  THERMOMETERS. 


TIFTON  EXP  STATION  -  SLOPE  OF  GROUNOi     LESS  THAN  5  PERCENJ  TO  THE  NORTHWEST.     SOIL  TYPE ■     TIFTON  LOAMY  SAND.     GROUND  COVER,  PERENNIAL 

GRASS  SOD.  INSTRUMENTATION,  3  INCH  DEPTH  -  FRIEZ  STANDARD  DISTANCE  AND  SOIL  THERMOGRAPH,  MODEL  1100,  6  INCH  DEPTH  - 
FRIE2  AIR  AND  DISTANCE  THERMOGRAPH ,  MODEL  1120. 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

or 
At,. 

ALLATOONA  DAM  2 

EVAP 

.10 

.05 

.07 

.06 

.08 

* 

.  13 

.07 

.20 

.06 

.06 

.21 

WIND 

52 

40 

32 

29 

58 

43 

45 

53 

66 

124 

83 

50 

60 

65 

37 

27 

27 

34 

36 

82 

64 

70 

64 

)9 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

EVAP 

.10 

.22 

.  10 

.22 

.12 

.11 

.08 

.12 

.07 

.12 

.14 

.06 

.08 

.11 

.11 

.  12 

.08 

.  12 

.05 

.  10 

.  15 

80 

WIND 

8 

16 

8 

14 

78 

15 

6 

19 

75 

149 

34 

25 

12 

18 

12 

40 

50 

68 

19 

36 

9 

138 

34 

1227 
60.6 

MAX 

65 

64 

60 

60 

64 

57 

65 

61 

60 

62 

61 

62 

63 

63 

61 

63 

65 

66 

64 

64 

55 

57 

55 

61 

MIN 

61 

57 

53 

56 

44 

42 

39 

49 

48 

i  57 

40 

45 

45 

41 

41 

53 

62 

60 

57 

44 

52 

52 

49 

46 

49.3 

EXPERIMENT 

EVAP 

.16 

.11 

.06 

.  13 

.09 

.12 

.10 

» 

* 

.17 

.14 

.11 

.05 

.  15 

.11 

.09 

.07 

.  12 

.  11 

.12 

.20 

WIND 

38 

25 

7 

50 

95 

43 

42 

45 

60 

248 

93 

59 

40 

45 

40 

45 

130 

115 

55 

50 

65 

125 

100 

MAX 

MIN 

ROME  WB  AIRPORT 

EVAP 

.16 

.  10 

.06 

.09 

.07 

* 

.  15 

.09 

.07 

.06 

.02 

.  16 

.01 

.  10 

.03 

.05 

.05 

.00 

.02 

WIND 

52 

12 

12 

30 

55 

34 

13 

11 

20 

136 

38 

13 

42 

52 

10 

23 

34 

47 

51 

16 

21 

74 

72 

*AX 

66 

62 

60 

59 

60 

62 

59 

63 

50 

51 

62 

57 

52 

60 

58 

60 

60 

62 

62 

51 

62 

61 

60 

MIN 

39 

39 

36 

41 

38 

35 

35 

37 

48 

42 

39 

38 

44 

39 

41 

40 

47 

55 

43 

42 

52 

56 

TIFTON  EXP  STATION 

EVAP 

.10 

.11 

.  16 

.07 

.12 

.  17 

.18 

.  14 

.05 

.11 

.13 

.  10 

.08 

.14 

.  11 

.  10 

.09 

.  i7 

.04 

.06 

.01 

WIND 

75 

36 

39 

19 

37 

32 

45 

68 

103 

120 

49 

36 

73 

68 

28 

21 

69 

108 

60 

41 

46 

107 

77 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SLUE  RIDGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

S—  r>liT«c<  note.  Wlowuw  Sunoo  Bate 

-  157  - 


Cleveland  3  NNE,  Tenn. 

I  -o 


Andrew  2B,   H,  C.  %  ^  „  ^ 

~°~  o- 

Coweeta  Sxp  Sta,  N.  C. 


Chattanooga  W8  AP,  Tenn.  i  '  '  Coweeta  Sxp  Sta,  H.  C. 

@i  /  Copperhlll,  Tenn.  i       Highlands  2 

hlckaoiauKa  PuTk   Ringgold'  I  ™  "*  "*  SweeT  Gum  ^  tj    ™        "  "  ^TjJ 

✓  Clayt. 


i      ;    o    o  ~A  o 
I  NQRTHWESTl  ^r"1'  »- 

t      Jenalngtonl      *       Dalton  \ 

I 


TTyon,  N.  C. 

o 


-o- 

Caesars  Head,  *S.  C. 


GEORGIA 


La  fa yet  t 
alley  Head.  Ala,.„__ 

-o  * 


Blue  Ridge 


llalrsville  Exp  St;  p 
O     Tray  Moan 


V  ) 


Burton  Daa  y  "O" 

K  7  oy    "  7< ."*lb'11'" 


-  w 

/jocassee  8  WNW ,   S.  C. 

Pickens  5  SE,  S.  C. 


:  .5-     |  £ojiy 
A»  ~»h~o'£f„.  nr",^.¥?«tr  Id^iis"0*  2-^*N  O0"™'' s- c- 

I        _^         ClhionE.pSt.tion    |  ~\#      V         "p  O-  /    fmrnm?  if,™,  »  (O) 

j  Cu"LV'U«^"---P.,-Sbnl_ilSP<li  ^.^S-r-Tb    «e"on.  ,  Crne.vill. 

V 


75TR  MERIDIAN  TIME  ZONE 


Jasper  1  SSE       »  "Ts'ci. 

JT,,  -»»'%»■«  —  -iNQRTHf. 

'  AdairsvilleJ 


o  ?, 


I  J       3  i 

'1     -O- Gainesville       V.  \ 


_(^_Clemson  College,  S.  C. 

V 


FAA  AP,    S.  C. 


Rome    ,     ""^"'^"j  ..lesk.  »»"6ro»n<l 
\  C.rtersville  a'sw'3!.  » Canton ,        OCnmjlng  1  N      Baysvllle  "Vf" 

"           l>«  8  S»          OCfKk-All.toon.  Da.  2~|            ,CH             /                 -O     |  ^        Elberton  V 

C.^Sp8.,SS.J^,r^lY:.       Q     ^•F.eMsCiO^  RoaOsi             C— ,«..,.«  \            O        S~  "»''S- 

V^^CeJ^-r—^    ^Tn1^^^  Athens'^Por,^  ^\ 

Tallapoos.  2  mm        J         O  *  |  >     V       Monroe  \    A  -TV-         \  \ 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Georgia  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologlst  at  Agricultural  Engineering  Buildin 
University  of  Georgia,  Athens,  Georgia,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name ,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  mi les  and  direct  ion  from  the  post  of  f  ice . 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of 
this  bulletin. 

Stat  ions  appearing  in  the  Index ,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this 
issue . 

Divisions,   as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are :     Temperature  in  ?F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement   in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours 
ending  at  time  of  observation. 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Extremes  Table";   "Daily  Precipitation"  Table;   "Daily  Temperature"  Table;   and  "Evaporation  and  Wind"  Table;   and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  those 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,   and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J     "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publ ica tion . 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporati  on  and  Wind"  Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table; 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;   and  the  Station  Index. 

+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates . 

++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automat  ic  wind  instruments . 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   the  reference  indicates  that  the 
t hermomet ers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  t  ime  of  observat  ion  column  in  St at  ion  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  mi3sing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage .      (These  amounts  are  essent  ial ly  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  t  ime  of  observat  ion  column  in  Station  Index  means  observat  ion  made  near  sunset . 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,   E.S.T.   of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observat  ion  column  in  Stat  ion  Index  means  var  iable. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,   D.  C.   for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in   the  latest  annual  issues  of  Local 
Climatological  Data  for  the  respective  stations,   obtained  as  indicated  above,   price  15  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes   the  Annual  Summary).     Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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GEORGIA  -  DECEMBER  1962 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 
Highest  Temperature:      79°  on  the  21st  at  Camilla 

Lowest  Temperature:       -9°  on  the  13th  at  Blairsville  Exp.  Sta. 

Greatest  Total  Precipitation:    5.  37  inches  at  Atkinson  1  W 

Least  Total  Precipitation:     0.  72  inch  at  Waynesboro  2  NE 

Greatest  One-Day  Precipitation:      3.  30  inches  on  the  1st  at  Brunswick 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:    3.  7  inches  at  Blairsville  Exp.  Sta. 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:     1  inch  on  the  7th  at  Ball  Ground 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


New  record  low  temperatures,  for  the  month,  were  estab- 
lished at  practically  every  Weather  Station  in  Georgia  dur- 
ing December  1962.    Unusually  cold  weather  covered  the 
State  from  the  6th  through  15th,  with  the  record  breaking 
cold  wave  moving  in  on  the  12th  and  13th.  Temperatures 
remained  below  freezing  at  most  stations  throughout  the 
day  on  the  12th  and  then  dropped  to  unprecedented  levels 
during  the  night.    Minima  on  the  morning  of  the  13th  rang- 
ed from  -9°  at  Blairsville  to  14°  at  Brunswick;  new  re- 
cord lows  for  December.    The  previous  December  low 
for  Georgia  was  -3°  in  1937  and  1957.    Blairsville's  read- 
ing of  -9°was  the  lowest  temperature  officially  recorded 
in  Georgia  since  January  1940  and  it  equalled  the  fourth 
lowest  temperature  ever  recorded  in  the  State.  Temper- 
atures of  zero  or  below  were  reported  as  far  south  as  La 
Grange,  Covington,  and  Greensboro.    The  5°  isotherm 
extended  roughly  from  Fort  Gaines  northeasterly  across 
the  State  to  near  Augusta.    The  immediate  coastal  area 
was  the  only  part  of  Georgia  warmer  than  10°  on  the  morn- 
ing of  the  13th. 

Temperature  averages  for  the  month  were  generally  3°to 
4°  below  normal  but  were  well  within  the  range  of  averages 
for  previous  Decembers.  Daily  averages  were  mostly  a- 
bove  normal  during  the  first  4  or  5  days  and  during  much 
of  the  last  half  of  the  month,  offsetting  the  extremely  cold 
weather  from  the  6th  through  the  15th. 

Another  noteworthy  feature  of  December's  weather  was 


the  Christmas  Day  ice  storm  that  affected  much  of 
Northeast  Georgia.    Heavy  damage  was  confined  to  a  10 
or  12  county  area  centered  at  Gainesville  and  Hall  Coun- 
ty.   Hundreds  of  homes  in  this  area  were  without  elec- 
tric and  telephone  service  for  from  one  to  as  much  as 
thirty  hours.    Service  interruptions  began  around  4  a.  m. 
on  Christmas  Day  when  lines  started  breaking  from  the 
weight  of  ice  and  from  falling  tree  branches.   There  was 
considerable  damage  to  timber,  shade  trees,  and  orna- 
mentals, in  addition  to  the  heavy  losses  suffered  by  the 
utility  companies. 

Precipitation  averaged  well  below  normal  over  most  of 
the  State  during  December.    Totals  ranged  from  only  a- 
bout  one-half  of  normal  in  parts  of  the  Northwest  and 
Central  Divisions  to  near  normal  or  slightly  above  in  the 
southeast.    The  larger  part  of  the  month's  precipitation 
came  during  the  last  ten  days. 


Horace  S.  Carter 

Weather  Bureau  State  Climatologist 
Agricultural  Engineering  Building 
University  of  Georgia 
Athens,  Georgia 
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1.12 

25 

T 

T 

25 

6 

4 

1 

DAHLONEGA 

48.9 

26.5 

37.7 

S. 

3 

70 

3 

- 

3 

13 

840 

0 

3 

.  1 

2 

3.81 

- 

2. 

4;' 

.91 

25 

•  0 

0 

9 

4 

0 

GAINESVILLE 

49.9 

30.3 

40.1 

- 

3. 

70 

2 

1 

13 

765 

Z 

17 

0 

4.09 

1. 

u2 

.80 

25 

T 

25* 

9 

4 

0 

HELEN  1  SE 

50.6 

25.7 

38.2 

72 

2 

- 

1  3 

824 

0 

1 

.'t- 

1 

4.41 

1.76 

25 

0 

5 

3 

2 

JASPER  1  NNW 

48.2 

29.1 

38.7 

69 

18  + 

1  3 

810 

0 

2 

17 

2 

4.41 

1  .60 

25 

T 

7 

8 

4 

1 

WINDER   1  SSE 

52.5 

27.3 

39.9 

68 

18  + 

- 

- 

1 3 

774 

0 

2 

23 

1 

3.23 

1.48 

26 

.0 

0 

i 

2 

1 

DIVISION 

39.0 

4. 

9 

3.25 

■ 

1  . 

71 

.3 

NORTHEAST 

CLAYTON 

52.0 

24.9 

38.5 

3. 

J 

72 

1 

— 

4 

13 

815 

0 

1 

26 

2 

4.13 

2. 

32 

1.96 

25 

9 

2 

2 

CORNEL  I  A 

49.3 

27.2 

38.  3 

4. 

7 

70 

2 

1 

12 

822 

0 

3 

21 

0 

3.69 

■ 

2. 

0  6 

1.61 

26 

•  0 

0 

6 

3 

1 

ELBER  TON  2  N 

52.8 

25.5 

39.2 

69 

2 

6 

13 

792 

0 

1 

2$ 

1 

2.48 

•  75 

25 

.0 

0 

e> 

1 

0 

HARTWELL 

51.5 

29.7 

40.6 

4. 

5 

73 

3 

4 

1  3 

749 

0 

1 

16 

0 

4.07 

■ 

• 

52 

1.50 

1 8 

•  0 

0 

6 

3 

2 

TOCCOA 

52.7 

30.4 

41.6 

— 

3. 

72 

2 

1 

1  3 

716 

0 

1 

17 

a 

4.25 

1. 

30 

1*06 

25 

T 

0 

7 

1 

WASHINGTON 

52.4 

27.8 

40.1 

6. 

4 

69 

20+ 

2 

1 3 

765 

0 

2 

20 

0 

2.93 

93 

•  95 

25 

•  0 

0 

8 

2 

0 

DIVISION 

39.7 

— 

4. 

b 

3.59 

1. 

52 

T 

WEST  CENTRAL 

BUENA  VISTA 

57. 6M 

35. 4M 

46.  5M 

71 

20 

2 

13 

567 

0 

1 

0 

2.34 

•  66 

29 

.0 

0 

9 

3 

0 

CARROLLTON 

52.9 

28.5 

40.  7 

70 

18+ 

0 

1  3 

746 

a 

2 

ZC 

1 

2.96 

1.20 

25 

.0 

0 

6 

2 

1 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

R 

55.9 

33.5 

44.  7 

3. 

0 

72 

1 

4 

1  3 

621 

0 

1 

12 

0 

2.69 

- 

1. 

87 

.81 

29 

.0 

0 

6 

2 

0 

EXPER IMENT 

53.6 

31.7 

42.7 

73 

19 

0 

1  3 

683 

0 

2 

16 

1.94 

.91 

26 

4 

1 

0 

GREENVILLE   2  W 

56.3 

32.3 

44.3 

76 

20 

- 

2 

13 

635 

0 

2 

13 

2.84 

1.06 

25 

J 

0 

6 

3 

1 

GRIFFIN 

54.5 

33.9 

44.2 

- 

3. 

5 

73 

18 

2 

13 

637 

0 

2 

13 

1.88 

■ 

2. 

51 

.81 

25 

T 

T 

6 

9 

1 

0 

LA  GRANGE 

56.2 

29.8 

43.0 

74 

1 

- 

1 

13 

674 

0 

1 

:  3 

2.37 

1.08 

25 

.0 

0 

4 

2 

1 

MARSHALLV I LLE 

58.  6M 

32.  2M 

45. 4M 

72 

20+ 

1 

13 

590 

0 

0 

1 : 

1.13 

.58 

26 

eC 

0 

2 

1 

0 

NEWNAN 

55.5 

31.5 

43.5 

2. 

6 

77 

1 

— 

2 

13 

660 

0 

2 

17 

1.87 

2. 

B : 

•  57 

29 

' 

c 

$ 

] 

0 

TALBOTTON 

57.4 

31.0 

44.2 

71 

18  + 

1 

13 

636 

0 

1 

14 

2.71 

.  95 

2  5 

■  0 

C 

6 

2 

0 

TALLAPOOSA  2  NNW 

54.5 

25.7 

40.1 

— 

3. 

6 

68 

23+ 

— 

5 

13 

765 

0 

0 

:  3 

2.87 

1 . 

Be 

1.16 

25 

' 

c 

* 

THOMASTON  2  S 

59.1 

30.8 

45.0 

75 

18  + 

2 

1  3 

61  3 

0 

0 

1  6 

0 

2.85 

1.1C 

29 

.0 

c 

4 

3 

1 

WEST  POINT 

56.4 

32.2 

44.3 

3. 

0 

72 

20 

I 

1  3 

636 

0 

2 

14 

0 

3.25 

5  3 

1.12 

2  5 

•  C 

c 

6 

2 

1 

DIVISION 

43.  7 

3. 

4 

2.44 

2. 

12 

T 

CENTRAL 

A  I  LEY 

60.5 

35.5 

48.0 

75 

22 

6 

13 

520 

0 

1 

9 

o 

2.37 

1.01 

29 

.0 

0 

9 

1 

COVINGTON 

53.1 

31.1 

42.1 

3. 

4 

70 

18 

0 

1  3 

705 

0 

: 

16 

1 

1.91 

2. 

42 

.80 

25 

.0 

0 

6 

2 

0 

DUBLIN   3  S 

58.7 

31.6 

45.2 

- 

4. 

7 

76 

20 

10 

13 

607 

0 

1 

17 

0 

1  .98 

- 

1. 

82 

.62 

30 

.0 

0 

1 

1 

0 

EASTMAN   1  W 

57.8 

34.2 

46.0 

5. 

0 

75 

21 

4 

13 

583 

a 

2 

; ; 

o 

1.76 

2. 

00 

.51 

29 

.0 

0 

6 

1 

0 

COO  CYTu    1  c 

56.4 

32.8 

44.6 

72 

20+ 

1 

13 

625 

0 

( 

.  3 

0 

2.90 

1.12 

29 

.0 

0 

9 

3 

1 

FORT  VALLEY   3  E 

56.5 

33.0 

44.8 

- 

3. 

3 

72 

20+ 

4 

13 

619 

0 

1 

1 : 

0 

1.93 

2. 

28 

29 

.0 

0 

0 

HAWK  I NSV I LLE 

60.4 

33.4 

46.9 

3, 

4 

75 

20 

3 

13 

552 

o 

J 

1  4 

0 

1  .09 

- 

2. 

90 

.69 

■  C 

* 

| 

MACON  WB  AIRPORT 

R 

56.6 

33.8 

45.2 

- 

3. 

a 

72 

20+ 

5 

13 

606 

0 

1 

1 

0 

2.07 

• 

1 . 

'.8 

.86 

29 

T 

■ 

*: 

MC  INTYRE 

58.3 

25.8 

42.1 

72 

21  + 

3 

14+ 

702 

0 

0 

22 

0 

1.95 

•  60 

2  5 

.0 

c 

0 

MI LLEDGE V  I LLE 

56.3 

28.3 

42.3 

- 

4. 

3 

72 

3+ 

3 

14+ 

698 

0 

I 

1  9 

0 

2.58 

- 

1. 

4Q 

1  .  oc 

^ 

MONT  I  CELLO 

54.6 

31.5 

43.  1 

71 

21 

2 

13 

674 

0 

1 

15 

! 

2  .06 

1  •  00 

25 

.0 

c 

i 

SANDERSV I LLE 

54.7 

33.7 

44.2 

71 

20 

4 

1  3 

64C 

0 

] 

V  ^ 

0 

98 

•  91 

•C 

SILOAM 

54.8 

33.0 

43.9 

2 

4 

71 

18 

- 

1 

13 

646 

0 

: 

14 

1 

2.23 

1. 

.  c 

D I V I  S I  ON 

44.5 

- 

3 

7 

2  .07 

2. 

D  3 

T 

EAST  CENTRAL 

APPLING   1  NW 

54.3 

28.9 

41.6 

71 

3 

2 

1  3 

718 

a 

2 

21 

0 

2.35 

37 

.94 

25 

0 

5 

. 

0 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

R 

55.7 

32.3 

44.0 

- 

3 

2 

74 

20 

6 

13 

640 

a 

J 

14 

a 

1.96 

1. 

1.28 

29 

0 

5 

1 

1 

BROOKLET   1  W 

59.1 

35.5 

47.3 

4 

c 

75 

20 

a 

13 

539 

a 

1 

10 

0 

1.67 

1. 

11 

.49 

29 

.0 

0 

6 

0 

0 

LOUISVILLE 

55.9 

34.3 

45.1 

4 

1 

72 

20 

5 

13 

609 

0 

1 

1 1 

a 

1.28 

2. 

33 

.75 

29 

.0 

0 

3 

i 

0 

METTER 

60.0 

37.4 

48.7 

74 

20 

LO 

13 

498 

0 

0 

1 3 

o 

2.11 

.78 

29 

.0 

0 

6 

< 

0 

MIDVI LLE   EXP  STA 

57.1 

34.0 

45.6 

74 

20 

6 

13 

59* 

0 

1 

1 

0 

2.28 

31 

1.35 

29 

.0 

0 

■> 

; 

1 

MILLEN 

60.6 

32.6 

46.6 

_ 

3 

4 

75 

20 

5 

13 

564 

c 

c 

14 

0 

2.41 

1. 

1.24 

29 

.0 

0 

- 

i 

1 

NCU  t  ur.TAu    1  UW 

1C1  1  to  1  Unl     1  "ll* 

60*1 

35.2 

47.7 

75 

22 

e 

13 

526 

c 

c 

12 

0 

1.76 

.58 

8 

.0 

0 

6 

i 

0 

SWAINSBORO 
WARRENTON 
WAYNESBORO  2  NE 

57.2 

34.2 

45.7 

73 

20 

15 

12 

592 

c 

1 

12 

a 

2.43 

=•6 

1.11 

29 

a 

7 

i 

1 

56.9 
58.1 

32.6 
34.2 

44.8 
46.2 

2 

71 

73 

2 
20+ 

6 
3 

13 
13 

621 
576 

c 
c 

1 
] 

1  2 

a 
a 

2.43 
.72 

1. 

1.00 
.24 

30 
22 

.0 

T 

a 

6 

5 
4 

0 

1 
0 

DIVIS ION 

45.8 

3 

1.95 

1. 

91 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


GEORGIA 
DECEMBER  1962 


Temperature 


2  E 
<  S 


No.  of  Days 


Precipitation 


Z  E 


No.  of  Days 


SOUTHWEST 
ALBANY 

AMERICUS  4  ENE 
8AI NBR I DGE 
BLAKELY 
CAIRO  2  NNW 
CAMILLA 
CUTHBERT 
FORT  GAINES 
LUMPKIN 
MORGAN 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 
THOMASVI LLE 
THOMASVI LLE  WB  CITY 

D I  V I S I  ON 

SOUTH  CENTRAL 

ALAPAHA  EXP  STATION 
DOUGLAS  2  NNE 
FITZGERALD 
HOMERVILLE   3  WSW 
LUMBER  CITY 
MOULTRIE   2  ESE 
NASHVILLE  5  SSE 
QUITMAN 

TIFTON  EXP  STATION 
VALDOSTA  WB  AIRPORT 
VALDOSTA  4  NW 

DIVISION 

SOUTHEAST 

ALMA  FAA  AIRPORT 
BLACKBEARD  ISLAND 
BRUNSWICK 

BRUNSWICK  FAA  AIRPORT 

CAMP  STEWART 

FLEMING  EXP  STATION 

FOLKSTON  9  SW 

GLENNV I LLE 

JESUP  8  S 

NAHUNTA 

SAPELO  ISLAND 

SAVANNAH  USDA  PLANT  GDN 

SAVANNAH  WB  AP  R 

SAVANNAH  BEACH 

SURRENCY  2  WNW 

WAYCROSS 

DIVISION 


60.1 

57.6 

63.1 

59.3 

62.4 

62.2 

59.6 

59.3 

58. 7M 

64.5 

57.9 

62.0 

60.9 


59. 8M 

57.5 

58.6 

62.5 

58.8 

60.8 

62. 8M 

60. 3M 

58.1 

61.5 

62.6 


60. 
59. 
63. 
59. 
61. 
62. 
61. 


61. 
63. 
60. 
59. 
58. 
60. 
60. 
62. 


37.4 

34.4 

38.3 

38.8 

39.4 

37.5 

38.1 

37.2 

37. 9M 

31.4 

36.6 

37.8 

40.5 


32. 7M 

35.0 

38.2 

3  5.4 

32.7 

38.5 

37. 8M 

31. 2M 

35.6 

36.7 

36.4 


35.5 

37.8 

42.1 

39.8 

39.4 

36.7 

38.7 

38.0 

35.7 

34. 7M 

39. 8M 

35.5 

36.1 

37. 7M 

33.2 

34.3 


48.8 

46.0 

50.7 

49.1 

50.9 

49.9 

48.9 

48.3 

48. 3M 

48.0 

47.3 

49.9 

50.7 

49.0 


46.  3M 

46.3 

48.4 

49.0 

45.8 

49.7 

50. 3M 

45. 8M 

46.9 

49.  1 

49.5 

47.9 


48.0 

48.4 

52.8 

49.6 

50.5 

49.5 

50.3 

48.9 

48.7 

49. OM 

50. 1M 

47.7 

47.2 

49. OM 

46.9 

48.4 


3.7 
4.4 
2.6 
3.0 


3.9 
3.2 


5.6 
4.1 


8.6 
4.9 


3.2 
4.2 


5.7 
3.9 


497 
583 
440 
487 
432 
461 
492 
510 
509 
520 
543 
460 
435 


574 
576 
506 
489 
591 
469 
451 
587 
556 
484 
472 


521 
506 
375 
473 
444 
476 
445 
491 
495 
490 
456 
528 
543 
491 
553 
511 


2.15 
2.13 
2.88 
2.85 
3.09 
2.01 
2.29 
2.57 
2.35 
2.96 
1.70 
2.35 
3.16 

2.50 


3.48 
2.86 
2.38 
2.63 
2.40 
2.16 
2.47 
3.18 
1.96 
2.91 
2.41 

2.62 


.40 


2 
3 

5.02 
2.09 
2.17 
1.90 
1.98 
2.62 
3.30 
3.63 
4.06 
1 

1.70 
1.51 
2.54 
4.11 

2.80 


1.60 
2.18 

.96 
1.55 

.21 


.37 

1  .00 


.82 
1.14 


.21 
1.27 


.85 
1.11 


1.39 
.15 


.70 
.72 

1. 

1.10 

1.10 
.90 
.85 

1.15 
.80 

1.78 


.69  31 
.68  27 


1.00 
.70 
.69 
.83 


.83 

48 
1.26 
.82 


.86 
3.17 
3.30 
.76 
.59 
.35 
1.01 
.88 
1.74 
2.15 
3.01 
.50 
.54 


27 
64|  29 
26 
J6 


.54  29 
•  69|  8 
1 


0  0 
2  1 
2  0 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


10     U  12 


Day  ot  Month 

13  I  14  I  15  I 


ABBEVILLE 
ADAIRSV] LLE 
AD  El.  2  S 
AI  LEY 

ALAPAHA  EXP  STATION 
ALBANY 

ALL ATOONA  OAM  2 
ALMA  FAA  AIRPORT 
ALPHARETTA  1  WNW 
AMERICUS  *  ENE 

APPLING  1  NW 
ATHENS 

ATHENS  COL  Of  AGR I 
ATHENS  WS  AIRPORT 
ATKINSON  1  W 

ATLANTA  BOLTON 
ATLANTA  W8  AIRPORT 
AUGUSTA  WB  AIRPORT 
8AINBRIDGE 
BALL  GROUND 

BEAvERDALE 
8LACKBEARD  ISLAND 
8LAIRSVILLE  EXP  STA 
BLAKELY 
BLUE  RIDGE 

BOWMAN 

BROOKLET    1  W 
BRUNSWICK 

BRUNSWICK  FAA  AIRPORT 
BUENA  VISTA 

BUTLER 

BUTLER  CREEK 
CAIRO  2  NNW 
CALHOUN  EXP  STATION 
CAMILLA 

CAMP  STEWART 
CANTON 
CAPNESVI LLE 
CARROLLTON 
CARTERS 

CARTERSVILLE 
CARTERSVILLE  3  SW 
CEDARTOWN 
CHAT  SWORTH 
CHICKAMAUGA  PARK 

CLAYTON 

CLEVELAND 

COLUMBUS 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 
COMMERCE  2  SSW 

CONCORD 
CORNEL  1  A 
COVINGTON 
CUMMING   1  N 
CURRYV I LLE  2  W 

CUTHBERT 
DAHLONEGA 
DALLAS  5  5E 
OALTON 
DANVILLE 

DAWSON 
OAWSONVILLE 
DOCTORTOWN  1  WSW 
OONALSONVI LLE   3  W 
DOUGLAS  2  NNE 

OOUGLASVILLE 
DOVER 

DUBLIN  3  S 
EASTMAN  1  W 
ELBERTON  2  N 

Ell i jay 

EMBRY 
EXPERIMENT 
FA  I RMOUNT 
FITZGERALD 

FLEMING  EXP  STATION 
FOLKSTON  3  SSW 
FOLK  S  TON  9  SW 
FORSYTH  1  S 
FORT  GAINES 

FORT  VALLEY  3  E 

FRANKLIN 

GAINESVILLE 

GIBSON 

GLENNVILLE 

GOAT  ROCK 
GODFREY  ft  NE 
GREENVILLE  2  W 
GRIFF |N 
MARTWELL 

HAWKINSVILLE 
HELEN   1  SE 
HOMERV I LLE   3  WSW 
JASPER   1  NNW 
JESUP  8  S 

JONES BORO 
JULIETTE 
KENSINGTON 
KINGSTON 
LA  FAYETTE 

LA  GRANGE 
LEXINGTON 
L I NCOLNTON 
LOUISVILLE 
LUMBER  CITY 

LUMPKIN 

MACON  WB  AIRPORT 
MARSHALLVILLE 
MAVSVILLE 
MC  INTYRE 

METTER 
MIDVILLE 

MIOvlLLE  EXP  STA 


5.09 
2.3ft 
1.96 


2.43 
3.79 
2.60 
2.8? 


3.28 
1.67 
5.02  : 
2.09 
2.34 

2.80 
2.26 
3.09 
3.06 
2.01 

2.17 


3.06 
3.21 
3.08 
2.21 
4.09 

4.13 
3.97 


3.22 
1.94 
2.95 


3.59 
1.84 
2.84 
1.88 

4.07 

1.09 


.35     .03  .29 


.01     .09  .29 


.22  .05 
.11  T 


20  1  21 

22 

23  1 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

29  | 

30 

•  05 

■ 

•  04 

■  * ' 

.25 

■ 
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73 
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•11 

.21 

l«01 
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T 

09 

* 

* 

*' 

.0* 

.04 

.11 

"ft  I 

11 
•  11 

01 

*  1  6 

'  66 

_ 

.05 

•03 

.66 

1.24 

.33 

•  02 

.02 

•  19 

T 

.16 

.26 

.03 

T 

•  72 

•M 

* 

.  1  5 

•  94 

•  10 

•  2ft 

.49 

.24 

•  31 

.68 

T 

.93 

.64 

.30 

•  91 

•  11 

1  25 

L  01 

m 

* 

.27 

-I 

*76 

x 

.1* 

.04 

.14 

1.47 

.00 

.  IC 

•01 

.38 

1.29 

•  11 

.72 

.Jl 

.38 

.70 
0 

•  03 

_ 

1.23 

*oi 

.11 

"•03 

.16 

.12 

.31 

.15 

. :  1 

1.10 

•  30 

•  03 

•21 

.76 

T 

.04 

.96 

* 

"  ? 

■  ''' 

•  20 

05 

"9* 

*50 

T 

T 

T 

.57 

i0« 

T 

•  3ft 

.51 

.52 

.03 

•  66 

.05 

1  .60 

.70 

.14 

■  10 

•  05 

x 

x 

"oft 

1*10 

"*0 

•  18 

.15 

.30 

173 

1.10 

•0* 

.90 

.14 

T 

.19 

.10 

4  j 

26 

39 

.05 

•03 

■  62 

1  .33 

•  27 

".65 

,47 

.53 

.67 

1.20 

.29 

.43 

'lie 

•  33 

.83 

.72 

■ :. 

1  .68 

01 

_ 

.10 

•  52 

•  '* 

.08 

•03 

.24 

.72 

.00 

.49 

.1* 

•  12 

.98 

.63 

.15 

1.11 

.19 

.04 

•  35 

1 

01 

\l\ 

'ft? 

'  JIT 

.02 

.2! 

.04 

.30 

.64 

.34 

.02 

T 

•  ■1 

T 

T 

.72 

1.12 

.63 

.00 

*  * 

•  10 

.77 

1.40 

.24 

■  9ft 

.12 

•  04 

■  16 

.32 

•72 

.06 

•  32 

•41 

_: 

ftO 

02 

* 

* 

Oft 

.11 

*  , 

*  55 

T 

T 

*68 

1  *08 

*26 

*61 

•  04 

•01 

•03 

.31 

.66 

.02 

T 

.04 

.65 

■  11 

T 

.21 

T 

.92 

.33 

•  06 

.43 

■  14 

T 

.61 

•  14 

.05 

1,32 

•  54 

■  00 

III 

•  03 

.  3  ^ 

.28 

lit 

I01 

.63 

T 

T 

•  TO 

•  03 

•  10 

•  91 

•  66 

1.10 

•  93 

*24 

•  03 

•  7C 

T 

.15 

.10 

.11 

.  DM 

.02 

.31 

•  91 

.42 

.73 

.30 

.32 

•** 

_ 

03 

* 

* 

*  . 

_ 

.01 

*  78 

*01 

* 

•  23 

.94 

U13 

T 

.70 

.14 

•07 

.46 

.24 

.02 

.58 

•  33 

■  39 

■01 

•  31 

.04 

*2C 

■  5* 

.10 

•  »3 

1.12 

.90 

•  12 

1*13 

* 

- 

1  J; 

40 

*  1  ft 

63 

T 

•10 

T 

!l5 

*.3S 

!io 

•  20 

1.04 

•  04 

T 

■  31 

.14 

T 

.00 

T 

- 

* 

* 

1  05 

" ,  4 

*  Jft 

T 

•  20 

T 

•  •1 

.09 

•  ftO 

.1* 

■  04 

T 

.94 

1.23 

05 

*  * 

_ 

•  04 

1.6 

"  »  % 

.S3 

13 

.23 

.97 

1.60 

.63 

.69 

.11. 

.33 

.42 

•  17 

•  19 

1*5 

. 

25 

"  in 

•07 

1 

*02 

* 

•  43 

2.00 

1.0ft 

.49 

.90 

.79 

.1  a 

1  06 

03 

4J 

.30 

.63 

.27 

.55 

•  19 

.30 

1.09 

•  10 

.25 

■  04 

•  10 

•  17 

.75 

.07 

.9* 

.4* 

•  01 

•24 

•  17 

.45 

-03 

•  •0 

.01 

T 

•  23 

•  49 

.02 

.64 

•  1* 

.56 

T 

.09 

.91 

•?7 

•  32 

T 

•  42 

... 

•  39 

.60 

•  04 

•  40 

.13 

.09 

.02 

•  23 

•09 

•  70 

.-a 

.19 

.09 

•  12 

.40 

•  21 

.13 

1.15 
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DAILY  PRECIPITATION 

GEORGIA 
DECEMBER  1962 


Continued 


Station 

Total 

Day  of  Month 

1   |   2   |  3 

4  j 

5  j 

g 

7 

8  j 

g 

10      1 1 

12 

13  |  14  |  15 

16  | 

17  |  18 

19  |  20  j 

21 

22  j  23  | 

24 

25  | 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MI LLEDGEVI LLE 

2.58 

.05 

.05 

T 

•  01 

.11  7 

1.00 

.10 

.01 

.33 

•  93 

HILLEN 

2.41 

.20 

.44 

.02 

.38 

.01 

.09 

1.24 

.06 

MI LLHAVEN  B  E 

2.27 

.15 

•  49 

•  10 

.06 

•  07 

•  19 

1  .25 

MONTEZUMA 

1  .42 

•  02 

.08 

•  17 

.05 

.02 

.15  .02 

.34 

.03 

.38 

.  16 

MONT  1  CELLO 

2.06 

.10 

.30 

1.00 

.13 

•  93 

MORGAN 

2.96 

.08 

.26 

.05 

■  14 

.07 

.19 

.10 

.17 

.06 

1.76 

MORGAN  5  NW 

2.66 

•  09 

•  24 

•  05 

.26 

■09  .05 

.37 

•  17 

•  03 

.92 

.  *.o 

MOULTRIE  2  ESE 

2.16 

.05 

.07 

•  11 

•  54 

,02 

.03 

•  11 

T 

.10 

.79 

.12 

•  22 

MOUNT   VERNON   3  WNW 

2.12 

•  16 

.33 

•  16 

.11 

•27  .02 

•  22 

•  02 

•  83 

NAHUNTA 

3*63 

2.15 

•  33 

.16 

T 

•  06 

7 

•  20 

•  44 

T 

•  29 

NASHVILLE   5  SSE 

2.*? 

•  16 

.21 

•  31 

•  12 

•  83 

.57 

.52 

.27 

NEWINGTON  1  NW 

1.76 

.24 

•  58 

•  14 

•  12 

•  01 

•  10 

•  03 

NEWNAN 

1.87 

.01 

.35 

.02 

•  33 

•  33 

•  19 

•  37 

.07 

NORCROSS  4  N 

3.22 

T 

.27 

.02 

■  02 

.66 

•  97 

■  42 

.  77 

.79 

.11 

3.74 

2.00 

•  25 

•  24 

•  10 

.31 

•  02 

.09 

PLAINS  SW  GA  ESP  STA 

1.70 

.03 

.04 

.26 

.02 

.It 

•18  .01 

.11 

.20 

.02 

.73 

•  69 

PRESTON  3  SW 

2.19 

•  02 

.05 

•  25 

.11 

.0* 

.23 

.17  .10 

■  44 

•  03 

QUITMAN 

3.18 

•  66 

.30 

•20 

•  16 

T 

.03 

• 

• 

1.73 

.08 

RESACA 

2.79 

.03 

T 

.31 

•  02 

.13 

T 

.03 

T 

.03 

.26 

.83 

.05 

T 

.96 

.22 

RINGGOLD 

2.67 

T 

.04 

•  29 

•  09 

T 

T 

•  09 

.70 

.60 

.04 

.68 

.14 

2.79 

T 

T 

.26 

.02 

.12 

T 

.0* 

.02 

.38  .01 

.01 

.83 

.02 

.78 

.30 

ROME   WB  AIRPORT  R 

2.96 

.03 

.16 

T 

.13 

T 

T 

T 

.02 

.20 

•  58 

.01 

•  46 

.21 

1.14 

SANOERSVILLE 

•  21 

.14 

SAPELO   I SLAND 

3.01 

•  25 

.07 

.04 

•  25 

•  91 

.16 

.02 

1.91 

•  01 

•  26 

•  20 

•  24 

•  39 

.05 

•  05 

.  5« 

SAVANNAH  WB  AP  H 

1  .70 

T 

.22 

.16 

.19 

T 

T 

7 

.03 

•  42 

.12 

7 

.94 

SAVANNAH  BEACH 

1.51 

•  40 

•  21 

•  24 

•  94 

.  12 

SI  LOAM 

2.23 

•  06 

•  01 

•  02 

.30  .04 

•  91 

•  24 

.01 

•  29 

.  3fl 

SPARTA   2  NNW 

2.56 

.07 

.03 

.30 

• 

1*19 

•  99 

ST  I LLMORE 

2.27 

.25 

•  38 

T 

T 

.03 

T 

1  »47 

.12 

summer v I lle 

2.88 

.08 

.02 

.18 

T 

.19 

T 

.09  .01 

T 

.39 

.83 

.01 

.02 

.96 

•  10 

SURRENCY  2  WNW 

2*54 

.28 

.69 

.03 

•09 

•  60 

•  2! 

•  60 

SWAINSBORO 

2.43 

.10 

.13 

•  36 

.03 

•  43 

.11 

.03 

.11 

.02 

1.11 

T ALBOTTON 

2.71 

.05 

•  11 

.07 

.31 

•  95 

•  12 

.77 

.  33 

TALLAPOOSA  2  NNW 

2.87 

.34 

•  34 

T 

T 

T 

.05 

T 

T 

.98 

1.16 

T A YLORSV I LLE 

2.97 

T 

.34 

•  12 

.91 

1.41 

.59 

THOMASTON  2  S 

2.85 

.11 

.07 

.65 

.92 

1.10 

THOMASVI lle 

2.35 

•  52 

.18 

•05 

T 

.03 

.10 

.49 

.68 

T 

.06 

.24 

THOMASVILLE  WB  CITY 

3.16 

•  74 

.25 

•  28 

•  15 

T 

.06 

7 

7 

.58 

•  73 

.02 

.04 

.  31 

TIFTON  EXP  STATION 

1.96 

•  22 

•  14 

.38 

.17 

.06 

.02 

.02 

.48 

.19 

.02 

.11 

.15 

•  31 

.02 

T 

.21 

.05 

.92 

1.06 

.92 

T 

7 

.45 

.71 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 

2.9] 

.51 

.25 

•  16 

•  15 

T 

7  T 

.18 

1*26 

•  01 

.07 

•  32 

VALDOSTA  4  NW 

2.41 

.06 

.27 

.10 

.08 

•  16 

•05 

.05 

.06 

•  82 

.99 

.21 

WALESK A 

3.49 

•  15 

.21 

•  03 

.05 

.39 

1.19 

.45 

.87 

.17 

WARRENTON 

2.43 

•  10 

.05 

.36 

.90 

.12 

1.00 

WASHINGTON 

2.93 

•  23 

.03 

•11 

T 

.02 

.11 

.23  .03 

.95 

.27 

.03 

.01 

.19 

.74 

WAYCROSS 

4.11 

1.91 

.30 

•  32 

.16 

.23 

.95 

.02 

.01 

•  21 

WAYNESBORO  2  NE 

.72 

.10 

.10 

.24 

.19 

•  04 

.06 

.03 

WEST  POINT 

3.25 

.04 

.09 

.03 

.12 

.43 

.65 

1.12 

.05 

•  99 

.13 

WINOER  1  SSE 

3.23 

.25 

.70 

1.49 

.42 

.38 

WOODBURY 

2.20 

•  02 

.01 

.03 

.61 

1.10 

.04 

.39 

WOODSTOCK 

3.55 

.10 

.17 

T 

.01 

T 

T 

.80 

1.21 

.21 

•  71 

.14 

See  reletence  note,  lollowing  Station  lnd*x_ 
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DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
DECEMBER  1962 


Day  Oi  Monlh 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

18 

"l 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

AILEY 

MAX 

60 

63 

68 

69 
41 

63 

39 

64 
42 

tf 

32 

61 
41 

59 
.  8 

51 
24 

48 

24 

37 
.  9 

6 

42 
18 

57 
21 

58 
40 

70 
36 

71 
34 

69 

36 

70 
52 

6  8 
49 

73 
52 

30 

46 

63 
34 

63 
38 

58 

34 

6  9 

39 

64 

39 

70 
49 

61 

37 

38 
26 

60.3 
33.5 

A LAP AHA   EXP  STATION 

MAX 

58 

72 

to 

69 
40 

72 
42 

62 
33 

47 

2  1 

59 

22 

52 

29 

51 
24 

46 

21 

61 

21 

2, 
8 

30 
9 

32 
18 

60 
20 

66 
36 

6  2 

32 

72 
32 

71 
34 

73 
31 

75 
48 

63 
38 

80 

42 

38 
48 

69 

66 
30 

... 

2  9 

59.8 
32.7 

ALBANY 

MAX 

74 

73 

^0 

73 

66 

48 

31 

62 

2% 

58 

45 

52 

12 

49 

2  5 

60 
2  7 

42 

1  8 

36 
6 

33 
19 

62 
21 

56 
42 

64 
43 

3  2 
33 

67 
33 

72 
47 

71 
57 

63 
53 

•  1 

60 

6  i 
3  9 

M 
43 

48 

40 

6' 

63 
43 

70 
54 

63 

37 

36 
3* 

60.1 
37.4 

ALLATOONA   OAM  2 

MAX 

67 
38 

68 

68 

64 

z 

65 

42 

69 

ik 
1  8 

50 
1  9 

48 

2  1 

38 
19 

3  6 

l  9 

37 

3 

15 

-  2 

30 
-  1 

43 
1  8 

49 

22 

54 

27 

58 
28 

68 

32 

65 
34 

6C 

46 

50 

32 

'  2 

2'' 

46 

2  6 

41 

27 

41 

30 

82 
3  6 

48 

37 

47 
36 

32 

3  8 

32 

2  « 

30.6 
26.3 

ALMA   FAA  AIRPORT 

MAX 

73 

74 

69 

63 

46 

22 

51 
41 

5i 

3  3 

47 

2  5 

6v 
2  1 

3  2 

i  s 

36 

7 

53 
20 

61 
1  7 

60 
36 

68 

37 

74 

30 

74 

31 

75 
50 

74 

51 

71 
50 

63 
-0 

59 

32 

32 
40 

50 
41 

5  1 
68 

66 
49 

6  6 

80 

62 
36 

34 

29 

60.4 
33.3 

ALPHARETTA  1  WNW 

MAX 

V, 

69 

70 

65 

62 

46 

33 
1  9 

49 
22 

46 

29 

38 
1  9 

33 
.  Q 

36 
2 

15 
-  1 

31 
-  1 

41 

16 

50 
18 

53 
28 

« 

2» 

70 
32 

65 

33 

61 
44 

45 

32 

32 

30 

2  6 

41 

30 

37 
32 

8  3 
3* 

50 
37 

52 
37 

81 
26 

44 

24 

49.4 

26.3 

AMERICUS  *  ENE 

MAX 

69 
45 

70 

6  l 

70 

60 

47 

59 

53 
41 

60 

29 

44 

21 

43 
24 

40 
1  2 

33 
2 

50 
1  7 

89 

2  3 

54 
41 

64 

32 

70 
34 

70 
38 

71 
30 

67 

50 

34 

46 

65 
45 

60 

34 

44 

35 

46 

35 

59 
42 

63 
43 

6  - 

47 

63 

33 

54 
.8 

57.6 
34.4 

APPLING   1  NW 

MAX 

61 

70 

71 

66 

61 

66 

39 
25 

53 
28 

52 
1  2 

46 

22 

41 

2  3 

47 

14 

28 

2 

32 
5 

47 

11 

52 
15 

64 

29 

64 

31 

69 
30 

69 

34 

.  6 

42 

45 

33 

59 
32 

6  1 
28 

50 
32 

37 
32 

45 

35 

34 

33 

61 

37 

30 

30 

86 

23 

34.3 
28.9 

ATHENS 

MAX 

69 

71 

65 

62 

56 
40 

40 

52 
22 

52 
36 

42 

SO 

40 
21 

44 
24 

24 

8 

33 

3 

48 

22 

31 
16 

58 
43 

65 
31 

71 
32 

68 

33 

67 
45 

55 

3  2 

38 

31 

57 
34 

45 

2 ; 

34 

30 

34 

33 

52 

37 

56 
38 

46 

42 

54 

31 

32 

2  6 

33.0 
31.2 

ATHENS   COL   OF   AGR 1 

MAX 

69 

71 
30 

65 
39 

65 
51 

60 
36 

45 

2  7 

50 
21 

52 
36 

44 

30 

38 
1  9 

44 

25 

25 
8 

32 
0 

46 

21 

51 
1  5 

58 
44 

64 

30 

70 

32 

69 

32 

67 
45 

6  3 

32 

58 

31 

56 
1 

52 
28 

37 
31 

53 

33 

52 
36 

56 
37 

49 
42 

81 

30 

52 
26 

33.7 
30.6 

ATHENS   WB  AIRPORT 

MAX 

68 

70 

65 

62 

50 
35 

37 

27 

51 

22 

51 

31 

42 

27 

38 

22 

44 

16 

24 

7 

31 

2 

46 

22 

SO 

17 

56 
37 

63 
30 

6^ 

3  2 

67 
34 

68 

46 

52 
31 

56 

32 

56 

34 

44 

2  9 

34 

31 

53 

34 

51 
37 

33 

39 

48 

42 

8, 
3  0 

31 
2' 

31.7 
30.4 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

MAX 

68 

50 

68 

61 

63 
46 

50 

33 

33 
25 

52 

20 

47 

31 

40 

25 

37 
20 

39 
1  3 

15 
5 

29 
1 

43 
1  7 

60 

22 

52 
35 

61 

32 

6  ) 

38 

66 

39 

66 
49 

53 

(5 

54 

34 

49 

3  3 

41 

30 

34 

32 

52 
34 

69 

34 

56 
38 

35 
43 

43 

31 

47 

2  8 

49.6 
30.8 

AUGUSTA  KB  AIRPORT 

MAX 

71 

73 
40 

69 
51 

63 
43 

69 
39 

40 
29 

52 
26 

51 

37 

47 

30 

41 

22 

50 
27 

:  b 
15 

33 
6 

46 
1  7 

54 

1  6 

67 
38 

64 

33 

69 

30 

71 
30 

74 
45 

58 

26 

39 
35 

6! 

3  6 

51 

38 
34 

44 

37 

63 
40 

63 
36 

31 
44 

37 
12 

3C 
27 

55.7 
32.3 

8AINBRI0GE 

MAX 
MIN 

71 
49 

69 
38 

72 
52 

75 
38 

69 
40 

61 

32 

63 

23 

55 
45 

54 

32 

50 
27 

64 

46 

22 

35 
6 

52 
16 

62 
20 

65 
36 

64 
46 

69 

36 

68 

37 

76 
50 

78 
83 

70 
52 

66 
50 

64 

39 

69 
43 

30 
45 

60 

45 

66 
30 

70 
56 

65 
19 

59 
34 

63.1 
38.3 

BLACK8EARD  ISLAND 

MAX 
MIN 

57 
51 

62 
47 

72 
47 

62 
48 

72 
47 

62 
36 

46 

28 

56 

32 

66 

37 

54 

29 

47 

27 

61 
26 

36 
15 

36 
15 

69 

24 

54 

23 

65 
40 

65 
37 

64 

36 

69 

40 

72 
51 

60 
46 

74 

6  2 

67 
34 

36 
48 

54 

42 

32 
43 

58 

49 

6  2 
48 

63 
41 

34 
34 

39.0 
37.6 

BLA I RSV I LLE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

68 

26 

69 
21 

68 

20 

68 
21 

61 
34 

44 

20 

25 
6 

38 
8 

41 

21 

33 
15 

31 
13 

29 
-  2 

10 
-  9 

30 
-  8 

40 
6 

50 
9 

50 
20 

57 
2: 

70 
21 

63 
27 

63 
37 

47 

37 

51 

2  0 

42 
18 

42 

25 

45 

39 

'C 

37 

55 

37 

38 

60 
2  6 

40 
14 

46.0 
19.9 

BLAKELY 

MAX 
MIN 

73 

48 

71 
44 

71 

40 

71 
45 

60 
45 

47 

31 

61 

25 

58 

46 

51 
34 

49 

24 

60 
27 

40 
19 

36 
6 

52 
21 

61 

25 

56 
43 

64 
48 

69 

37 

67 
42 

72 
51 

73 
56 

63 

55 

63 

47 

31 
41 

52 
43 

48 

41 

37 
46 

63 
45 

73 
53 

8  9 
36 

8  7 
34 

59.3 
38.8 

BLUE  RIDGE 

MAX 
MIN 

60 
26 

72 
24 

63 
22 

65 
48 

59 
32 

40 

32 

39 
10 

43 

28 

43 

20 

34 
16 

34 
13 

14 
0 

28 
-  6 

42 
20 

48 
8 

52 
40 

62 
22 

64 
23 

63 
28 

63 
33 

54 

■'8 

52 
38 

44 

2  3 

37 
22 

42 

32 

48 

36 

52 
37 

33 

37 

51 
38 

42 

25 

45 

20 

46.7 

25.3 

BROOKLET  1  i 

MAX 
MIN 

71 
48 

73 

45 

67 
48 

68 

51 

65 
40 

58 

32 

54 

2  3 

50 

33 

60 
31 

45 
24 

55 
25 

43 

21 

32 
8 

44 

22 

57 

1  6 

65 
34 

58 

39 

69 
36 

72 

33 

75 
52 

68 
42 

60 
40 

63 
48 

6  0 

>6 

" 
37 

53 

37 

55 
45 

66 

38 

68 
48 

6? 
36 

69 

3  0 

33.3 

BRUNSWICK 

MAX 
M  I  N 

60 

53 

71 
49 

67 
47 

72 
50 

70 
50 

64 

37 

57 
31 

64 
41 

6  0 

48 

52 
31 

63 
31 

62 
26 

37 
14 

50 
25 

57 
28 

63 
37 

68 
45 

70 
41 

72 
39 

76 
59 

72 
8' 

75 

47 

73 
56 

61 

42 

59 
50 

38 
44 

39 
60 

64 

50 

69 

5  2 

66 

63 

62 
34 

63.4 
42.1 

BRUNSWICK   FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

61 

50 

71 
46 

63 
48 

72 
50 

64 

45 

47 

30 

56 
30 

60 
42 

55 
38 

47 
31 

63 
31 

38 
26 

36 
1* 

49 

27 

53 
2  3 

63 
36 

67 
43 

64 
40 

69 
36 

72 
48 

62 

60 

75 
48 

69 
45 

57 
41 

58 

46 

57 
44 

39 
49 

60 

51 

68 

8  3 

33 
18 

49 

32 

39.3 
39.8 

BUENA  VISTA 

MAX 
MIN 

70 
49 

70 
45 

63 
46 

68 

50 

64 

43 

it 

27 

57 
25 

55 

33 

43 
24 

45 
30 

40 
13 

32 
2 

48 

19 

59 
26 

55 
45 

61 
33 

70 
36 

69 

43 

71 
52 

67 
54 

62 

35 

41 

36 

47 

36 

61 
41 

65 

67 

52 

66 

33 

55 
27 

57.6 
35.4 

CAIRO  2  NNW 

MAX 
MIN 

69 
48 

68 

49 

73 
40 

74 
42 

68 
45 

48 

32 

61 

25 

55 
43 

52 
34 

54 
26 

63 

27 

47 

20 

35 
7 

52 
20 

61 
24 

64 
38 

65 
48 

69 

36 

68 
40 

75 
51 

75 
56 

72 
51 

63 
52 

61 
41 

69 

53 

55 
44 

61 
47 

65 
51 

69 
88 

68 
60 

33 
86 

42.4 
39.4 

CALHOUN   EXP  STATION 

MAX 
MIN 

68 

33 

70 
31 

70 
32 

67 
35 

65 
37 

40 

25 

41 

16 

48 

33 

42 

27 

40 
29 

39 

2  D 

22 
4 

27 
-  1 

42 
13 

46 

12 

51 
38 

62 
24 

70 
24 

66 

27 

60 
35 

56 

39 

50 
36 

50 
25 

47 
29 

41 

31 

51 

36 

50 
16 

48 

36 

8  9 
39 

39 
29 

45 
2  8 

51.4 
27.6 

CAMILLA 

MAX 
MIN 

72 
55 

69 
40 

70 
35 

72 
40 

64 

43 

63 
32 

62 
24 

58 

27 

54 

31 

47 

24 

54 

27 

44 

20 

37 
7 

52 
17 

61 

22 

63 
40 

63 
45 

70 
3  6 

70 
37 

71 

50 

79 

66 

69 

52 

63 
46 

58 

42 

60 
48 

49 

42 

38 
47 

66 

51 

75 
66 

'2 

39 

63 
34 

62.2 
37.3 

CAMP  STEWART 

MAX 
MIN 

72 
52 

71 
59 

68 
58 

71 
50 

66 
44 

60 
34 

56 

25 

60 
39 

53 
30 

48 
28 

60 
27 

49 

24 

39 
10 

49 
25 

58 
21 

63 
37 

65 
45 

72 
38 

74 
34 

78 
48 

71 
53 

74 

52 

66 
54 

39 

35 

53 
42 

50 
39 

55 

63 
47 

68 

6  0 

6  6 
40 

52 
32 

61.6 
39.4 

CARROLLTON 

MAX 
M|N 

68 

36 

70 
30 

65 
30 

67 
46 

57 
36 

40 
27 

55 
17 

49 

37 

40 
26 

40 

20 

40 

23 

25 
5 

32 
0 

46 

12 

53 
14 

54 

64 

22 

70 
25 

64 

26 

68 

39 

61 
40 

58 

38 

51 
27 

43 

28 

33 
32 

32 

34 

54 

31 

37 
40 

63 
65 

49 

31 

49 
2  6 

32.9 
28.3 

CARTER  SV 1 LLE 

MAX 
MIN 

63 
26 

59 
24 

68 
28 

65 

50 

59 

21 

35 
27 

51 
15 

41 

35 

44 
26 

39 
18 

38 

2  3 

23 
4 

31 
-  2 

43 
14 

41 
19 

31 

22 

60 
25 

72 
2! 

64 

28 

65 
44 

61 

39 

34 

35 

35 

2' 

47 

27 

39 
34 

54 

36 

60 

16 

49 

37 

60 

45 

49 

79 

46 

25 

50.7 
27.2 

CEDAR  TOWN 

MAX 
MIN 

69 
32 

69 

30 

64 
28 

66 
49 

37 
40 

40 
24 

56 
18 

49 
34 

3  9 
:  9 

39 
20 

44 

22 

22 
4 

32 
-  1 

43 
17 

51 
14 

55 
21 

61 
24 

67 

27 

67 
28 

63 
41 

37 
42 

51 

39 

31 

26 

41 

27 

37 
33 

51 

36 

60 

32 

47 

37 

58 

42 

30 

27 

46 

21 

51.4 
27.8 

CLAYTON 

MAX 
MIN 

72 
31 

70 
23 

67 
29 

63 
49 

61 

33 

41 

22 

41 

21 

45 

30 

40 

26 

33 
17 

34 

20 

22 
-  1 

33 
-  4 

48 

12 

50 
10 

37 
39 

65 
21 

6  9 

22 

67 
25 

61 

37 

6  0 

30 

37 

30 

57 

23 

42 

2" 

37 
24 

36 

29 

32 
31 

37 
28 

60 
3  9 

52 
29 

33 
23 

32.0 
24.9 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

72 
67 

71 
38 

67 
35 

69 
46 

54 

39 

42 
24 

58 

26 

56 

33 

46 

29 

45 

26 

46 

25 

25 
9 

33 
4 

50 
18 

56 

21 

56 
43 

63 
32 

69 
30 

69 

33 

67 
47 

63 

50 

56 
43 

61 

39 

45 

35 

39 

37 

49 

37 

59 
38 

63 
42 

63 

| 

56 

37 

S3 
27 

33.9 
33.3 

COMMERCE  2  SSW 

MAX 
MIN 

63 
34 

70 
23 

71 

23 

65 

35 

65 

32 

50 
26 

35 
23 

49 

23 

51 
22 

41 

19 

37 
21 

40 

7 

23 
4 

30 
4 

86 

» 

49 

9 

58 

21 

65 

21 

69 

25 

68 

30 

65 
40 

40 

31 

37 

33 

88 

2C 

43 

31 

35 
30 

30 

32 

31 
33 

6  ] 
1  6 

48 

30 

30 
24 

51.4 
24.3 

CORNELIA 

MAX 
MIN 

67 
*0 

70 
29 

64 

I B 

61 
47 

54 
36 

38 

22 

42 
15 

46 

29 

36 

25 

34 
14 

36 

17 

19 

1 

30 
6 

46 

20 

48 

19 

57 
36 

64 

26 

6> 

32 

66 

33 

58 
40 

60 

2  8 

56 
28 

49 

27 

3  9 

2  2 

31 
28 

53 

30 

48 

36 

33 
33 

»5 

38 

69 

2  8 

31 
20 

49.3 
27.2 

COVINGTON 

MAX 
MIN 

69 
47 

69 

33 

62 
it 

65 
51 

35 

37 

*» 

26 

" 
20 

51 

39 

42 

29 

39 
20 

45 

2  3 

28 

7 

32 
0 

45 
18 

34 

16 

37 
44 

63 
30 

70 

16 

68 

32 

68 
46 

39 

37 

58 
34 

31 
31 

43 

28 

36 

32 

34 
34 

53 

35 

43 

39 

.9 
4« 

51 
!  l 

52 
2  7 

33.1 
31.1 

CUTHBERT 

MAX 
MIN 

72 
49 

70 
46 

68 
*3 

70 
44 

65 
45 

♦6 

31 

60 

26 

57 
46 

53 

32 

45 

25 

48 

30 

41 

16 

34 

3 

52 
22 

6  0 
24 

64 
45 

68 
42 

•? 

37 

70 
40 

71 
48 

72 
85 

66 

53 

61 
46 

60 

60 

48 

41 

47 

39 

38 

42 

64 

45 

6» 

8  3 

64 

16 

33 
12 

39.6 
36.1 

OAHLONEGA 

MAX 

65 

68 

70 

64 

60 

46 

24 

32 
1  8 

43 

21 

46 

^  8 

36 
1  7 

33 

17 

3* 

2 

17 
-  3 

30 
0 

43 

is 

48 

1 9 

54 

28 

66 

35 

64 

35 

60 

42 

43 

31 

33 
30 

47 

2  7 

40 

30 

33 
30 

86 

33 

50 
34 

54 
34 

31 

2  9 

44 

2V 

46.9 

26.3 

DALLAS   5  SE 

MAX 
M|N 

68 
43 

69 

27 

30 

66 
44 

65 
38 

4t 

25 

34 

15 

55 
19 

47 

26 

39 
18 

3  8 
I  8 

39 
1 

11 
-  4 

33 
-  2 

43 
14 

S3 
24 

52 
27 

66 
2  6 

70 

32 

68 

34 

64 

4)5 

31 
31 

•» 

26 

60 

26 

40 

27 

33 
30 

51 

32 

30 
35 

6  0 

33 

33 

27 

»- 

22 

30.6 
23.3 

DALTON 

MAX 
MIN 

69 
35 

66 

31 

68 

29 

61 

35 

64 

43 

46 

27 

35 
16 

38 

23 

46 

2  9 

37 
19 

37 
2* 

32 

3 

14 

0 

27 
5 

47 

15 

44 

26 

55 
25 

60 
2  8 

68 

33 

64 
38 

6> 

47 

V, 

45 

24 

«* 

29 

35 
30 

40 

33 

.8 

37 

48 

33 

37 

33 

2  8 

42 
24 

48.3 

27.3 

DOUGLAS    2  NNE 

MAX 
MIN 

55 
4, 

68 
44 

67 
43 

66 

*' 

68 
45 

6  6 

34 

44 

26 

S3 
2  6 

51 

33 

58 

28 

43 

27 

54 

22 

28 
8 

32 
8 

60 
16 

56 
20 

58 

39 

62 
33 

69 
33 

70 
33 

72 
33 

73 
48 

64 

52 

60 

36 

54 

37 

40 

40 

30 
«0 

35 
47 

61 
47 

67 

19 

88 

33 

37.5 
33.0 

ft**  r«f«r«K4j>  iot<6  follovlM  Sttiion  Itrttai. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Station 

Day  Ot  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

DUBLIN  3  S 

MAX 

64 

74 

69 

72 

67 

41 

59 

55 

49 

48 

42 

48 

24 

34 

48 

59 

68 

62 

72 

76 

75 

66 

58 

62 

61 

66 

52 

56 

67 

65 

61 

58.7 

MIN 

45 

36 

41 

43 

30 

26 

28 

30 

28 

25 

27 

16 

10 

15 

16 

20 

34 

30 

32 

35 

52 

42 

44 

30 

30 

35 

40 

36 

38 

35 

28 

31.6 

EASTMAN   1  W 

MAX 

65 

72 

72 

64 

70 

67 

44 

56 

55 

48 

44 

52 

32 

32 

49 

58 

58 

64 

71 

71 

75 

64 

54 

62 

54 

42 

47 

57 

65 

69 

59 

57.8 

MIN 

47 

42 

46 

48 

46 

31 

24 

27 

34 

26 

25 

16 

4 

9 

22 

30 

38 

38 

37 

38 

54 

44 

46 

35 

37 

37 

39 

38 

39 

35 

28 

34.2 

ELBERTON  2  N 

MAX 

66 

69 

66 

63 

59 

47 

48 

53 

50 

38 

43 

36 

31 

40 

44 

57 

59 

62 

61 

65 

61 

55 

58 

52 

47 

50 

52 

52 

50 

50 

50 

S2.8 

MIN 

47 

20 

28 

58 

31 

27 

20 

24 

22 

16 

15 

8 

-  6 

16 

16 

36 

22 

23 

24 

37 

30 

29 

22 

19 

30 

31 

31 

" 

40 

25 

17 

25.5 

EXPERIMENT 

MAX 

66 

70 

70 

61 

66 

45 

40 

55 

54 

43 

44 

46 

19 

31 

47 

56 

56 

61 

73 

65 

71 

52 

57 

56 

42 

34 

52 

55 

61 

59 

51 

53.6 

MIN 

43 

36 

41 

48 

43 

26 

19 

39 

30 

22 

28 

6 

0 

15 

20 

43 

31 

34 

38 

46 

48 

37 

32 

29 

30 

22 

34 

38 

45 

31 

25 

31.7 

FITZGERALD 

MAX 

69 

66 

63 

69 

66 

50 

55 

54 

51 

47 

53 

44 

31 

48 

55 

58 

62 

67 

70 

73 

72 

62 

59 

59 

57 

47 

54 

63 

68 

67 

55 

58.6 

MIN 

50 

44 

46 

48 

46 

32 

28 

44 

34 

28 

29 

17 

7 

23 

23 

43 

44 

38 

37 

53 

48 

48 

50 

35 

42 

38 

45 

44 

50 

38 

31 

38.2 

FLEMING  EXP  STATION 

MAX 

71 

71 

69 

70 

67 

60 

55 

60 

53 

51 

61 

56 

35 

48 

57 

63 

65 

72 

73 

76 

74 

74 

68 

63 

53 

52 

56 

63 

69 

67 

57 

62.2 

MIN 

52 

41 

43 

47 

39 

34 

24 

34 

33 

23 

23 

25 

9 

20 

20 

33 

43 

31 

29 

42 

51 

46 

54 

30 

49 

41 

48 

53 

50 

40 

30 

36.7 

FOLKSTON  9  SW 

MAX 

71 

67 

64 

59 

63 

58 

52 

55 

50 

60 

52 

49 

38 

51 

52 

55 

68 

63 

75 

76 

77 

75 

72 

66 

60 

64 

68 

68 

63 

65 

61 

61.9 

MIN 

46 

49 

43 

48 

46 

30 

23 

33 

35 

38 

29 

24 

10 

21 

32 

36 

43 

38 

46 

49 

48 

46 

46 

40 

45 

43 

47 

45 

42 

43 

34 

38.7 

FORSYTH   1  S 

MAX 

69 

70 

67 

68 

63 

44 

56 

56 

47 

42 

46 

36 

33 

47 

55 

61 

66 

72 

71 

72 

65 

57 

59 

54 

38 

49 

54 

63 

62 

54 

53 

56.4 

MIN 

47 

42 

45 

46 

40 

26 

16 

42 

25 

22 

24 

9 

1 

18 

16 

46 

33 

35 

35 

45 

42 

40 

35 

30 

32 

34 

37 

47 

49 

32 

27 

32.8 

FORT  GAINES 

MAX 

73 

70 

68 

70 

64 

46 

60 

58 

50 

48 

50 

43 

33 

52 

59 

60 

62 

65 

69 

69 

73 

64 

60 

39 

49 

57 

55 

65 

70 

63 

35 

59.3 

MIN 

45 

41 

36 

44 

45 

30 

25 

45 

33 

27 

29 

18 

4 

22 

23 

39 

45 

34 

37 

51 

55 

49 

44 

42 

43 

42 

40 

45 

53 

37 

30 

37.2 

FORT  VALLEY  3  E 

MAX 

70 

70 

61 

70 

60 

42 

58 

56 

48 

45 

47 

25 

33 

50 

58 

61 

65 

72 

72 

72 

61 

55 

63 

47 

39 

47 

59 

66 

67 

60 

52 

56.5 

MIN 

46 

40 

42 

47 

35 

23 

21 

35 

28 

24 

23 

9 

4 

17 

19 

44 

34 

35 

32 

49 

43 

44 

40 

33 

35 

36 

37 

40 

47 

34 

27 

33.0 

GAINESVILLE 

MAX 

66 

70 

64 

63 

53 

39 

43 

49 

39 

35 

40 

21 

30 

45 

46 

56 

60 

67 

65 

59 

55 

55 

51 

40 

33 

53 

50 

55 

47 

48 

49 

49.9 

MIN 

40 

34 

38 

50 

39 

25 

21 

34 

29 

19 

21 

5 

1 

21 

20 

41 

30 

36 

36 

44 

32 

30 

31 

27 

30 

33 

38 

37 

41 

30 

26 

30.3 

GLENNVI LLE 

MAX 

72 

71 

67 

71 

60 

49 

56 

54 

52 

44 

60 

43 

35 

49 

59 

62 

64 

72 

74 

77 

67 

69 

63 

59 

51 

51 

53 

65 

67 

66 

53 

59.8 

MIN 

51 

47 

49 

47 

44 

34 

25 

40 

33 

27 

26 

22 

9 

23 

20 

38 

45 

40 

35 

48 

50 

47 

52 

35 

39 

39 

47 

46 

50 

39 

31 

38.0 

GREENVILLE  2  W 

MAX 

69 

68 

65 

69 

60 

41 

56 

56 

56 

41 

40 

30 

32 

47 

56 

56 

65 

66 

73 

76 

65 

65 

56 

47 

36 

51 

36 

63 

65 

64 

56 

56.3 

MIN 

45 

42 

43 

41 

40 

26 

21 

41 

29 

20 

20 

6 

-  2 

15 

25 

45 

35 

35 

36 

49 

45 

35 

34 

29 

32 

33 

35 

41 

48 

31 

25 

32.3 

GRIFFIN 

MAX 

71 

71 

61 

69 

55 

40 

55 

54 

45 

42 

45 

26 

32 

46 

56 

57 

65 

73 

65 

71 

62 

58 

58 

43 

35 

52 

54 

61 

58 

54 

53 

54.5 

MIN 

46 

44 

46 

50 

40 

27 

22 

42 

32 

22 

26 

7 

2 

18 

23 

47 

35 

39 

42 

51 

40 

38 

34 

30 

32 

34 

36 

40 

48 

31 

27 

33.9 

HARTWELL 

MAX 

56 

65 

73 

61 

56 

44 

52 

47 

46 

43 

45 

29 

33 

50 

43 

50 

62 

65 

68 

71 

55 

43 

62 

48 

40 

47 

60 

53 

47 

43 

37 

51.5 

MIN 

34 

36 

39 

51 

41 

27 

22 

28 

23 

19 

16 

8 

4 

19 

21 

30 

32 

32 

33 

35 

31 

30 

38 

36 

30 

34 

39 

37 

39 

32 

23 

29.7 

HAWK  I NSVI LLE 

MAX 

74 

74 

65 

72 

67 

60 

58 

53 

47 

47 

50 

50 

35 

52 

59 

60 

67 

74 

72 

75 

70 

53 

65 

53 

47 

46 

60 

68 

66 

68 

64 

60.4 

MIN 

47 

37 

40 

47 

39 

29 

21 

30 

25 

25 

23 

15 

5 

20 

17 

39 

35 

30 

30 

47 

47 

44 

45 

32 

36 

37 

43 

38 

49 

35 

27 

33.4 

HELEN   1  SE 

MAX 

71 

72 

67 

63 

57 

39 

43 

45 

38 

34 

33 

19 

34 

43 

50 

55 

60 

67 

69 

61 

60 

53 

44 

42 

35 

34 

52 

58 

50 

50 

51 

50.6 

MIN 

31 

25 

26 

49 

34 

22 

22 

29 

23 

18 

16 

2 

-  6 

22 

10 

40 

21 

26 

27 

35 

32 

31 

23 

22 

30 

30 

30 

30 

41 

30 

27 

25.7 

HOMERVILLE   3  WSW 

MAX 

70 

70 

69 

72 

62 

56 

59 

54 

52 

47 

52 

52 

35 

52 

60 

67 

71 

72 

73 

71 

77 

71 

69 

64 

62 

57 

61 

68 

68 

66 

57i 

62.5 

MIN 

37 

43 

38 

37 

43 

33 

20 

36 

28 

22 

22 

24 

7 

18 

22 

31 

30 

33 

30 

44 

53 

47 

48 

33 

50 

44 

49 

50 

53 

38 

34 

35.4 

JASPER    1  NNW 

MAX 

69 

67 

65 

60 

52 

34 

42 

37 

34 

35 

34 

27 

25 

40 

45 

52 

57 

69 

64 

60 

53 

47 

46 

41 

39 

51 

51 

54 

50 

47 

46 

48.2 

MIN 

47 

39 

42 

49 

34 

22 

16 

24 

24 

15 

17 

-  1 

-  2 

18 

20 

39 

29 

39 

42 

45 

35 

33 

29 

21 

32 

34 

32 

36 

43 

25 

24 

29.1 

JESUP   8  S 

MAX 

69 

70 

66 

70 

69 

60 

54 

67 

50 

45 

61 

58 

34 

49 

58 

60 

65 

72 

74 

77 

69 

73 

68 

59 

55 

49 

57 

66 

69 

67 

52 

61.7 

MIN 

50 

39 

40 

43 

42 

34 

21 

32 

30 

25 

21 

23 

8 

18 

17 

26 

44 

29 

29 

44 

52 

49 

54 

32 

44 

41 

48 

49 

50 

39 

31 

35.7 

LA  FAYETTE 

MAX 

70 

66 

69 

68 

58 

57 

55 

56 

50 

48 

50 

31 

31 

40 

40 

45 

56 

60 

66 

62 

66 

64 

63 

60 

61 

56 

57 

52 

55 

57 

55 

55.7 

MIN 

34 

33 

31 

29 

26 

25 

18 

26 

25 

20 

20 

-  2 

0 

10 

14 

20 

25 

23 

28 

34 

44 

40 

30 

35 

33 

39 

37 

34 

36 

37 

28 

26.8 

LA  GRANGE 

MAX 

74 

70 

65 

69 

63 

44 

58 

54 

46 

42 

45 

30 

33 

46 

56 

56 

66 

70 

66 

72 

64 

58 

59 

52 

36 

51 

56 

63 

67 

58 

51 

56.2 

MIN 

36 

31 

29 

46 

38 

28 

18 

42 

27 

22 

24 

8 

-  1 

13 

15 

45 

24 

25 

26 

41 

43 

43 

28 

30 

33 

35 

31 

39 

49 

33 

22 

29.8 

LOUISVILLE 

MAX 

70 

71 

67 

66 

60 

48 

59 

57 

47 

42 

48 

40 

30 

45 

52 

60 

64 

68 

70 

72 

65 

57 

56 

52 

43 

44 

58 

53 

62 

54 

52 

55.9 

MIN 

46 

39 

48 

49 

40 

33 

22 

39 

26 

26 

27 

18 

5 

21 

19 

40 

32 

36 

34 

46 

40 

36 

40 

35 

32 

37 

40 

36 

46 

45 

27 

34.3 

LUMBER  CITY 

MAX 

63 

72 

71 

67 

70 

67 

57 

55 

52 

50 

42 

55 

37 

34 

48 

57 

58 

62 

68 

70 

75 

66 

65 

61 

59 

50 

50 

54 

64 

67 

57 

58.8 

MIN 

52 

34 

34 

37 

41 

32 

24 

27 

30 

28 

22 

21 

6 

7 

16 

34 

42 

32 

30 

30 

49 

46 

45 

31 

31 

40 

40 

44 

43 

36 

31 

32.7 

LUMPKIN 

MAX 

61 

73 

73 

70 

61 

46 

60 

59 

52 

46 

45 

38 

33 

49 

61 

70 

71 

71 

67 

65 

63 

61 

42 

47 

61 

66 

68 

66 

55 

58.7 

MIN 

50 

44 

45 

46 

45 

30 

25 

47 

33 

23 

30 

15 

2 

21 

37 

45 

58 

54 

52 

43 

34 

19 

36 

42 

45 

54 

35 

29 

37.9 

MACON  WB  AIRPORT 

MAX 

72 

71 

63 

71 

61 

40 

57 

55 

48 

44 

46 

26 

34 

50 

56 

63 

66 

72 

70 

72 

60 

57 

63 

49 

39 

47 

58 

66 

67 

59 

52 

56.6 

MIN 

43 

35 

39 

49 

38 

27 

24 

36 

30 

24 

25 

10 

5 

21 

19 

46 

34 

35 

34 

50 

42 

42 

41 

33 

35 

37 

37 

40 

49 

35 

29 

33.8 

MARSHALLVILLE 

MAX 

72 

71 

71 

70 

64 

57 

56 

48 

44 

47 

43 

43 

48 

63 

63 

69 

70 

72 

68 

55 

63 

49 

39 

47 

59 

65 

66 

62 

54 

58.6 

MIN 

42 

35 

40 

47 

44 

26 

22 

33 

23 

25 

12 

1 

17 

11 

35 

34 

35 

33 

49 

47 

41 

41 

33 

35 

37 

35 

41 

43 

25 

24 

32.2 

MC    I NTYRE 

MAX 

63 

72 

72 

66 

71 

66 

46 

57 

55 

56 

53 

52 

50 

34 

50 

57 

58 

66 

66 

71 

72 

56 

57 

63 

50 

39 

43 

56 

66 

64 

60 

58.3 

MIN 

47 

27 

32 

39 

34 

29 

19 

25 

27 

25 

24 

17 

3 

3 

11 

15 

14 

24 

26 

26 

25 

39 

33 

24 

26 

33 

35 

33 

32 

33 

21 

25.8 

METTER 

MAX 

72 

72 

69 

70 

67 

54 

55 

53 

51 

46 

55 

45 

34 

47 

58 

64 

62 

71 

71 

74 

70 

58 

61 

62 

53 

54 

54 

65 

69 

69 

55 

60.0 

MIN 

50 

46 

48 

52 

43 

32 

26 

41 

31 

27 

29 

23 

10 

22 

31 

39 

39 

39 

36 

42 

46 

46 

48 

38 

38 

36 

37 

40 

50 

39 

30 

37.4 

MIDVILLE   EXP  STA 

MAX 

70 

72 

66 

67 

67 

48 

54 

51 

47 

41 

52 

37 

32 

47 

55 

64 

63 

69 

69 

74 

66 

55 

63 

55 

47 

46 

54 

64 

65 

56 

51 

57.1 

MIN 

49 

40 

48 

50 

41 

29 

24 

40 

34 

25 

27 

17 

6 

21 

18 

38 

31 

34 

33 

47 

39 

37 

40 

34 

34 

36 

39 

35 

46 

34 

29 

34.0 

MILLEDGEVILLE 

MAX 

63 

72 

72 

65 

70 

65 

40 

56 

55 

47 

43 

49 

26 

33 

49 

55 

63 

65 

70 

71 

70 

58 

59 

61 

48 

37 

45 

56 

63 

63 

57 

56.3 

MIN 

48 

32 

34 

37 

36 

29 

22 

24 

27 

23 

24 

13 

3 

3 

15 

19 

27 

29 

29 

29 

40 

38 

36 

28 

31 

33 

36 

35 

38 

33 

26 

28.3 

MILLEN 

MAX 

73 

74 

72 

68 

70 

65 

55 

50 

50 

46 

52 

47 

34 

48 

56 

67 

66 

71 

72 

75 

73 

56 

66 

64 

50 

45 

58 

65 

67 

65 

56 

60.6 

MIN 

47 

36 

46 

48 

38 

31 

26 

39 

27 

22 

24 

17 

5 

22 

14 

34 

32 

30 

30 

40 

37 

44 

40 

33 

34 

35 

43 

35 

46 

32 

25 

32.6 

MONT  I  CELLO 

MAX 

64 

70 

70 

70 

70 

55 

36 

50 

55 

45 

42 

45 

24 

33 

48 

56 

59 

66 

66 

67 

71 

52 

58 

63 

45 

36 

50 

56 

62 

51 

55 

54.6 

MIN 

47 

39 

40 

48 

45 

27 

20 

24 

32 

22 

24 

9 

2 

5 

22 

29 

34 

34 

42 

46 

50 

35 

35 

29 

31 

33 

34 

36 

43 

32 

26 

31.5 

MORGAN 

MAX 

72 

75 

72 

71 

71 

71 

71 

60 

60 

47 

50 

49 

44 

51 

60 

56 

63 

61 

70 

72 

71 

73 

70 

65 

73 

72 

62 

64 

65 

66 

71 

64.5 

MIN 

46 

42 

35 

34 

33 

26 

18 

37 

21 

21 

20 

14 

1 

11 

16 

35 

31 

32 

46 

44 

40 

46 

45 

40 

23 

20 

42 

40 

40 

45 

30 

31.4 

MOULTRIE   2  ESE 

MAX 

70 

69 

70 

72 

63 

53 

59 

53 

50 

47 

55 

45 

33 

51 

59 

63 

65 

70 

70 

76 

76 

68 

62 

61 

60 

52 

59 

64 

70 

65 

54 

60.8 

MIN 

50 

43 

43 

42 

46 

32 

26 

42 

33 

25 

26 

17 

8 

22 

23 

40 

47 

35 

36 

48 

56 

46 

51 

48 

50 

42 

46 

48 

50 

38 

34 

38.5 

NAHUNTA 

MAX 

69 

71 

70 

72 

62 

57 

63 

54 

47 

64 

54 

36 

51 

59 

64 

69 

72 

74 

76 

76 

76 

68 

61 

63 

56 

59 

65 

70 

67 

54 

63.3 

MIN 

48 

41 

41 

41 

42 

21 

31 

29 

26 

20 

22 

6 

17 

17 

27 

38 

31 

29 

44 

50 

46 

51 

33 

45 

41 

♦l 

47 

46 

38 

29 

34.7 

NASHVILLE    5  SSE 

MAX 

70 

69 

70 

71 

66 

54 

58 

56 

53 

49 

58 

49 

51 

59 

65 

66 

70 

70 

71 

75 

72 

68 

63 

60 

55 

58 

64 

68 

66 

57 

62.8 

MIN 

52 

39 

38 

39 

42 

34 

22 

39 

31 

25 

21 

7 

19 

19 

35 

45 

32 

31 

52 

54 

56 

53 

36 

50 

43 

47 

49 

53 

37 

33 

37.8 

NEW  I NGTON   1  NW 

MAX 

72 

73 

70 

66 

65 

6? 

54 

50 

50 

46 

54 

45 

35 

45 

54 

66 

62 

70 

72 

69 

74 

75 

64 

60 

51 

52 

60 

65 

67 

64 

52 

60.1 

MIN 

49 

44 

49 

52 

48 

33 

26 

37 

32 

25 

21 

21 

6 

20 

25 

31 

35 

31 

30 

38 

45 

50 

41 

36 

36 

36 

45 

37 

46 

36 

29 

35.2 

NEWNAN 

MAX 

77 

69 

65 

67 

59 

40 

51 

52 

43 

41 

42 

28 

32 

47 

55 

55 

66 

70 

66 

71 

71 

58 

56 

47 

51 

53 

54 

61 

66 

54 

52 

55.5 

MIN 

43 

40 

43 

47 

36 

26 

16 

41 

28 

27 

24 

5 

-  2 

11 

1  9 

46 

29 

34 

37 

49 

49 

36 

31 

30 

24 

31 

32  | 

39 

47 

31 

24 1 

31.5 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
DECEMBER  1962 


Station 

Day  Ol  Month 

! 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

IS 

u 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

1 

10 

31 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

MAX 

71 

71 

66 

70 

62 

45 

59 

54 

54 

42 

44 

39 

33 

50 

59 

34 

63 

TO 

70 

72 

66 

56 

60 

56 

44 

49 

59 

oo 

66 

t.  7 

»  i 

37, 

1 

M I  N 

46 

45 

43 

47 

45 

29 

25 

44 

32 

23 

28 

14 

4 

19 

24 

33 

37 

36 

39 

52 

56 

50 

45 

36 

38 

43 

44 

42 

51 

39 

28 

36. 

i 

OU | THAN 

MAX 

56 

TO 

70 

70 

74 

64 

48 

60 

56 

50 

48 

55 

31 

36 

51 

60 

67 

67 

70 

71 

66 

70 

65 

• 

55 

70 

64 

6  D 

60. 

3 

MIN 

47 

37 

35 

36 

39 

30 

21 

23 

29 

22 

22 

21 

6 

6 

18 

23 

36 

32 

31 

34 

46 

45 

49 

33 

37 

43 

46 

31 

It 

31. 

ROHE 

MAX 

71 

71 

63 

61 

54 

39 

92 

50 

40 

40 

38 

38 

31 

46 

48 

59 

62 

70 

67 

64 

57 

55 

53 

3  9 

39 

54 

51 

48 

55 

, 

32. 

M  I  N 

37 

28 

28 

47 

33 

24 

19 

31 

30 

21 

21 

5 

0 

17 

14 

38 

28 

25 

28 

38 

36 

28 

24 

27 

31 

35 

34 

36 

40 

30 

24 

27. 

7 

ROME  WB  AIRPORT 

MAX 

70 

ro 

63 

67 

48 

35 

JO 

48 

38 

39 

37 

15 

31 

45 

45 

57 

62 

69 

66 

61 

53 

53 

53 

3« 

40 

6  1 

49 

47 

56 

44 

♦9. 

1 

MIN 

32 

.'3 

28 

41 

33 

22 

15 

27 

27 

20 

11 

4 

0 

15 

13 

29 

24 

25 

27 

40 

16 

28 

25 

29 

34 

35 

36 

36 

40 

27 

25 

26. 

2 

SANDERSVILLE 

MAX 

67 

7  0 

65 

68 

66 

39 

53 

51 

47 

41 

47 

33 

48 

54 

65 

63 

70 

70 

71 

53 

61 

48 

•  t 

46 

52 

6  J 

60 

6  7 

6  0 

34. 

7 

M  I  N 

47 

41 

48 

47 

39 

29 

21 

39 

23 

25 

15 

4 

20 

16 

41 

32 

35 

32 

48 

39 

43 

41 

52 

34 

35 

40 

37 

47 

33 

28 

33. 

7 

SAPELO  ISLAND 

MAX 

61 

69 

62 

71 

64 

60 

56 

63 

55 

47 

63 

45 

35 

50 

54 

64 

66 

63 

73 

76 

73 

56 

5, 

31 

58 

6  0 

66 

65 

fj  ■ 

60. 

3 

MIN 

53 

49 

50 

'  0 

49 

37 

32 

42 

39 

31 

31 

22 

14 

27 

36 

36 

42 

39 

34 

36 

47 

41 

47 

62 

49 

52 

42 

34 

39. 

6 

SAVANNAH  USDA   PLANT  GDN 

MAX 

61 

72 

72 

62 

71 

60 

45 

56 

60 

52 

45 

64 

33 

36 

48 

58 

67 

66 

72 

74 

77 

37 

74 

6  6 

■  « 

6  0 

52 

67 

65 

6  g 

69 

59. 

! 

MIN 

51 

40 

41 

49 

38 

34 

25 

35 

31 

22 

23 

24 

8 

20 

14 

34 

43 

31 

30 

39 

50 

44 

51 

30 

♦7 

yi 

48 

46 

50 

36 

27 

35. 

• 

SAVANNAH  WB  AP 

MAX 

71 

73 

63 

70 

62 

44 

54 

59 

51 

43 

60 

33 

34 

45 

it 

65 

63 

70 

73 

75 

58 

69 

65 

54 

51 

31 

37 

62 

66 

37 

60 

58. 

3 

MIN 

50 

48 

47 

47 

43 

29 

26 

40 

31 

25 

27 

17 

9 

22 

19 

39 

38 

33 

32 

47 

42 

43 

43 

34 

18 

)t 

48 

44 

49 

II 

31 

36. 

1 

SAVANNAH  BEACH 

MAX 

70 

72 

65 

70 

70 

60 

60 

61 

51 

54 

55 

48 

45 

50 

63 

64 

63 

64 

68 

6C 

67 

67 

51 

6  0 

67 

60 

6  3 

60. 

3 

MIN 

53 

61 

41 

41 

41 

30 

40 

31 

29 

29 

22 

24 

28 

40 

35 

19 

36 

35 

48 

43 

43 

40 

39 

60 

40 

41 

37. 

7 

SI  LOAM 

MAX 

67 

69 

65 

69 

62 

43 

53 

54 

45 

40 

44 

31 

32 

49 

54 

60 

65 

71 

70 

69 

t  > 

60 

59 

69 

39 

43 

51 

60 

54 

99 

52 

54. 

e 

M|N 

43 

44 

49 

51 

43 

27 

21 

39 

31 

19 

31 

11 

-  1 

17 

19 

47 

28 

IS 

40 

51 

34 

34 

35 

32 

32 

34 

34 

39 

44 

31 

25 

33. 

0 

SURRENCY  2  WNW 

MAX 

72 

71 

70 

72 

65 

61 

56 

54 

50 

45 

58 

46 

35 

50 

59 

62 

64 

72 

72 

76 

•  1 

69 

61 

60 

55 

60 

54 

62 

67 

68 

99 

60. 

6 

MIN 

49 

48 

38 

39 

38 

29 

19 

30 

27 

25 

20 

19 

3 

17 

14 

30 

43 

28 

28 

33 

52 

47 

51 

2< 

41 

37 

45 

46 

47 

3  3 

2  6 

33. 

2 

SWAINSBORO 

MAX 

71 

71 

67 

67 

69 

53 

53 

53 

47 

42 

51 

41 

31 

46 

54 

62 

61 

69 

70 

73 

65 

54 

63 

34 

69 

45 

53 

63 

66 

t 

6  0 

57. 

2 

MIN 

49 

44 

45 

49 

39 

29 

2i 

40 

10 

22 

23 

15 

21 

19 

18 

36 

32 

33 

32 

48 

19 

39 

44 

46 

33 

34 

42 

34 

46 

it 

21 

34. 

2 

TALBOTTON 

MAX 

71 

70 

61 

69 

62 

42 

56 

57 

48 

47 

46 

39 

30 

49 

51 

55 

66 

71 

69 

70 

67 

61 

61 

35 

*e 

46 

60 

64 

68 

64 

56 

57. 

4 

MIN 

43 

36 

36 

39 

40 

27 

21 

43 

2S 

23 

19 

10 

1 

15 

18 

44 

31 

30 

30 

43 

45 

33 

34 

32 

33 

33 

33 

60 

43 

!  3 

25 

31. 

0 

TALLAPOOSA   2  NNW 

MAX 

68 

68 

67 

68 

67 

40 

56 

56 

45 

40 

43 

33 

34 

43 

52 

35 

62 

t  \ 

65 

66 

6  6 

56 

68 

52 

42 

52 

54 

6  0 

50 

97 

40 

54. 

6 

MIN 

30 

26 

26 

44 

34 

26 

13 

26 

34 

19 

20 

3 

-  3 

8 

11 

43 

21 

23 

25 

38 

30 

24 

26 

30 

33 

30 

K 

40 

2  6 

23 

25. 

7 

THOMASTON   2  S 

MAX 

75 

75 

67 

72 

67 

53 

S7 

57 

-9 

44 

43 

34 

34 

50 

59 

64 

66 

75 

69 

72 

67 

60 

62 

67 

',6 

37 

56 

it 

67 

6  1 

5  6 

59. 

1 

MIN 

44 

36 

35 

45 

37 

28 

18 

41 

26 

24 

23 

19 

2 

16 

16 

32 

32 

iO 

30 

41 

41 

42 

33 

)] 

33 

15 

33 

it 

41 

12 

27 

30. 

1 

THOMASV I LLE 

MAX 

70 

70 

70 

73 

61 

52 

60 

54 

50 

46 

63 

36 

36 

51 

60 

64 

66 

69 

68 

74 

76 

72 

70 

66 

70 

t  a 

60 

66 

69 

6t 

57 

62. 

0 

MIN 

49 

40 

37 

40 

45 

33 

24 

40 

32 

26 

28 

17 

8 

21 

22 

37 

43 

it 

37 

50 

■■} 

53 

40 

39 

51 

41 

49 

62 

55 

59 

33 

37. 

8 

THOMASV I LLE  WB  CITY 

MAX 

69 

69 

71 

73 

61 

47 

60 

55 

50 

47 

63 

29 

35 

51 

61 

66 

66 

69 

70 

74 

76 

70 

64 

63 

70 

6  0 

61 

64 

69 

60 

56 

60. 

9 

MIN 

51 

46 

44 

44 

40 

33 

31 

42 

35 

28 

31 

16 

6 

23 

29 

43 

47 

40 

45 

56 

57 

55 

46 

42 

48 

45 

48 

52 

52 

41 

36 

40. 

9 

T I  ETON  EXP  STATION 

MAX 

61 

70 

69 

66 

70 

61 

45 

58 

54 

50 

46 

53 

28 

34 

50 

56 

58 

63 

71 

67 

72 

72 

62 

61 

56 

50 

49 

56 

65 

67 

36 

56. 

1 

MIN 

48 

42 

44 

44 

44 

32 

25 

31 

32 

25 

26 

17 

6 

11 

22 

26 

45 

35 

37 

43 

54 

50 

50 

37 

39 

19 

40 

46 

46 

36 

31 

35. 

6 

TOCCOA 

MAX 

71 

72 

65 

65 

58 

41 

48 

51 

42 

36 

39 

24 

33 

50 

50 

62 

67 

70 

70 

61 

99 

59 

56 

44 

33 

53 

31 

55 

47 

55 

30 

62. 

7 

MIN 

39 

38 

38 

50 

40 

25 

21 

36 

29 

19 

22 

5 

1 

19 

17 

40 

30 

36 

39 

50 

31 

30 

33 

26 

<0 

30 

40 

56 

40 

30 

24 

30. 

4 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 

MAX 

56 

69 

71 

69 

72 

63 

48 

59 

56 

51 

47 

65 

30 

35 

51 

61 

67 

66 

70 

72 

61 

77 

73 

67 

65 

72 

31 

62 

64 

6fi 

61 

61. 

5 

MIN 

51 

44 

41 

40 

40 

34 

25 

26 

33 

28 

26 

25 

» 

10 

22 

23 

40 

37 

35 

35 

52 

47 

53 

41 

42 

48 

46 

6  0 

52 

44 

37 

36. 

7 

VALDOSTA   4  NW 

MAX 

70 

70 

70 

73 

62 

50 

60 

55 

52 

47 

65 

48 

35 

51 

60 

67 

67 

71 

71 

71 

77 

72 

65 

63 

71 

60 

62 

6* 

66 

67 

54 

62. 

6 

MIN 

49 

36 

35 

38 

44 

33 

21 

43 

29 

22 

22 

23 

7 

16 

18 

31 

44 

34 

31 

47 

52 

45 

52 

37 

51 

45 

48 

51 

54 

3  9 

36. 

4 

WARRENTON 

MAX 

70 

71 

66 

65 

66 

47 

53 

53 

51 

42 

46 

39 

32 

47 

63 

64 

65 

69 

70 

70 

67 

58 

60 

35 

45 

47 

35 

63 

56 

37 

5  2 

56. 

9 

MIN 

46 

38 

49 

53 

39 

29 

23 

36 

29 

22 

35 

15 

6 

19 

15 

39 

32 

32 

34 

43 

57 

34 

34 

34 

33 

31 

39 

34 

45 

51 

2  6 

32. 

6 

WASHINGTON 

MAX 

62 

67 

69 

62 

59 

61 

37 

51 

54 

39 

39 

41 

25 

31 

46 

46 

60 

63 

68 

69 

66 

49 

57 

39 

47 

15 

46 

51 

57 

46 

56 

52. 

4 

MIN 

46 

36 

40 

43 

43 

27 

23 

23 

28 

21 

21 

12 

2 

3 

15 

18 

29 

27 

34 

35 

43 

31 

31 

2( 

2  6 

50 

33 

36 

34 

27 

21 

27. 

WAYCROSS 

MAX 

55 

70 

73 

70 

74 

64 

48 

59 

59 

58 

47 

63 

30 

36 

52 

61 

65 

68 

73 

75 

76 

77 

75 

75 

66 

59 

32 

60 

65 

69 

60 

MIN 

49 

43 

41 

40 

43 

33 

24 

27 

31 

24 

23 

24 

8 

9 

l  e 

21 

41 

31 

31 

35 

52 

48 

47 

34 

37 

42 

42 

49 

49 

57 

30 

34^ 

3 

WAYNESBORO   2  NE 

MAX 

72 

73 

72 

69 

67 

60 

53 

50 

45 

42 

52 

44 

32 

44 

54 

67 

64 

69 

71 

73 

61 

57 

65 

56 

43 

46 

39 

63 

60 

59 

54 

38. 

1 

MIN 

45 

46 

45 

47 

38 

32 

24 

40 

16 

22 

25 

19 

5 

22 

15 

36 

32 

34 

31 

43 

38 

35 

36 

15 

a 

15 

42 

43 

46 

6  2 

26 

34. 

2 

WEST  POINT 

MAX 

71 

60 

64 

66 

65 

51 

39 

56 

45 

45 

46 

31 

15 

51 

58 

55 

67 

71 

66 

72 

66 

64 

61 

51 

43 

51 

36 

55 

70 

62 

52 

36. 

4 

MIN 

39 

36 

33 

47 

40 

29 

23 

40 

30 

23 

28 

10 

1 

13 

1  9 

44 

29 

27 

29 

45 

45 

42 

32 

33 

35 

36 

34 

44 

52 

34 

25 

32. 

2 

WINDER  1  SSE 

MAX 

62 

68 

64 

64 

54 

36 

51 

52 

46 

37 

36 

24 

32 

46 

52 

55 

64 

6? 

66 

63 

55 

58 

55 

49 

40 

36 

53 

57 

59 

61 

53 

52. 

5 

MIN 

31 

30 

38 

48 

36 

28 

19 

26 

24 

17 

19 

4 

-  4 

11 

19 

30 

30 

39 

38 

33 

10 

30 

30 

30 

29 

30 

39 

33 

29 

27 

23 

27. 

3 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind       a  peed 
m  p  h 

Relative   humidity  averagea 
percent 

Number  of  daya  with  precipitation 

Station 

Prevailing 

Percent  of 
time  trom 
prevailing 

Average 

Faatest 
mile 

Direction 
ol 

faateat  mile 

Date  of 
faateat  mile 

1,00  A 
EST 

7i00  A 
EST 

a 

o  ►— 

O  VI 
-UJ 

7i00  P 
EST 

1 

.01-09 

.10-49 

66 -OS 

100-199 

N  3 

t 

ill 

ill 

ijj 

<  -a  I 

ATHENS  WB  AIRPORT 

WNW 

19 

9.1 

25++ 

WNW 

6 

76 

81 

57 

66 

4 

3 

4 

2 

0 

0 

13 

5.4 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

WNW 

23 

9.9 

21++ 

W 

6 

76 

77 

57 

64 

9 

1 

3 

2 

0 

0 

15 

58 

5.4 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

WNW 

15 

7.2 

29++ 

WNW 

9 

78 

83 

56 

72 

5 

2 

4 

O 

1 

0 

12 

5.5 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

7.6 

24++ 

NW 

6 

81 

56 

69 

3 

4 

4 

2 

0 

0 

13 

5.5 

MACON  WB  AIRPORT 

NW 

14 

7.5 

27 

W 

6 

75 

81 

53 

60 

4 

3 

3 

2 

0 

0 

12 

56 

5.5 

ROME  WB  AIRPORT 

80 

56 

4 

3 

5 

1 

1 

0 

14 

6.2 

SAVANNAH  WB  AIRPORT 

W 

13 

9.3 

37 

NW 

6 

79 

61 

50 

68 

5 

1 

5 

1 

0 

0 

12 

63 

5.3 

THOMASV 1 LLE  WB  CITY 

3 

3 

4 

3 

0 

0 

13 

5.3 

Bmm   r»f.r-r..  >  mUi  follo*lftg  ■  t*Uo*>  l»ati 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


GEORGIA 
DECEMBER  1962 


STATION 
AND 

Day  of  month 

age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

ATHENS 

HORT .    FARM  STA  3 

2  INCHES 

MAX 

60 
S3 

60 
45 

59 
50 

59 
55 

59 
50 

50 
38 

45 

33 

47 
41 

47 
38 

45 

33 

40 

35 

40 
33 

35 
26 

38 
31 

41 
31 

50 
40 

54 
40 

58 
44 

58 
43 

59 
49 

58 
45 

51 
42 

51 

43 

50 
40 

42 

39 

49 

37 

50 
45 

51 
47 

52 
46 

51 

39 

50 
42 

50.3 
41.1 

MIN 

58 
52 

58 
46 

57 
50 

57 
54 

57 
50 

50 
40 

43 

35 

46 
43 

46 
40 

44 

35 

40 

35 

40 
34 

38 
29 

36 
32 

40 
34 

47 
40 

50 
40 

55 
42 

55 
45 

55 
50 

55 
45 

50 
44 

50 
42 

50 
37 

40 
38 

47 
38 

48 

43 

50 
45 

50 
48 

50 
40 

47 
38 

48.7 
41.4 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

58 

55 

58 
53 

55 
50 

59 
52 

to 

55 

55 
44 

47 
42 

49 
45 

49 
46 

49 
41 

47 
43 

45 

33 

37 
32 

38 

37 

40 
38 

46 
40 

49 
46 

53 
47 

56 
50 

55 
50 

57 
52 

52 
48 

52 
♦7 

52 
43 

45 
43 

48 
43 

50 
48 

51 
SO 

52 
50 

51 

50 

50 
SO 

50.5 
45.9 

TIFTON 

EXP  STA1 ION 

3  INCHES 

MAX 
MIN 

54 

52 

57 
51 

56 
50 

56 
51 

57 
52 

55 
47 

47 
43 

48 
45 

49 
43 

47 
44 

45 
40 

44 

39 

40 
34 

37 
34 

40 
35 

35 
42 

46 

39 

49 
42 

49 
42 

49 
43 

53 
47 

56 
50 

57 
56 

53 
48 

55 
55 

50 
47 

49 
48 

49 
47 

52 
49 

52 
47 

49 
44 

51.0 
45.4 

6  INCHES 

MAX 
MIN 

61 
60 

60 
60 

61 
60 

58 
58 

59 
59 

59 
58 

58 
56 

56 
55 

56 
55 

56 
55 

53 
52 

53 
52 

53 
50 

50 
49 

49 
48 

50 
48 

49 
48 

52 

50 

52 
51 

53 
52 

55 
53 

57 
56 

54 
52 

57 
56 

51 
50 

55 
55 

56 
55 

56 
55 

56 
55 

57 
56 

56 
54 

55.1 
54.0 

ATHENS  HORT  FARM  STA  3  -  SLOPE  OF  GROUND i   LESS  THAN  5  PERCENT   TO  THE  SOUTH  SOUTHEAST.     SOIL  TYPE i     CECIL  SANDY  LOAM.     GROUND  COVER, 

GROUND  ALMOST  BARE,   SOME  THIN  NATIVE  GRASS.      INSTRUMENTATION!     PALMER  DIAL-TYPE  LIQUID  IN  STEEL  THERMOMETERS. 


TIFTON  EXP  STATION  -  SLOPE  OF  GROUND.     LESS  THAN  5  PERCENT  TO  THE  NORTHWEST .     SOIL  TYPE,     TIFTON  LOAMY  SAND.     GROUND  COVER,  PERENNIAL 

GRASS  SOD.  INSTRUMENTATION,  3  INCH  DEPTH  -  FRIEZ  STANDARD  DISTANCE  AND  SOIL  THERMOGRAPH ,  MODEL  1100,  6  INCH  DEPTH  - 
FRIEZ  AIR  AND  DISTANCE  THERMOGRAPH,   MODEL  1120. 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


aianon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
or 

ALLATOONA  DAM  2 

EVAP 

.10 

.04 

.06 

.06 

.09 

.20 

.02 

.01 

.00 

.02 

.04 

* 

# 

.12 

WIND 

63 

31 

31 

28 

22 

62 

78 

35 

48 

75 

50 

70 

61 

52 

43 

28 

32 

35 

45 

36 

33 

131 

49 

45 

105 

93 

34 

21 

77 

86 

56 

1655 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

EVAP 

.17 

.11 

.08 

.03 

.04 

.09 

• 

* 

.23 

.14 

.13 

.04 

.05 

.03 

.03 

.08 

.06 

.07 

.10 

.07 

.03 

.04 

.07 

.04 

.01 

.00 

.08 

.01 

.10 

.07 

B2.07 

WIND 

54 

15 

20 

29 

68 

116 

73 

47 

82 

74 

69 

112 

40 

* 

* 

118 

33 

15 

25 

4 

58 

38 

39 

51 

34 

# 

* 

51 

66 

71 

36 

1438 

MAX 

62 

62 

58 

61 

61 

58 

48 

47 

46 

46 

41 

46 

58 

61 

61 

60 

53 

55 

54 

46 

46 

49 

52 

55 

49 

48 

53.4 

MIN 

55 

40 

54 

56 

54 

51 

30 

42 

42 

33 

34 

30 

41 

40 

51 

40 

44 

40 

42 

40 

45 

41 

43 

53 

41 

36 

43.0 

EXPERIMENT 

EVAP 

.11 

.  10 

.10 

.03 

.10 

.06 

.11 

.09 

.02 

.05 

.03 

.06 

.08 

.01 

.05 

.09 

.12 

WIND 

40 

17 

25 

20 

60 

115 

105 

110 

115 

115 

210 

120 

88 

127 

30 

120 

45 

50 

30 

30 

50 

90 

55 

15 

* 

* 

235 

15 

90 

110 

70 

2322 

MAX 

61 

62 

64 

55 

65 

49 

58 

61 

59 

65 

52 

55 

56 

50 

57 

56 

MIN 

43 

42 

42 

45 

45 

36 

37 

40 

48 

49 

39 

38 

35 

39 

44 

35 

ROME  WB  AIRPORT 

EVAP 

.08 

.04 

.10 

.00 

.06 

.03 

.00 

.00 

.04 

.03 

.03 

.10 

WIND 

16 

13 

13 

8 

9 

75 

55 

17 

39 

75 

47 

54 

30 

28 

11 

7 

9 

10 

7 

26 

12 

88 

11 

43 

38 

23 

24 

12 

8 

100 

36 

944 

MAX 

63 

63 

61 

64 

62 

46 

41 

54 

MIN 

42 

39 

38 

38 

45 

35 

30 

36 

TIFTON  EXP  STATION 

EVAP 

.07 

.12 

.13 

.06 

.08 

.02 

.10 

.08 

.00 

.13 

.09 

# 

• 

* 

* 

.23 

.01 

.05 

.06 

.05 

.05 

.08 

.03 

.05 

.08 

.00 

.00 

.01 

.07 

.15 

.10 

1.90 

WIND 

187 

59 

38 

22 

19 

86 

73 

62 

17 

83 

56 

100 

93 

38 

28 

56 

33 

23 

12 

12 

22 

46 

30 

43 

84 

52 

34 

15 

58 

13 

65 

1559 

See  reference  antes  following  Station  Index. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


GEORGIA 
DECEMBER  1982 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ALMA  FAA  AIRPORT 
ALPHARETTA   1  WNW 
APPLING  1  NW 
ATHENS 

ATHENS  WB  AIRPORT 
ATLANTA  WB  AIRPORT 
AUGUSTA  WB  AIRPORT 
BLAIRSVILLE  EXP  STATION 
BLUE  RIDGE 

BRUNSWICK  FAA  AIRPORT 
CALHOUN  EXP  STATION 
CARTERSV ILLE 
CLAYTON 

COMMERCE  2  SSf 

DALLAS  5  SE 

DALTON 

EXPERIMENT 

GAINESVILLE 

GREENVILLE  2  W 

GRIFFIN 

HELEN  1  SE 

JASPER  1  NUW 

JESUP  8  S 

MACON  WB  AIRPORT 

MILLEDGEVILLE 

NEWNAN 

ROME 

ROME  WB  AIRPORT 
SAVANNAH  WB  AIRPORT 
SURRENCY    2  WNW 
SWAINSBORO 
TALLAPOOSA  2  NNW 
THOMASVILLE 
TOCCOA 
WARRENTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

r 

T 
T 

T 
T 
3.3 

T 

T 

T 
T 

.3 
T 

t 
T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 
T 

T 

T 

T 

.2 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

2 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

S*«  reference  ootw  following  Station  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


GEORGIA 
DELAYED  DATA 


Temperoture 


Station 

Average 
Maximum 

Minimum 

Average 

.  I 

1  z 

a  E 
a  £ 

- 

X 

5 
° 

Date 

« 

B 

a 

No.  of  Dayj 

Total 

From  Normal 

Greotest  Day 

Date 

Sno 

«v.  Sleet 

No.  of  Day* 

Max. 

Mln. 

Total 

a.  ~c 
S  I 

x  O 
1  o 

Date 

3 

s 

1 

s 

1.00  or  More 

ii 

si 

'oi 

JUNE  1962 

12.37 

BRUNSWICK   FAA  AIRPORT 

86.5 

71.4 

79.0 

92 

14 

64 

29 

6 

0 

0 

0 

3.81 

28 

.0 

0 

13 

6 

3 

CAMILLA 

91.7 

68.9 

80.3 

98 

12 

62 

3 

26 

0 

0 

0 

7.21 

1  .64 

20 

.0 

0 

7 

6 

4 

JUL  V  1962 

AILEV 

94.0 

70.4 

82.2 

99 

17+ 

65 

2 

0 

30 

0 

0 

0 

3.76 

2.78 

17 

.0 

0 

6 

1 

1 

CEDARTOWN 

90. J 

66.9 

78.6 

99 

23 

56 

28+ 

0 

23 

0 

0 

0 

9.73 

5.04 

7 

.0 

0 

9 

5 

3 

MILLEN 

94.4 

69.3 

81.9 

-  0.1 

100 

24 

61 

1 

0 

30 

a 

0 

0 

4.28 

-  .33 

2.60 

30 

.0 

0 

S 

2 

1 

AUGUST  1962 

WAYCROSS 

93.5 

67.9 

80.7 

-  1.0 

98 

10 

60 

18 

0 

27 

0 

0 

0 

3.50 

-  2.14 

1.25 

23 

.0 

0 

7 

2 

1 

NOVEMBER  1962 

MILLEN 

67.7 

40.4 

54.1 

-  2.7 

79 

21 

26 

6 

322 

0 

0 

6 

0 

2.44 

.27 

1.45 

9 

.0 

0 

3 

2 

1 

Precipitatic 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  month 

Average  1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

JUNE  1962 

BRUNSWICK   FAA  AP 

MAX 

S3 

80 

82 

85 

90 

90 

85 

85 

85 

85 

84 

85 

88 

92 

85 

86 

86 

85 

66 

89 

88 

90 

88 

91 

90 

91 

90 

84 

83 

85 

86.5 

MIN 

67 

69 

70 

76 

67 

70 

74 

72 

72 

74 

74 

73 

73 

68 

70 

73 

77 

68 

67 

72 

71 

75 

70 

77 

71 

73 

74 

70 

64 

70 

71.4 

CAMILLA 

MAX 

93 

92 

93 

94 

93 

94 

91 

89 

90 

87 

90 

98 

90 

92 

91 

94 

94 

90 

93 

91 

90 

90 

89 

91 

92 

94 

94 

88 

90 

94 

91.7 

MIN 

65 

66 

62 

65 

67 

68 

66 

69 

68 

70 

68 

69 

70 

65 

69 

70 

73 

72 

71 

71 

72 

72 

70 

72 

68 

70 

71 

69 

70 

68 

68.9 

JULY  1962 

A  I  LEY 

MAX 

94 

94 

94 

90 

92 

93 

90 

86 

97 

96 

97 

98 

94 

96 

98 

99 

99 

93 

93 

95 

95 

95 

96 

93 

93 

92 

91 

91 

98 

90 

91 

94.0 

MIN 

68 

65 

70 

69 

69 

69 

70 

69 

70 

69 

68 

73 

73 

73 

72 

73 

68 

69 

72 

72 

™ 

71 

71 

68 

71 

72 

70 

72 

71 

72 

70.4 

CEDARTOWN 

MAX 

90 

92 

89 

90 

84 

82 

ee 

91 

90 

90 

93 

91 

92 

95 

93 

94 

93 

92 

91 

92 

93 

94 

99 

93 

83 

91 

86 

78 

88 

92 

91 

90.3 

MIN 

61 

61 

68 

70 

69 

69 

70 

70 

70 

61 

66 

74 

69 

67 

72 

72 

71 

68 

63 

64 

65 

65 

63 

66 

69 

70 

56 

56 

69 

72 

66 

66.9 

MILLEN 

MAX 

93 

94 

93 

94 

90 

92 

87 

90 

95 

96 

97 

97 

97 

97 

97 

97 

94 

93 

95 

95 

97 

98 

99 

100 

96 

94 

91 

90 

92 

91 

95 

94.4 

MIN 

61 

62 

64 

72 

69 

66 

71 

70 

69 

71 

72 

70 

70 

70 

71 

71 

70 

70 

68 

70 

70 

69 

68 

72 

71 

70 

69 

65 

72 

72 

73 

69.3 

AUGUST  1962 

WAYCROSS 

MAX 

95 

94 

93 

93 

94 

97 

96 

96 

93 

98 

95 

94 

91 

92 

94 

95 

94 

90 

94 

95 

96 

95 

95 

92 

89 

88 

89 

88 

94 

95 

94 

93.5 

MIN 

69 

69 

69 

70 

71 

72 

71 

69 

66 

68 

68 

69 

62 

63 

68 

70 

69 

60 

64 

66 

67 

69 

69 

70 

69 

69 

71 

70 

68 

66 

64 

67.9 

NOVEMBER  1962 

MILLEN 

MAX 

70 

70 

68 

66 

65 

63 

70 

70 

70 

68 

71 

70 

68 

67 

71 

72 

77 

73 

71 

65 

79 

7* 

72 

68 

65 

55 

55 

57 

60 

62 

67.7 

MIN 

34 

38 

46 

40 

42 

26 

29 

48 

54 

43 

33 

35 

48 

30 

29 

36 

53 

39 

42 

47 

52 

52 

35 

28 

36 

32 

39 

46 

50 

49 

40.4 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


DELAYED  UT1 


Station 

Day  ot  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

a 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

2 

JUNE  1962 

BRUNSWICK  FAA  AP 
CAMILLA 

JULY  1962 

.2* 

.68 

2.05 

.71 

.13 
T 

.99 

T 

.19 
1.39 

.29 
.05 

.12 

T 

1.09 

.27 

.06 
.99 

2.42 

.07 

.02 
1.64 

.01 
.21 

.02 
1.26 

.67 

.01 

.22 

s.aij 
i 

.07 
.02 

12.97 
7.21 

A!  LEY 

CEOARTOWN 

MILLEN 

AUGUST  1962 

.02 

.06 
.9* 

.17 
.59 

1.26 

5.04 
.50 

.04 
.10 
.06 

.08 

.08 

.21 
.02 
.22 

.12 

.2* 

2.79 

.12 
.22 

.05 

.24 
.29 
.03 

.05 
.06 

1.00 

.19 
2.90 

.29 

3.76 
9.73 
4.28 

GODFREY  4  NE 
WAYCROSS 

SEPTEMBER  1962 

.04 

.11 

.08 
.38 

1 .06 
.78 

.04 
.08 

.05 

.94 

.10 

.54 

.06 

.01 

.9* 

.10 
.04 

.99 
1.29 

.01 

.10 

'.09 

.01 

.05 

3.50 

MOUNT  VERNON 

NOVEMBER  1962 

.08 

T 

T 

.39 

T 

.27 

.26 

.66 

T 

.39 

.42 

2.41 

MILLEN 

1.A5 

.02 

.85 

.12 

2.44 

CORRECTED  DATA 

November  1962  Evaporation  and  Wind  Table  Tifton  Exp  Station  Wind  movement  on  6th  should  be  72;   total  wind  movement 


Sm  r.UTanc*  oo4m  fallowing  9t*tloo  liuln 
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STATION  INDEX 


OBSERVATION 

o 

u 

TIME  AND 

0 

i 

g 

TABLES 

< 

OBSERVER 

STATION 

Q 

COUNTY 

< 

ON' 

& 

3 

D  ' 

E 

a. 

ABBEVILLE 

0010 

WILCOX 

9 

240 

BA 

WILLIAM  Hi  CAMPBELL 

ADA IRSV I LLE 

8A 

COOKE  CO.  FORESTRY  UNIT 

32  11 

82  34 

5P 

BRE  w TON- PARI.  E  R  COLLEGE 

31  21 

83  13 

ROY  t.  HOLLAND 

ALBANY 

DUO 

DOUGHERTY 

6 

84  10 

210 

7A 

FRANK  S.  OR TON 

e" 

•A 

MID 

H 

FED*  AVIATION  AGENCY 

3*  03 

84  18 

7A 

H 

32  06 

B4  10 

BLANCHE    S.  RHYNE 

AMERICUS  EXP  STA  NRSY 

0238 

SUMTER 

* 

490 

.'Ml 

COLUMBIA 

OA 

ROY  D.  TANKERSLEY 

TURNER 

9P 

H 

RADIO  STATION  WMES 

04  )0 

Clarke 

10 

33  38 

83  23 

6P 

H 

)492 

CLARKE 

10 

33  35 

83  21 

COLLEGE  EKP.  STATION 

ATHENS  MB  AIRPORT 

*" 

Clarke 

10 

798 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

0*3« 

CLARKE 

BRANTLEf 

MRS.  CATHLAELN  SMITH 

0*44 

Fulton 

33  *8 

64  2B 

A  LA     AW  A 

0*31  |  FULTON 

33  39 

8*  23 

AUGUSTA  wB  AIRPORT 

0*95 

RICHMOND 

14 

143 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

D926 

STEPHENS 

0361 

DECATUR 

7P 

C  M 

0*03 

CHEROKEE 

3*  20 

84  23 

MRS.  ESTELLE  GRO&AN 

07*4 

WHJTFIELO 

3*  55 

64  91 

BELLV I  LLE 

07»7 

EVANS 

11 

185 

HENRY  C.  HEARN 

MC  1NT0SH 

7A 

H: 

EARLY 

8A 

H 

31  23 

e*  56 

TP 

M 

L(  24 

FANNIN 

3*  52 

8*  19 

BOWMAN 

1132 

ELBERT 

14 

780 

8A 

MRS.  GWENDOLYN  BROWN 

1246 

BULLOCH 

6P 

1340 

GLYNN 

\p 

H 

1343 

GLYNN 

31  09 

81  23 

MID 

C  H 

1372 

MARION 

32  18 

8*  31 

BUR  TON  OAM 

RABUN 

1* 

1770 

GUY  W.  RUCKER 

1*2* 

TAYLOR 

TA 

BuTlER  CREEK 

RICHMOND 

EDWIN  S.  EPSTEIN.  JR. 

1463  GRADY 

30  5* 

8*  13 

6P 

H 

J.  D.  BELCHER 

CALHOUN  EXP  STATION 

1*7* 

34  29 

84  58 

NW  GA.  EXP.  STATION 

CAMILLA 

1900 

MITCHELL 

* 

175 

TA 

CHARGES  L.  KELLY 

CA  MP  S  T  E  HA  R  T 

1544 

LIBERTY 

TP 

i  385 

CHEROKEE 

C 

FRANKLIN 

34  22 

83  1* 

c 

CARROLL 

33  36 

65  05 

CARTERS 

1657 

MURRAY 

12 

695 

BA 

RALPH  M.  MESSER 

BARTOW 

9P 

5P 

L670 

BARTOW 

CAVE  SPGS  4  SSW 

1715 

POCK 

34  03 

85  21 

C 

CEOARTOWN 

1732 

POLK 

34  01 

85  15 

785 

RALPH  M.  AYERS 

CHATSVORTH 

i  896 

MURRAY 

12 

765 

TA 

MRS.  LOIS  J.  COLE 

WALKER 

7A 

1  9i2 

RABUN 

9P 

II 

CLERMONT  3  SW 

199B 

3*  27 

63  48 

c 

2006 

WHITE 

34  36 

83  46 

COLQUITT 

2153 

MILLER 

199 

5P 

CITY  OF  COLQUITT 

2161 

MUSCOGEE 

j 

7A 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

2146 

MUSCOGEE 

3 

MJO 

C  HJ 

u.s.  weather  Bureau 

COMMERCE  2  SSM 

1  180 

JACKSON 

3*  U 

83  29 

7A 

M 

JOE  NE 1 SLER 

CONCORD 

2198 

PJKE 

33  05 

8*  27 

COOLIDGE 

2238 

THOMAS 

• 

260 

C.  W.  ELLINGTON.  JR. 

2246 
2266 

LUMPKIN 

COROELE  HATER  WORKS 

CRISP 

9P 

H 

HABERSHAM 

3*  31 

83  32 

6P 

MRS.  BOBBIE  C.  FOSTER 

COV 1 NGTOM 

2911 

NEWTON 

83  32 

CUMMING  1  N 

2408 

FORSYTH 

3 

34  13 

1300 

6A 

MILES  M.  WOLFE 

2*29 

Floyd 

8A 

?*50 

ranoolph 

31  46 

5P 

MJ 

2475 

LUMPKIN 

3*  32 

83  39 

ea 

H 

2483 

PAULOING 

33  33 

8*  46 

DAL TON 

2493 

WHITFIELD 

12 

84  57 

720 

9A 

JOHN  S.  ANDREWS 

2332 

TWIGGS 

5P 

2570 

TERRELL 

HENRY   La  RANOALL 

257B 

DAWSON 

3*  25 

8*  07 

c 

DOCTORTOWN  1  WSW 

2716 

WAYNE 

31  39 

81  51 

DOLES 

1 721 

WORTH 

256 

MRS.  SARA  L.  HILL 

DON* L SON VI LLE    3  W 

2736 

SEMINOLE 

6P 

CARL  J.  PATTERSON 

2783 

COFFEE 

7A 

H 

WARREN  GRANTHAM 

2791 

DOUGLAS 

33  43 

8*  *5 

SCREVEN 

32  35 

81  43 

DUBLIN  3  S 

2«3S 

LAURENS 

10 

216 

8A 

WlLlFORO   P.  NALLEY 

OuBlIN  2 

LAURENS 

EASTANOLLEE  2  SH 

2943 

STEPHENS 

c 

EASTMAN  1  W 

,•9  66 

32  12 

63  12 

8A 

H 

GA.  FORESTRY  COMM. 

1028 

CALHOUN 

31  34 

84  44 

DAN  W.  HAMMACK 

ELBERTO*  2  N 

3060 

ELBERT 

l- 

540 

5P 

TA 

L.  M.  CHASTA1 N 

3115 

GILMER 

8A 

1147 

PAULDING 

3271 

SPALDING 

33  16 

64  17 

10A 

GH 

1295 

GORDON 

34  26 

64  42 

.  W 

FARGO 

3312 

CLINCH 

16 

30  41 

62  34 

115 

ST.  REGIS  PAPER  CO. 

136  3 

FULTON 

3*  07 

64  19 

1186 

BEN  HILL 

31  *3 

63  13 

5P 

5P 

3*09  LIBERT* 

31  33 

Bl  24 

*P 

C  H 

1*60 

CHARLTON 

30  41 

82  02 

c 

FOLKSTON  t  SW 

3*65 

CHARLTON 

IS 

82  08 

120 

9P 

5P 

OKEFENOKEE  REFUGE 

FORSYTH  1  S 

3506 

MONROE 

9 

33  01 

83  57 

630 

6P 

6P 

CITY  OF  FORSYTH 

FOOT  GAINES 

1516 

CLAY 

i 

31  36 

85  03 

340 

MRS.    MAYME   R.  HAYES 

FORT  VALLET  3  E 

PEACH 

9 

32  34 

83  51 

490 

J& 

9A 

OLIVER    I.  SNAPP 

FRANKLIN 

HEARD 

s 

33  17 

83  06 

663 

M 

R.  La  AUBREY 

GAINESVILLE 

1621 

HALL 

9 

34  19 

63  50 

123* 

8* 

SAM  S.  HARBEN 

GIBSON 

1695 

GLASSCOCK 

11 

33  1* 

540 

7A 

SANFORD  N.  BRAODY 

GLENNV ILLE 

175. 

TATTNALL 

1 

31  56 

61  59 

179 

TP 

7P 

W.  C.  BARNARD 

GOAT  ROCK 

3782  HARRIS 

32  36 

83  05 

490 

6P 

GA.  POWER  COMPANY 

GOOFREY  *  NE 

1792 

MORGAN 

10 

33  29 

69  27 

"° 

7A 

MRS  CURTIS  TUML1N 

t  1 

ALTAMAHA  i  2-ATlANTIC 

3 -CHATTAHOOCHEE,      * -COOSA, 

5-CTOWA* 

,     6-FLINT,  7-HIWASSEE. 

STATION 

INDEX  NO.  | 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP 

3 

E 

SPECIAL 

GREENVILLE  2  W 

3919 

MERIWETHER 

8*  45 

STATE  FORESTRY  SER v 1 C£ 

GRIFFIN 

3936 

SPALDING 

33  15 

84  16 

960 

6P 

6A 

H 

HORACE  0.   WE  ST BROOK  S 

HAMILTON 

4028 

HARRIS 

32  45 

84  52 

769 

BA 

HAMILTON  *  W 

40  33 

HARRIS 

BLUE  SPRINGS  FARM 

HARALSON 

4070 

COWETA 

MRS.  RUTH  T.  GABLE 

4133 

14 

34  21 

82  55 

690 

5P 

5P 

HAWK 1NSV I LLE 

4170 

PULASKI 

32  IT 

83  26 

249 

6P 

7A 

H 

r!La"  MC  LENDON 

HAlLEHURST 

4204 

JEFF  OAVIS 

31  53 

62  35 

239 

C 

WOODROw  W.  BROwN 

HELEN  1  SE 

4230 

WHITE 

7A 

COMER  L.  VANDIVER 

HOMERVILLE  3  WSW 

llll 

CLINCH 

31  02 

UNION  BAG  CAMP  PAPER  CO 

062  1 

33  19 

63  91 

420 

GA.  POWER  COMPANY 

JASPER    1  NNW 

-.648 

PICKENS 

34  29 

64  27 

1465 

6P 

6A 

C  H 

HOWARD  L*  DILBECK 

JESUP 

llli 

WAYNE 

31  37 

61  93 

100 

C 

CITY  OF  JESUP 

JESUP  8  S 

WAYNE 

BRUNS.  PULP  *  PAPER  CO. 

JOHNTOWN 

DAWSON 

MISS  NAM  IE  L.  FAUSETT 

JONESBORO 

4700 

CICERO  W.  SWINT 

JULIETTE 

4726 

MONROE 

33  07 

63  *8 

375 

7A 

CLAUDE  SCOTT 

KENSINGTON 

4602 

WALKER 

18 

85  22 

850 

7A 

TVA-T22 

KINGSTON 

BARTOW 

3*  1* 

SUSAN  MCD.  HARG1S 

LA  FAYETTE 

WALKER 

LA  GRANGE 

33  03 

65  01 

LEXINGTON 

3163 

OGLETHORPE 

14 

33  32 

83  07 

729 

BA 

c 

SIDNEY  E.  STEVENS 

LIME  BRANCH 

5192 

POLK 

* 

33  56 

83  16 

850 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LINCOLNTON 

LINCOLN 

jame sc.  Slack well 

LOUISVILLE 

5314 

JEFFERSON 

NESB1 T  BAKER 

33B6 

31  55 

82  *1 

160 

7A 

7A 

W.  ALEX  JERNIGAN 

LUMPKIN 

S  194 

STEWART 

32  03 

8*  *8 

582 

5P 

C  H 

JOHN  Ca  HOUSE 

MACON  WB  AIRPORT 

BIBB 

336 

MID 

M  |  0 

C  "J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

MARSHALLVILLE 

5550 

32  27 

63  56 

186 

5P 

9P 

CITY  OF  MARSHALLVILLE 

MAYSV I LLE 

5631 

JACKSON 

10 

34  15 

920 

7A 

EARL  L.  SAILERS 

5696 

10 

32  51 

63  13 

262 

6A 

METTER 

3611 

CANDLER 

11 

32  24 

62  04 

120 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  METTER 

MIDVILLE 

585f 

BURKE 

32  50 

82  1* 

186 

MRS.  E.  B.  KING 

MIOVILLE  EXP  STA 

BURKE 

[j 

6P 

SE  GA.  BRANCH  EXP.  STA. 

Ml  LLEDGE VI LLE 

BALDWIN 

33  05 

H.   LOUIS  HORNE 

JENKINS 

11 

81  36 

9P 

5P 

MILLHAVEN  6  E 

9896 

SCREVEN 

32  56 

81  30 

100 

TA 

OLLIE  0.  CALVERT 

MONROE 

5971 

WALTON 

10 

63  *3 

760 

INACTIVE  3/60 

MONTEZUMA 

MACON 

32  18 

TA 

GEORGE  FOWLER 

MONT ICELLO 

JASPER 

POSTMASTER 

MORGAN 

6038 

CALHOUN 

MORGAN  5  NW 
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7A 
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31  10 

83  *5 

340 

6P 

6P 
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6P 
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H 

NEWNAN 

6333 
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PIERCE 
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7067 
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500 

9P 

9P 
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7201 

WEBSTER 
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32  02 
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11  7b 

BROOKS 
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16 
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ROME 
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7605 
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3*  10 
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700 
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floyd 

12 
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MID 

MID 
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WASHINGTON 
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7808 
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31  24 

81  17 

10 

9P 

SAVANNAH  USOA   PLANT   6DN  78*2 

2 

32  00 

61  16 

22 

6A 

8A 

PLANT   INTRODUCTION  STA. 

SAVANNAH   we  AP 

H47 

2 

32  06 

81  12 

4B 

MID 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

SAVANNAH  8EACH 

7860 

CHATHAM 

CITY  OF  SAVANNAH  BEACH 

SI  LOAM 

6064 

GREENE 

MRS.  MABEL  C.   C  RUMP  TON 

SPARTA  2  NNW 

8223 

HANCOCK 

82  59 

c 

MRS.  LOIS  B.  WARREN 

STILLMORE 

8391 

1 

32  26 

82  13 

255 

7A 

MRS • MAR  JOR 1 E  HUDSON 

SUMMERv 1 LLE 

8436 

CHATTOOGA 

3*  29 

85  22 

BA 

JAMES  R.  BURGESS 

SURRENCY  2  WNW 

6476 

APPLING 

x 

82  1* 

200 

H 

UNION   BAG  CAMP  PAPER 

SWAINSBORO 

B496 

EMANUEL 

325 

SWEET  GUM 

6904 

3*  56 

8*  13 

BA 

c 

SYLVAN  I A 

851  7 

SCREVEN 

14 

32  43 

81  39 

234 

c 
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Talbot  ton 

6935 

TALBOT 

32  *0 

8*  32 

700 

6P 

BA 

L.  R.  M I NER  •  SR. 
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1541 

HARALSON 

MRS.   MAUD  M.  HAGOOD 

TAYLORSVILLE 

BARTOW 

THOMAS  F.  COUSINS 

THE  ROCK 

8657 

c 

ThOMASTON  2  S 

6661 

UPSON 

6 

32  52 

8*  19 

665 

IP 

9P 

RADIO  STATION  WSFT 

THOMASV1LLE 

8666 

1 

30  31 

83  59 

2*0 

*P 

BA 

MRS.SARAH  P.  PORTER 

THOMASVILLE  WB  city 

B671 

30  30 

83  59 

283 

MID 

7A 

TIFTON   EXP  STATION 

B7C  l 

16 

31  28 

83  31 

„, 

.» 

BA 

6A 

GHJ 

TOCCOA 

8740 

STEPHENS 

34  93 

83  19 

1019 

6P 

TA 

VIRGLE  E.  CRAIG 

TOCCOA  2  w 

87*5 

3*  35 

83  21 

c 

SOIL  CONSERVATION  SVC. 

TOCCOA  7  S 

87-8 

STEPHENS 

34  31 

83  20 

820 

C 

SOIL  CONSERVATION  SVC. 

TP AY  MOUNTAIN 

8806 

83  42 

8A 

c 

VALOOSTA  WB  AIRPORT 

8969 

LOWNDES 

83  17 

200 

7A 

7A 

C  H 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

VALOOSTA  *  NW 

697* 

LOWNDES 

83  20 

265 

6P 

6P 

C  H 

GEORGE  8*  COOK 

WALESKA 

9C  7  7 

CHEROKEE 

9 

SB 

8*  33 

1100 

WARRENTON 

91-1 

WARREN 

11 

\l  a 

82  *0 

500 

5P 

t>o 

L.  MONROE  CASON 

WASHINGTON 

9157 

WILKES 

33  44 

WILLIAM  T.  THORNTON 

WATK I NSV1LLE  ARS 

9169 

OCONEE 

10 

33  32 

83  26 

750 

C 

AGR.  RESEARCH  SVC. 

WAYCROSS 

■5186 

WARE 

13 

31  13 

82  22 

140 

BA 

BA 

IRA  F.  WALTON 

WAYNESBORO  2  NE 

9194 

BURKE 

33  07 

61  59 

6P 

RADIO  STATION  WBRO 

WEST  POINT 

9291 

TROUP 

9 

32  32 

85  U 

575 

6P 

U 

J.   SMITH  LANIER 

WINDER   1  SSE 

BARROW 

10 

33  38 

83  43 

960 

5P 

C  H 

CECIL  H.  GRIDER 

WOODBURY 

9506 

MERIWETHER 

t 

32  59 

84  39 

800 

SA 

ALVIN  A.   S IMS 

WOOOSTOCK 

992* 

CHEROKEE 

5 

3*  06 

8*  31 

992 

8A 

W.  G.  BOOTH 

1*  —SAVANNAH |      15-ST.   MARY,      16-SUWAMNE,    I  7-TALUPOOSA  ,  IB-TENNESSEE 


6-OCHLOCKONEE,     q-OCMULGEE ,     10-OCONEE,     11-OGEECHEE,    12-OOsTANAULA,  13-SATILLA, 


-  174  - 


REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Georgia  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Agricultural  Engineering  Buildi: 
University  of  Georgia,   Athens,  Georgia,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  Issue  of 
this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this 
issue . 

Divisions,   as  used  in    'Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  ?F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement   in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  Is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Mln  in    'Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours 
ending  at  time  of  observation. 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  Include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  Ice. 

Data  in  the  "Extremes  Table";   "Daily  Precipitation"  Table;     Daily  Temperature"  Table;   and  "Evaporation  and  Wind"  Table;   and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  those 
stat ions  snow  on  ground  values  are  at  7: 00  a.m.,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  'Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J     "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature'  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table; 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;   and  the  Station  Index. 

+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  included  In  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  f eet  above  sod -covered  ground ;   however ,   the  ref erence  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  t ime  of  observat ion  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See    "Dally  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record .     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month . 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Inc ludes  total  for  prev ious  month . 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,   E.S.T.   of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY ,   and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

In format  ion  concerning  the  history  of  changes  in  locat  ions ,   elevat  ions ,  exposure ,   etc.,  of  substations  through  1955  may  be  f  ound  in  the  pub  1 1 - 
cation  "Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,   D.  C.   for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  In  the  latest  annual  issues  of  Local 
Climatological  Data  for  the  respective  stations,   obtained  as  indicated  above,   price  15  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary) .     Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,   D.  C. 
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Table  1 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


GEORGIA 
1962 


AILFY 

ALAPAHA  EXP  STATION 
ALBANY 

ALL A  TOONA  DAM  2 
ALMA  FAA  AIRPORT 

ALPHARETTA   1  WNW 
AMERICUS  A  ENE 
APPLING  1  NW 
A  SMBURN  1  S 
ATHENS 

ATHENS  COL  OF  AGRl 
ATHENS  WB  AIRPORT 
ATLANTA  WB  AIRPORT 
AUGUSTA  WB  AIRPORT 
8AI NBRIDGE 

8LACKBEARD  ISLAND 
BLAIRSVILLE  EXP  STa 
BLAKELY 
BLUE  RIDGE 
BROOKLET    1  W 

BRUNSWICK 

BRUNSWICK  FAA  AIRPORT 
BUENA  VISTA 
CAIRO  2  NNW 
CALHOUN  EXP  STATION 

CAMILLA 
CAMP  STEWART 
CARLTON  BRIDGE 
CARROLLTON 
CARTERSVILLE 

CEDARTOWN 

CLAYTON 

COLQUITT 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 
COMMERCE  2  SSW 

CORDELE  WATER  WORKS 

CORNELIA 

COVINGTON 

CUTHBERT 

DAHt.  ONEGA 

DALLAS  5  SE 
DAL TON 

DOUGLAS  2  NNE 
DUBLIN  3  S 
EASTMAN   1  W 

ELBFRTON  2  N 

EXPERIMENT 

FITZGERALD 

FLEMING  EXP  STATION 

FOLKSTON  9  SW 

FORSYTH  1  S 
FORT  GAINES 
FOR T    VALLEY  3  E 
GAINESVILLE 
GLENNVILLE 

GRFFNVILLE  2  W 
GRIFFIN 
HARTWELL 
HAWK  JNSVILLE 
HELEN  1  SE 

HOMERVILLE  3  WSW 
JASPER  1  NNW 
JESUP  8  S 
LA  FAYETTE 
LA  GRANGE 

LOUISVILLE 
LUMBER  CITY 
LUMPK IN 

MACON  WB  AIRPORT 
MARSH ALLVILLE 

MC  INTYRE 
METTER 

MIDVILLE  EXP  STA 
M ILLEDGEVI LLE 
MJLLEN 

MONT | CELLO 
MORGAN 

MOULTRIE  2  ESE 
NAHUNTA 

NASHVILLE  5  SSE 

NEWINGTON   1  NW 
NEWNAN 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

QUITMAN 

ROME 

ROME  WB  AIRPORT 

SANOERSVILLE 

SAPFLO  ISLAND 

SAVANNAH  USDA  PLANT  GD 

SAVANNAH  WB  AP 

SAVANNAH  BEACH 
SILOAM 

surrency  2  wnw 

swainsboro 

talbotton 

Tallapoosa  2  nnw 
thomaston  2  s 
thomasville 
thomasville  wb  city 
t ifton  exp  station 

TOCCOA 

VALOOSTA  WB  AIRPORT 
VALOOSTA  A  NW 
WARPENTON 
WASHINGTON 
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45.4 
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-  2 
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47.5 
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58.6 
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4.8 

49 

1 

-  3.2 
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61.2 
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-  0.9 

54.5 

5.1 

52 

ft 

-  2.2 

41.0 

-  5 

7 

48.3 

-  0.3 

48 

6 

-  5.4 

64.8 
56.7 
64.0 


57.9 
57.7 
60.7 
64.6 


61.1 
55. 6M 

63. 6M 


79. OH 
4.6|  76. 
.tJ  79.8 
73.9 
77.0 

73.1 
.7|  77.0 
75. 7M 
77.9 
.4  74. 

75.1 
75.4 
.3  74.1 
.5  76.2 
.6|  78.5 

77.1 


55.5  -  3.8 
58.7     -  3.4 


62.3  I  ■ 


63.2 
61.8  I  < 
57.6  ■ 
64.1 

60.2M! 
60.3  I 


61.2     -  4.0 


60.4  !  -  1.8 


57.2     -  5.0 


id- 


63. 5M 
60.5  ' 
63. 6K 


65.7     -  2.1 


78.7 
72.1 
74.7 


77.5 
77.8 
74.7 
77.4 

76.0 
76.9 
77.8 


75.8 
78. 3M' 
75.3 


75. 7M 
76.7 
75.4 
75.8 


78.8 

74.8 
5|  77.2 
76.7 
78. 6M 
3]  75.3  ■ 

75.8 
5.3|  75.8 

4.5  75.5  1 

4.6  77.6 
.7|  80.5 

79.3 


75.0 
78.8 
79.8 
78.5 

75.  4K 

76.2 

79.7 

76.9 

78.3 

76.9 


76.  2M 
76.4 
77.9 
78.7  I 


79. OM 

79.1 

77.9 


77.4     -  3.0 


July 


78.6 
92.0 
83.6 


82.  6M 

75.4 

78.3 


9.2M 
0.5 


74.8 

80. 5M 
75.4 
81.9 
79. 1M 
80.1 


83.2 
83.5 
-2.1M 


80.8M)  -  0.5 


August 


80.  6M 

80.8M 

83.2 

78.2 

80.9 

77.0 


77.3 

78.8 
78.5 
76.6 
80.0 


September 


80.6 

78.8 
80.4 
80.0 
77.8 
81.4 


78.9 
75. 6« 
80.2 


79.8  1-1.0 

81.9  -  0.1 


76.0 
79.3 
79.5 
81.9 


69. 9M 
0.6  67. 
0.0  69. 


.6  67.0 
63.7W, 
67. 9H 

.5  63.7 


-  1.6  67.7 


67.9 
60.8 
68.3 


1.9 
1.2 


64.6 
68.9 
66.7 


65.8 
65.  6M 
68.8 
68.1 


56.4 
56.6 
53. 9M 


47.4 
50.5 
55.7 
46.8 


48.8 
51.9 
55.0 
54.9 
56. 4M 

52.2 


55. 2M 
53.1 
52.  9M 


53.1 
51. 4M 
54.1 


55.5 
54. 7M 
55.3 


52.8 
49.6 
46.  5M 


0.4 
2.0 


39.2 
42.7 
48.4 
49.5 
50.3 

44.6 


45.8 
48. 3M 
45.2 
45.  4M 


38.0 

44.2 

50.1" 

47.7 

47.2 

49. OM 

43.9 

46.9 

45.7 

44.2 


67.6     -  1.2 


3.3 
3.0 


64.3     h  1.2 


65.5 
65.2 
60.4 
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AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 
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WAvCROSS 

1  • 

9.4 

~  * 

 : 

1.7 

1 .6 

81.9 

-  0 

3 

80.7 

- 1 

0 

75.7 

-  2.2 

-  0 

54.8 

-  4.9 

48.4 

■  * 

' 

63.6 

•  2.4 

WAYNESBORO  2  N£ 

4**8 

57  2 

53  OM 

75*8 

77*3 

91  *6M 

79.5 

66*1 

53.3 

WEST  POINT 

45.0 

-  2 

* 

56.8 

7.5 

32^2 

-  2.8 

99.9 

-  s 

75.3 

3.9 

77)8 

-  0.6 

80.  7H 

0 

9 

79.7 

0 

1 

74.5 

-  0.1 

65.5 

1 

1 

52.  SM 

- 1.1 

44.9 

-  3 

0 

63.7 

0.0 

WINOFR  1  SSE 

40.6 

*'•» 

47.3 

96.4 

74.0 

74.6 

78.7 

75.7 

70.4 

63.1 

49.2 

39.9 

60.0 

DIVISIONAL  AVERAGES 

NORTHWEST 

39.9 

-  4 

( 

90.2 

4.4 

47.6 

-  4.0 

56.6 

-  4 

5 

73.7 

4.2 

79.0 

-  2.0 

77.8 

-  1 

7 

78.1 

-  0 

T 

71.2 

-  2.1 

62.3 

1 

48.9 

-  2.3 

39.1 

-  4 

» 

60.0 

NORTH  CENTRAL 

40.1 

-  3 

t 

48.7 

3.4 

47.0 

-  4.2 

99.7 

-  4 

f> 

72.8 

4.3 

74.0 

-  1.8 

76.9 

-  1 

76.0 

- 1 

3 

69.5 

-  2.3 

61.3 

:l 

3 

46.4 

-  2.3 

39.0 

-  4 

I 

39.1 

:« 

NORTHEAST 

AO. 7 

-  3 

1 

48. e 

3.C 

49.2 

-  3.2 

56.9 

-  3 

74.0 

9.4 

74.9 

-  1.6 

77.9 

-  0 

3 

76.6 

-  0 

v 

70.1 

-  2.1 

62.1 

0 

1 

49.4 

-  1.7 

39.7 

-  4 

3 

59.9 

-  1.1 

WEST  CENTRAL 

*4.5 

-  2 

7 

55.6 

6.6 

51.2 

-  3.4 

60.0 

-  3 

0 

75.4 

4.2 

76.7 

-  1.9 

80.1 

0 

78.9 

-  0 

) 

73.5 

-  o.e 

65.4 

1 

0 

91.6 

-  1.7 

43.7 

-  3 

4 

63.1 

-  0.3 

CENTRAL 

45.5 

-  3 

1 

54.9 

4.7 

92.3 

-  3.3 

61.1 

-  3 

1 

76.7 

4.3 

77.6 

-  1.7 

61.4 

0 

5 

79.6 

-  0 

1 

73.9 

-  1.7 

66.0 

0 

5 

92.6 

-  2.2 

44.3 

-  3 

7 

63. • 

-  0.9 

EAST  CENTRAL 

47.2 

-  2 

7 

56.* 

4.9 

93.4 

-  3.6 

61.9 

-  J 

4 

76.6 

3.4 

77.7 

-  2.1 

61.8 

0 

3 

80.1 

-  0 

6 

74.6 

-  1.6 

66.6 

0 

1 

93.1 

-  i.O 

49.8 

-  3 

64.6 

■  1.0 

SOUTHWEST 

49.1 

-  3 

4 

61.* 

T.S 

96.1 

-  9.3 

63.8 

-  2 

9 

78.4 

4.0 

79.1 

-  1.3 

82.6 

1 

2 

81.3 

0 

1 

76.6 

-  0.9 

68.8 

0 

3 

99.1 

-  2.9 

49.0 

-  3 

66.6 

-  0.4 

SOUTH  CENTRAL 

48.7 

-  4 

2 

59.7 

5.3 

99.9 

-  3.9 

63.9 

-  9 

4 

77.0 

2.7 

78.6 

-  1.9 

82.0 

0 

6 

80.3 

-  0 

6 

76.0 

-  1.3 

67.9 

-  0 

4 

94.9 

-  3.9 

47.9 

-  4 

1 

66.0 

-  1.2 

SOUTHEAST 

49. S 

-  3 

59.4 

4.8 

96.1 

-  J. 4 

63.9 

-  2 

7 

76.6 

2.6 

78.0 

-  1.8 

82.2 

0 

a 

80.5 

-  0 

7 

76.3 

-  1.1 

69.0 

0 

3 

59.9 

-  3.6 

49.1 

-  3 

1 

66.6 

-  1.0 

A  narrative  Special  Weather  Summary  appeared  In  the  Hay  and  December 
issues  of  this  publication  for  1962. 


SOIL  TEMPERATURES 
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A7HENS  HOR7  FARM  S7A  3 

2  INCHES 

44.8 

62/34 

51.7 

66/38 

52.4 

69/38 

60.9 

73/48 

79.7 

92/63 

80.8 

90/71 

83.6 

95/75 

82.7 

90/70 

76.8 

90/59 

70.4 

86/47 

55.3 

71/41 

♦5.7 

60/26 

63.4 

95/26 

4  INCHES 

44.1 

59/35 

51.3 

63/41 

51.8 

62/39 

60.9 

71/50 

78.3 

89/65 

79.6 

87/72 

82.5 

89/75 

81.7 

87/75 

75.7 

86/60 

69.0 

82/49 

54.6 

67/42 

45.1 

58/29 

64.6 

89/29 

8  INCHES 

46.3 

60/37 

52.8 

63/45 

54.1 

63/44 

62.0 

76/54 

78.9 

89/67 

81.1 

87/76 

63.8 

89/78 

84.4 

91/78 

78.7 

91/66 

72.3 

81/57 

57.9 

70/43 

48.2 

60/32 

66.7 

91/32 

7IF70N  EXP  S7A7ION 

3  INCHES 

45.5 

59/34 

54.1 

65/43 

55.1 

66/44 

63.8 

76/54 

78.5 

94/67 

80.4 

87/74 

82.8 

95/77 

81.0 

87/73 

76.5 

85/64 

68.7 

77/54 

56.2 

65/48 

48.2 

57/34 

65.9 

95/34 

6  INCHES 

54.9 

68/48 

59.3 

65/55 

60.7 

66/55 

60.2 

75.1 

62/68 

80.0 

82/76 

80.0 

86/76 

80.4 

86/71 

76.1 

82  /68 

70.6 

77/63 

61.6 

— /49 

54.6 

61/48 

67.8 

86/48 

Monthly  averages  are  obtained  by  taking  the  average  of  dally  aax  and  nln  values. 
Athens  Hort  Farm  Sta  3  -  Slope  of  Ground:     Less  than  5  percent  to  the  south  southeast.     Soil  Type:     Cecil  sandy  loan.     Ground  Cover:     Ground  alaoat 
bare,   some  thin  native  grass.     Instrumentation:     Palner  dial-type  liquid  In  steel  thermometers. 

Tlfton  K.x;    Station  -  Slope  of  Ground:     Less  than  5  percent  to  the  northwest.     Soil  Type:     71  ft on  loamy  sand.     Ground  Cover;     Perennial  grass  sod. 

Instrumentation:     3-Inch  Depth  -  Frlez  Standard  Distance  and  Soil  Thermograph,   Model  1100,  6  Inch  Depth  -  Frlez  Air  and 
Distance  Thermograph,   Model  1120. 


COMMERCE  2  SSW 
EL  BERT  ON  2  N 
LA  FAYETTE 
PRESTON  3  SW 


ATKINSON  1  W 
ATLANTA  BOLTON 
CARNESVILLE 
CARROLLTON 
CARROLL TON 

COMMERCE  2  SSW 
ELBERTON  2  N 
JASPER  1  NNW 
LA  FAYETTE 

LA  GRANGE 
LEXINGTON 
LINCOLNTON 
LITTLE  BTGHTOIER 
NOONTOOTLA  CREEX 

PRESTON  3  SW 
ROME 

TALLAPOOSA  2  NNW 


CHANG ES  IN  STATION  NAMES 

PORMER  NAME 

COMMERCE  1  NE 

ELBERTON 

LA  FAYETTE  1  SE 

PRESTON 

RELOCATION  AND  CHANGES  OF  EQUIPMENT 


id  ISO  feet  N 
SSW 


Standard  8"  rain  gage  a 
Equipment  aoved  2.3  all 
Equipment  aoved  0.6  mile  n 
Teaperature  equlpaent  and  n 
Equipment  moved  ISO  feet  NW 


Equlpaent  aoved  3.2  alles  SW 
Equlpaent  aoved  2.7  alles  NNE  and  Teape 
Recording  rain  gage  installed 
Recording  rain  gage  Installed 

Equipment  aoved  1.0  alle  NE 
Equipment  moved  0.3  mile  E 
Equipment  aoved  0.5  alle  SS 
Equlpaent  moved  0.9  alle  NE 
Equlpaent  aoved  0.2  alle  W 

Equlpaent  aoved  2.8  miles  SW 
Equlpaent  aoved  1.2  alles  E 
Equipment  aoved  SO  feet  S 


.ved  300  feet  S 


equlpaent  lnstal led 


DATE  -  1962 

February  28 
June  9 
March  1 
February  7 


November  11 
June  25 
March  29 

April  17 
October  26 

February  28 


March  1 

March  6 
January  18 
June  7 

September  20,  1961 
July  18,  1960 

February  7 
February  26 


a**  rftiNtc* 
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T«bU  2-Conhnued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


January 


April 


May 


July 


August 


September 


November  December 


HOMERVILLE   3  WSW 
JASPER   1  NNW 
JESUP  6  S 
J0NESBOR0 
JULIETTE 

KENSINGTON 
KINGSTON 
LA  FAYETTE 
LA  GRANGE 
LEXINGTON 

L I NCOLNTON 
LITTLE  HIGHTOWER 
LOUISVILLE 
LUMBER  CITY 
LUMPKIN 

MACON  WB  AIRPORT 

MARSHALLVILLE 

MAYSVILLE 

MC  INTYRE 

METTER 

MIDVILLE 

MIOVILLE   EXP  STA 

MILLEDGEVILLE 

MILLEN 

MILLHAVEN  8  E 

MONTEZUMA 
MONT  I CELLO 
MORGAN 
MORGAN  5  NW 
MOULTRIE  2  ESE 

MOUNT  VERNON   ^  WNW 
NAHUNTA 

NASHVILLE  5  SSE 
NEEL  GAP 
NEWINGTON   1  NW 

NEWNAN 

N I CKA JACK  GAP 
NOONTOOTLA  CREEK 
NORCROSS  W  N 
PATTERSON 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

PRESTON  3  SW 

QUITMAN 

RESACA 

RINGGOLD 

RISING  FAWN 
ROME 

ROME  WB  AIRPORT  I 
SANOERSV I LLE 
SAPELO  ISLAND 

SAVANNAH  USOA  PLANT  GO 

SAVANNAH  WB  AP  I 

SAVANNAH  BEACH 
SI  LOAM 

SPARTA  2  NNW 

STANLEY  GAP 
STILLMORE 
SUCHES 
SUMMERVI LLE 
SURRENCY   2  WNW 

SWAINSBORO 
SWEET  GUM 
TALBOTTON 
TALLAPOOSA  2  NNW 
TAYLOftSVI LLE 

THOMASTON  2  S 
THOMASVI LLE 
THOMASVI LLE  WB  CITY 
T I FT ON  EXP  STATION 
TITUS 

TOCCOA 

TRAY  MOUNTAIN 
TUNNEL  HILL 
VALDOSTA  WB  AIRPORT 
VALDOSTA  A  NW 

;WALESKA 
WARRENTON 
WASHINGTON 
WAYCROSS 
WAYNESBORO  2  NE 

WEST  POINT 
WINDER  1  SSE 
WOODBURY 
WOODSTOCK 
YOUNG  HARRIS 

DIVISIONAL  AVERAGES 

NORTHWEST 
NORTH  CENTRAL 
NORTHEAST 
WEST  CENTRAL 
CENTRAL 

east  central 
southwest 
south  central 
southeast 


6.3^ 


5.99 
8*09 
9.9* 
4.56 
4.06 


9.40 
8.63 
8.06 


1.64 
1.65 


1.19 
1.92 
1 .94 


6.87 
7.04 
8.12 
5.42 


6.331 
4.87 

6 .  e  o 


3.97 
4.07 
4.76 
E6.29 


2.341-  2.22 


6.12 

4.86- 

7.09 

5.91 

3.60 

6.35 

3.63 


5.32- 

4.00 

4.60 


8.17 

4.25 

4.43^ 

5.37- 

4.21 

4.00 
4.28- 
6.33 
E 10. 31 
5.43 

4.69 

5.90 

6.03 

4.99- 

8.02 

5.97 
10.65 
8.06 


3.59 

8.27 
4.07-  1 
4.16-  1 
2.90-  1.76 


4.69-  1.07 


7.03  3.47 


8.03 
6.86 
3.98 


7.78  2.89 


2.74 
1.11 
2.12 


2.79 
2.76 


5.80  1.23 
6.42  1.77 
6.23|  1.60 
1.95 
1.83 


1.01 
1.61 
3.591- 
2.65! 


3.26 
2.11 


1.03'-  2.34 


1.99^  1.71 
,02\-  2.64 
2.74 
2.67 


6.81  3.27 


1.911-  2.52 


13.54 
10.19 
8.37 


1.20 
2.76 


3.48 
3.41 
6.79 
1.60 


1.76k 
2.66 
1.73 
1.10 

2.57 

4.17- 


1.96 

4.591-  1.21 

6.01 
4.901 
4.44-  1.93 


3.74 


3.8B  4.95 


4.50- 
5.58 
3.62 
3.77 

6.81- 

8.05 

5.12 


1.60  2.29 


2.62k  3.07 


4.25 
4.52 
3.12L 
5.56k 


8.14  2.40 


2.11 
3.22 
'.57 


4.61 
3.09k 
5. Off-  .58 
3.76k  1.58 


4.95-  1.33 
5.69-  1.14 


3.24  3.28- 


2.09  3.03- 


5  _ 
1.07 


.32h  1 
.24-  1.05 


3.70 
3.96 


2.03 

4.13 

2.84 
2.46- 


3._ 
1.80 


5.36  1.56 


1.60-  1.10 


7.52  3.38 


2.99 
2.33 
1.26- 


.73 

.60-  1 

.44k  1.83 

.56-  1.48 


1  .16 
.83 


3.93  1.47 
1.69k 
1.82k 
1.84k  1.41 


1.32 
1.10 


2.14 
5.69  3 

1  .33 
.95 
1.28 

2.65 

1.73-  .65 

: 

4.83 


3.58  1.29 
7.50  3.83 


6.361  2.90 


2.07- 
1.131 
3.28 
1.95 


2.17-  1.12 


2.16-  1.14 


1.87-  2.81 


3.181 
2.791  2 
2.67 

2.79L  2 
2.96-  2.17 
El. 34 


1.65- 
1.85- 
1.03 


3.98  2.18 


4.99i  2.28 


4.43 
2.22 


4.14i  1.63 
3.36|  1.39 
2.77  1.02 


2.85 
2.35)- 
3.16- 
1.96-  1.27 


1 .56 
•  93 
1.39 


3.25-  1.53 
3.23 

2.20k  2.34 


2.96-  2.03 
3.25^  1.71 
3.59f  1 
2.44-  2.12 
2.07-  2.03 

1.9»l-  1 
2.50k  1 
2.62k 


S*.  r.t.r.Qc.  not.a  following  Station  Indei. 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


January 

February 

Mai.  h 

April 

M«y 

JUD« 

July 

August 

S»pttmb«i 

Octobw 

Nov«mb«f 

D*c#mb«i 

An  qua! 

a 

a 

0 

a 

a 

a 

Station 

g 

£ 

2 

| 

1 

a 

a 
1 

• 

o 

1 

£ 

i 

1 

s. 

1 

£ 

i 

9 

^  i  ! 

2 1  i 

2 
a 

1 

£ 

• 

0 

3 
f 

£ 

• 

1 

3 

1 

| 

I 

0. 

f 

£ 

J 

a 

f 
£ 

■ 

j 

1 

a 

a 
1 
* 

• 

J 

I 
l 

£ 

1 

5. 

| 

£ 

.2! 

3.62 

1.51 

6.08 

1.67 

3.16 

•  11 

3.92 

2.24 

•  87 

3.76 

1.24 

6.83 

2.93 

5.79 

.01 

2.48-  .07 

- 

2.99 

3.98 

•03 

ft.  94 

.48 

4.65 

1.92 

3.20 

9.10 

•  91 

.57 

2.45 

'.27 

•  32 

6.31 

3.94 

6.16 

6.63 

2.02 

.89 

4.00 

.57 

5.10 

2.19 

7.27 

4.62 

.07 

2.43 

.40 

5.40 

3.87 

7.38 

2.93 

3.15 

2.48 

•  57 

5.39 

3.04 

6.43 

5.40 

1.28 

•  It 

6.66 

3.27 

5.18 

7.33 

7.65 

4.81 

6.69 

7.01 

6.47 

6.61 

•  ZO 

4.81 

.16 

5.43 

3.93 

4.13 

1.54 

5.20 

L.41 

5.06 

2.28 

2.51 

•at 

5.36 

1.39 

.17 

4.85 

1.86 

6.74 

6.31 

3.04 

.58 

5.85 

1.81 

6.64 

6.21 

4.12 

2.93 

5.95 

1.67 

5.54 

3.19 

6.98 

2.57 

.37 

.66 

3.05 

.97 

.6* 

2.86 

.71 

5.41 

7.61 

6.83 

3.41 

6.27 

•  ■' 

2.98 

.86 

1.52 

2.75 

1.47 

3.11 

.61 

3.62 

.94 

2.64 

-  .05 

8.10 

1.6* 

3.73 

2.28 

3.25 

.  ■ 

1.72 

-  .27 

.76 

6.04 

2.26 

3.39 

3.75 

.99 

5.79 

2.97 

4.36 

1.02 

1.31 

3.40 

1.12 

3.23 

ABBEVILLE 
A0AIRSVILLE 
A DEL  2  S 
A1LEV 

ALAPAMA  EXP  S7ATION 
ALBANY 

ALL A  TOON A  0AM  2 
ALMA  FAA  AIRPORT 
ALPHARETTA  1  WNW 
ANER1CUS  4  ENE 

ANTIOCH 
APPLING  1  NW 
ASHBURN   1  S 
ATHENS 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

ATHENS  HB  AIRPORT 
ATKINSON  1  H 
ATLANTA  BOLTON 
ATLANTA  WB  AIRPORT 
AUGUSTA  W6  AIRPORT 

BAINBRIOGE 
BALL  GROUNO 
BEAVEROALE 
8LACKBEAR0   I SLANO 
BLAIRSVILLE  EXP  STA 

BLAKELY 
BLUE  RIOGE 

BLUE  RIOGE  RESVR  DAM 
BOWMAN 

BRASSTOWN  BALO 

BROOKLET   1  w 
BRUNSWICK 

BRUNSWICK  FAA  AIRPORT 

BUENA  VISTA 

BUTLER 

BUTLER  CREEK 
CAIRO  2  NNW 
CALHOUN  EXP  STATION 
CAMILLA 
CAMP  STEWART 

CANTON 

CARLTON  BR106E 
CARNESVILLE 
CARROLLTON 
CARTERS 


CARTERSVILLE 
CARTERSVILLE 
CEOARTOWN 
CHATSWORTH 
CHICKAMAUGA  PARK 

CHOESTOE 

CLAYTON 

CLEVELAND 

COLQUITT 

COLUMBUS 


SW 


COLUMBUS  WB  AIRPORT 
COMMERCE  2  SSW 
C0NC0R0 

COROELE  WATER  WORKS 
CORXELIA 

COVINGTON 
CUMMING  1  N 
CURRYVI LLE   2  W 
CUTH6ERT 
OAHLONEGA 

DALLAS  5  5E 

OALTON 

OANVILLE 

OAWSON 

OAWSONVILLE 

OIAL  POST  OFFICE 
OOCTORTOWN  1  WSW 
OONAL SONV I LLE  3  W 
DOUGLAS  2  NNE 
DOUGL ASV I LLE 

DOVER 

DUBLIN  3  S 
EASTMAN  1  W 
ELBERTON  2  N 
ELLI JAY 

EMBRY 

EXPERIMENT 
FAIRMOUNT 
FITZGERALD 
FLAT  TOP 

FLEMING  EXP  STATION 
FOLKSTON  3  SSW 
FOLKSTON  9  SW 
FORSYTH  1  S 
FORT  GAINES 

FORT  VALLEY   3  E 

FRANKLIN 

GAINESVILLE 

GIBSON 

GLENNVILLE 

GOAT  ROCK 
GODFREY  4  NE 
GREENVILLE  2  W 
GRIFFIN 
HAMILTON  1  E 

HARTWELL 
HAWK  I NSV I LLE 
HELEN  1  SE 
HEMPTOWN  GAP 
HIAWASSEE 


6.07 

s 

05 

2.231 

7.97 

4. 

03 

1.03, 

3.31 

5 

49 

.15 

6,55 

5 

76 

.65 

7.66 

3.53 

% 

10 

61 

4.30 

-t 

5.58 

•  94 

7 

11 

3 

36 

.51- 

34 

3.34- 

1.74 

6 

86 

2 

44 

.27- 

6.62 

5 

01 

1.29 

4.51 

7 

01 

2.83 

3.68 

99 

•  95 

4.97 

4 

83 

1.20 

3.98 

3 

81 

2.61 

45 

4.191- 

•  44 

2 

86 

-  1.22 

•  sof- 

8.89 

5.66 

3 

36 

2.61 

4.82 

5 

7ft 

2.20 

5.23 

6 

-0 

3.90 

9.04 

* 

01 

.50 

09 

4.37 

.97 

! 

18 

3 

27 

.86- 

.43 

7.35 

2.19 

7 

28 

3 

02 

.15- 

5.62 

6 

.24 

•  99 

21 

6.95 

.24 

S 

•  •7 

2 

32 

•  90l- 

7.80 

6 

..  ) 

1.48 

•  14 

5.44 

1.43 

4 

.09 

II 

1.35- 

•  36 

8.00 

2.26 

3.75 

.0 

1.30- 

4.56 

6 

.0'. 

1.20 

7.70 

ft 

.77 

1.27 

•- 

5.24 

•  68 

' 

.37 

1 

.. 

.89- 

6.58 

1.33 

7 

■  SO 

3 

.64 

•  10- 

4.08r 

.85 

- 

3 

.32 

7  - 

8.70 

7.05 

1.97 

5.03 

5.66 

7.98 
4.93 

5.361 


5.47 
3.70 
6.72 
6.38 


2.03- 
3.34- 
3.95 


3.66 
1.58 
.64 
2.18 

2.23 

1.32 
.89 


3,35ft-  2.16 
4.23 
8.04 
3.76 
3.41-  ! 


2.12h  3.73 


1.77ft-  2.73 


9.73 
6.67 
3.24 


3.6» 

7.51 

2.40 

3.07- 

5.12 

4.14- 

4.27ft- 

6.27 

4.86 

3.60 

4.53h 

6.83! 


3.03 
4.04 
ft.  30 
8.04 


2.37-  3.20 
2.59-  2.! 
5.77k  .1 
2.10 
6.24 

7.06| 
3.94 
5.57 

2.17^  3.3 

6.83 
8.96 
8.96 
2.56 

7.191  .1 


2.67-  2.70 


3.95-  2.80 


3.1! 
4.09ft- 

1.701- 
3.34- 
4.66 


1.07)-  4 
3.32-  1.49 


2.70-  1.64 


2.72-  2.76 


2.02ft-  3.05 


4.09-  1 
4.04- 
1.60-  3.61 


2.97-  1.00 
4.80 
3.22-  2.23 


1.25     1.77-  2.31 


3.64- 

3.45r- 
3.85 
1.91 
2.39 
4.71  1.22 


5.30  2.28 


5.07 
5.99 
4.48: 
9.01 


3.84 
4.63 


7.53- 
21.19 
3.40 


2.30h  2.33 


3.55 
6.55 
2.03 
3.05 
5.29 

2.19 


6.40  1.69 
5.73!  2.13 
3.47- 


2.14-  2.10 


3.90-  1.50 


.0, 
.24- 


1.45: 
1.72f- 


1.70- 
3.39 
2.56- 


2.16-  1.60 
2.77> 
2.40 
3.79 

2.13-  2.18 


2.66-  1.76 


2.44-  2.09 


2.60-  2.34 


2.26 

3.09- 

3.06 


3.06 
3.21 
3.08 
2.21 
4.09 


2.69-  1.87 
3.82 

2.15-  2.27 


1.91-  2.42 


3.81-  2.42 


1.98-  1 
1.76-  2.00 
2.46 
1.86 


2.36-  1.00 


1.93-  2.26 
2.38 

4.09-  1.02 
2.22 

2.62-  .26 

3.39ft  .79 

1.64 

2.84 

1.68-  2.51 


4.07- 
1.09- 
4.41 


37.49-  6.13 
55.22 
45.22 
E39.29 
36.18-  9.87 

40.70-  7.14 
E47.04 

36.00 
E49.52 

47.97-  .86 


Table  3 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


GEORGIA 
1962 


Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Last  spring  minimum  of 

First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between  dates 

16°  or 
below 

20°  or 
below 

24°  or 
below 

28°  or 
below 

32°  or 
below 

32°  or 
below 

28°  or 
below 

24°  or 
below 

20°  or 
below 

16°  or 
below 

16°  or  below 

20°  or  below 

24°  or  below 

28°  or  below 

32°  or  below 

Date  1 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

a 

Date 

1  Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

£ 
Q 

Temp. 

Date 

Temp. 

99 

7-1  7  + 

6 

12-13 

NONE 

NONE 

1-11 

2  2 

3-  8 

2  7 

3-18 

31 

12-  7 

32 

12-9 

2  8 

12-10 

24 

12-12 

1  9 

12-13 

6 

333 

2  76 

264 

8 

1-14 

16 

16 

1-14 

3-  7 

26 

3-19 

32 

1 0-25 

31 

12-7 

21 

12-  7 

2  1 

12-1 3 

1  02 

5-20  + 

12-1  3 

1-13 

1  6 

30 

32 

12-  7 

25 

12-12 

1  8 

12-12 

18 

12-13 

jj 

334 

333 

281 

276 

222 

97 

9-  5 

-  2 

12-13 

1-14 

10 

2-  8 

1  V 

3-  7 

24 

3-17 

27 

4-16 

31 

10-26 

28 

10-26 

28 

11-27 

21 

12-  7 

18 

12-12 

3 

332 

302 

265 

223 

193 

99 

7-31  + 

7 

12-13 

1-13 

16 

1-13 

16 

1-13 

16 

3-  6 

28 

3-18 

32 

10-25 

31 

10-26 

27 

12-  6 

24 

12-12 

15 

12-12 

15 

333 

333 

327 

234 

221 

97 

9-  4 

-  i 

12-14+ 

2-  7 

1  6 

2-  8 

19 

3-  6 

24 

3-18 

2  3 

4-16 

29 

10-24 

29 

1  0-25 

27 

11-6 

22 

12-  7 

1  9 

12-12 

2 

308 

302 

245 

221 

191 

A- 

2 

1-13 

7 

3 1 

10-25 

32 

1 1  -  6 

2  8 

12-  7 

2  3 

12-12 

12-12 

33  3 

33  3 

276 

0? 

102 

7-25 

12-13 

1-13 

2   ^  8 

20 

2~11 

_^ 

416 

28 

4~21 

32 

28 

12-12 

1  4 

1  4 

192 

186 

97 

7-23+ 

16 

1-13 

1-13 

lb 

1-13 

16 

1-13 

16 

3-  6 

26 

3-  7 

29 

12-  6 

30. 

12-10 

25 

12-11 

24 

NONE 

NONE 

332 

279 

274 

96 

7-23 

3 

12-13 

1-13 

16 

2-  7 

20 

2-  7 

20 

3-18 

28 

4-16 

31 

10-27 

30 

11-  6 

28 

12-  7 

2  2 

12-12 

8 

12-12 

8 

333 

308 

303 

233 

194 

100 

7-23 

0 

1 2-1 3 

1-13 

1  <* 

2-  7 

1  7 

3-  6 

24 

3-  6 

24 

4-16 

30 

10-25 

30 

10-27 

27 

12-  7 

2  1 

12-10 

1  9 

12-12 

8 

333 

306 

276 

235 

192 

31 

10-25 

3  i 

1  0-27 

2  8 

12-  7 

22 

12-n 

332 

307 

303 

94 

7-2  3 

I 

12-1 3 

1-13 

1  3 

2-  7 

1  8 

2-  7 

1  8 

3-  6 

2  3 

4-16 

32 

10-25 

32 

12-  6 

25 

12-  7 

20 

12-  7 

^0 

12-11 

1  3 

332 

303 

303 

275 

192 

102 

7-24 

6 

12-13 

1-13 

14 

2-  7 

20 

2-  7 

20 

3-  7 

28 

4-16 

32 

10-25 

32 

12-  7 

26 

12-10 

22 

12-12 

15 

12-12 

1  5 

333 

308 

306 

275 

192 

102 

7-12 

6 

12-13 

1-13 

9 
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12-13 

1-13 

16 

2-  7 

19 

2-  7 

19 

4-16 

27 

4-16 

27 

10-25 

31 

10-26 

2  8 

12-  7 

21 

12-10 

19 

12-12 

1 1 

333 

306 

303 

193 

192 

3 

12-13 

1-13 

14 

1-13 

i- 

1-13 

14 

3-  6 

27 

4-16 

31 

10-25 

26 

10-25 

26 

10-26 

24 

12-  7 

1  9 

12-13 

3 

334 

328 

286 

233 

192 

97 

7-24+ 

15 

12-12+ 

1-13 

15 

1-13 

i5 

2-  8 

24 

3-  7 

27 

4-16 

32 

10-25 

31 

10-27 

28 

12-  7 

2  2 

12-12 

1  5 

12-12 

15 

333 

333 

302 

234 

192 

99 

5-28 

1 

12-13 

1-13 

14 

2-  7 

.0 

3-  6 

24 

3-18 

28 

3-18 

28 

10-26 

30 

10-27 

2  8 

12-  7 

21 

12-11 

19 

12-12 

10 

333 

307 

276 

223 

222 

Al  LEY 

ALAPAHA   EXP  STATION 
ALBANY 

ALLATOONA  0AM  2 
ALMA  FAA  AIRPORT 

ALPHARETTA  1  WNW 
fl  ml  Mo  2  5   4  ENE 
APPLING  1  NW 
ASH8URN  1  S 
ATHENS 

ATHENS  COL  OF  AGR I 
ATHENS  WB  AIRPORT 
ATLANTA  MB  AIRPORT 
AUGUSTA  WB  AIRPORT 
BAINBRIDGE 

BLACKBEARD   I SLAN0 
BLAIRSV1LLE  EXP  STA 
BLAKELY 
BLUE  RIDGE 
BROOKLET  1  W 

BRUNSWICK 

BRUNSWICK  FAA  AIRPORT 
BUENA  VISTA 
CAIRO  2  NNW 
CALHOUN  EXP  STATION 

CAMILLA 
CAMP  STEWART 
CARLTON  BRIDGE 
CARROLLTON 
CARTERSVILLE 

CEDARTOWN 

CLAYTON 

COLOUITT 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 
COMMERCE  2  SSW 

CORDELE  WATER  WORKS 

CORNELIA 

COVINGTON 

CUTHBERT 

DAHLONEGA 

DALLAS   5  SE 
DALTON 

DOUGLAS  2  NNE 
DUBLIN  3  S 
EASTMAN    1  W 

ELBERTON  2  N 

EXPERIMENT 

FIT2GERALD 

FLEMING  EXP  STATION 

FOLKSTON  9  SW 

FORSYTH  1  S 
FORT  GAINES 
FORT  VALLEY  3  E 
GAINESVILLE 
GLENNVILLE 

GREENVILLE  2  W 
GRIFFIN 
HARTWELL 
HAWK 1NSV 1 LLE 
HELEN   1  SE 

HOMER VI LLE  3  WSW 
JASPER  1  NNW 
JESUP  6  S 
LA  FAYETTE 
LA  GRANGE 

LOUISVILLE 
LUMBER  CITY 
LUMPKIN 

MACON  WB  AIRPORT 
MAR  SHALL  VI  LLE 

MC  1NTYRE 
METTER 

MI DV 1 LLE  EXP  STA 
MI LLEDGEV 1 LLE 
M1LLEN 

MONT ICELLO 
MORGAN 

MOULTRIE  2  ESE 
NAHUNTA 

NASHVILLE   5  SSE 

NEW1NGTON   1  NW 
NEWNAN 

PLAINS   SW  GA  EXP  STA 

QUITMAN 

ROME 

ROME  WB  AIRPORT 

SANOERSVILLE 

SAPELO  ISLAND 

SAVANNAH  USDA  PLANT  GDN 

SAVANNAH  WB  AP 

SAVANNAH  BEACH 
SILOAM 

SURRENCY  2  WNW 
SWA  I NSBORO 
TALBOTTON 


See  reference  notes  following 
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Station  fndex. 


Table  3— Continued 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


GEORGIA 
1962 


Station 

Highest 

Date 

I 
S 
o 

Date 

Last  spring  minimum  of 

First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between  dates 

16'  or 
below 

20°  or 
below 

24"  or 
below 

28°  or 
below 

32'  or 
below 

32°  or 
below 

28"  or 
below 

24°  or 
below 

20  or 
below 

16"  or 
below 

16°  or  below 

20°  or  below 

24°  or  below 

28°  or  below 

k 

o 

.° 

Date 

Temp.  | 

Date 

Temp.  | 

Date 

Temp.| 

Date 

Temp.  | 

Date 

Temp.  | 

£ 
75 
Q 

Temp. 

a 

35 
Q 

Temp. 

Date 

Temp.  | 

c 

To 

a 

Temp.  J 

Date 

Temp.  | 

TALLAPOOSA   2  NN« 

97 

7-23 

-  5 

12-13 

2-  7 

1  3 

2-11 

19 

4-  3 

22 

4-18 

27 

4-22 

11 

9-29 

32 

10-24 

26 

10-26 

19 

10-26 

19 

12-  7 

13 

303 

257 

206 

189 

160 

THOMASTON   2  S 

98 

9-11* 

2 

12-13 

1-13 

16 

2-  7 

IS 

2-  S 

21 

3-  6 

25 

4-16 

32 

10-25 

31 

10-27 

2  8 

12-  7 

18 

12-  7 

18 

12-13 

2 

33* 

303 

302 

23S 

THOHASV i  lle 

99 

7-2* 

8 

12-13 

1-13 

15 

1-13 

15 

1-13 

15 

3-  6 

25 

3-18 

29 

10-25 

32 

12-  7 

24 

12-  7 

24 

12-12 

1  7 

12-13 

a 

314 

333 

328 

276 

221 

THOHASVILLE    .r  CITY 

98 

7-24* 

8 

12-13 

NONE 

1-13 

18 

1-13 

18 

3-  6 

26 

3-  7 

31 

12-  7 

31 

12-10 

28 

12-12 

16 

12-12 

16 

12-12 

16 

333 

333 

279 

273 

T I F T ON  EXP  STATION 

98 

5-28* 

6 

12-13 

1-1 3 

16 

1-1* 

20 

1-1* 

20 

3-  7 

28 

3-1S 

31 

10-26 

32 

12-  7 

25 

12-12 

17 

12-12 

17 

12-13 

6 

33* 

332 

332 

27S 

222 

TOCCOA 

98 

7-1 S 

1 

12-13 

1-12 

16 

2-  7 

18 

2-11 

23 

3-16 

28 

4-17 

32 

10-24 

32 

10-27 

26 

12-  7 

21 

12-10 

19 

12-12 

5 

33* 

306 

299 

223 

190 

VnLUUjIA    mo    « 1 NrU" i 

99 

5-29 

12-14 

NONE 

1-1* 

17 

1-1* 

17 

3-  7 

27 

3-  8 

29 

11-  6 

32 

12-  7 

25 

12-13 

11 

12-13 

11 

12-13 

11 

333 

333 

275 

2*3 

VALDOSTA  4  NN 

99 

5-28* 

7 

12-13 

1-13 

14 

1-13 

14 

1-13 

14 

3-  6 

27 

4-17 

32 

10-25 

32 

10-26 

28 

12-  7 

21 

12-13 

7 

12-13 

7 

33* 

334 

328 

234 

191 

taARRENTON 

99 

7-24* 

6 

12-13 

NONE 

2-  7 

20 

2-  7 

2.0 

4-16 

28 

*-16 

28 

10-25 

31 

12-  7 

23 

12-  7 

23 

12-12 

IS 

12-12 

IS 

308 

303 

233 

192 

WASHINGTON 

98 

7-25 

2 

12-13 

1-14 

1  J 

2-  8 

17 

2-11 

22 

3-  7 

26 

4-21 

30 

10-25 

29 

10-26 

2-> 

12-  7 

23 

12-12 

12 

12-12 

12 

332 

307 

299 

233 

187 

MYCROSS 

99 

7-11  + 

8 

12-13 

1-14 

16 

1-14 

16 

1-14 

16 

3-  7 

t8 

3-18 

30 

10-25 

32 

11-  6 

26 

12-  7 

2* 

12-13 

6 

12-13 

8 

333 

333 

327 

24* 

221 

WAYNESBORO  2  NE 

100 

7-23 

5 

12-13 

1-13 

15 

1-13 

IS 

2-  7 

22 

3-  6 

28 

4-16 

32 

10-27 

29 

11-  6 

27 

12-  7 

2* 

12-12 

19 

12-13 

s 

334 

333 

303 

2*5 

194 

WEST  POINT 

99 

7-23 

1 

12-13 

1-13 

11 

2-  7 

19 

2-  7 

19 

3-18 

n 

4-16 

3  0 

10-25 

31 

10-26 

28 

12-  7 

23 

12-12 

10 

12-12 

10 

333 

308 

303 

222 

192 

WINDER  1  SSE 

99 

7-24+ 

-  4 

12-13 

1-13 

11 

2-  7 

17 

3-18 

23 

4-16 

26 

4-21 

32 

10-25 

32 

10-26 

2* 

10-26 

2* 

12-  7 

19 

12-12 

* 

333 

303 

222 

193 

187 

TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 

Table  4 


Station 

Ian. 

Feb 

Mai 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept 

Oct 

Not 

Dec. 

Annual 

ALLATOONA  DAM  2 

EVAP 

B 

4.19 

7.01 

5.77 

B 

6.48 

6.66 

4.66 

B  3.45 

WIND 

1190 

1228 

1227 

1603 

1655 

ATHENS  COLLEGE  OF  AGRICULTURE 

EVAP 

B  2.80 

9 

3.18 

8 

5.03 

a 

6.46 

B  8.08 

6.79 

5.89 

4.58 

B 

3.28 

B  2.07 

WIND 

1749 

1532 

2151 

1640 

1068 

727 

620 

589 

602 

657 

1227 

1438 

14000 

MAX 

95.1 

94.5 

89.0 

79.6 

60.6 

53.4 

HIN 

72.9 

73.7 

66.3 

52.7 

49.3 

43.0 

EXPERIMENT 

EVAP 

a 

3.34 

a 

4.53 

6.42 

10.31 

B  6.71 

8.05 

7.82 

B  6.65 

4.60 

B 

2.87 

DEP 

.80 

.  14 

.61 

2.97 

-  1.05 

1.02 

1  .54 

1.23 

.39 

.29 

WIND 

2S50 

2310 

2748 

2462 

1673 

1232 

1140 

880 

980 

1150 

1923 

2322 

21370 

ROME  WB  AIRPORT 

EVAP 

a 

2.65 

8 

3.48 

a 

4.39 

B  7.78 

6.76 

B 

6.83 

B  7.29 

4.97 

B  4.34 

B 

2.03 

WIND 

1199 

1348 

1796 

1207 

582 

915 

659 

888 

667 

840 

971 

944 

12016 

MAX 

59.5 

MIN 

41  .5 

TIFTON  EXP  STATION 

EVAP 

B  1.96 

B 

3.06 

4.23 

B 

6.23 

9.33 

6.46 

7  .49 

B  7.11 

5.31 

5. 17 

B 

2.96 

1 .90 

6121 

DEP 

-  .43 

.25 

.52 

.21 

1.79 

-  .57 

.98 

1.12 

.39 

1.12 

.28 

-  .04 

4.58 

WIND 

1911 

1657 

2382 

1705 

1308 

1034 

987 

935 

1041 

1105 

1847 

1559 

17471 

No  record  is  indicated  by  do  entry. 


Max  and  min  in  Table  4  refer  to  mean  maximum  and  minimum  temperatures  of  water  in  pan. 

REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Georgia  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  CI imatologist  at  the  Agricultural  Engineering 
Building,   University  of  Georgia,   Athens,  Georgia,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F;  precipitation  and  evaporation  in  Inches,  and  wind 
movement   in  miles. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  ocherwlse  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours 
ending  at  time  of  observation. 

Normals  for  all  stations  are  cllmatologlcal  normals  based  on  the  period  1931  -1960. 

Cllmatologlcal  divisions,  outlined  on  the  maps  in  this  bulletin  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  in  the  June  and  December  Issues  of  Cllmatologlcal  Data. 
-    No  record. 

+     Also  earlier  date  (dates)   or  months. 

•     Amount  Included  In  following  measurement . 

0    Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod  covered  ground;   however  the  reference  indicate*  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

B    Adjusted  to  full  month. 

C    Data  for  recorder  stations  denoted  by  "C"  in  the  "Refer  to  tables"  column  of  the  Station  Index  are  processed  for  special  purposes  and 
published  in  "Hourly  Precipitation  Data".     Length  of  record  for  recorder  -  only  stations  may  be  found  in  the  annual  issue  of  "Hourly 
Precipitation  Data". 

E    Amount  Is  wholly  or  partially  estimated. 

G     In  the  "Refer  to  tables"  column  of  the  Station  Index  the  "G"  indicates  that  soil  temperatures  are  published. 

H    One  or  more  days  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  monthly  Cllmatologlcal  Data 
for  detailed  dally  record. 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month.     V  In  annual  column  means  total  is  for  a  two-year  period. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  location,  elevations,  exposures,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  In  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington,  D.  C.   for  35  cents      Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the     1961     annual  issue  of  Local 
Cllmatologlcal  Data,  obtained  as  Indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)     Checks,  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be 
sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 


See  reference  notes  following     Station  Index. 
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STATION  INDEX 


btabon 

Index  No. 

Uounty 

Drainage  1 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  o( 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr 

Refer 
to 

|  Temp. 

|  Piecip. 

a 
> 

UJ 

Month 
opened 

Month 
closed 

A88EVI LLE 

0010 

WILCOX 

9 

32  00 

83  18 

240 

58 

2 

ADA  1  RSV| LLE 

00*1 

BARTOW 

12 

34  21 

84  56 

720 

53 

2  C 

ADEL  2  S 

COOKE 

31  07 

2 

A  ]  LEY 

MONTGOMERY 

9 

1  2  34 

ALAPAHA  EXP  STATION 

BERRIEN 

1  2  3 

ALBANY 

DOUGHERTY 

1   2  3 

ALL A  TQONA  OAM  2 

BARTOW 

T 

1  2  34C 

ALMA  FAA  AIRPORT 

BACON 

1  2  3 

ALPHARET  T A  1  WNW 

FULTON 

1   2  3 

AMERICUS  *  ENE 

SUMTER 

1  2  3 

AMERIOJS  ExP  STA  NRSY 

)  2  5  8 

SUHTER 

32  06 

84  16 

450 

APPLING    1  Nw 

0311 

COLUMBIA 

K 

33  33 

82  20 

360 

2 

2 

1  2  3 

AShBURN  1  & 

TURNER 

12  3 

ATHENS 

CLARKE 

1  2  3 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

CLARKE 

9 

1  2  34 

ATHENS  MB  AIRPORT 

CLARKE 

1  2  3  C 

ATHENS  HORT  FARM  STA  3 

CLARKE 

G 

ATKINSON  1  M 

BRANTLEY 

2 

ATLANTA  BOLTON 

FULTON 

2 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

FULTON 

1  2  3  C 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

0495 

14 

33  22 

81  58 

143 

12 

12 

AVALON  1  W 

o  S 2 1 

STEPHENS 

14 

34  31 

B3  13 

890 

JULY 

C 

BAINBRIOGE 

DECATUR 

1  2  3  C 

BALL  GROUND 

CHEROKEE 

2 

BEAVERDALE 

WHITFIELD 

724 

2 

BELLV 1 LL  E 

EVANS 

C 

BLACKBEARD  ISLAND 

MC  IN TOSH 

1  2  3 

BLA  I RSV I LLE  EXP  STA 

UNION 

1  2  3 

8LAXELY 

EARLY 

1  2  3 

BLUE  RIDGE 

FANNIN 

1  2  3 

BOWMAN 

1132 

ELBERT 

U 

34  12 

83  02 

780 

10 

BROOKLET  1  H 

BULLOCH 

11 

32  23 

81  41 

190 

53 

53 

1  2  3 

BRUNSWICK 

GLYNN 

1  2  3 

BRUNSWICK  FAA  AP 

1  2  3  C 

BUENA  VISTA 

MARION 

1  2  3  C 

BURTON  DAM 

RABUN 

C 

BUTLER 

TAYLOR 

2 

BUTLER  CREEK 

RICHMOND 

2 

CAIRO  2  NNW 

1463 

GRADY 

8 

1  2  3 

CALHOUN  EXP  STATION 

GORDON 

1  2  3 

CAMILLA 

1500 

MI TCHELL 

6 

31  14 

84  13 

173 

16 

20 

1  2  3 

CAMP  STEWART 

1544 

LIBERTY 

11 

31  52 

81  37 

92 

17 

20 

1   2  3 

CANTON 

CHEROKEE 

2  C 

CARNESV I LLE 

FRANKLIN 

2  C 

CARROLLTON 

CARROLL 

17 

1  2  3  C 

CARTERS 

2 

CARTERSVILLE 

1665 

BARTOW 

12 

752 

1   2  3 

CARTERSVILLE  3  SW 

BARTOW 

2 

CAVE  SPGS  4  SSW 

L  7 1 5 

POLK 

85  2  1 

C 

CEDAR TOWN 

POLK 

12  3 

CHATSWORTH 

L856 

MURRAY 

12 

34  46 

84  47 

765 

23 

CHI CKAMAUGA  PARK 

i  9  0  6 

WALKER 

i  e 

34  55 

85  17 

760 

16 

2 

CLAYTON 

RABUN 

1  2  3 

CLERMONT  3  SW 

HALL 

C 

CLEVELAND 

WHITE 

2 

COLQUITT 

MILLER 

1  2  3 

COLUMBUS 

MUSCOGEE 

70' 

2 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

MUSCOGEE 

1  2  3  C 

COMMERCE  2  SSW 

JACKSON 

1  2  3 

CONCORD 

PIKE 

2 

COOL IDGE 

2238 

THOMAS 

31  01 

83  52 

250 

COOPER  GAP 

2246 

LUMPKIN 

12 

34  38 

84  03 

1900 

C 

COROELE  WATER  WORKS 

CRISP 

25 

1  2  3 

CORNELIA 

HABERSHAM 

1  2  3 

COVINGTON 

NEWTON 

1   2  3 

CUMM1NG  1  N 

FORSYTH 

22 

2 

CURRYV I LLE  2  W 

FLOYD 

2 

CUTMBERT 

RANDOLPH 

1   2  3 

DAHLONEGA 

LUMPKIN 

1  2  3 

DALLAS  5  SE 

PAULDING 

1  2  3  C 

DALTON 

2493 

WHITFIELD 

12 

34  46 

84  57 

720 

23 

23 

DANVILLE 

2532 

TWIGGS 

10 

32  3b 

83  15 

450 

6 

.  2 

DAWSON 

TERRELL 

2 

DAWSONV I LLE 

DAWSON 

2  C 

DOCTORTOWN  1  WSW 

WAYNE 

2 

DOLES 

2728 

WORTH 

C 

DONALSONV 1 LLE  3  W 

SEMINOLE 

2 

DOUGLAS  2  NNE 

COFFEE 

1  2  3 

DOUGLAS V I LLE 

DOUGLAS 

2 

DOVER 

SCREVEN 

2 

DUBLIN  3  S 

2839 

LAURENS 

10 

32  30 

82  54 

215 

51 

69 

DUBLIN  2 

284* 

LAURENS 

32  32 

82  54 

190 

C 

EASTANOLLEE  2  SW 

2943 

STEPHENS 

34  31 

83  16 

880 

JULY- 

C 

EASTMAN  1  W 

DODGE 

32  12 

83  12 

59 

68 

1  2  3 

EDISON 

30  2  0 

CALHOUN 

31  34 

84  44 

295 

C 

ELBERTON  2  N 

)06Q 

ELBERT 

34  06 

82  52 

540 

35 

JUNE 

1  2  3 

ELM  JAY 

3115 

GILMER 

12 

34  42 

84  29 

1300 

20 

2 

EMBRY 

PAULDING 

2 

EXPERIMENT 

3i?7i 

SPALDING 

6 

33  16 

84  17 

925 

1   2  34  G 

FAIRMOUNT 

3295 

GORDON 

12 

34  26 

84  42 

735 

22 

2 

FARGO 

3312 

CLINCH 

30  41 

82  34 

115 

C 

FIELDS  CROSS  ROADS 

3363 

FULTON 

5 

34  07 

84  19 

1050 

c 

FITZGERALD 

S386 

BEN  HILL 

31  43 

83  15 

371 

34 

39 

FLEMING  EXP  STATION 

3409 

LIBERTY 

2 

31  53 

81  24 

19 

20 

25 

1  2  3  C 

FOLKSTON  3  SSW 

3460 

CHARLTON 

15 

30  48 

82  02 

20 

15 

2  C 

FOLKSTON  9  SW 

3465 

CHARLTON 

15 

30  44 

82  08 

120 

9 

15 

1  2  3 

FORSYTH  1  5 

3506 

MONROE 

9 

33  01 

83  57 

630 

6 

9 

1  2  3 

FORT  GAINES 

3516 

CLAY 

31  36 

85  03 

340 

62 

65 

1  2  3 

FORT  VALLEY  3  E 

3544 

32  34 

83  51 

FRANKL I N 

3567 

3 

33  17 

85  06 

665 

16 

STATIONS  CLOSED  1962 

ANT IOCH 

0296 

UNION 

7 

3*  55 

34  01 

1970 

APR 

2 

BLUE  RIDGE  RESVR  DAM 

1029 

7 

34  53 

84  17 

1560 

APR 

BRASSTOwN  BALD 

1170 

TOWNS 

34  52 

83  49 

4780 

i.PR 

2 

CARLTON  BRIOGE 

1601 

ELBERT 

14 

34  04 

82  59 

450 

JUN 

1  2  3 

CMOESTOE 

1927 

UNION 

7 

34  48 

83  54 

1900 

'-PR 

2 

DIAL  POST  OFFICE 

2677 

FANNIN 

34  06 

84  13 

1900 

APR 

2 

FLAT  TOP 

3404 

FANNIN 

34  51 

84  30 

APR 

2 

MEMPTOWN  GAP 

4243 

UNION 

34  52 

84  07 

2090 

APR 

2 

Ml AWASSEE 

u:7s 

TOWNS 

3*   5  7 

83  46 

1950 

ip» 

2 

JASPER  1  SSE 

4651 

PICKENS 

5 

34  28 

84  25 

1487 

JUN 

2 

otation 

Index  No. 

L^ounty 

Drainage  I 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr 

Refer 

to 

Temp. 

Precip. 

Evap 

Month 
opened 

Month 
closed 

GAI NE  SV 1 LLE 

3621 

HALL 

3 

34  19 

83  50 

1254 

72 

78 

12  3 

GIBSON 

3695 

GLASSCOCK 

11 

33  14 

82  36 

540 

7 

2 

GLENNVI LLE 

3754 

TATTNALL 

1 

31  56 

57 

56 

12  3 

GOAT  ROCK 

1762 

HARRIS 

2 

GODFREY  4  NE 

3792 

MORGAN 

10 

33  29 

83  27 

570 

2 

GREENVILLE  2  W 

3915 

MERIWETHER 

6 

33  02 

84  45 

820 

5 

'3 

12  3 

GRIFFIN 

3936 

SPALDING 

9 

33  15 

68 

12  3 

HAMILTON 

4028 

HARR 1 S 

3 

32  45 

2 

HAMILTON  4  W 

4033 

HARRIS 

3 

32  45 

84  56 

C 

HARALSON 

4070 

COWETA 

33  14 

C 

HARTWELL 

4133 

HART 

14 

34  21 

82  55 

690 

43 

43 

12  3 

HAWK  1 NSV 1 LLE 

PULASKI 

32  17 

83  28 

245 

79 

78 

1   2  3 

HA2LEHURST 

4204 

JEFF  DAVIS 

1 

31  53 

82  33 

235 

C 

HELEN  1  SE 

4230 

WHITE 

3 

34  41 

83  44 

1  485 

1  2  3 

HOMERVILLE  3  WSW 

CLINCH 

16 

31  02 

82  48 

183 

1  2  3 

JACK  SON  OAM 

4623 

BUTTS 

33  19 

83  51 

C 

JASPER  1  NNW 

4648 

PICKENS 

5 

34  29 

84  27 

1463 

1   2  3  C 

JESUP 

4671 

WAYNE 

1 

31  37 

81  53 

1  00 

C 

JESUP  8  S 

4676 

WAYNE 

1 

31  29 

81  53 

100 

1  2  3 

JOHNTOWN 

4688 

DAWSON 

5 

34  31 

84  17 

1  350 

C 

JONESBORO 

4700 

CLAYTON 

6 

33  31 

84  21 

930 

18 

JULIETTE 

MONROE 

9 

33  07 

83  48 

375 

5 

2 

KENSINGTON 

4802 

WALKER 

18 

34  47 

85  22 

850 

10 

2 

KINGSTON 

4854 

BARTOW 

3 

34  14 

84  36 

720 

15 

2 

LA  FAYETTE 

4941 

WALKER 

34  42 

85  16 

797 

19 

22 

1  2  3  C 

LA  GRANGE 

4949 

TROUP 

3 

33  03 

85  01 

715 

29 

44 

1  2  3  C 

LEXINGTON 

5165 

OGLETHORPE 

14 

33  32 

83  07 

729 

10 

2  C 

LIME  BRANCH 

5192 

POLK 

33  56 

85  16 

850 

C 

L I NCOLNTON 

5204 

LINCOLN 

14 

33  47 

82  28 

510 

2 

LOUISVILLE 

5  31i. 

JEFFERSON 

11 

33  00 

82  24 

337 

59 

57 

1  2  3  C 

LUMBER  CITY 

5386 

TELFAIR 

9 

31  55 

82  41 

150 

12 

47 

LUMPKIN 

STEWART 

3 

32  03 

84  48 

562 

6 

6 

1  2  3  C 

MACON  WB  AIRPORT 

5443 

BIBB 

9 

1  2  3  C 

MARSHALLVI LLE 

5550 

MACON 

6 

32  27 

83  56 

186 

1  2  3 

MAYSV ILLE 

5633 

JACKSON 

10 

34  15 

83  34 

920 

2 

MC  INTYRE 

5696 

WILKINSON 

10 

32  51 

83  13 

262 

1   2  3 

METTER 

5811 

CANDLER 

11 

32  24 

82  04 

120 

7 

7 

1  2  3 

MI DV I LLE 

S958 

BURKE 

11 

32  50 

82  14 

186 

2 

MI DV 1 LLE  EXP  STA 

5863 

BURKE 

1 1 

32  53 

82  12 

280 

1   2  3 

M I LLEDGE V I LLE 

5874 

BALDWIN 

10 

33  05 

83  13 

320 

74 

73 

1   2  3 

HILLEN 

5882 

JENKINS 

11 

32  48 

81  56 

191 

69 

70 

MILLHAVEN  8  E 

SCREVEN 

81  30 

100 

7 

2 

MONROE 

5971 

WALTON 

10 

33  47 

83  43 

760 

INAC 

MONTEZUMA 

3979 

MACON 

6 

32  18 

64  01 

375 

2 

MONT ICELLO 

5988 

JASPER 

33  18 

83  41 

655 

1  2  3 

MORGAN 

6038 

CALHOUN 

6 

31  32 

84  36 

263 

1  2  3 

MORGAN  5  NW 

6043 

CALHOUN 

31  36 

84  38 

273 

2 

MOULTRIE  2  ESE 

6087 

COLQUITT 

16 

31  10 

63  45 

340 

32 

33 

12  3 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

6126 

WHEELER 

10 

32  12 

82  36 

155 

2 

NAHUNTA 

6219 

BRANTLEY 

13 

31  11 

81  56 

71 

1  2  3 

NASHVILLE  3  SSE 

6237 

BERRIEN 

16 

31  08 

83  13 

238 

6 

6 

NEWI NGTON  1  NW 

SCREVEN 

11 

32  36 

61  31- 

■  161 

6 

6 

1  2  3 

NEWNAN 

6335 

COWETA 

3 

33  22 

84  49 

990 

1  2  3 

NORCROSS  4  N 

6407 

GWINNET 

3 

34  00 

84  12 

1025 

2 

PATTERSON 

6838 

PIERCE 

13 

31  23 

105 

2 

PEARSON 

6879 

ATKINSON 

13 

31  18 

82  51 

205 

C 

PLAINS   SW  GA  EXP  STA 

7087 

SUMTER 

6 

32  03 

84  22 

500 

7 

1  2  3 

PRESTON  3  SW 

7201 

WEBSTER 

32  02 

415 

2 

QUITMAN 

7276 

BROOKS 

16 

30  47 

83  34 

150 

1  2  3 

RESACA 

7430 

GORDON 

12 

34  34 

84  57 

2 

R I  NGGOLD 

7489 

18 

34  55 

85  07 

820 

10 

ROME 

7600 

FLOYD 

34  15 

85  09 

596 

79 

102 

1  2  3 

ROME  8  SW 

7605 

FLOYD 

J 

34  10 

85  16 

700 

C 

ROME  WB  AIRPORT 

7610 

FLOYD 

12 

34  21 

85  10 

1  2  34C 

S ANOERSV ILLE 

7777 

WASHINGTON 

11 

32  58 

82  49 

1  2  3 

5APEL0  ISLAND 

7608 

MC  INTOSH 

31  24 

81  17 

1  2  3 

SAVANNAH  USDA  PLANT  GDN 

7842 

CHATHAM 

2 

32  00 

61  16 

22 

12  3 

SAVANNAH  WB  AP 

7847 

CHATHAM 

2 

32  08 

81  12 

1  2  3  C 

SAVANNAH  BEACH 

F860 

CHA  THAM 

2 

32  00 

80  31 

12  3 

SI  LOAM 

8064 

GREENE 

10 

33  32 

12  3 

SPARTA   2  NNW 

8223 

HANCOCK 

11 

33  18 

82  59 

550 

28 

STILLMORE 

8351 

EMANUEL 

1 

32  26 

82  13 

255 

7 

2 

SUMMERV I LLE 

B436 

CHATTOOGA 

34  29 

85  22 

780 

2 

SURRENCY  2  WNW 

8476 

APPLING 

1 

31  44 

82  14 

1  2  3 

SWAINSBORO 

3496 

EMANUEL 

11 

32  35 

82  22 

325 

1  2  3 

SWEET  GUM 

8504 

FANNIN 

7 

34  58 

84  1  3 

C 

SYLVANIA 

B517 

SCREVEN 

14 

C 

TALBOTTON 

8535 

TALBOT 

1  2  3 

TALLAPOOSA  2  NNW 

8547 

HARALSON 

17 

1  2  3 

T AYLORSV 1 LLE 

8600 

BARTOW 

5 

34  05 

84  *9 

710 

2 

THE  ROCK 

8657 

6 

32  58 

84  14 

BOO 

THOMASTON  2  S 

et,b  i 

UPSON 

32  52 

84  19 

665 

7 

7 

1  2  3 

THOMASV I LLE 

8666 

THOMAS 

30  51 

83  59 

240 

72 

B4 

1  2  3 

THOMASV I LLE  WB  CITY 

3671 

THOMAS 

8 

30  50 

83  59 

283 

7 

7 

1  2  3 

TIFTON  EXP  STATION 

TIFT 

1   2  34  G 

TOCCOA 

8740 

STEPHENS 

34  35 

83  19 

1019 

68 

81 

1  2  3 

TOCCOA  2  W 

8745 

STEPHENS 

14 

34  35 

83  21 

970 

JULY 

C 

TOC.OA  7  S 

8748 

STEPHENS 

14 

34  31 

83  20 

820 

JULY 

C 

TRAY  MOUNTAIN 

8806 

TOWNS 

34  48 

83  42 

28 

c 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 

LOWNDES 

10 

1  2  3  C 

VALDOSTA  4  NW 

WALE  SKA 

CHEROKEE 

2 

WARRENTON 

WARREN 

80 

1  2  3 

WASHINGTON 

WILKES 

56 

79 

1  2  3 

WATK 1 NSV ILLE  ARS 

OCONEE 

C 

WAYCROSS 

WARE 

62 

69 

1  2  3 

WAYNESBORO  2  NE 

BURKE 

31 

42 

1  2  3 

WEST  POINT 

9291 

TROUP 

3 

32  52 

85  11 

575 

61 

69 

1  2  3 

WINDER  1  SSE 

9466 

BARROW 

10 

33  58 

83  43 

960 

6  . 

7 

1  2  3  C 

WOODBURY 

9506 

MERIWETHER 

6 

32  59 

84  33 

800 

61 

2 

WOODSTOCK 

9524 

CHEROKEE 

5 

34  06 

84  31 

992 

24 

2 

STATIONS  CLOSED  1962 

LITTLE  HI GHTDWER 

TOWNS 

34  56 

83  38 

2230 

APR 

6266 

34  44 

83  55 

3300 

APR 

N  1  CK A JACK  GAP 

6373 

CATOOSA 

IB 

34  49 

85  06 

1260 

APR 

NOON TOOT LA  CREEK 

6399 

FANN IN 

3*  42 

84  14 

1975 

APR 

HI  SIN"  FAWN 

7*99 

DADE 

i  e 

34  45 

85  32 

820 

APR 

STANLEY  GAP 

8269 

GILMER 

12 

34  4  7 

84  18 

2300 

,-.  pp. 

SUCHES 

84  14 

UNION 

3*  41 

84  01 

APR 

T  ITUS 

8732 

TOWNS 

3*  5  7 

2180 

APR 

TUNNEL  HILL 

8854 

WHITFIELD 

IB 

34  52 

85  02 

880 

APR 

YOUNG  HARRIS 

9805 

34  56 

63  51 

1920 

APR 

10-OCONEE.      11-OGEECHEEi      12-OOSTANULA,  13-SATILLA, 
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